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Agriculture,  Ministère  de  1' —  ;  nombre 
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lativement au  décret  de  l'Exécutif 
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rêka;  correspondance  entre  ce  der- 
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thémise,   re  achat    de    terre    de — se 

rapportant  aux  travaux,  etc 232?/ 

Bétail  re  achat  du — par  Howard  Corn- 
ing,   de    Yarmouth,    N.-E.,    dans   les 
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élévateurs  de  Fort-William 102 

Blé.  ouantitê  de — par  qualité  reçue  aux 
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Port-Arthur,    1910-11,    1911-12 240 
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voyés à — par  le  ministère  des  Doua- 
nes durant  les  années  1895-6-7..  ..  49 
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par — comme  officier  du  service  pré- 
ventif    et     percepteur     au     port     de 

PTawkesbury,   N.-E.,   etc 49a 

Brise-lames   à   Blue-Rock,    Antigonish, 

N.-E 232v 

Brise-lames  à  Goulman's-Point,  comté 
de  Guysborough,  N.-E.,  correspon- 
dance re 232/ 

Brise-lames  à  Green-Point,  comté  de 
Gloucester,     N.-B.,     re     construction 

d'un 165 

Brise-lames  à  Meat-Cove,    N.-E.,    etc.  ] 
à  White-Point,  N.-E.,  etc. 
à  Mill's-Harbour,      N.-E., 
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"  à  la   Pointe-Anconi,  N.-E. 

"  à  Jamesville,  N.-E 

au  Graff,  Halifax,  N.-E...  232(2s) 
Brise-lames,  documents,  etc.,  re  cons- 
struction  de — par  la  compagnie  ca- 
nadienne Vickers,  de  Montréal..  ..  301 
Bruce,  James,  re  tous  documents  se 
rapportant  à  l'inscription  et  à  l'an- 
nulation  de    l'inscription    de    home- 

stead   de 110e 

Budget  pour  l'exercice  clos  le  31  mars 

1915 3 
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Budget  supplémentaire  pour  l'exercice 

clos  le  31  mars  1914 3* 

Budget  supplémentaire  pour  l'exercice 

clos  le  31  mars  1913 4 
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Renfrew,  re  emplacement  et  érection 

du 7.      232/ 

Bureau  de  poste  : — 
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vince de  l'Alberta,  re  changement 
de  situation  du,  etc 72 

Bureau  de  poste  du  Moulin-Basinet, 
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rures  et   clef   brevetées,    etc.  ...        74 
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entre    la,    et    Alleyn    Tasehereau, 
avocat,   re   cadenas   pour  les 
de  malle " *a 

Ministère  des  Postes,  correspondance 
entre  la,  et  MM.  A.  de  Macdonald, 
Elzéar  Montpetit  et  autres 

Documents  re  changement  des  direc- 
teurs de  la  poste  de  Port-Daniel- 
Centre.  Avignon,  New-Richmond, 
Black-Cape,  Que.,  etc ~~<n 

Documents  rc  déménagement  du  bu- 
reau de  poste  du  magasin  de  Alex. 
Robertson.  Red-Point,  I.P.-E  . 
etc "5b 

Documents  re  plaintes  contre  John 
A  Campbell,  directeur  de  la  poste 
de  New-Richmond,   Que.,   et.-..    .. 

Correspondance  entre  le  minis- 
des  Postes,  l'inspecteur  des  Postes 
de  Saint-Jean,  N.-B..  et  le  direc- 
teur de  la  poste  à.  Kouchibougac, 
N.-B.,  de  vente  des  timbres-poste, 
etc 76 

Re  nouveaux  bureaux  de  poste  ou- 
verts dans  le  comté  de  l'Islet, 
noms  des  directeurs  de  la  poste, 
revenus  et  dépenses,  etc 149 

Nominations  des  gardiens  du  bureau 
de  poste  à  Rigaud,  Que.,  etc..    ..        I 

Nombre  de  personnes  nommées  dans 
le  service  Intérieur  des — par  le 
gouvernement  actuel,  noms,  ap- 
pointements, etc 104/ 

Documents  re  ouverture  du  bureau 
de  poste  nommé  Giasson,  paroisse 
de  Saint-Aubert,  comté  de  l'Islet..      142a 

Edifices  à   Saskatoon.   rc  achat  d'un 

emplacement  pour 832J 

Edifice  à  Halifax,  achat  d'un  em- 
placement pour — sur  la  rue  Got- 
tingen 

Bureau   de   poste   a    Canning.    N 

rc  achat  d'un  emplacement  pour.  .      I32«i 

Bureau  de  poste  dans  le  village  d'E- 
ganviile.  Correspondance  re  em- 
placement  et  érection   du I 

Bureau  de  poste  dans  le  village 
d'Eganvflle — réponse  supplémen- 
taire  

Bureau  de  poste  dans  le  village  d'E- 
ganvilte — autre  réponse  supplé- 
mentaire, etc 

Directeur  général  des  Postes,  rapport 
du — pour  l'exercice  terminé  le  31 
mars  1913 M 
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Campbell,  John,  et  Albert  E.  Mulligan, 
correspondance   re    expropriation    de 

terrain  de 232  (27c) 

Camp  d'Aldershot,  N.-E.,  comptes  re 
approvisionnements  pour  les  exer- 
cices pendant  l'été  et  l'automne,   en 

1913 256 

Camp  d'Aldershot,  N.-E.,  re  fourniture 
de    la    glace    pendant    la    saison    de 

1914,  etc 256« 

Canadian  Contracting  Co.,  donnant  les 
noms  des  promoteurs  et  des  pouvoirs 
conférés  à  la  compagnie  par  lettres 

patentes 194 

Canadian  National  Bureau  of  Breed- 
ing,  Ltd.,  date  de  constitution  en 
corporation  de,  noms,  etc.,  des  mem- 
bres de 289 

Canadian  Northern  Railway  Co.  : — 
No.    1.      Copie    de  l'acte    de    fiducie, 
en  date  du  30  juin  1903   entre  la 
compagnie    et    la    British    Empire 

Trust  Co.,  etc 269 

No.  2.  Copie  de  l'acte  de  fiducie  en 
date  du  6  mai  1910,  entre  la  com- 
pagnie et  la  British  Empire  Trust 

Co.,  etc 269« 

.  No.  3.  Copie  de  l'acte  de  fiducie  en 
date  du  19  novembre  1913,  entre 
Mackenzie  Mann,  Ltd.,  et  la  Brit- 
ish Empire  Trust  Co.,  etc 2696 

No.  4.  Etat  des  dettes  flottantes  de 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  au 
titre  général  du  réseau  du  che- 
min de  fer  Canadian-Northern.  .  269c 
No.  5.  Etat  des  valeurs  nanties  en 
garantie  accessive  aux  emprunts 
temporaires  du  réseau  du  chemin 
de  fer  Canadian-Northern  .  .  .  .  269d 
No.  6.  Etat  de  l'estimation  de  l'in- 
génieur relativement  au  coût  de 
l'achèvement  du  réseau  de  chemin 

de  fer  Canadian-Northern 269e 

Etat  du  capital-actions  autorisé  et 
émis  ainsi  que  mentionné  dans  la 

première  annexe 269/ 

Estimation  approximative  des  amé- 
liorations du  réseau  du  chemin  de 
fer     Canadian-Northern     pendant 

six  années 2690 

Etat  se  rapportant  à  la  manière  de 
financer  le  réseau  du  chemin  de 
fer     Canadian-Northern     jusqu'au 

31    décembre   1913 2697i 

Papiers  et  états  re  réseau  du  chemin 

de  fer  Canadian-Northern,  etc.    .  .      269» 
Copie  de  l'acte  de  fiducie  en  date  du 
4     octobre    1911,    chemin     de    fer 
Canadian-Northern  à  la  Guardian 

Trust  Co.,  Limited,  etc 269; 

Liste  des  compagnies  dont  le  stock 
total  est  possédé  par  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  Canadian-North- 
ern,   etc 269/c 

Autres  états  se  rapportant  à  la  ma- 
nière de  financer  le  réseau  du  che- 
min   de    fer    Canadian-Northern.  .      269Z 
Canal  de  la  vallée  de  la  Trent,  corres- 
pondance re  enquête  par  M.  Fergu- 
son   concernant  les  affaires  du.  .    .  .      190 
Canal     de     Soulanges,     noms     des     em- 
ployés   sur    le,    leurs    appointements, 
la  date  de  leur'empîoi,   etc 127 
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Canal  Lachine,  re  annulation  des  baux 
de  lots  riverains  par  le  gouverne- 
ment,   dates    de    l'annulation,    noms 

des  locataires,  etc 80a 

Canal  Lachine,  re  annulation  des  baux 
de  lots  riverains  par  le  gouverne- 
ment, période  pendant  laquelle  ces 
baux  ont  été  en  vigueur,  etc..  ..  80c 
Canal .  Rideau,  re  permis  aux  olubs 
d'ériger  des  hangars  à  embarcations 
sur  le — entre  le  pont  de  l'avenue 
Laurier  et  les  écluses  d'Hartwell  .  .  806» 
Cap-Breton-nord  et  Victoria,  Cap- 
Breton-sud,  Antigonish  et  Inverness, 
noms  des  témoins  dans  les  enquêtes 
tenues  par  H.  P.  Duchemin  dans  les 

comtés  de,  etc. 93b 

Cap-Breton-nord  et  Victoria,  Cap- 
Breton-sud,  Antigonish  et  Inverness, 
noms  des  témoins  dans  les  enquêtes 
tenues  par  H.  P.  Duchemin  dans  les 
'comtés   de — réponse   supplémentaire, 

re 93e 

Cap-Breton-nord  et  Victoria,  Cap- 
Breton-sud,  Antigonish  et  Inverness, 
noms  des  témoins  dans  les  enquêtes 
tenues  par  H.  P.  Duchemin  dans  les 
comtés  de,  etc.,  réponse  supplémen- 
taire, re 937i. 

Cap-Breton-nord  et  Victoria — prolon- 
gement du  chemin  de  fer  dans  la — 
brise-lames,  quais,  ouverture  de  ports 

dans,  etc 271 

Central  Ry.  Co.  of  Canada  ;  rapport 
annuel  par  la — au  ministère  des  che- 
mins de  fer 136 

Central  Ry.  Co.  of  Canada,  re  demande 
de  la — pour  changement  de  routes  au 
ministère    des    Chemins    de    fer    et 

Canaux 82 

Champ  de  tir,  près  Lewis,  I.P.-E.,  tous 
documents    se    rapportant    à    l'achat 

du 255 

Chemin  de  fer  de  la  baie  d'Hudson,  re 
provisions,  fournitures  expédiées  au 
Port-Nelson  durant  1913  par  le  gou- 
vernement  pour   la  tête   de  ligne   à 

cet  endroit 201 

Chemin  de  fer  de  Salisbury  et  Albert, 
rapport  annuel  fait  par  le — au  mi- 
nistère des  Chemins  de  fer 137 

Chemin  de  fer  du  Cap-Breton  re  achat 
du — par  l'Etat  et  construction  de  la 
ligne  de  Saint-Pierre  à  Sydney  et  à 

Louisbourg 171 

Chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien, 
copie  de  tous  contrats  avec  le  dé- 
partement re    station    conjointe    au 

Palais,  cité  de  Québec 1146» 

Chemin  de  fer  et  Canaux,  rapport  du 
ministère  des — pour  l'exercice  clos  le 

31  mars  1913 20 

Chemin  de  fer  Intercolonial  : — 

Réponse  re  montants  des  recettes  et 
dépenses  sur  le — durant  les  mois 
d'avril,  mai  et  juin  1913,  aussi 
même  réponse  re  mois  correspon- 
dants de  1912  ;  aussi  frais  d'ex- 
ploitation, etc.,  pendant  les  mêmes 

périodes 126 

Revenu  total  du — durant  l'exercice 
1912-1913  ;  revenu  à  l'est  et  à 
l'ouest  de  Campbellton,  N.-B.  .    ..      126« 
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Chemin  de  fer  Intercolonial — Suite. 

Noms  des  personnes  dont  on  a  ex- 
proprié les  terres  pour  l'embran- 
chement de  Dartmouth  et  de  l'éta- 
blissement Dean  du 128 

Documents  re  réclamation  pour  dom- 
mages causés  par  le  feu  dans  le 
village  de  Hopewell,  comté  de  Pic- 
tou,  N.-E 85a 

Division  électrique  à  Moncton,  con- 
duite de  John  W.  Gaskin  et  au- 
tres, coût  de  l'enquête  dans  la, 
etc 93i 

Documents  re  perte  de  cheval  tué  le 
10  septembre  1913,  appartenant  à 
John  Roy,  d'Amqui 152 

Re  augmentation  du  fret  sur  le  bé- 
tail transporté  ;  tarif  du  1er  mai 
1913  comparé  au  tarif  d'avril 
1909 153 

Convention — copie  de  la — entre  les 
chemins  de  fer  du  gouvernement 
canadien  'et  la  compagnie  du  Pa- 
cifique-Canadien re  fret  et  passa- 
gers entre  Halifax  et  Saint- Jean 
sur  l'Intercolonial,  faisant  de  Hali- 
fax le  port  terminal,  etc 155 

Re  tout  marché  conclu  entre  le — ,  et 
le  chemin  de  fer  Pacifique-Cana- 
dien en  1913  re  traction  du  fret  et 
«des  voyageurs  du  P.C.  entre  Saint- 
Jean  et  Halifax 173 

Re  taux  de  fret  minimum  local,  pe- 
tits colis  sur  le — avant  le  10  octo- 
bre 1911,  aussi  taux  actuel  sur  les 
mêmes  jusqu'au  12  février  1914..      189 

Re  papiers,  plans,  etc.,  au  sujet  de 
raccourcir  la  distance  entre  Pic- 
tou  et  Port-Mulgrave  et  raccorde- 
ment de  pont 197 

Re  achat  de  quantité  de  houille  poul- 
ie— aux  Etats-Unis  pendant  les 
quelques  derniers  mois 199 

Re  époque  à  laquelle  le  chemin  de 
fer  Intercolonial  a  pour  la  der- 
nière fois  demandé  des  soumis- 
sions pour  la  fourniture  de  la 
houille,  aussi  chemin  de  fer  de  l'île 
du  Prince-Edouard,  nombre  reçu, 
etc 199a 

Re  taux  de  fret  sur  la  farine,  le  foin, 
l'avoine,  le  bois  de  construction, 
etc.,  entre  Bathurst,  N.-B.,  et  la 
jonction  de  Nepisiguit,  et  autres 
endroits,  etc 200 

Re  achat  de  la  propriété  à  Moncton 
appartenant  à  feu  P.  S.  Archibald, 
maintenant  occupée  par  le  surin- 
tendant général 202a 

Taux  de  fret  sous  l'ancien  tarif  sur 
le  poisson  frais,  séché  et  préparé, 
la  mélasse,  etc.,  depuis  la  jonc- 
tion de  Gloucester  et  Bathurst  jus- 
qu'à Saint-Jean 203 

Copie  de  tous  documents,  etc.,  re  dé- 
viation projetée  de  l'Intercolonial 
de  la  station  de  Linwood,  par  Lin- 
wood,  le  Cap- Jack,  etc 117a" 

Noms  des  entrepreneurs,  etc.,  pour  la 
pose  de  la  double  voie  de  la  Courbe 
de  la  Chaudière  à  Saint-Romuald, 
Que.,  de  Nelson  à  la  Jonction  D. 
N.-B 117e 


O 

Chemin    de    fer    Intercolonial — Suite. 

Re  élimination  des  rampes  actuelles, 

remplacement  des  ponts  légers  par 

d'autres   plus    lourds    et    tous    les 

rapports    à    ce    sujet    par    F.    P. 

Gutelius • 117/ 

Re  recettes  totales  dans  la  division 
3,  relativement  au  trafic  des  voy- 
ageurs, années    1910,    1911,    1912, 

1913 12«>b 

Re  achat  de  la  propriété  à  Moncton, 
N.-B.,  autrefois  appartenant  à  feu 

P.  S.  Archibald,  etc 202b 

Re  retraite  de  Amasa  E.  Killam,  un 

employé  de  l'Intercolonial I 

Nombre  des  mécaniciens  employés 
à  Moncton  et  leurs  noms  ;  nombre 
des  mécaniciens  autrefois  à  l'em- 
ploi du  Pacifique-Canadien,  etc.  .  235 
Règles  et  règlements  re  employés  sur 
le   chemin   de   fer  Intercolonial   et 

de  l'île  du  Prince-Edouard 212 

Tous  documents  concernant  le  refus 
du  ministère  de  permettre  aux 
employés  du  chemin  de  fer  de  se 
rendre  au  camp  de  la  milice  l'an- 
née  dernière 27* 

Prolongement  du  chemin  de  fer  aux 
terrains  de  ballast  a  Sydney, 
N.-E.,  au  quai  aux  Mines  de  S 

ney,   etc 271 

Nombre  de  passagers,  tonnes  de 
fret,  recettes  totales,  nombre  de 
wagons,  etc.,  transportés  par  le 
chemin  de  fer  Pacifique-Canadien 
sur  l'Intercolonial  en  vertu  de  la 
convention  entre  les  dits  che- 
mins de  fer,  du  13  novembre  191  H, 

au  31  mars  1914,  etc 

Etat  indiquant  le  nombre  dp  wagons 
achetés    pendant    les    six    derniers 
mois,  la  quantité,   le  prix.   etc.    ..      l*9b 
Chemin  de  fer  Québec  Oriental  et  che- 
min  de   fer   Atlantic.    Québec    et    do 
l'Ouest,   correspondance    rr    acquisi- 
tion   par    l'Etat    comme   licme   d'em- 
hmnehement    de   l'Intercolonial.    etc.      117a 
Chemin     Métapédia,     comtés     de     Ri- 
mouski     et    de     Ronaventure,     docu- 
ments re  réparations  au 

Chesley,  village  de.  Bruce-sud.  re  ins- 
tallation  de   boîtes   et  lettres  a.   etc. 
Chinois,  nombre  de.  arrivés  au  Canada 
pondant    les    années    1911.    1912    et 

1913 lf€ 

Cimon,  l'honorable  M.  le  juge,  re  mon- 
tant  des   deniers  reçus  par.   de   1 
à    1913,    pendant    qu'il    était    attaché 

au  district  de  Kamouraska 

Cité  d'Ottawa,  commission  nommée 
pour  l'embellissement  de  la — et  alen- 
tours, correspondance,  etc..  re. .  .  .  Md 
Cité  d'Ottawa,  correspondance  entre 
la — et  le  gouvernement  re  fourni- 
ture d'eau  pure  pour  la  ville  et  les 

édifices  publics 

Citoyens  des  Etats-Unis — combien  ont 
été  employés  par  l'Etat  depuis  le  1er 

novembre  1911 M 

Colombie-Britannique,  terres  des  sau- 
vages dans  la — enquête  de  X.  W. 
White  en  qualité  de  commissaire  nu 
cours  de  1912-13 18# 
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Colonels,    colonels    honoraires,     lieute- 
nant-colonels,   re    rapport    indiquant 
le  nombre  de  personnes  nommées  par 
*     le  ministre  de  la  Milice  du  11  octo- 
bre au  31  mars  1914 218 

Colpitts,  Gustavus  A.,  re  détention  à 
Rimouski  sur  le  steamer  en  septem- 
bre 1911,  par  des  employés  de  l'Etat, 

etc 195 

Commerce,    rapport    du — exercice    ter- 
miné le  31  mars  1913: — 
(Partie  I — Commerce   canadien)     .  .        10 
(Partie  II — Commerce  canadien  avec 
(1)   la    France,     (2)     l'Allemagne, 
(3)    le   Royaume-Uni,    et    (4)    les 

Etats-Unis) 10a 

(Partie      III — Commerce      canadien 
avec   les   pays    étrangers,    excepté 
la    France,    l'Allemagne,    le    Roy- 
aume-Uni et  les  Etats-Unis)  ....        10& 
(Partie  IV — Divers  renseignements)        10c 
(Partie     V — Rapport     des     commis- 
saires des  grains  du  Canada)  ....        lOd 
(Partie    VI — Services    de    steamers 
subventionnés,    statistiques,   trafic, 
etc.,    jusqu'au    31    décembre    1913, 
et    estimations    budgétaires    pour 

l'exercice    1914-1915) 10e 

(Partie    VII- — Commerce     des    pays 

étrangers,  traités  et, conventions).        10/ 

Commis   temporaires   re    nombre    de — ■ 

employés  à  la  Bibliothèque  pendant 

les  sessions   de  1911-12   et  de   1912- 

13,  noms,  appointements,  etc 162 

Commissaires  des  chemins  de  fer,  con- 
seil des — appels  des  décisions,  ordon- 
nances, etc.,  et  action  du  C.  P.  .  ..  83 
Commissaires  des  chemins  de  fer,  con- 
seil des — Copie  de  toutes  les  déci- 
sions des — rendues  le  ou  après  le  10 
octobre  1911,  re  appels  des  décisions, 

etc 124 

Commissaires  des  chemins  de  fer,  con- 
seil des — rapport  pour  l'exercice  ter- 
miné le  31  mars  1913 20c 

Commissaire  des  naufrages  du  Canada, 
rapport   re    êchouement    du   steamer 

Mont  fort,   28   avril   1914 278 

Commissaire  des  naufrages  du  Canada, 
rapport   re    êchouement    du    steamer 

Sàturnia,  27   avril   1913 277 

Commissaires  du  port  de  Montréal,  do- 
cuments re  avances  projetées  aux — 

pour  1914,   1915,   1916,   1917 157 

Commissaires  du  port  de  Québec,  con- 
seil des — re  achat  de  carrière  de 
pierre  par  les — à  Saint-Nicolas,  Que.  263 
Commissaires  du  port  de  Québec,  mé- 
moire des  améliorations  projetées 
pour  1913  à  même  les  avances  aux, 

etc 158 

Commissaires  du  port  de  Québec  re 
construction  par  eux  de  la  ligne  du 
chemin  de  fer  pour  raccorder  le 
Transcontinental  à  la  Station  Union 

au   Palais 178 

Commissaires  nommés  par  le  gouver- 
nement depuis  le  10  octobre  1911, 
nombre  des — noms,  montant  payé — 
nombre  de  ceux  qui  reçoivent  encore 

une  rémunération 115 

Commission  de  l'Economie  interne — 
rapport  de  la — pour  1912-1913..    ..      109 


C 

Commission  d'embellissement  de  la 
ville  d'Ottawa  et  des  environs,  cor- 
respondance re,  etc 91ft*' 

Commission  d'embellissement  d'Otta- 
wa, recettes    et    déboursés    de    la — 

jusqu'au  31  mars  1913 53 

Commission  de  N.  W.  White  pour  s'en- 
quérir des  terres  des  sauvages  dans 

la  Colombie-Britannique 130 

Commission  des  champs  de  bataille  na- 
*  tionaux,     recettes    et    déboursés    de 

la — jusqu'au   31   mars   1914 268 

Commission  des  grains,  copie  des  rè- 
glements, règles,  etc.,  re  charroyage 
du    grain,    faits   par   la    commission 

jusqu'au  2  mars  1914 241 

Commission  du  port  de  Québec  re  cons- 
truction d'une  ligne  de  chemin  de 
fer  pour  raccorder  le  chemin  de  fer 
Transcontinental  à  la  Station  Union 

au  Palais 178 

Commission    du    service    civil,    rapport 

delà — pour  l'année  1913 31 

Commissions  établies  depuis  le  10  oc- 
tobre 1911 — copie  de  cas — copie  des 
témoignages  entendus,  rapport,  etc..        91a 
Commissions  établies  depuis  le  12  oc- 
tobre 1911,  noms  et  membres  des — 
leur  but — les  appointements,  etc.    .  .        91 
Commissions  établies  par  la  loi  ou  des- 
décrets   de   l'Exécutif,    depuis   le    12 
octobre  1911,  membres  de,   etc..    ..        9lc 
Commissions  établies  par  le  gouverne- 
ment depuis  octobre  1911,  noms,  oc- 
cupations des  commissaires,   etc.    ..        91e 
Commissions   nommées   sous  l'autorité 
de  la   loi   des   enquêtes  ;   nombre   de 
ces  commissions  depuis  le  1er  octo- 
bre  1911  ;   noms    des    commissaires, 

etc 91/ 

Commission  pour  s'enquérir  du  coût 
de  la  vie,  copie  du  décret  de  l'Exé- 
cutif la  nommant 132 

Commissions  re  chaque  commission 
délivrée  par  le  gouvernement  depuis 
le    10    octobre    1911  ;    copie    de    la 

preuve,  etc 91& 

Compagnie   du   chemin   de  fer  Grand- 
Tronc-Pacifique  : — 
Copie  de  protêt    de    la — contre    les 
changements  des  rampes  de  Win- 
nipeg  vers   l'est  ;    tête  de   ligne  à 

Québec,  etc 134 

Estimations  du  coût  re  construc- 
tion de  la  section  des  montagnes, 

etc 293 

Etat  indiquant  quelles  étaient  les 
personnes  qui  faisaient  partie 
de  la  compagnie  lors  de  sa  cons- 
titution, qui  sont  les  officiers  et 
directeurs,  le  montant  du  capital- 
actions,   etc 187 

Compagnies  du  chemin  de  fer  du  Pa- 
cifique-Canadien re  terres  vendues 
par  la — année  terminée  le  1er  octo- 
bre 1913 107 

Comptes  publics  du  Canada  pour  l'ex- 
ercice terminé  le  31  mars  1913..  ..  2 
Comté  d'Antigonish,  N.-E.,  brise- 
lames  de  Blue-Rock  dans  le — re  dé- 
penses concernant  le  brise-lames  en 
1913,  etc 232v 
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Comté   de  Bonaventure,   Que,,   dépense 

des  deniers  publics  dans  le — depuis 

octobre  1911,  jusqu'à  février  1914.. 

Comté  de  Bonaventure,  Que.,  dépenses 

encourues  depuis  le  1er  octobre  1911 

re  equêtes  tenues  dans  le 

Comté  de  Guysboroughr  N.-E.,  re  état 
des  appointements  et  des  dépenses 
du  commissaire  Duchemin  re  en- 
quêtes tenues  dans  le 

Comté  de  Lévis,  honoraires  et  débour- 
sés payés  aux  témoins  dans  le — té- 
moins assignés  par  les  commissaires, 

etc « 

Comté  de  Wright,  Que.,  mémoire  re 
sommes  de  deniers  dépensées  dans 
le — par  le  gouvernement,  depuis  sep- 
tembre  1911,   etc 

Conférence  des  représentants  des  pro- 
vinces tenue  en  octobre  1913 — Pro- 
cès-verbal de  la,  etc 

Conférence  internationale  sur  la  sécu- 
rité en  mer,  décret  de  l'Exécutif 
nominant  les  représentants  du  Ca- 
nada dans  cette,  etc 

Conférence  interprovinciale — copie  des 
procès-verbaux     et     des    résolutions 

adoptées  à  la  dernière 

Conférence  *  interprovinciale,  procès- 
verbaux  de  la  conférence  des  repré- 
sentants de  la 

Conseils  de  conciliation,  rapport  du — 

pour  l'année  1913 

Conseil  de  géographie,  rapport  du  .  . 
Conseil  de  la  caisse  de  prévoyance  du 
chemin  de  fer  Intercolonial  et  em- 
ployés du  chemin  de  fer  de  l'île  du 
Prince-Edouard,  procès-verbal  du — 
du  1er    janvier    1912    au    2    février 

1914 

Conseil  de  la  Milice,  rapport  du    .  . 
Conseil   privé,    comité    judiciaire    du — 
documents  en  général  concernant  les 

changements  projetés  du 

Contrat  de  la  malle  adjugé  à  Chris- 
tophe Lévêque,  de  Saint-Eleuthère, 
pour  le  transport  de  la  malle,  entre 

Saint-Eleuthère  et  Sully 

Contrats  de  la  malle  annulés  dans  la 
Nouvelle-Ecosse,  depuis  le  10  octo- 
bre 1911,   noms    des    entrepreneurs, 

etc 

Contrats  de  la  malle  annulés  dans  la 
comté  de  Pictou,  N.-E.,  depuis  le  1er 
octobre  1911,  noms  des  entrepre- 
neurs,  etc 

Contrats  de  Ja  malle  annulés  dans  les 
comtés  de  Westmorland,  Albert, 
Kings,    et   Kent,   N.-B.,    depuis   le    9 

octobre   1911 

Contrat  de  la  malle,  chaque  contrat 
adjugé,  noms  et  chiffres  des  soumis- 
sionnaires, depuis  le  15  octobre  1911, 

etc 

Contrats  de  la  malle,  documents  re  en- 
tre Tatamagouche  et  Brulé-Shore, 
Colchester,  N.-E.,  durant  1913..  .. 
Contrat  de  la  malle  entre  Back-Shore 
et  Pictou,  comté  de  Pictou,  N.-E., 
depuis  la  mort  de  l'ancien  entre- 
preneur, D.  G.  McKay,  en  1912.  . 
Contrat  de  la  malle  entre  le  bureau  de 
poste  de  Pictou  et  la  station  de  che- 
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93c 


93d 
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70k 


707 
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70c 
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min   de    fer,    entre   le   ministère   des 

Postes  et  Peter  Foley 

Contrat  de  la  malle  entre  le  ministère 
des  Postes  et  N.  LeBlanc  pour  le 
transport  des  malles,  entre  Carleton- 

Centre  et  Carleton,   etc 

Contrat  de  la  malle  entre  Scotsburn- 
Station  et  West-Branch,  rivière  John, 
comté  de  Pictou,  N.-E.,  année  1912. 
Contrat  de  la  malle  entre  Scotsburn- 
Station  et  West-Branch,  rivière  John, 
comté    de    Pictou,    N.-E.,    depuis    le 

1er  octobre   1911 

(  "ontrats  de  la  malle  et  soumissions 
reçues  pour  le  transport  des  malles 
entre     Antigonish     et     Livingstone- 

Cove,  N.-E 

contrats  de  la  malle  faits  entre  le 
ministère  des  Postes  et  toute  person- 
ne ou  personnes,  et  annulés  avant 
l'arrivée    à    terme,     du     15     octobre 

L911   au   15   novembre   1912 

Contrat  de  la  malle  re  de  Noël  a  Wal- 
ton,  comté  de  Hauts,  N.-E.,  au  cours 

de  1913 

Convention  internationale  pour  la  sû- 
reté sur  l'océan,  copie  de  la 

Copie  de  l'acte  de  fiducie  du  28  décem- 
bre   1903,   L.ake    Superior   Terminais 

Co.,   Ltd.,   etc 

Corps  de  la  police  fédérale,  nombre 
moyen      d'hommes      employés      dans 

ce — irais  de  voyages,  etc 

Correspondance,      télégramm 
des  Premiers    des    provincf ■- 
Nouvelle-Ecosse,     de     la     Colombie- 
Britannique,    de    l'Alberta    et    de    la 

Saskatchewan    re    aide 

(  Îoteau-Landing — noms  des  gardiens  du 
quai  à — nombre  de  vaisseaux  qui  ont 

mouillé  a  ce  quai,  etc 

Cour  de  l'Echiquier  du  Canada,  règle- 
ments et  ordres  généraux  de  la — 
publiés  le  24  septembre  et  le  13  dé- 
cembre 1913 

Country-Harbour,  comté  de  Guysbo- 
rough,  N.-E.,  tracé  de  la  ligne  du  che- 
min   de    fer     a     partir    de — Jufl 

Cap-George.  N.-E 

Courriers,  indiquant  les  contrats  an- 
nulés ou  renouvlés  par  le  gouverne- 
ment actuel  dans  le  comté  des  Deux- 
Montagnes 

Criminels   libérés  des  pénitenciers   sur 
rôle,    etc.,    pendant    l'exercice   ter- 
miné  le    31    mars   1913,    etc 

Croiseur  de  l'Etat  Maraarct  rc  la  cons- 
truction  du — prix    du   contrat,    noms 

des  soumissionnaires,   etc 

D 
Perret  de  l'Exécutif,  copie  du— îv   « 
97 fi    re   règlements   concernant    l'ad- 
misistration    des    cadets    du    service 

naval 

Décrets    de    l'Exécutif,    copies    de    tous 
ies — requis  par  la  Chambre  en  ver- 
tu de  la   résolution  passée  le 
vrier  1882,  depuis  la  date  du  dernier 
rapport  sous  l'autorité  de  cette  réso- 

lution 

ils  de  l'Exécutif  en  date  du  18  mai 
1914,     re    l'organisation    d'un 
naval    volontaire 
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D 

Décrets    de   l'Exécutif   en   vertu    d'une 

-résolution  passée  le  20  février  1882 

depuis  la  date  du  dernier  rapport  et 

résolution HOd 

Décrets  de  l'Exécutif,  répense  re  ceux 
publiés  dans  la  Gazette  du  Canada, 
du  1er  octobre  1912,  au  30  novem- 
bre 1913,  conformément  à  la  loi  des 
arpentages  des  terres  fédérales,  arti- 
cle 5,  chapitre  21,  7-8  Edouard  VII.  110a 
Dec  rets  de  l'Exécutif,  réponse  re  ceux 
publiés  dans  la  Gazette  du  Canada 
entre  octobre  1912  et  le  30  novem- 
bre 1913,  conformément  à  l'article 
7  7   de  la  loi    fédérale,    chapitre    20, 

statuts  du  Canada,  1908 110& 

Deniers,  Eugène,  et  Jos.  Olivier,  récla- 
mations    de — contre     l'Intercolonial, 

etc 856 

Démissions  : — 

Réponse  re  démission  de  Horace  Rin- 
dress,   médecin   de  la  quarantaine 

à   Sydney-nord,   N.-E 44 

Réponse  re  démission  de  A.  T.  Dou- 
cett,  directeur  de  la  poste  et  per- 
cepteur des  douanes  à  Salmon- 
River,  comté  de  Digby,  N.-E.  .  .  v  44a 
Réponse  re  démission  de  Alex.  Bour- 
que,  agent  des  signaux  de  tem- 
pêtes à  Bonaventure,  Que 44b 

Réponse  re  démission  de  Patk.  Con- 
way,    gardien     de    phare,     à    l'île 

White-Head,   N.-E 44c 

Réponse  re  démission  du  captaine 
Wm  Smith,  patron  du  bateau  de 
sauvetage  dans  le  comté  de  Shel- 

burne,   N.-E 44ô* 

Réponse  re  démission  des  bureaux 
publics  dans  le  comté  de  Kings, 
N.-E.,  depuis  le  11  octobre  1911..  44e 
Réponse  re  démission  de  Jos.  E.  A. 
Landry,  gardien  du  phare  de 
Saint-Omer,  Que.,  copie  des  accu- 
sations portées  contre  ce  dernier.  44/ 
Réponse  re  démission  de  Colin  Mc- 
Isaac,     douanier      à      Port-Hood, 

N.-E 44a 

Réponse  re  démission  de  M.  Pesha, 
directeur  de  la  poste  à  Kent- 
Bridge,  Ont 447i 

Réponse  re  démission  de  John  P. 
Reeves,    directeur    de    la    poste    à 

Mulgrave,  N.-E 44* 

Réponse  re  démission  de  Havelock 
McLeod,  directeur  de  la  poste  à 
Big-Intervale,    comté    d'Inverness, 

N.-E 44:?' 

Réponse  re  démission  de  S.  Lapointe, 
directeur  de  la  poste,  Saint-Eloi-, 
comté  de  Témiscouata,  Que.  .  .  .  447c 
Réponse  re  démission  de  Wm  Bow, 
directeur  de  la  poste  au  village 
'de  Winchester,   comté  de  Dundas, 

Ont 447 

Réponse  re  démission  de  Madame 
Ellen  O'Neill,  directrice  de  la  poste 
à   O'Neill's   P.O.,   comté   de  West- 

morland,  N.-B 44m 

Réponse- re  démission  de  Alex.  Labil- 
lois,   directeur  de   la  poste   à  Mi- 

guasha 44n 

Réponse  re  démission  de  Madame  Z. 
Narcotte,   directrice  de  la  poste  à 


Démissions — Suite. 

Nouvelle-Ouest,    comté    de    Bona- 
venture, Que 

Réponse  re  démission  de  Jos.  Ver- 
rault,     directeur     de     la     poste    à 

Guay,  comté  de  Devis,  Que 

Réponse  re  démission  du  directeur  de 
la  poste  à  Osage,   Sask.,  et  nomi- 
nation du  remplacement,  etc.  .    .  . 
Réponse  re  démission  de  Geo.   Tay- 
lor,   directeur  de  la  poste  à  Bick- 

erton,   N.-E 

Réponse  re  démission  de  Mademoi- 
selle Paulhus,  directrice  de  la 
poste  à  Pointe-Sainte-Victoria, 
Que 

Réponse  re  démission  de  Perker  S. 
Hartt,  directeur  de  la  poste  a 
Manchester-Sud,  N.-E 

Réponse  re  démission  de  Chas  D. 
Gass,  directeur  de  la  poste  à  Bay- 
field,  N.-E.,  aussi  copie  de  la 
preuve,    etc 

Réponse  re  démission  de  Madame 
Balzil,  directrice  de  la  poste  à 
Saint-Octave,  comté  de  Rimouski, 
Que 

Réponse  re  démission  de  John  Mc- 
Donnell,  directeur  de  la  poste  à 
Essex,   comté   d'Inverness,   N.-E.  . 

Réponse  re  démission  de  Jas  Bain, 
directeur  de  la  poste  à  Ninga  P.O., 
Ninga,  Manitoba 

Réponse  re  démission  de  Wm  Mc- 
Kinnon,  directeur  de  la  poste  à 
Erinville,  Guysborough,  N.-E.  .    .  . 

Réponse  re  démission  de  J.  N.  Clou- 
tier,  directeur  de  la  poste  au  lac 
Saint-Benoit,  comté  de  Beauce, 
Que 

Réponse  re  démission  de  Madame 
Weave,  directrice  de  la  poste  à 
Coal-Creek,  comté  de  Queen,  N.-B. 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  de 
Bonaventure  par  le  gouvernement 
actuel,  etc 

Réponse  re  démission  de  Alex.  Fra- 
ser, directeur  de  la  poste  à  Fra- 
ser's-Grant,  comté  d'Antigonish, 
N.-E '■ 

Réponse  re  démission  de  tous  les 
employés  publics  par  le  gouverne- 
ment actuel  dans  le  comté  de  Port- 
neuf,  etc 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  des 
Deux-Montagnes,  etc 

Réponse  re  démission  de  Thos  Chal- 
mers  McLean,  directeur  de  la  pos- 
te à  Ivera,  Cap-Breton-Nord  et 
Victoria,   N.-E 

Réponse  re  démission  de  C.  P.  Blan- 
chard, directeur  de  la  poste  à 
Truro,   N.-E 

Réponse  re  démission  de  Samuel  At- 
wood,  Atwood's-Brook,  comté  de 
Shelburne;  N.-E 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  de  Ber- 
thier,  depuis  le  21  septembre  1911. 

Réponse  re  démission  de  Wilfrid 
Bellemare,  directeur  de  la  poste  à 
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Hervey-Junction,    comté    de    Port- 
neuf 44 (2j) 

Réponse  re  démission  de  Rufus  D. 
Corrigan,  directeur  de  la  poste  à, 
Sand-Point,  comté  de  Guysbo- 
rough,  N.-E 44(2fc) 

Réponse  re  démission  de  Daniel 
Dunlop,  directeur  de  la  poste  à 
à  New-Campbellton,  Cap-Breton- 
Nord,   N.-E 44(20 

Réponse  re  démission  de  Duncan 
Cameron,  directeur  de  la  poste, 
Craigmore,  comté  d'Inverness, 
N.-E 44  (2m) 

Réponse  re  démission  de  Angus 
Cameron,  directeur  de  la  poste  à, 
Fairlight,   Sask /      44  (2w) 

Réponse  re  démission  de  M.  Sauriol, 
directeur  de  la  poste  à  Port-Jan- 
vier, comté  de  Terrebonne 44  (2o) 

Réponse  re  démission  de  Donald 
Johnston,  directeur  de  la  poste, 
creek  de  Leitche  ;  changements 
faits  dans  les  noms  de  Leitche's- 
Creek,  etc 44(2p) 

Réponse  re  démission  de  Jas  McLees, 
directeur  de  la  poste  à  Bishop's- 
Mills,  comté  de  Grenville,  Ont., 
etc 44(2<7) 

Réponse  re  démission  de  Madame 
Sara  C.  Rankin,  directrice  de  la 
poste  à  S.  W.  Ridge,  Mabou,  N.-E.        44  (2r) 

Réponse  re  nombre  de  démissions  du 
service  public  dans  le  comté  de 
Cumberland,  N.-E.,  du  23  juin 
189G  au  21  septembre  1911,  etc..        44(2s) 

Réponse  re  démission  de  tous  les 
employés  dans  le  comté  de  Trois- 
Rivières  et  Saint-Maurice  du  15 
octobre  1911  à  avril  1913 44(20 

Réponse  re  nombre  de  démissions 
par  le  gouvernement  actuel  dans 
le  comté  de  Régina  jusqu'au  10 
décembre  1912 44(2u) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  de  Kamou- 
raska,   leurs  noms,  fonctions,   etc.        44  (2v) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  de  Prince, 
I.P.-E.,  jusqu'au  10  février  1913, 
etc 44(2to) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement  actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  la  circonscription  élec- 
torale de  Strathcona,  jusqu'au  10 
décembre  1912 -     44  (2a;) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nemena  actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  la  circonscription  élec- 
torale de  Saltcoats  jusqu'au  10 
décembre   1912 44  (22/) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  de  Cham- 
plain,  du  15  octobre  1911  à  avril 
1913 44(2*) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  de  Cumber- 
land, N.-E.,  depuis  le  11  octobre 
1911  jusqu'au  3  mars  1913    ..    ..        44(3«) 
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Réponse  re  démission  par  le  gouv 
nement    actuel    de    tout    fonction- 
naire dans  le  comté  de  Westmor- 
land,    N.-B.,    depuis    octobre    1911 
jusqu'au  3   février  1913 44  (3b) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  d'Annapolis, 
N.-E.,  depuis  octobre  1911  jus- 
qu'au 3  mars  1913 44(3c) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  comté  de  Nicolet, 
depuis  octobre  1911  jusqu'au  28 
avril   1913        44 (3d) 

Réponse  re   démission  de  tout  fonc- 
tionnaire  dans    le    comté    de 
toria,  Alta.,    jusqu'au    29    janvier 
1913,  etc 4<(3e) 

Réponse  re  démission  par  le  gouv 
nement    actuel    de    tout    fonction- 
naire dans  le  comté  de  Shelburne 
et  Queens,  N.-E ••        44(3/) 

Réponse  re  nombre  de  directeurs  de 
la  poste  démis  dans  le  comté 
d'Antigonista,  N.-E 44(3y) 

Réponse  re  démission  du  Dr  Free- 
man  O'Neill,  médecin  du  port, 
Eouisbourg,  Cap-Breton,  N.-E    ..        44(3M 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement   actuel    de    tout    fonction- 
naire   dans    le    comté    de    I» 
N.-E.,    depuis   le    11    octobre    1011 
jusqu'au  3  mars  1913 4 i 

Réponse  re  démission  de  charges  pu- 
bliques par  le  gouvernement  actuel 
dans  le  comté  de  Queens-Shel- 
burne,  N.-E.,  depuis  le  11  octobre 
1911    jusqu'à   date iÀ 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  charges  publics 
dans  la  cité  de  Québec,  ministère 
des  Chemins  de  fer  et  Canaux  et 
autres <4 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  charges  publi- 
ques dans  le  comté  de  l'Assomp- 
tion,  Que.,   etc 44(31) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  d'emplois  publics 
dans  chaque  ministère,  noms 
adresses  de  bureau  de  poste,  de- 
puis le  11   octobre  1911 44(3m) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  d'emplois  publics 
clans  le  comté  de  Digby,  N.-E.,  de- 
puis le  11  octobre  1911  jusqu'au  3 
mars    1913 44  (3n) 

Réponse  re  démission  de  Philéas 
Habel,  gardien  du  phare.  Saint- 
Louis  de  Lotbinière,  comté  de  Lot- 
binière,  Que 44(3o) 

Réponse  re  démission  du  garde-pê- 
che Migneault  aux  Sept-Islos  et 
nomination  de  Elzéar  Levesque..        44 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement de  tout  emploi  public  dans 
le    comté    de    Maskinongé.    depuis 
le    11    octobre    1911    jusqu'à  ■ 
avril  1913 44  <  3«  . 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement de  tout  emploi  public  dans 
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le  comté  de  Kings,  N.-E.,  depuis 
le  11  octobre  1911  jusqu'à  mars 
1913 44(3r) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  emploi  pu- 
blic dans  le  comté  de  Colchester, 
N.-E.,  depuis  le  11  octobre  1911 
jusqu'au  3  mars  1913 44  (3s) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  emploi  pu- 
Réponse    re    démission    de    Jas    R. 
depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'au 
3  mars  1913 44(30 

Réponse  re  démission  de  Mademoi- 
selle Eugénie  Doripn,  du  bureau 
de  l'inspecteur  des  postes,  Qué- 
bec, etc 44  (3u) 

Réponse  re  démission  de  Jas  R. 
Laing,  directeur  de  la  poste,  Lis- 
combe,    N.-E.,    etc 44  (3i?) 

Réponse  re  démission  de  A.  L.  De- 
sève,  préposé  de  la  piscifacture  de 
Magog,    Que.,    etc 44  (3w?) 

Réponse  re  démission  de  Jas  T. 
Richardson,  sous-percepteur  des 
douanes,  Humboldt,  Sask 44(3#) 

Réponse  re  démission  de  tout  emploi 
dans  le  comté  de  Régina,  noms, 
etc.,  jusqu'au  10  décembre  1912..        44(32/) 

Réponse  re  démission  de  M.  Hicks, 
du  service  des  douanes,  Bridge- 
town,  N.-E.,  etc 44 (3s) 

Réponse  re  démission  de  Ralph  Har- 
ris,  sous-percepteur  des  donanes  à 
l'île  Pelée,  Ont 44(4«> 

Réponse  re  démission  de  Aylmer  Or- 
ton,  officier  de  douanes,  à  Wind- 
sor,  Ont 44  (46) 

Réponse  re  démission  de  Freclk  Fors- 
ter,  sous-percepteur  des  douanes 
à   Kingsville,    Ont 44(4c> 

Réponse  re  démission  de  Arthur 
Darragh,  officier  d'immigration,  à 
Windsor,  Ont.,   etc 44(4rî) 

Réponse  re  démission  de  John  Hal- 
stead,  officier  d'immigration  à 
Windsor,  Ont.,  etc 44(4e) 

Réponse  re  démission  de  Napoléon 
Daigle,  gardien  de  phare,  à  Barre- 
à-Boulard,  Saint-Louis  de  Lot- 
binière,  Que 44(4/) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  emploi  pu- 
blic dans  le  comté  de  Cumberland, 
N.-E.,  de  23  juin  1896  à  septem- 
bre 1911 44(4*/) 

Réponse  re  démission  de  Jas  H. 
Smart,  directeur  de  la  poste  à 
Kngsville,    Ont.,    etc 44(47t) 

Réponse  re  démission  de  John  A. 
Roy,  directeur  de  la  poste  à  Mait- 
land,  comté  de  Hants,  N.-E..    ..        44(4*) 

Réponse  re  démission  de  Thomas 
Nelson,  directeur  de  la  poste  à 
Scotch-Village,  comté  de  Hants, 
N.-E 44(4;/) 

Réponse  re  démission  de  Albert  Mc- 
Heffey,  directeur  de  la  poste  à 
Shubenacadie,  N.-E 44(4fc) 

Réponse  re  démission  de  C.  Stewart 
McPhee,  directeur  de  la  poste  à 
Enfield,    comté   de  Hants,   N.-E..        44(40 
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Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  emploi  pu-  _ 
blic   dans   le   comté   de   Westmor- 
land,   N.-B.,   depuis  le  1er  février 
1913   jusqu'au   1er  février   1914..       44(4m> 

Réponse  re  démission  de  D.  Dishaw, 
employé  des  chantiers  de  marine 
à  Prescott,  Ont 44(4n) 

Réponse  re  démission  de  A. 
Michael  Russell,  gardien  de  la 
salle  d'exercice  à  Windsor,  N.-E.        44  (4o) 

Réponse  re  démission  de  M.  A. 
Goyette,  directeur  de  la  poste  à 
Saint-Valérien  de  Milton,  Shefford, 
Que.,  etc 44 (4p) 

Réponse  relativement  à  l'enquête  re 
accusations  contre  P.  D.  Bourdage, 
gardien  de  phare,  Pointe-Bona- 
venture,   Que.,   etc 44(4<0 

Réponse  relativement  à  l'enquête  re 
accusations  contre  Louis  Bujold, 
gardien  de  phare,  Pointe-Carleton, 
par  W.  S.  Montgomery  et  autres.        44  (4r) 

Réponse  re  démission  de  M.  Shinbine, 
gardien  de  la  salle  des  immi- 
grants  à   Edmonton,    etc 44(4s) 

Réponse  re  démission  de  M.  Webster, 
agent  d'immigration  à  Edmonton, 

etc..    ..    ■ 44(4t) 

Réponse  re  démission  de  Jacob  Mohr, 
interprête  de  l'agence  d'immigra- 
tion   d'Edmonton 44  (4m) 

Réponse  re  démission  de  P.  Tomp- 
kins,  agent  des  terres  fédérales  à 
Girouard,  etc.  ;  aussi  nom  du  rem- 
plaçant         44<4v> 

Réponse  re  démission  des  employés 
du  revenu  de  l'Intérieur  dans  le 
comté  de  Bonaventure  depuis  le 
1er  juin  1913  jusqu'au  3  février 
1914;   aussi  nominations 44  (4w) 

Réponse  re  démission  de  M.  Arthur 
Dupuis,  directeur  de  la  poste  à 
Pontbriand,  comté  de  Mégantic, 
etc 44i4*> 

Réponse  re  démission  de  Jos.  Ser- 
gius  Archambault,  directeur  de  la 
poste  de  la  ville  de  Terrebonne; 
aussi  nomination  du  remplaçant.        44(42/) 

Réponse  re  démission  de  Martin 
Lanigan,  directeur  de  la  poste  de 
Sexton,  comté  de  Kent,  N.-B.,  pro- 
cès-verbal des  témoignages  enten- 
dus, re 44 (4s) 

Réponse  re  démission  de  Félix  Ray- 
mond, directeur  de  la  poste,  vil- 
lage de  Sainte-Scholastique,   Que.       44  (5a) 

Réponse  re  sous-agence  des  terres  à 

Gravelbourg,  Saskatchewan   ..    ..        44 (5&) 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  emploi  dans 
le  comté  de  Kings,  N.-E.,  etc.    ..        44(5») 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  à  Ainslie-Green,  comté 
d'Inverness,  N.-E.,  et  nomination 
du  remplaçant.. 44(5d) 

Réponse  re  démission  d'un  directeur 
de  la  poste  à  Upper  Ohio,  comté 
de   Shelburne,    N.-E.,   etc 44(5e) 

Réponse  re  démission  de  Jos.  H. 
Lefebvre,  directeur  de  la  poste  à 
i"  ofoiîon  Howick,  comté  de  Cha- 
teauguay 44(5/) 
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Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  à  Alexander,  comté 
d'Inverness,  et  nomination  de  son 
remplaçant 44(5#) 

Réponse  re  démission  de  N.  H.  Mc- 
Leod,  North-East-Margaree,  N.-E., 
officier  de  la  commission  géologi- 
que,  etc 44(5ft) 

Réponse  re  démission  de  M.  Barry, 
du  ministère  de  la  Marine  à  Pres- 
cott, Ont. 44  (5i) 

Réponse  re  démission  de  W.  Granton, 
ministère  de  la  Marine  à  Pres- 
cott,  Ont 44(5:7) 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  à  Pletwode,  Sask., 
aussi  changement  de  ce  bureau  de 
poste 44(5fc) 

Réponse  re  démission  de  tout  direc- 
teur ou  directrice  de  la  poste  dans 
le  comté  de  Westmorland,  N.-B., 
depuis  le  1er  février  1913  Jusqu'au 
1er   février   1914,    etc 44(50 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  de  Saint-Henri-de-Lau- 
zon,   comté  de  Lévis,   etc 44  (5m) 

Réponse  re  démission  de  Geo.  Skates, 
directeur  de  la  poste  â  Appin, 
Ont.,   etc 44  (on) 

Réponse  de  démission  de  Geo.  J. 
Ryan  et  Chas  Hamlin,  service  des 
douanes  du  Canada,  à  Newport, 
Vermont,   E.-U 44  (5o) 

Réponse  re  démission  de  J.  Shaver, 
employé  des  chantiers  de  la  Ma- 
rine  à   Prescott,    Ont 44(5p) 

Réponse  re  démission  de  R.  Lunay, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(o<i) 

Réponse  re  démission  de  J.  Slattery, 
emnloye  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,   Ont 44 (or) 

Réponse  re  démission  de  J.  Walsh, 
emnloye  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44  (5s) 

Réponse  re  démission  de  W.  Gerts, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(50 

Réponse  re  démission  de  D.  Boivard, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(5«) 

Réponse  re  démission  de  G.  Scott, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont. 44(5v) 

Réponse  re  démission  de  J.  Off- 
spring,  employé  des  chantiers  de 
la  Marine  à  Prescott,  Ont 44(5t«?) 

Réponse  re  démission  de  J.  Hayes, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(5#) 

Réponse  re  démission  de  P.  Bélanger, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(52/) 

Réponse  re  démission  de  L.  Place, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont 44(5») 

Réponse  re  démission  de  C.  Kava- 
nagh,  employé  des  chantiers  de  la 
Marine   à,   Prescott,    Ont 44  (6a) 

Réponse  re  démission  de  J.  Roche, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 
a  Prescott,  Ont 44(6dJ 
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Réponse  re  démission  de  J.  Molnnis, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 

à  Prescott,  Ont 

Réponse   re    démission    de    E.    Scott, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 

à  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission  de  C.  Wright, 
employé  des  chantiers  de  la  Marine 

à  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission  de  L.  Lalonde, 
emnloye  des  chantiers  de  la  Marine 

à  Prescott,  Ont 

Rénonse  re  démission  de  H.  Birks, 
employé  des  chantiers  de  la  Marin*» 

à  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission  de  W.  Jarvis, 
emnloye  des  chantiers  de  la  Marine 

à.  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission  de  J.  McDer- 
mott,  employé  des  chantiers  de  la 

Marine   à    Prescott,    Ont 

Réponse  re  démission  de  Geo.  L. 
Brown,   employé  des  chantiers   de 

la  Marine  a  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission    de    J. 
employé  des  chantiers  de  la  M 

à  Prescott,  Ont 

Réponse  re  démission  de  D.  Perrin, 
emnloye  des  chantiers  de  la  Marine 

à   Rrescott.   Ont 

Réponse  re  démission  de  J.  A.  Mun- 
dle,   employé   des   chantiers   de   la 

Marine    à    Rrescott,    Ont 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  de  la  paroisse  de  Saint- 
Lambert,  comté  de  Revis,  etc.  .  . 
Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  de  Bona- 
venture  du  1er  janvier  1913  au  1er 

février  1914,  etc 

Réponse  re  démission  des  officiers  de 
douanes  dans  le  comté  de  Bona- 
venture,  du  1er  janvier  1913  au  1er 

février  1914,  etc 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  d'Albert, 
N.-B.,    du    1er   octobre    1911    au    2 

février  1914 

Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naires dans  Queens,  Shelburne,  du 
11  octobre  1911  à  mars  1913  .. 
Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le    comté    de    Kamou- 

raska,    etc 

Réponse  re  démission  de  W.   H 

mie.    agent    des    terres    fédé- 
rales.   Prince-Albert,    Sask.,    etc. 
Réponse     re     noms,     appointements, 
etc.,    des    personnes    démises    dans 
les   différents   ministères   depuis   le 

10  octobre  1911,  etc 

Réponse    re    démission    du    directeur 
de  la  poste,  de  la  paro 
Dame  de  Charny,  comté  de 

correspondance,  etc.,  re 

Ré-  onse   re    démission    de    Cil 
Mêlanson,   directeur    de    la 
de     Corberrie,     comté    de     I 
N.-E 


44T6C) 

44(6d) 

44(6e) 

44(6/) 

44 ($g) 

( 

4  4  t  fii) 

44(6.0 

( 

I 

I 

■ 

44.  6») 

104k 

44. fif> 
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Démissions — Suite. 

Réponse  re  démission  de  Gordon  Mc- 
Donald, inspecteur  de  homesteads, 
agence  des  terres  Grouard,  etc..        44  (6v) 
•Réponse     re     démission     de    W.     F. 
Slack,  documents  re  suspension  et 

réinstallation   de,    etc 44  (6w) 

Réponse  re   démission  de  Wm  Bru- 
nelle,     gardien     de     phare     à     la 
Pointe-à-Citrouille,        comté        de 
Champlain,   Que.,   etc..    ....    ..        44(6») 

Réponse  re  démission  de  Arthur 
Lévêque,  gardien  de  phare  à  la 
Grosse-Ile,     Que.,     documents     re, 

etc - 44(63/) 

Réponse  re  démission  de  L.  Philippe 
Carignan,  gardien  de  phare, 
Champlain,    comté    de   Champlain, 

etc 44(6s) 

Réponse  re  démission  de  Dominique 
Lévesque,  gardien  de  phare  au 
quai  de  la  Rivière-Ouelle,  comté  de 

Kamouraska,  etc 44  (7a) 

Réponse  re  nombre  des  démissions 
par  le  gouvernement  dans  la  comté 
de  Shefford,  depuis  le  1er  octobre 
1911  jusqu'au  2  février  1914,  etc.  44 (7&) 
Réponse  re  démission  par  le  gouver- 
nement actuel  de  tout  fonction- 
naire dans  le  district  de  Portneuf, 

etc 44(7c) 

Réponse  re  démission  de  Alex.  W. 
Finlayson,  gardien  de  phare,  île 
Saint-Esprit,   comté  de  Richmond, 

N.-E.,  etc 44(7d) 

Réponse  re  démission  du  gardien  de 
phare  de  Cape-Cove,  comté  de 
Gaspé,    enquête    à    rencontre,    en 

1911 44(7e) 

Réponse  re  démission  de  Dan.  Cor- 
mier, officier  de  la  station  de  sau- 
vetage à  Eastern-Harbour,  N.-E.  44(7/) 
Réponse  re  démission  de  Ben.  V. 
"Willet,  gardien  de-  phare  à  la 
Pointe-Duthie,  Que.,  et  nomination 

du   remplaçant 44  (7  g) 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  de  Lëvis 
depuis  septembre  1911,  nombre  de 
ceux  démis  par  l'ancien  gouverne- 
ment qui   ont  été  réintégrés  dans 

leur   charge 44(7ft) 

Réponse  re  démission  de  John  A.  Mc- 
Lellan,  gardien  de  phare  à  Fish- 

Island,    I.P.-E. 44  (i) 

Réponse  re  démission  de  Thos  Le- 
Blanc,  directeur  de  la  poste  de 
Allard,  comté  de  Bonaventure,  etc.  44 (7j) 
Réponse  re  démission  de  Wm  E. 
Ehler,  gardien  de  phare,  Queens- 
port,    N.-E.,    dépenses   re    enquête, 

etc 44(7fc) 

Réponse  re  démission  de  Samuel 
Dickson  directeur  de  la  poste  à 
Seaforth,  Ontario,  re  enquête  te- 
nue,  etc 44(7Ï) 

Réponse  re  démission  de  Chas.  Mc- 
Pherson,  directeur  de  la  poste  à 
North-Riverside,  comté    de    Guys- 

borough,  N.-E.,  etc 44 (7m) 

Réponse  re  démission  de  Christian 
D.  Ehler,  directeur  de  la  poste  à 
Queensport,  N.-E.,  nomination  du 
remplaçant,  etc 44 (in) 


D 

)t  missions — Suite. 
Réponse   re   démission    de    Christian 
L.   Ehler,   directeur  de  la  poste  à 

Queensport,  etc ...    ..        44(7o) 

Réponse  re  démission  de  Jas  White, 
directeur  de  la  poste    à    Sydney, 

C.-B.,  re  enquête  tenue,  etc 44  (lp) 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  à  Mont-Saint-Patrick, 
Renfrew-sud,  changement  dans  le 
site  du  bureau  de  poste  à..  ..  44(7(0 
Réponse  re  démission  de  Edouard 
Dea,     préposé     à    la    homarderie, 

Port-Daniel-Ouest,  Que.,  etc 44 (7r) 

Réponse  re  démission  de  A.  C. 
Cameron,  entrepreneur  de  trans- 
port    des     malles     de     Fairlight, 

Sask.,   correspondance  re 44  (7s) 

Réponse  re  démission  de  Geo.  F. 
Payne,  directeur  de  la  poste  à 
Granby,  Que.,  nomination  du  rem- 
plaçant,  etc 44(70 

Réponse  re  démission  des  directeurs 
de  la  poste  dans  le  comté  de  Port- 
neuf,  noms  des — nombre  d'enquê- 
tes,  etc 44  (7w) 

Réponse  re  démission  du  directeur 
de  la  poste  à  Havre-Boucher, 
N.-E.,  correspondance  re,  et  nomi- 
nations du  remplaçant 44(7i>) 

Réponse  re  démission  de  Wm  Camp- 
bell, gardien  de  phare  au  quai  de 
New-Richmond,   et  nomination  du 

remplaçant.. 44(7w) 

Réponse  re  nombre  de  démissions 
d'employés  publics  dans  le_  comté 
de  Westmorland,  N.-B.,  depuis  le 
1er  février  1913  jusqu'au  2  février 

1914 44(7») 

Réponse  re  nombre  de  démissions  du 
ministère  de  la  Marine  et  des 
Pêcheries  du  5   décembre  1912  au 

14  avril  1913 •        44(72/) 

Réponse  re  démission  de  J.  R.  Deni- 
son,  directeur  de  la  poste  de  Rich- 
mond,    Que.,     et     nomination     du 

remplaçant 44(7s) 

Réponse  re  démission  de  Arthur  B. 
Caldwell,  assistant  inspecteur  des 
Poids  et  Mesures,  district  de  Qué- 
bec  ••        44(8o) 

Réponse  re  démission  des  fonction- 
naires dans  le  comté  d'Annapolis, 
N.-E.,    du    11    octobre    1911    au    3 

mars  1913 44(8&) 

Réponse  re  démission  dès  fonction- 
naires par  le  gouvernement  dans 
la  province  de  l'île  du  Prince- 
Edouard,     depuis    le     10     octobre 

1911,  nombre  des — etc 44  (8c) 

Réponse  re  démission  du  captaine  J. 
DeCoste,  second  et  préposé  à  la 
grue  sur  le  dragueur  n°  6,  pen- 
dant la  saison  de  1912 44(8d) 

Dépense  faite  par  le  gouvernement  ac- 
tuel jusqu'au  3  juin  1913,  pour  pré- 
tendue   conduite    de    partisans    des 

fonctionnaires,  etc 93a 

Desjardins,  C.  A.  R.,  directeur  de  la 
poste  à  Saint- André  de  Kamouraska, 

re  démission  de — etc .  .        78 

Différends  industriels  de  1913  entre  les 
télégraphistes    et    les    employés    des 
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mines  de  houille  de  l'île  Vancouver, 
aussi  avant  ou  depuis  1913 147 

Différends  industriels  de  1913,  entre  les 
télégraphistes  et  les  employés  des 
mines  de  houile  sur  l'île  Vancou- 
ver, aussi  avant  ou  depuis  1913.  .    .  .      147& 

Directeur  vétérinaire  général,  rapport 
de  l'exercice  terminé  le  31  mars 
1913 156 

Diverses    dépenses    imprévues,    du    1er 

avril  1913  au  14  janvier  1914,  etc..  .        54 

Douanes,   Rapport  du  minist*re  des — 

exercice  clos  le   31   mars   1911..    ..        11 

Dragage  abandon  du  contrat  pour  le — 
dans  la  baie  de  Miramichi,  N.-B., 
par   A.   &  R.   Loggie 232(20 

Dragage  à  la  rivière  Bonaventure,  tous 

documents,   etc.,   se  rapportant  au.  .      232  e 

Dragage  au  port  de  Bathurst,  N.-B., 
re  toutes  soumissions  pour  le — et 
contrats   adjugés 170a 

Dragage  au  port  de  Bathurst,  N.-B., 
dragage  des  battures,  etc.,  saisons 
de  1910,  1911,  1912,  1913.  .  * 170 

Dragage  au  port  de  Bathurst,  N.-B., 
correspondance  re  dépôt  de  sable, 
etc.,   rejeté  dans  le  chenal  du   S.-O.      179& 

Dragage  dans  le  port  de  Saint-Jean, 
N.-B.,  ou  tributaires — nombre  de 
firmes  ou  personnes  qtii  y  ont  tra- 
vaillé depuis   le   1er   octobre   1911..      232» 

Dragage  dans  le  port  et  la  rivière 
Saint-Jean,  N.-B.,  nombre  de  remor- 
queurs employés  à  ce  sujet,  depuis 
le  21  septembre  1911 232?) 

Dragage  de    la    rivière    des    Prairies, 

tous  documents  re,  etc 232(2«) 

Dragage,  Nova  Scotia  Dredging  Co., 
re  dragage  accompli  par  la — ou  au- 
tres  compagnies   à  Jeddore,    N.-B.  .      23  2? 

Dragage,  opérations  à  Port-Elgin, 
N.-B.,  tous  documents  s'y  rappor- 
tant,   etc 23  2(2?)) 

Dragage,  opérations  de — dans  le  comté 

de  Bonaventure  en  1913 232(20) 

Droits  de  pétrole  et  de  gaz  naturel — 
inspection  des — dans  Manitoba,  la 
Saskatchewan.  l'Alberta,  les  terri- 
toires du  Nord-Ouest,  le  Yukon,  etc.      148 

Droits,  démission  et  remboursements 
des — en  vertu  de  l'article  92,  loi  de 
l'audition  des  comptes- 66 

Dubisson.  Arthur,  re  emploi  de — com- 
me agent  d'immigration  à  Gravel- 
burg,   Sask 77u 

Duchemin,  H.  P.,  Rapport  re  date  de 
la  nomination  de,  nombre  d'enquêtes 
tenues   demiis,   etc 93/ 

Duchemin,  H.  P..  Rapport  re  dépenses 
par  l'Intercolonial  relativement  aux 
enquêtes   teiues   par 33 <7 


Eau  distillée,  etc.  Montant  payé  pour 
1' — à  Ottawa  par  l'Etat  du  1er  jan- 
vier 1912  au  1er  mars  1914 — aussi 
coût  par  jour 24  7 

Edifice  de  la  douane  au  village  de  Ches- 

ley,  Bruce-sud,  documents  re — etc..      232(27t) 

Edifie^  public  à  Brantford.  re  tous 
devis  et  soumissions  se  rapportant 
à   I' 232(2d) 


£ 

Edifice  public  à  Gravelburg,  tous  do- 
cuments s'y  rapportant,  depuis  le  1er 
janvier,   1912 232(2c) 

Edifices  publics  de  l'Etat  à  Lunenburg, 
N.-E.,  re  fourniture  de  houille  pour 
—etc 109 

Edmonton  Power   Co.,   re  bail   de  la 
force    hydrauliques    sur    la    rivière 
Saskatchewan   à   Rocky-Rapids,    Al- 
berta,  etc 8©d 

Elections  générales,  etc.  Résumé  des — - 
pour  1896,  1900,  1904,  1908,  1911  et 
élections  partielles  du  11  janvier 
1896  au  1er  janvier  1914 18 

Elections  partielles,  etc.,  pour  la  (Cam- 
bre des  communes,  pendant  l'année 
1913 18i 

Embranchement  de  chemin  de  fer  d'El- 

mira,  I.P.-E.,  coût  total  de,  etc.  ...        84 

Embranchement  de  New-London  du 
chemin  de  fer  de  l'île  du  Prince-Ed- 
ouard, re  copie  des  contrats,  soumis- 
sions relativement  à  l'embranche- 
ment projeté 

Employés  des  ministères  à  Ottawa  et 
dans  toutes  les  provinces  et  les  terri- 
toires, service  intérieur  et  extérieur, 
qui  ont  quitté  leur  emploi  depuis  le 
1er  octobre  1911  jusqu'au  10  jan- 
vier 1912,   noms,   etc 164 

«  104fl 

Emprunts     du     gouvernement     du     Ca- 
nada sur  le  marché  de  Eondres  p 
dant  les  années  1912,  1913  :  date,  co- 
pie de  prospectus,  prix,  etc 

Emprunts  fédéraux,  indiquant  les  taux 
d'intérêt  payés  sur  tous  les — de  lv 
à  1914 

Emprunts  temporaires,  état  des — de- 
puis le  31  mars  1913 

Emprunts    temporaires,    re    total    des 
engagements   par    suite   des — du 
mal  1913  au  31   décembre  1913.  taux 
de  l'intérêt  payé,   etc 

Engrais  chimiques,  re  rapport  de 
George  Lafontaine  concernant  la  fa- 
brication d'— au  cours  de  l'exerci.  e.      2  2H 

Etalons  pur  sang  ou  taureaux  de  PS 
nombre  des — achetés  par  le   gouver- 
nement pour  les  colons  du  Manit-  I 
de  la   Saskatchewan   et   de  l'Alberta 
depuis  le   1er   janvier   1912.  . 

Etats-Unis,      citoyens      des — emplo 
par  le  gouvernement  depuis  le  11  oc- 
tobre  1911 ** 

Etudes  de  la  crête  de  Trent,  rapport 
de  la  Commission  de  Conservation 
du  Canada   sur  les 211 


Fair.  Mademoiselle  Marguerite,  direc- 
trice de  la  poste  de  Black-Cape 
Que...  copie  des  accusations  contre — 
etc 

Pairen,  Frank,  preuve  faite  devant  le 
commissaire  chargé  de  s'enquérir  des 
accusations  d'esprit   de  parti   contre. 

Falardeau,  A.  O..  et  Falardeau,  C  x  . 
document  re  retrait  de  l'apnel  dans 
la  cause  de — dans  la   cour  Suprême. 


297 


211 


I 
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Falmouth,  township  Dyke,  comté  de 
Hants,  dépenses,  bordereaux  de 
paie,    etc 232Z 

Farine  et  grain,  quantité  de — expédiée 
de  Fort-William  à  Port-Arthur  par 
navire  en  1912,  etc 46 

Farmers  Bank,  correspondance  re  no- 
mination de  sir  Wm  Meredith,  com- 
missaire ;  lettres  re  secours  aux  ac- 
tionnaires,  etc 272 

Ferguson,  John  M.,  correspondance  re 
saisie  de  11  chevaux  appartenant  à, 
etc 216 

Fermes  expérimentales  à  Sainte-Anne 
de  la  Pocatière,  nombre  d'employés 
à, — pendant  les  années  1912,  1913, 
etc 221 

Ferme  expérimentale  dans  la  province 
de  Québec,  re  achat  de  chevaux,  de 
bêtes  a  cornes,  etc.,  durant  1913,  dé- 
penses, etc 297 

Fermes  expérimentales,  rapport  du  di- 
recteur et  des  officiers  des — pour 
l'exercice  terminé  le  31  mars  1913.  .        16 

Fisher,  Ward,  de  Shelburne,  N.-E., 
inspecteur,  re  montants  payés  à — 
pour  apnointements,  dépenses,  etc., 
1912-1913 ' 150 

Fraser,  Jos.,  re  achat  de  terrains  de 
—relativement  aux  travaux  à  l'île 
Caribou,  comté  de  Pictou 248 


Gold  River,  comté  de  Lunenburg, 
N.-E.,  correspondance,  re  soumis- 
sions, contrats,  etc.,  pour  le  quai  à.     167 

Gouvernement    du    Canada,     état    des  — 

deniers  déposés  au  crédit  du — le  der- 
nier jour  de  chaque  mois  du  1er  avril 
1913  au  31  décembre  1913 180 

Gravelburg, — pavillon  d'immigration  à 

— documents  re — dépuis  janvier  1912.      232r 

Grève  dans  les  houillères  de  la  Colom- 
bie-Britannique— correspondance  re, 
aussi  copie  de  tous  les  décrets  de 
l'Exécutif,   etc 147a 

Grèves  du  cbemin  de  fer  du  Pacifique- 
Canadien,  rapport  re  demande  pour 
conseil  de  conciliation,    etc 62 

Grève  et  contre-grèves  de  1901  à  1912.        36& 

H 

Hantsport,  N.-E.,  re  érection  d'un  édi- 
fice public  à 232(2j) 

Herald  Pubiishing  Co.,  de  Halifax,  re 
montants  payés  par  l'Etat  au — de- 
puis le  11  octobre  1911 81e 

Histoire    constitutionnelle   du    Canada, 

1791-1818,  Documents  re,  etc 29c 

Houille  au  Canada,  Rapport  de  la 
commission  de  conservation  sur  la 
conservation  de  la 210a 


Ile  de  Boutillier's,  comté  de  Lunen- 
burg, N.-E.,  correspondance  re  sou- 
missions, comptes,  etc.,  se  rappor- 
tante       168 

Isles  de  la  Madeleine,  documents  re 
changements    les   plus    récents    dans 


les  règlements  de  pêche  du  homard 
aux — etc 205 

Ile  du  Prince-Edouard,  Mémoire  de  la 
réclamation  spéciale  de — re  repré~ 
sentation  dans  la  Chambre  des  com- 
munes       118 

Ile  du  Prince-Edouard,  Nouvelle- 
Ecosse  et  Nouveau-Brunswick,  Mé- 
moire re  réclamations  de 118a 

Immigrants,  documents  re  inspection 
mentale,  morale  et  physique  de  tous 
les — arrivant  au  Canada 228 

Immigration  : — 

Rapports  re — par  C.  F.  McKinnon, 
F.  A.  McEchen,  John  A.  McDou- 
gall,  J.  M.  McDonald,  Wm  Wal- 
kins,  S.  P.  Fream,  J.  J.  Walker, 
agents  spéciaux,  de  la  Nouvelle- 
Ecosse 244 

Noms,  fonctions,  etc.,  des  employés 
des  services  intérieur  et  extérieur 
de  1* — en  1911  et  1913 42 

Impressions  et  papeterie  publiques, 
nombre  total  d'employés  le  1er  fé- 
vrier 1914  ;  augmentation  de  gages 
1913 104a" 

Impressions  et  papeterie  publiques, 
rapport  du  département  des — pour 
1913 32 

Industries  des  lainages,  nombre  des — 
exploitées  dans  le  pays,  etc 140 

Inspecteurs  des  agents — rapports  faits  , 
par   les — re   placement   des   ouvriers 
agricoles,     des    domestiques,     etc., — 
pendant  les  années  1912-13 290 

Inspecteurs  vétérinaires  employés  par 
le  gouvernement  aux  abattoirs,  mon- 
tant des  dépenses  de  cette  division 
du  ministère 222 

Inspection  des  bateaux  à  vapeur,  rap- 
port du  ministère  de  la  Marine  sur 
F — exercice  1912-13 23 

Inspection  médicale  des  immigrants 
aux  ports  d'arrivée  au  Canada..    ..        98 

International  Purity  Congress,  Rapport 
des  délégués  nommés  par  le  gouver- 
nement du  Canada  pour  assister  à  ce 
congrès   en   novembre   1913 281 

Irish,  Fred.  R.,  directeur  de  la  poste  à 
Afton,  N.-E.,  correspondance  re  ac- 
cusations contre 78a 


J 

Jackson,  M.  J.  S.,  correspondance,  etc., 
re  nomination  du  surintendant  des 
chantiers  de  l'Etat  à  Saint-Joseph  de 
Sorel 69 

Jaugeage  des  cours  d'eau,  rapport  sur 

le 25c 

Jetée  de  Kingsport,  comté  de  Kings, 
N.-E.,  re  montant  de  derniers  dépen- 
sés sur  cette  jetée,  au  cours  de  l'an- 
née 1913 231(2e) 

Journaux  au  Canada,  liste  des — re  an- 
nonces dans  les — pour  le  gouverne- 
ment ou  ministres,  fonctionnaires 
ou  ministère,  du  10  octobre  1911  au 
28    avril   1913 81 

Journaux  au  Canada,  liste  des — re  an- 
nonces dans  les — par  le  gouverne- 
ment, 10  octobre  1906  au  10  octobre 
1907   jusqu'au   10   octobre   1911..    ..        8la 
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J 

Journaux  au  Canada,  liste  des — re  an- 
nonces dans  les — par  le  gouverne- 
ment entre  le  10  octobre  1906  et  le 
10  octobre  1907,  et  pendant  les  an- 
nées jusqu'à  1911..    — S1& 

Journaux  au  Canada,  liste  des — re  an- 
nonces dans  les — par  le  gouverne- 
ment du  10  octobre  1911  au  28  avril 
1913,    montant   payé 81c 

Journaux  au  Canada,  liste  des — re  an- 
nonces dans  les — par  le  gouverne- 
ment entre  le  10  octobre  1906  et 
1907,   et  les  années  jusqu'à  1911    .  .        81d 

Journaux  à  la  Nouvelle-Ecosse,  deniers 
payés  aux — durant  les  années  1912, 
1913,    et   la  nature   du   service.  .     .  .        81/ 

Journaux  au  Canada,  liste  des— re  an- 
nonces dans  les — par  le  gouverne- 
ment du  10  octobre  1911  au  28  avril 
1913 810 

Juges,  nombre  des — mis  à  la  retraite 
depuis  1880  ;  noms,  traitements,  rai- 
sons de  le  mise  à  la  retraite,  etc.   .  .      284 

Justice,  ministère  de  la — Noms  des 
avocats  représentant  le — dans  le  dis- 
trict de  Québec,  depuis  le  21  septem- 
bre  19U,   etc 237 

Justice,  Rapport  du  ministre  de  la — 
pour  l'exercice  terminé  le  31  mars 
1913 34 

K 

Karluk,  documents  contenant  tous  1rs 
renseignements  re  affrètement,  équi- 
pement, instructions,  etc.,  du  stea- 
mer       191 

Kelly,  Wm.  J.,  tous  documents  re  em- 
prisonnement et  libération  projetée 
de — etc 802 

lu 

Laiterie  et  emmagasinage  à  froid — 
rapport  du  commissaire  de  la — pour 
l'exercice  clos  le  31  mars  1913..    ..        15a 

Leroux,  Pacifique,  re  demande  de  dom- 
mages subis  par  l'enlèvement  des 
ponts  sur  le  canal  de   Soulanges    ..      120 

Levé  hydrographiques,  1911-1912..    ..        25/ 

Lévis,  station  de  quarantaine  à — con- 
trats, etc.,  re  achat  par  le  gouverne- 
ment,  29   juillet   1913 265 

Licenses,  moissonneuses,  etc.,  expor- 
tées au  Canada,  valeurs,  etc.,  en 
1910,  1911,  1912,  1913 184 

Lignes  de  télégraphe  ou  de  télé- 
phone de  Baddeck,  N.-E.,  à  Marga- 
ree,  N.-E.,  re  construction  de  la — par 
le   gouvernement 232t 

Lignes  d'embranchement  de  chemin 
de  fer  de  l'Intercolonial,  d'Orange- 
dale  à  Chéticamp,  dans  le  cointé 
d'Inverness,  N.-E.,  documents  se 
rapportant   à 117c 

Lignes  d'embranchement  de  chemin  de 
fer  de  l'Intercolonial,  re  construc- 
tion de — dans  le  comté  de  Guysbo- 
rough,   etc 86a 

Lignes  d'embranchement  du  chemin  de 
fer  Intercolonial  re  documents  con- 
cernant la  question  d'acquérir  quel- 
qu'une ou  toutes  les — aussi  les  droits 
de    circulation    sur    l'Tntercolonial .      117 


L 

Lingan-Bar,   N.-E.,   Noms   de   tous   les 

employés  à — ,  gages,  etc 232fc 

Lingan-Beach,  Cap-Breton-sud,  N.-E., 
re  travail  fait  à — sous  la  surveil- 
lance de  H.   D.   McLean 166 

Liqueurs,  relativement  aux — apportées 
de  l'extérieur  du  Canada  dans  les 
territories  par  permission  spéciale, 
etc 105 

Loi  concernant  l'instruction  agricole  ; 
copie  de  tous  les  arrangements  entre 
les  provinces  et  le  gouvernement 
sous   l'autorité   de   cette  loi 298 

Loi  d'assurance  du  service  civil,  Etat 
re  pour  l'exercice  clos  le  31  mars 
1913 51 

Loi  d'enquête  sur  les  coalitions,  con- 
seil nommé  sous  l'autorité  de  cette 
loi,  pour  s'enquérir  au  sujet  de  la 
United  Shoe  Machinery  Cn..  rapport.     154 

Loi  des  douanes,  copie  des  décrets  de 
l'Exécutif  depuis  juin  1914,  chan- 
geant les  taux  des  droits  existant 
sous  l'autorité  de  la — etc 156 

Loi  des  insectes  et  autres  fléaux  des- 
tructeurs— règlements  sous  l'autorité 
de  cette  loi 65 

Loi  du  tarif  des  douanes,   etc.,  cor- 
pondance    re    suspension    temporaire 
de    la — rc   tiffes    métalliques,    etc.       .      11  fi 

. -Beaoh,  Saînt-Marys,  comté  de 
Digby,  N.-E..  correspondance,  etc.. 
re  achat  de  propriété  pour  la  pêche- 
rie de  homards  à 95 

Sault    Development   Co..   con 
pondance  rc  demande  faite  par  la — 
etc '•        ~?n 

Long    Sault    Development    Co.,    re    de- 
mande   de    la — pour    établir    un    bar- 
rage   sur    le    fleuve    Saint-L*aur< 
etc Tl 

M 

Machine    à    forer    a    Lettlbridge,    Alla., 
correspondance     dans     le     ministi 
des  Douanes  relativement  a  la..    ..      213 

Malles,  copie  du  contrat  pour  le  trans- 
port des — entre  Lochaber-Nord  de 
Collegeville,    pour    1913 TOT 

.Malles,  correspondance,  etc..  rc  con- 
trats pour  le  thansport  des — entre 
Antigonish  et  Livingstone-Cove. 
N.-E.,   etc 70/7 

Malles,  correspondance,  etc..  rc  service 
entre  Bridgetown,  Port-Lorne  et 
Hampton,  Parker's-Cove,  Annapolis- 
Cove.    N.-E 70J' 

Malles,  correspondance  re  transport 
des — entre  Saint-François-Xavier  de 
Blrompton     et    Windsor-MilN 

Malles,  correspondance  rc  transport 
des — entre  Warkworth  et  Colborne, 
comté    de    Northumberland 70* 

Malles,  correspondance  sur  la  liasse 
rc  service  des  — et  soumissions  re- 
çues, entre  Antigonish  et  Living- 
stone-Cove,   N.-E 70o 

M:\'l  s.  documents  re  contrats  des — 
tn're  Bridgetown  et  Port-Lorne. 
Hampton    et    Parker's-Cove.    1912    ..        70.«: 

Malles,  documents  re  renouvellement 
dp     contrat     avec     Ceo.     A.     Stewart 
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M 

pour  le  transport  des — entre  North- 
Loehaber    et    West-Lochaber    .  .     .  .        70w 

Malles,  documents  re  subvention  plus 
forte  pour  la  malle  convenue  entre 
le  directeur  général  des  Postes  et 
les  différentes  compagnies  de  che- 
min  de  fer 70a? 

Malles,  nombre  de  contrats  annulés 
dans  le  comté  d'Inverness  depuis  le 
1er  septembre  1911  jusqu'au  19 
mars   1914 70v 

Malles,  noms  des  82  soumissionnaires 
pour  le  transport  des — entre  la  Baie 
Saint-Paul  et  La  Malbaie,  comté  de 
Charlevoix lOy 

Malles,  noms,  montants,  à  qui  don- 
nés, de  toutes  les  soumissions  en 
1913  pour  ventes  de  la  malle  dans 
le   comté   de   Shelburne,   N.-E.,   etc..        70f 

Malles — -re  contrats  pour  le  transport 
des — entre  Sherbrooke,  comté  de 
fîuysborough,  N.-E.,  et  Moser's- 
River,  comté  d'Halifax,  N.-E 70 

Mal'es  re  soumissions  reçues  pour  le 
transport  des — entre  Merigonish  et 
Malignant-Cove 70m 

Mandats  du  gouverneur  général  émis 
depuis  la  dernière  session  du  parle- 
ment   à   compte   de   l'exercice   1913-4.        50 

Marearee,  N.-E.,  correspondance  re 
barrages  de  dérivation  sur  la  ri- 
vièr-    Margaree,    1911-12,    1912-13..      232(2v) 

Marearee,  N.-E.,  correspondance  re 
fourniture  de  houille  à  la  homarde- 
rie  à— exercices  1910-11,  1911-12, 
1912-13.    1913-14 206 

Marne   et   Pêcheries — 

Raonort  du  ministère  de  la — exer- 
cice   1912-1913    (Marine) 21 

Rapport    du    ministère    de    la — exer- 
cice   1912-1913     (Pêcheries)..     ..        22 
Supplément    au    quarante-cinquième 
rapport  du  ministère  de  la — (Ins- 
pection  des   bateaux   à  vapeur)  .  .        23 

Marine.  Royale  canadienne — docu- 
ments, etc.,  re  défès  et  enterre- 
ment de  Jos.  LeBlanc,  matelot  à 
bord  le  steamer  de  l'Etat  Canada..      144 

Mar'ne  Roya'e  canadienne — pensions 
ou  gratifications  aux  officiers  de  la 
— etc.,  copie  du  décret  de  l'Exécutif 
re 48 

Masinasin,  province  d'Alberta,  docu- 
m^nt«  re  emplacement  du  bureau  de 
poste  à. 72 

Melvi'le,  Sask.,  re  demandes  au  gou- 
vernement   pour  bureau  de  poste   à.     292 

Méridien  démarcation  du — 141e  degré 
de  loneritude  ouest,  rapport  conjoint 
dQs  commissaires,  etc 106 

Milice  : — 

Con'es  des  ordres  généraux  promul- 
gués à  la  milice,  période  du  18 
novembre    1912    au    25    novembre 

1913 59 

Noms  adresses,  grade  ou  occupa- 
tion des  personnes  qui  ont  ac- 
compagné le  ministre  de  la  Mi- 
lice   °n    Angleterre    et    en    Europe 

en    1913 143 

Rp  transfert  des  terres  par  la  mi- 
lice,  anx  commissaires  du  port  de 

Montréal,  etc 239 

Montant  total  payé  pour  pensions 
par  le  ministère  de  la — pour  l'ex- 
ercice, clos   le    31    mars   1913,    etc.     257 


M 

Milice — Suite. 

Correspondance  entre  le  ministère 
de  la — et  MM.  Macdonald  et  Mont- 
petit  re  organisation  du  33e  Hus- 
sards       258 

Correspondance     re    terre    à    Farn- 

ham  pour  camp  militaire 259 

Milice,  Sydney,  N.-E.,  documents  re 
transport  de  la — sur  le  chemin  de 
fer   Intercolonial,   en  l'année   1912..        97 

Mira,  comté  de  Cap-Breton,  re  péti- 
tions, etc.,  pour  subventions  pour 
quais,  etc.,  à 96 

Moitié  nord  de  1-3-16-0-2M.,  copie  de 
tous  les  documents  en  la  possession 
du  ministère  de 110m 

Mont  fort,  Str.,   rapport  re  échouement 

du— 28   avril  1914 278 

•Montréal,  re  édifices,  bureaux,  etc., 
occupés  par  la  gouvernement,  à  bail 
ou   autrement 291 

Moosejaw,  cité  de — re  achat  par  le 
gouvernement  des  lots  1  et  2,  bloc 
125,  plan  96,  dans  la  cité  de  Moose- 
jaw pour  entrepôt.  . 232(2w) 

Municipalités  de  Pictou,  Guysborough 
et  Saint-Mary's — réclamation  pour 
remboursement  de  deniers,   etc.  ...        85 

Me 

McDougall,  H.  F.,  de  Grand-Nar- 
rows,  N.-E.,  réclamation  de — con- 
tre  le   chemin   de   fër   Intercolonial.        85a 

McGillis,    Jos.,    re    suspension    de — du 

ministère     des    Douanes,     Ottawa.  .      220 

N 

National  Drop  Forge  Co.,  Ltd.,  in- 
diquant les  noms  des  promoteurs, 
chutes  d'eau  qu'ils  possèdent — don- 
nées   par    lettres    patentes 193 

Naturalisation  impériale,  correspon- 
dance entre  le  gouvernement  im 
pêrial  et  le  gouvernement  du  Ca- 
nada       111 

Naturalisation  impériale,  documents 
re  adoption  d'une  loi  en  Grande- 
Bretagne     et     dans     les     Dominions 

pourvoyant  à   la 111a 

New-Carlisle,  comté  de  Bonaventure, 
re  non  construction  d'édifices  pu- 
blics dans — etc 232.? 

Niobe,     croiseur,     nombre     d'hommes, 

de   service,   sur  le — etc 41 

Nominations  : — 

Des    employés    du    bureau    de    poste 

de  Moosejaw,  appointements,  etc.  77 
De  M.  Pierre  Cournoyer,directeur 
de  la  poste  à  Saint-Pierre  de  So- 
rel,  comté  de  Richelieu,  etc.  .  .  .  77a 
De  fonctionnaires  publics  dans  la 
cité  de  Québec,  ministère  du  Re- 
venu de  l'Intérieur,  des  Chemins 
de  fer,  des  Douanes,  de  l'Immi- 
gration, de  la  Marine,  etc.,  de- 
puis le  1er  octobre  1911  jus- 
qu'au 14  avril  1913  ;  noms,  fonc- 
tions, etc.  .    . 77b 

H.  P.  Duchemin,  re  copie  des  ins- 
tructions données  à,  lorsqu'il  a 
été    nommé    commissaire   pour    la 

Nouvelle-Ecosse,    etc 77e 

Des  agents  de  courriers*  ou  de  bil- 
lets sur  l'Intercolonial   et  le  che- 
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Nominations — Suite. 

min  de  fer  l'Ile  du  Prince- 
Edouard,  montants  reçus,  résul- 
tats, etc 77c 

De  J.  G.  H.  Bergeron  comme  com- 
missaires, date  de  la  nomination, 

d'enquêtes  tenues,  etc 11  d 

De  F.  Roy,  comme  directeur  de 
la  poste  à  Saint-Philippe  de  Né- 

ry,    province   de   Québec 77/ 

De    M.    J.    H.    G.    Bergeron    comme 

commissaire,    etc 11g 

De   M.    T.    J.    Oliver,    de   Humboldt, 

Sask.,    à   son    poste   actuel,    aussi 

nomination    du    remplaçant    à..        77/i 

Du   remplaçant   de  W.    S.    McKech- 

nie,   agent  des  terres   fédérales  à 

Prince-Albert,    Sask.,    etc lli 

De  Jos.  Lemieux,  directeur  de  la 
poste    à    Mont-Louis,     comté     de  i 

Gaspé,   etc 77?" 

Du  remplaçant  de  C.  A.  R.  Des- 
jardins, directeur  de  la  poste  à 
Saint-André       de       Kamouraska, 

etc 78 

Des  capitaines,  premiers  et  seconds 
mécaniciens  des  dragueurs  1,  2, 
3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  minis- 
tère de  la  Marine,  en  aval  de 
Montréal  pendant  l'année  1913  ; 
nomination  des  capitaines  et  mé- 
caniciens pour  1913  des  remor- 
queurs Carrnella,  Chambly,  Con- 
trecœur, De  Lévis,  Emilia,  loer- 
vllle,  Jas.   Howden,  Jcsse   Hume, 

etc 7  7  k, 

Du  nombre  d'employés  addition- 
nels dans  le  ministère  des  Doua- 
nes,   cité   d'Halifax,    depuis   le   10 

octobre    1911 111 

Dès  gardiens  du  bureau  de  poste 
à     Rigaud,     etc. — correspondance 

à   ce  sujet 77m 

De  Morrison,  Allan,  Saint-Pierre, 
N.-E.,  inspecteur  des  habitations 
sur     l'île     Gregory,     N.-E.,     1912- 

1913 77îi 

Noms,  durée  de  service  de  tous  les 
employés,  ministère  de  l'Inté- 
rieur, dans  le  service  extérieur, 
depuis  le  1er  janvier  1912  jus- 
qu'au  31    décembre   1913 77o 

Nombre  de  nominations  dans  les 
Douanes  à  Montréal,  depuis  le 
1er  octobre  1911  ;  noms,  appoin- 
tements, etc 77p 

Nombre  de  mécaniciens,  aides-mé- 
caniciens, commis,  plongeurs, 
ministère  des  Travaux  publics, 
dans  le  comté  de  Bonaventure, 
depuis  le  1er  octobre  1911  ....  llQ 
Louis  P.  Thibault,  Alphonse  Poi- 
rier, J.  A.  Morin,  C.  P.  Rioux  et 
autres  ont-ils  été  nommés  par  le 
directeur  général  des  Postes.  .  .  Tir 
Nomination  du  percepteur  des  doua- 
nes actuel  à  Antigonish,  corres- 
pondance  à   ce   sujet 77s 

Nomination  du  percepteur  des  doua- 
nes actuel  à  Antigonish,  corres- 
pondance  à  ce   sujet lit 

Northimberland,  drague,  nombre 
d'hommes  employés  sur  la — a  Pic- 
tou,  en  janvier,  février  et  mars 
1913,    etc 233 


N 

Nouvelle-Ecosse,  Nouveau-Brunswick 
et  Ile  du  Prince-Edouard,  mémoire 
re  réclamations  à  la  représenta- 
tion, etc llta 


O 

Obligations   ot  valeurs,   état  de  toutes 

les — depuis    décembre    1912 39 

Ontario  Equipment  Co.,  re  ordre  de 
la  Chambre  pour  la  production  d'un 
échantillon  de  la  serrures  et  clef 
brevetés  par — au  ministère  des  Pos- 
tes            7  1 

Opérations  de  dragage  dans  la  Co- 
lombie-Britannique       loi 

Ouellette,  Arsène,  re  décès  de — à 
Trois-Pistoles,  chemin  de  fer  Inter- 
colonial, etc 88 

Ouvriers  de  ferme  et  serviteurs  res- 
pectivement placés  par  les  aerents 
de  l'Etat  en  1912,  1913;  où  placés, 
etc 182 


Pêche  au  saumon  dans  la  rivière 
S.iint-Jean  en  amont  des  eaux  de 
marée,  décrets  de  l'Exécutif,  docu- 
ments re,  etc 163 

Pêche  au  traîneau,  à  la  vapeur,  cor- 
respondance depuis  octobre  1911 
entre  le  gouvernement  du  Canada 
el  le  gouvernement  des  Et 
Pêcheries  a.  Margaree,  correspon- 
dance re  hommes    nommés    à    la — 

etc 

Pénitencier  de  Dorchester,  re  vacance 
du  poste  de  sous-préfet  et  nomina- 
tion   du    remplaçant    de    M.     A      P. 

l'ipes,   etc 174 

Pénitenciers,  rapport  de  la  Commis- 
sion   royale     sur     les — témoignages 

entendus,    etc 

Permis   de   pêche  à  l'éperlan   accor 
dans     la     comté    de     Pictou.     N 
durant     la     dernière     saison,     toute 

correspondance,    re 204 

Permis  do  pêche  a  l'éperlan  accordés 
dans  le  comte  de  Pictou,  N.-E.,  du- 
rant   la    dernière    saison,    toute   cor- 

:>ondanee.    re 204a 

Phare  A  la  Grande-Anse,  comté  de 
Oloucester,     N.-B.,     re     soumissions 

reçues  pour  la 232x 

Phare     a     Red-Cape,     port     Margaree, 

N.-E.,  correspondance,  re 

Piscifacture  a.  Port-Daniel-ouest,  rap- 
port   des    opérations    à    la — pendant 

Tannée  1913 151 

Piscifacture  de  saumons.  rivière 
Nipisiguit,  N.-B.,  copies  des  sou- 
missions   pour    construction    reçues 

et  contrats   adjugés 14." 

Plaunte,  Arthur,  copie  du  décret  de 
l'Exécutif  nommant  le  commissaire 
re  réclamations  de  la  Atlantic  Lake 

Superior  Ry.  Co.,  etc 270 

Plaunte.  Arthur,  réponse  supplémen- 
taire se  rapportant  à  la  nomina- 
tion   de — etc 

Pointe-Cascades     re     démolition 

maisons  et  dépendances  érigées  sur 
les  terrains  de  l'Etat — la  propriété 
de  L.   A.   Sauvé I 


16 


4-5  George  V        Index   alphabétique   des   documents   parlementaires 


A.  1914 


P 

Poisson  exporté  du  Canada  aux 
Etats-Unis,  mois  d'octobre,  de  no- 
vembre et  de  décembre  1913,  et  de 
janvier   1914,   aussi   1912,   1913..    ..      186 

Poisson,  transport  du — des  provinces- 
maritimes  aux  Etats-Unis,  docu- 
ments reçus  par  le  ministère  depuis 
le  1er  janvier  1914 264 

Pommes  de  terre,  quantité  et  valeur 
des — exportées  chaque  mois  des  pro- 
vinces, du  1er  septembre  1911  au 
1er  janvier  1914,  etc 217» 

Pommes  de  terre — quantité  et  valeur 
des — importées  chaque  mois  du- 
rant les  années  1911,  1912,  1913, 
contrées  d'où  ils  ont  été  impor- 
tées       217 

Population  du  Canada,  provinces  et 
territoires,  années  1871,  1881,  1891, 
1901   et  1911,  etc 133 

Port   d'Antigonish,    correspondance   re 

dragage  du — etc 23  2r 

Port  de  bateaux  de  Friar's-Head,  re 
dépense  des  deniers  au — par  Simon 
P.    Doucet,   en   1912-13   et   1913-14.      232 (2&) 

Port  de  Margaree,  N.-E.,  re  répara- 
tions   à    la    jetée    au — etc 231a? 

Port  de  Yarmouth,  N.-E.,  re  enlève- 
ment de  la  glace  dans  le — par  le 
steamer  de  l'Etat  Stanley  en  fé- 
vrier  1914 251 

Peste  rurale,   etc  : — 

Routes  établies  dans  le  comté  de 
Bonaventure  du  mois  d'octobre 
1911  au  2  février  1914,  etc..  ..  141 
Etat  tabulaire  de  routes  de  poste 
rurale  ouvertes  depuis  1911,  nom- 
bre de  boîtes  en  usage,  distribu- 
tion, contrats,   etc 141a 

Nombre  de  routes  de  la  poste  ru- 
rale établies  dans  la  Nouvelle- 
Ecosse,   noms,   etc 1416 

Prime  de  volontaire  lors  de  l'inva- 
sion fénienne — liste  des  personnes 
qui  la  demandent  dans  la  Nouvelle- 
Ecosse  et  dont  les  réclamations  ont 
été  approuvées^  liste  de  celles  dont 
les  réclamations  n'ont  pas  encore 
été  étudiées  dans  la  Nouvelle-Ecos- 
se,  etc 188a 

Prime  de  volontaire  lors  de  l'inva- 
sion fénienne — rapport  du  conseil 
d'enquête  re  réclamation  de  la  pri- 
me dans  la  province  de  la  Nouvelle- 
Ecosse 188 

Quai    de    la    Pointe- Kraut,    comté    de 

Lunenburg,    N.-E.,    re    construction 

du— -etc 231  (2d) 

Quais  : — 

Dépenses  faite  par  l'Etat  pour  quai 

à  Whycocomagh 231 

Re  dépense  sur  quai  à  Peltzen-sud, 

Lunenburg,  N.-E.,   etc 231a 

Re  dépense  sur  quai  à  South-Cut, 
comté  de  Victoria,  par  le  gouver- 
nement durant  l'été  de  1913..    ..      231& 

Re  dépense  sur  quai,  brise-lames, 
etc.,  dans  le  comté  de  Yarmouth, 
N.-E.,    depuis   octobre   1911    .  .     .  .      231c 

Re   dépense  pour  le  quai   d'English- 

town,   comté   de  Victoria,   1913    .  .      2310" 

63434 — 2 


Q 

Quais — Suite. 

Re  dépense  pour  prolongement  du 
quai  à  la  Pointe-Finlay,  Mabou, 
comté  d'Inverness,  exercice  1910- 
11 23le 

Re    dépense    pour    le    quai    à    Port- 

Clyde,  Shelburne,  N.E 231/ 

Re  dépense  pour  la  construction  du 
quai  à  la  Pointe-Finlay,  comté 
d'Inverness,    N.-E 231<7 

Re  dépense  pour  la  construction  du 
quai  dans  la  ville  de  l'Assomp- 
tion, Que 2317& 

Re  dépense  pour  la  construction  du 

quai  à  Bear-River,  N.-E.,   etc.    ..      231* 

Re  dépense  pour  quai  public  à  Cen- 
treville,  comté  de  Shelburne, 
N.-E 231i 

Re  dépense  pour  quai  public  à 
Sainte-Croix,  comté  de  Lotbi- 
nière,    Que 2317c 

Relativement  au  quai  projeté  à  Lit- 
tle-Cape  et  Great-Shemogue-Har- 
bour,  N.-B 231» 

Relativement  à  la  construction  du 
quai  dans  la  ville  de  l'Assomp- 
tion, pétitions  pour  et  contre, 
etc 231m 

Relativement  à  la  dépense  pour  le 
quai  d'Arichat,  N.-E.,  depuis  le 
11  octobre  1911 23ln 

Relativement  à  la  dépense  sur  le 
quai  de  l'Etat  à  Croft's-Cove, 
N.-E.,    en   1911 231o 

Relativement  à  la  construction  re 
quai  à  la  rivière  Bonaventure, 
comté    de    Bonaventure 231P 

Relativement  à  l'achèvement  du 
quai  à  Sainte-Croix  depuis  le  21 
septembre  1911  jusqu'à  mars 
1914 231g 

Relativement  à  l'achat  de  l'em- 
placement pour  le  quai  de  Bear- 
River,   N.-E 231r 

Relativement  à  la  dépense  pour  le 
quai  de  Hall's-Harbour,  N.-E., 
1913 231s 

Relativement  à  la  dépense,  etc., 
pour  le  quai  de  L'Ile  Verte,  comté 
de  Témiscouata.  .    . .- 231* 

Relativement  à  copie  du  bordereau 
de  paie  des  employés  du  quai  à 
l'ouest  de  la  rivière  Verte,  Té- 
miscouata       2Zlu 

Relativement  à  l'achèvement  du 
quai  à  Sainte-Croix,  comté  de 
Lotbinière .  .  • 23lv 

Relativement    à    la    construction    du 

quai  à  Cole-Harbour,  N.-E 231w 

Relativement  aux  réparations  de  la 

jetée  au  port  Margaree,  N.-E.    .  .      231# 

Relativement    à    la    construction    du 

quai    de    Feltzen-sud,    N.-E..     ..      2312/ 

Relativement  à  la  construction  et 
réparation  du  quai  à  Port-Hood, 
N.-E 2312; 

Relativement  à  la  dépense  de  $500 
pour  le  quai  de  la  Pointe-Finlay, 
N.-E.,   au   cours  de   1913 231  (2a) 

Relativement   à   la   dépense   pour   le 
quai    à    Arichat,    N.-E.,    pour    l'u- 
sage   du    steamer   Magdalen .  .     ..      231(2&) 
Quart  nord-est  de  22-11-5-0.  3  m.,  copie 

de  tous  documents  se  rapportant  au     llOTi 
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Quart  nord-est  de  22-11-5-0.  3  m.,  do- 
cuments supplémentaires  se  rap- 
portant au 110; 

Quart  nord-est  de  la  section  20-4,  rang 

16,   à  l'ouest   du   3e  méridien    .  .     .  .      110Ï 

Quart  L.  E.  de  la  section  16,  township 
25,  rang  5,  à  l'ouest  du  5e  méridien, 
documents    se   rapportant    au,    etc.  .      110/ 

Quart  S.O.,  23-16-12,  C,  3e  M.,  docu- 
ments se  rapportant  au 

R 

Radio-télégraphie,  copie  des  règle- 
ments, sous  l'autorité  de  la  loi  de 
radio-télégraphie,  1913 300a 

Radio-télégraphie,  copie  du  décret  de 
l'Exécutif,  n°  C.P.  1386  re  règlements 
concernant    la — etc 300 

Rainy  River  Navigation  Co.,  réclama- 
tion de  la — contre  l'Etat,  re  exploita- 
tion des  bateaux,  saison  de  1911,  etc.        68 

Rapport  re  nombre  de  nominations  ho- 
noraires faites  à  des  grades  dans  la 
milice  par  le  ministre  de  la  Milice, 
etc 218a 

Règlements  des  pêcheries  de  homards, 
nouveaux,  par  décret  de  l'Exécutif 
du  25  mars  1914  au  lieu  de  ceux  du 
30  septembre  1910 234 

Règlements  des  terres  fédérales  re 
disposition  des — d'octobre  1911  à 
janvier   1912,  etc 4  3 

Réserve  des  sauvages  à  Sydney,  N.- 
E.,  re  vente  et  transfert  de  la — 
et  déménagement  des  sauvages  de 
cette   réserve VJSa 

Réserve  sauvage  de  Saint-Pierre, 
instructions  données  à  C.  P.  Ful- 
lerton  et  Fawcett  Taylor  relative- 
ment* à  la — 19S& 

Réserve  sauvage  Kitsilano,  re  achat 
par  le  gouvernement  de  la — de  la 
province  de  la  Colombie-Britanni- 
que, etc 219 

Ressources  naturelles,  certaines  par- 
ties des  possessions  du  Roi,  rap- 
port intérimaire  de  la  commission 
royale  sur  les 135 

Revenu  de  l'Intérieur,  rapports,  re- 
levés et  statistique  pour  l'exer- 
cice clos  le  31  mars  1913  : —        , 

Partie  I. — Accise 12 

"       II. — Inspection    des    poids    et 

mesures 13 

"     III. — Falsification     des     subs- 

i  tances     alimentaires.  .        14 

Rivière  Châteauguay,  re  barrage  de 
la  — nombre  d'employés  sur  le — 
gages,   etc 232g 

Rivière  Ristigouche  re  chemin  de  fer 
projeté  ou  pont  de  voie  publique 
sur  la — à  Campbellton,  N.-B.  et 
Québec 103 

Rivière  Winnipeg  re  baux  de  sour- 
ces de  puissance  hydraulique  accor 
dés  sur  la — date,  à  qui  accordés, 
etc 80 

Ross,  Jean  ou  Jos.,  de  Amqui,  comté 
de  Rimouski,  re  réclamation  de — 
contre  l'Intercolonial  pour  aeciden* 
à  un  cheval,   etc 131 

Routes  de  la  malle  à  la  campagne  à 
partir  de  New-Glasgow  par  Mont- 
William,  Granton  et  Ambererom- 
bie,    N.-E 141e 


R 

Routes  de  la  malle  à  la  campagne 
dans  le  comté  de  Pictou,  N.-E.,  re 
établissement  des — .;  aussi  nom- 
bre  de  bureaux    de   poste   fermés.  .      141p 

Rowell,  Newton  W.,  re  paiements 
faits  par  l'Etat  à — pour  services 
d'hommes  de  loi,  etc 288 

Rowell,  Newton  W.,  re  sommes  de 
deniers  payés  à — pour  services 
d'hommes  de  loi  durant  les  quinze 
dernières  années 228a 

Roy,  l'honorable  juge,  frais  de  voya- 
ges de — durant  les  années  1912, 
1913    et   1914 236 

Roy,  Madame  Marcelline,  plaintes 
contre — enquête  sur  la  conduite  de 
—etc 71 

Royale  Gendarmerie  à  cheval  du 
Nord-Ouest,   rapport  de   la 28 

Royale  Gendarmerie  à  cheval  du 
Nord-Ouest,  rapport  des  causes  in- 
tentées devant  le  magistrat 28a 

Royal  Mail  Steam  Packet  Co.,  con- 
vention entre  le  gouvernement  du 
Canada  et  la — re  service  des  Antil- 
les  anglaises 


S 


Sackville,  N.-B.,  re  projet  de  cons- 
truction d'un  rameau  pour  raccor- 
der le  quai  public  a — à.  l'Intercolo- 
nial, etc 

Saint-Jean. 

le-Marie,     Banque    Jacques-C 

etc.,   re   constitution    tn   corporation 

et    autorisation 

Saint-Làn    des    Laurentides    re 
public    autorisé    dans    le    budf 
1911-12 

Saint-Philippe-Est  et  Saint-Philippe- 
Ouest,  re  dépenses  de— rdepuia  le  1«*r 
juin    1012    jusqu'au    2    février 

Saisies   pratiquées  par  John   C.   Bouri- 
not   en    sa     dualité     de     douav 
percepteur    des    douanes    intérimaire 
au    port    do   Hawkesbury,    N 
1884    a    1886    et     de     1886     à 
aussi   de  1898   à  1912 

Sauvages   Moraves   de   la    Than 
règlements    dos    sauvas» 

iaint-François   approuvés  par  le 
gouvernement,  etc.,  le  27  mai 
et  le   21   avril   1918 

Scoles.  G.  R..  contrat  passé  par — pour 
achèvement  du  chemin  de  fer  At- 
lantique   et    lac    Supérieur 

Secrétaire   d'Etat — rapport   du 

Secrétaires  particuliers  des  membres 
du  gouvernement  libéral,  noms,  ap- 
pointements, grades,  le  11  octobre 
1911 

Section  36,   I  est  de  la — dans  le  town- 
ship   6.    rang    S.    à    l'ouest     (\-~ 
trième      méridien,      correspondance. 
etc.,  re 

Section  8-49-23-4  et  }  S.O.,  de  7-49- 
28-4,  documents,  etc..  dans  le  minis- 
tère de  l'Intérieur  re 

Sénat,   copie   de   la    résolution   d< 
semblée  île  la  Colombie-Britannique 
re  augmentation  du  nombre d 
teurs   de    la    dite    province 

Sénat,  opinion  de  sous-ministre  de  la 
Justice  sur  la   plus  forte  représenta- 


• 


61 
6in 


18 


4-5  George  V         Index  alphabétique  des  documents  parlementaires 


A.  1914 


tion  dans  le — des  provinces  de 
l'Ouest 212 

Sénats  ou  Chambres  Hautes  dans  l'em- 
pire britannique,  on  pays  étrangers, 
information  concernant  la  constitu- 
tion des 246 

Sénats  ou  Chambres  Hautes  dans  l'em- 
pire britannique,  ou  pays  étrangers, 
réponse    supplémentaire    re 246a 

Sénat,  plus  forte  représentation  au — 
copie  de  l'opinion  de  l'assistant 
sous-ministre  à  ce  sujet 212b 

Serrure  brevetée  pour  sacs  de  malle, 
n°  151043,  correspondance  demande, 
etc.,    pour 74b 

Service  civil,  allocations  de  pension 
et  de  retraite  dans  le — durant  l'an- 
née terminée  le  31  décembre  1913, 
etc 52 

Service  civil,  intérieur  ;  nombre  de  per- 
sonnes nommées  qui  n'ont  pas  passé 
les  examens  de  mai  ou  de  novembre 
de  chaque  année 104e 

Service  civil — Liste  pour  1913 30 

Service  civil,  nombre  de  certificats  de- 
mandés à  la  commission  du  Service 
Civil  depuis  le  31  mars  1913,  nombre 
de  certificats  refusés,  et  raison  du 
refus,  etc 104h 

Service  civil,  pour  chaque  ministère  du 
Service  civil,  noms,  appointements, 
etc.,  des  employés  ;  aussi  noms,  etc., 
des  personnes  qui  n'appartiennent 
pas  au  Service  mais  qui  ont  été  em- 
ployées dans  quelque  ministère  de- 
puis le  10  octobre  1911  ;  aussi  noms 
de  ceux  qui   ont   été   congédiés,   etc.     104# 

Service  de  bacs  entre  la  terre  ferme 
et  l'île  du  Prince-Edouard,  corres- 
pondance, etc.,  etc 121a 

Service  de  bateaux-passeurs,  à  la  va- 
peur, entre  le  Nouveau-Brunswick, 
la  Nouvelle-Ecosse  et  l'île  du  Prince- 
Edouard,  toute  correspondance  se 
rattachant  au  service  projeté,  pen- 
dant toutes  les  saisons  de  l'année.  .      121 

Service  des  bateaux-passeurs,  à  wa- 
gons, entre  la  terre  ferme  et  l'île  du 
Prince-Edouard  tous  documents,  etc., 
re. 121a 

Service  de  la  malle  à  la  campagne 
dans  le  comté  de  Québec,  quelles 
paroisses   de   ce   comté,    etc 141a" 

Service  de  la  malle  à  la  campagne  dans 
la  paroisse  de  Sainte-Marguerite  de 
Blairfindie,  comté  de  Saint-Jean  et 
Iberville 141c 

Service  de  la  malle  à  la  campagne 
dans  la  paroisse  de  Saint-Théodore 
d'Acton,    Que 141/ 

Service  naval,  rapport  du  ministère  du 
— pour  l'année  1913 38 

Service  de  santé  publique — différentes 

divisions  de  ce 99 

Service  des  colis  postaux — règle- 
ments s'y  rapportant 108 

Service  de  steamers  entre  le  Canada 
et  les  Antilles,  tous  documents  re — 
du  1er  mai  1913   à  décembre  1913.  .      286 

Service  de  steamers  entre  Saint- Jean, 
N.-B.,  et  Bear-River,  N.-E.,  durant 
1912,  1913,  mémoire  re,  etc 159 

Shelburne,  N.-E.,  rapports,  etc.,  re 
service    de    la    malle    à    partir    de — 
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jusqu'à  Jordan-Bay  et  Jordan- 
Ferry  depuis  le  1er  octobre  1911..      208 

fckinner's-Cove,  N.-E. — documents  re 
paiements  faits  pour — achat  de  ter- 
rain  à — année   1913 2>0 

Skinner's— Pond,  havre  projeté  à — 
études    faites    pour    le 100 

Smith,  B.  P.,  re  coupe  du  bois  sur  la 
réserve  sauvage  de  Tobique,  N.-B., 
aussi  montants  payés  depuis  le  1er 
janvier    1912 198 

Société  royale  du  Canada,  état  des 
affaires  de  la — pour  l'année  termi- 
née le  30  avril  1913 55 

Sources   de  puissance   hydraulique   nu 

Manitoba 25e 

Sous-ministres — nombre  d'employés 
sous  chaque — etc.,  aussi  appointe- 
ments du  commissaire  des  douanes, 
etc 104* 

Southampton  Ry.  Co.,  N.-B.,  tous  do- 
cuments, etc.,  ayant  trait  à  la — 
rapports    des    ingénieurs,    etc.  .     .  .      285 

South-Dake,    Lakeville,    comté   d'Anti- 

gonish,  re  dépenses  en  1913   à.  .    .  .      232(2i) 

Station  de  sauvetage  à  Chéticamp, 
N.-E.,  documents,  bordereaux  de 
paie,   re — etc 232m 

Statistique  criminelle,  année  termi- 
née le  30  septembre  1912  (appendi- 
ce au  rapport  du  ministre  du  Com- 
merce  pour   l'année    1912) 17 

Statistique  des  canaux,  saison  de  na- 
vigation 1913 20a 

Statistique  des  chemins  de  fer  du 
Canada,  exercice  terminé  le  30  juin 
1913 20b 

Statistique  des  messageries  du  Cana- 
da, exercice  terminé  le  30  juin  1913.        20e 

Statistique  des  télégraphes  du  Cana- 
da, exercice  terminé  le  30  juin  1913.       20/ 

Statistique  des  téléphones  du  Canada, 

exercice  terminé  le   30   juin   1913..        20Ô" 

Steamer  Canada,  mémoire  de  la  sub- 
vention payée  au — et  copie  des  rap- 
ports faits  par  les  propriétaires  du 
— saison  de  1913 160 

Steamer  Saturnia — rapport  du  com- 
missaire sur  l'échouement  du — 28 
avril   1914 ! 277 

Stellarton,  ville  de,  re  achat  de  l'em- 
placement pour  l'édifice  public  de 
— etc 232s 


Taschereau,  Alleyn,  Que.,  correspon- 
dance entre — et  le  ministère  des 
Postes,  re  achat  de  cadenas  pour  les 

sacs  de  la  malle 74a 

Terrains  houillières  situés  dans  28-19- 
27-18,  27-17  et  28-18,  à  l'ouest  du 
quatrième    méridien 110* 

Terres,  achat  de  terres  par  le  Domi- 
nion du  Canada  depuis  la  confédé- 
ration, etc 90 

Terres,  achats  de — par  le  Dominion 
du  Canada,  depuis  la  date  du  rap- 
port  supplémentaire 90a 

Terres  fédérales,  décrets  de  l'Exécutif 
re — du  1er  octobre  1912  au  30  no- 
vembre 1913 110c 

Terres  fédérales,  décret  de  l'Exécutif 
re — entre   octobre  1912   et  le   30  no- 
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vembre    1913,    Lois    des    parcs    des 

réserves  forestières 110 

Terres  publiques  du  Canada,  nombre 
d'acres  de — données  par  l'Etat  aux 
compagnies    de    chemins    de    fer    de 

1878  à  mars  1914,  etc 275 

Tête  de  ligne  maritime  d'Halifax — ■ 
construction  du  chemin  de  fer  à 
partir  du  Bassin  Bedford  jusqu'au 
port    d'Halifax,    pour    cette    tête    de 

ligne 172a 

Tête  de  ligne  maritime  d'Halifax, 
noms  des  propriétaires  dont  les  ter- 
res ont  été  expropriées  pour  cette.  .  172 
Tiges  métalliques,  suspension  tempo- 
raire de  l'article  de  la  loi  concer- 
nant  la    mise    sur   le   marché    des — 

correspondance,    etc 116 

Titres   des   sauvages,   rapport  re — pré- 
sentés  au   surintendant   général    des 
affaires  des  sauvages,   20  août  1909.        47 
Transcontinental,  chemin  de  fer: 
Réponse  re  changements  dans  le  pro- 
jet original  pour  les  points  termi- 
naux dans  la  cité  de  Québec,  etc.     114 
Réponse  re  correspondance  entre  le 
commissaire    du    chemin    de     fer 
Transcontinental  National  et  le  mi- 
nistre des  Chemins  de  fer  et  entre 
le  commissaire  du  chemin  de  fer 
Transcontinental    National    et    le 
chemin     de     fer     Pacifique-Cana- 
dien   re    points    terminaux,    etc. .      114a 
Rapport    de    la    commission    royale 
nommée    pour    s'enquérir    de    la 
construction  du — preuve  et  pièces, 

etc 123 

Copie  de  la  cession  faite  par  M.  P. 
et  J.  T.  Davis  en  septembre  1909 
des  contrats  Nos  16  et  17  sur  la 
— à  O'Brien,  Fowler  et  McDougall.  123a 
Copie  du  contrat  avec  Jos.  Gosselin, 
usines  de  locomotives  et  de  wa- 
gons à  Saint-Malo,  correspondance 
entre  le  ministère  et  W.  J.  Press, 
M.E.,  ou  ingénieur  en  chef  re  prix 

de  l'excavation,  etc 1236 

Copie  du  contrat  primitif  et  celui 
modifié  de  M.  Jos.  Gosselin  re 
usines    de    wagons    à    Saint-Malo, 

Que 123c 

Copie  de  la  correspondance  re  nomi- 
nation de  MM.  Lynch-Staunton 
et  Gutelius  comme  commissaires,  re  123d 
Copies  du  rapport  de  Geo.  S.  Hod- 
gins  de  New- York  re  ateliers  de 
Transcona  du  chemin  de  fer  Trans- 
continental   National    du    10    juin 

1912 123e 

Copie  des  documents  soumis  à  sir 
Wm.  White  par  le  gouvernement 
re  commission  faisant  une  enquête 
sur  le  chemin  de  fer  Transcon- 
tinental       138 

Copie  des  conventions  entre  le — et  le 
chemin  de  fer  Canadian-Northern 
pour  l'usage  de  la  ligne  par  les 
trains  du  chemin  de  fer  Trans- 
continental jusqu'à  Saint-Malo  .  .  177 
Copies  de  tous  documents  re  la  cons- 
truction projetée  du — de  la  Pointe 
Sainte-Claire,  à  l'est  du  pont  de 
Québec,   etc 123/ 


T 

Transcontinental,  chemin  de  fer — 81  te 
Réponse  re  choix  de  l'emplacement 
pour  la  station  au  village  de  Saint- 
Eleuthère,  sur  le  chemin  de  fer 
Transcontinental  National,  etc.  .  123# 
Réponse  re  appareils  de  chargement 
de  charbon  sur  le  chemin  de  fer 
Transcontinental  National, — nom- 
bre des — ou   construits,   noms   des 

soumissionnaires,  etc 123/1 

Rapport  des  commissaires  du — pour 

1913 37 

Rapport   intérimaire  du — pour  1913.        37a 
Transport   de   la    malle   de   Port-Hood 

à    Port-Hood-sud-ouest,    etc..     ..        70 (2c) 
Transport  de  la  malle  entre  les  ports 
canadiens    et    européens,    convention 
entre  le  gouvernement  et  la  compa- 
gnie de  steamers,  re.  .         282 

Travail,  rapport  du  ministère  du..    ..        36 
Travail  du  port  de  Toronto,  re  adjudi- 
cation   de   la  construction    du,    etc..    232(2tc) 
Travaux  public  s  : 

Réponse   re   montant   de   la    dépense 
dans    les    comtés   de    Rimous 
de  GaspXdepuis  le  11  octobre  1911, 

etc 232 

Réponse  re  montant  de  la  dépense 
dans  le  comté  d'Antigonish,  de- 
puis le  11.  octobre  191  ' 
Réponse  re  documents  concernant  l'é- 
difice projeté  et  l'achat  d'un  em- 
placement pour  cet  édifice,  à  Bear- 

River,   N.-E 232b 

Réponse  re  dépense  dans  le  havre  de 
Mabou.   pendant   les   années   1911- 

12,  1912-13 232c 

Réponse   re   devis,   soumissions,   etc., 
se  rapportant  au  bassin  de  radoub 

projeté  à  Lauzon.  Que 232d 

Travaux  publics  dans  le  comté  de  Bo- 
naventure.  depuis  le  10  octobre  1911 

jusqu'au   2  février  l fl 4 232o 

Travaux  publics  dans  le  comté  de 
Richmond.     N.-E.,     tous    documents 

reçus    de   J.    A.    Gillies,    rc 232(2e) 

Travaux  publics,  rapport  du  ministre 
des — exercice    terminé    le    31    mars 

1913    (2  volumes) 

Trois-Rivières — réponse  re  enquêtes 
tenues  dans  le  district  des — depuis 
le  15  octobre  1911  jusqu'à  avril 
1913 


Unions  ouvrières — Réponse  concer- 
nant les — etc S  9 

United    Shoe    Machiner?    Co.,    rapport 
du    conseil    nommé    pour    s'enqu- 
des  affaires  de  la — 154 

Usines  de  réduction  du  chien  de  mer 
à  Clark's-Harbour.  N.-E.,  frais  d'en- 
tretien, recettes,  etc..  années  1910. 
1911,   1912 *7 


Villes  dans  la  province  d'Ontario  dont 
la    population    est    plus    nombreuse 
que    celle    de    la    ville    de    Chesley, 
Bruce-sud,    nombre    des — ayant 
boîtes   à   lettres,   etc. 192 
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Yarmouth,  banque  de — Documents  re 
constitution  en  corporation  et  auto- 
risation de  la — aussi  re  liquidation 
delà 243a 

Yarmouth-nord  re  directeur  de  la  pos- 
te de — vente  de  timbres-poste  en 
dehors  de  la  juridiction 273 

Young,     capitaine     Murdock,     enquête 

tenue  contre — par  M.  Wilson,  B.-C.     101a 


Zone  du  chemin  de  fer  dans  la  C.-B., 
vente  par  l'Etat  des  terres  suivan- 
tes dans  townships  23-24,  rang  18  ; 
townships  23-24,  rang-  19  ;  town- 
ships   24-25,    rang    20,    etc HOfc 
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V«i  ?  aussi  la  liste  alphabétique,  page   1. 


DOCUMENTS  PARLEMENTAIRES 

Arrangés  par  ordre  numérique,  avec  les  'titres  au  long  ;  les  dates  auxquelles  ils  ont  et*. 
ordonnés  et  présentés  aux  deux  Chambres  du  Paiement;  le  nom  du  sénateur  ou 
du  député  qui  a  demandé  chacun  de  ces  documents,  et  si  l'impression  en  a  été 
ordonnée  ou  non. 

VOLUME  1. 

(Ce  volume  est  relié  en  trois  parties.) 

1.  Rapport  de  l'Auditeur  général  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.     Volume  I,  parties  A  à  J. 
Volume  II,  parties  KàU.     Présenté  le  28  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

1.  Rapport  de  l'Auditeur  général  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.     Volume  III,  parties  V  à 

Y.     Présenté  le  19  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  2. 

2.  Comptes  publics  du  Canada  pour  l'exercice  clos  le  31   mars   1913.     Présentés  le   19   janvier 

1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

3.  Budget  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1915. 

Présenté  le  29  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

3a.  Budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada  pour  l'exercice  clos 
le  31  mars  1915.     Présenté  le  28  mai  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

4.  Budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada,  pour  l'exercice  clos 

le  31  mars  1914.     Présenté  le  28  mai  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

5.  Autre  budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada,  pour  l'exercice 

clos  le  31  mars  1915.     Présenté  le  9  juin  1914,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  3. 

6.  Liste  des  actionnaires   des  banques  chartrées   du  Canada,   à  la   date  du   31  décembre   1913. 

Présentée  par  l'honorable  M.  White,  le  19  janvier  1914. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  4. 

7.  Rapport  des  dividendes  restant  impayés,  des  soldes  non  réclamés  et  des  traites  et  lettres  de 

change  impayées  dans  les  banques  chartrées  du  Canada,  pendant  cinq  ans  et  plus,  avant 
le  31  décembre  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  16  mars  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  5. 

(Ce  volume  est  relié  en  deux  parties.) 

8.  Rapport  du  surintendant  des  assurances  pour  l'année  finissant  le   31   décembre   1913.     Pré- 

senté par  l'honorable  M.  White,  le  2  juin  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

9.  Relevé  des  états  des  compagnies  d'assurance  du  Canada,  pour  l'année  finissant  le  31  décem- 

bre 1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  2  juin  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 
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VOLUME  6. 

10.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Partie  I.  Com- 
merce du  Canada.     Présenté  le  15  avril  1914,  par  l'honorable  M.  Foster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

10«.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Partie  II.  Com- 
merce du  Canada  (1)  avec  la  France,  (2)  l'Allemagne,  (3)  le  Royaume-Uni  et  (4)  les 
Etats-Unis.     Présenté  le  22  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Foster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  7. 

10&.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Partie  III. 
Commerce  du  Canada  avec  les  pays  étrangers  autres  que  la  France,  l'Allemagne,  le 
Royaume-Uni  et  les  Etats-Unis.     Présenté  le  15  avril  1914,  par  l'honorable  M.  Foster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

10c.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Partie  IV. 
Commerce  du  Canada.  Renseignements  divers.  Présenté  le  27  avril  1913,  par  l'hono- 
rable M.  Foster Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

100".  Rapport  de  la  Commission  des  grains.  Statistiques  des  céréales,  etc.  Présenté  par  l'hono- 
rable M.  Foster,  le  4  juin  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlement* 

VOLUME  8. 

10e.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  lf»  13.     Partie  VI 

vices   de   paquebots   subventionnés    et   statistique    du   trafic   par   paquebots   jusqu'au    31 
décembre  1913,   et  estimations  pour  l'exercice   1914-1915.      Présenté  par   l'honorai'' 
Foster,  le   25  mars  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlement* 

10/.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Parti.  VII. 
Commerce  des  pays  étrangers,  et  traités  et  conventions.  Présenté  par  l'honorai'!.  M. 
Foster,   1914 Imprimé  pour  la  distribution  et   les  documents  parlement 

VOLUME  9. 

11.  Rapport  du  ministère  des  Douanes,   pour  l'exercice  clos  le   31   mars   1913.      Présent' 

janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Reid. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parU 

VOLUME  10. 

12.  Rapports,  relevés   et  statistiques  du  Revenu  de  l'Intérieur  du  Canada,   pour  l'extrcice  clos 

le  31  mars  1913.      (Accise,  partie  I.)      Présentés  le  19  janvier  1914,  par  l'honorable  M. 
Nantel Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlemen 

13.  Rapport  du  ministère   du  Revenu  de  l'Intérieur,   pour  l'exercice   terminé   le   31    mars   1913. 

Partie  II.     Inspection  des  poids  et  mesures,   gaz  et  lumière  électrique.     Présenté 
janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Nantel. 

Imprimé  pour  la  distribution   et  les  documents  parlementaires. 

14.  Rapports,  relevés  et  statistique  du  Revenu  de  l'Intérieur  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le 

31  mars  1913.     Partie  III.     Falsification  des  substances  alimentaires.     Présentés  le  11 
février  1914,  par  l'honorable  M.  Nantel. 

Imprimes  pour  la  distribution  et  les  documents  parlemen' 

15.  Rapport   du  ministère   de  l'Agriculture   du   Canada,   pour   l'exercice   clos   le    31    mars    1913. 

Présenté  le  22  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Burrell. 

Imprimé  pour  la  distribution   et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  11. 

15a.  Rapport  du  Commissaire   de  la  laiterie   et   des   installations   frigorifiques,    pou 

clos   le    31   mars   1913.      (Laiterie,    fruits,    extension    des    marchés    et    emmag    - 
froid.)     Présenté  le  5  mai  1914,  par  l'honorable  M.  Burrell. 

Imprimé  pour  la  distribution   et   les  documenta  parlemen.' 

15b.  Rapport  du  directeur  général  vétérinaire  et  du  commissaire  du  bétail,  pour  \\  \ 
le  31  mars  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  Burrell.  le  2  lévrier  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution   et   les  documents  parlemente  i    i 
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VOLUME  11— Suite. 

16.  Rapport  du  directeur  et  des  officiers  des  fermes  expérimentales,  pour  l'exercice  clos  le  31 

mars  1913.     Présenté  le  7  avril  1914,  par  l'honorable  M.  Burrell. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  12. 

17.  Statistiques  criminelles, -pour  l'exercice  terminé  le  30  septembre  1912.      (Annexe  du  rapport 

du  ministère  du  Commerce,  pour  l'année  1912.)     Présentées  par  l'honorable  M.  Foster, 
le  20  février  1914..    .  .Imprimées  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

18.  Relevé  des  élections  générales  de  1896,  1900,  1904,  1908   et  1911  et  des  élections  partielles 

tenues  du  11  juillet  1896  au  1er  janvier  1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le 
27  janvier  1914 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

18a.  Relevé  des  élections  partielles  (douzième  parlement)  de  la  Chambre  des  Communes,  durant 
1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  27  janvier  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  13. 

19.  Rapport  du  ministre  des  Travaux  publics,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.     Présenté  le 

19  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Rogers. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  14. 

20.  Rapport  du  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  pour  l'exercice  du  1er  avril  1912 

au  31  mars  1913.     Présenté  le  20  mars  1914,  par  l'honorable  M.  Reid. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20a.  Statistique  des  canaux,  pour  la  saison  de  navigation  de  1913.  Présentée  par  l'honorable 
M.  Reid,  le  12  mars  1914. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

2,0b.  Statistique  des  chemins  de  fer  du  Canada,  pour  l'année  expirée  le  30  juin  1913.  Présentée 
le  29  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  15. 

20c.  Le  huitième   rapport  du   Bureau   des   commissaires   des   chemins   de   fer   du   Canada,    pour 

l'année  expirée  le  31  mars  1913.    Présenté  le  22  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20a".  Statistique  des  téléphones  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  30  juin  1913.  Présentée  le  10 
février  1914,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires 

20e.  Statistique  des  messageries  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  30  juin  1913.     Présentée  le 

20  février  1914,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20/.  Statistique  des  télégraphes  du  Canada,  pour  l'exercice  terminé  le  30  juin  1913.  Présentée 
le  10  février  1914,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  16. 

21.  Quarante-sixième  rapport  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  pour  l'exercice  1912- 

1913.      (Marine.)      Présenté  le  2  février  1914,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

21b.  Liste  des  navires  publiée  par  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  étant  une  liste 
des  navires  inscrits  sur  les  livres  d'enregistrement  du  Canada  le  31  décembre  1913. 
Présentée  le  1er  mai  1914,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  17. 

22.  Quarante-sixième  rapport  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries.      (Pêcheries.)      1912- 

1913.     Présenté  le  19  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les'  documents  parlementaires. 
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VOLUME  17— Suite. 

23.  Rapport  du  président  de  la  Commission  de  l'inspection  des  bateaux  à  vapeur,  pour  l'exer- 

cice clos  le  31  mars  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  27  mars  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  18. 

24.  Rapport  du  ministre  des  Postes,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.     Présenté  le  12  mars 

1914,  par  l'honorable  M.  Pelletier. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  19. 

(Ce  volume  est  relié  en  deux  parties.) 

25.  Rapport  du  ministère  de  l'Intérieur,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913. — Volume  I.     Pré- 

senté le  23  février  1914,  par  l'honorable  M.  Roche. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documenta  parlementaires. 

25.  Rapport  annuel  du  ministère  de  l'Intérieur,   pour  l'exercice  clos  le  31   mars   1913. — Volume 

II.     Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  le  9  mars  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documt 

VOLUME  20. 

25c.  Rapport  sur  le  jaugeage  des  cours  d'eau,  pour  l'année  civile  de  1913,  préparé  sous  la 

tion   de   F.   H.   Peters,    I.C.,   commissaire    de   l'irrigation.      Présenté    par   l'honorable    M. 
Roche,  le  26  mars  1914. 

Imprimé  pour  la   distribution  et  les  dooumt  nta  parlement 

25d.  Douzième  rapport  de  la  Commission  de  géographie  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  30 
juin  1913.     Présenté  le  2  février  1914,  par  l'honorable  M.  Roche. 

Imprimé  pour  la  distribution  ci   les  documents  parlementaires. 

VOLUME  21. 

25^.  Forces  hydrauliques  du  Manitoba. 

25/.  Levé  hydrographique  de  la  zone  de  chemin  de  fer  pour  1911-1912.     Pré»  nté, 

VOLUME  22. 

26.  Rapport  sommaire  de  la   division   de  géologie   du   ministère   des   Mines,   pour  Tannée  civile 

de  1912.     Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution   et  les  documents  parlementaires. 

26«.  Rapport  sommaire  de  la  division  des  mines  du  ministère  des  Mines,  pour  l'année  civile  de 
1912.      Présenté,   1914.  .Imprimé  pour  la    distribution    et   les   documents   parlementaire*. 

VOLUME  23. 

27.  Rapport  du  département  des  Affaires  des   Sauvages,  pour  l'exercice  clos  le  31   mars   1913. 

Présenté  le  27  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Roche. 

Imprimé  pour  la   distribution   et   les  documents  parlement. 

VOLUME  24. 

28.  Rapport  de  la  Royale  gendarmerie  à  cheval  du  Nord-Ouest,    1913.     Présenté  le   19  janvier 

1914,  par  l'honorable  M.  Borden. 

Imprimé  pour  la   distribution  et  les  documents  parlementaires. 

28a.   Etat  des  causes  de  magistrats  et  des  convictions  obtenues  par  la   Royale  gendarir. 

cheval  du  Nord-Ouest  dans  les  provinces  de  l'Alberta  et  de  la   Saskatchewan,   dans  le 
Territoire  du  Yukon,   et  une  partie  du  Manitoba.  au  cours  des  années  de   19 
Présenté  par  l'honorable  M.  Borden,  le  16  février   1914 Pas  «m, 

29.  Rapport  du  secrétaire  d'Eitat  du  Canaela,  pour  l'exercice  clos  le  SI   mars  1918,     I 

9  février  1914,  par  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  docuinents  parlement 
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29«.  Rapport  du  secrétaire  d'Etat  pour  les  Affaires  extérieures,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars 
1913.     Présenté  le  19  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Borden. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  25. 

29&.  Documents  re  Histoire  constitutionnelle  du  Canada — (Sénat). 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

29c.  Archives  publiques. — Documents  se  rapportant  à  l'histoire  constitutionnelle  du  Canada, 
1791-1818,  choisis  et  édités  avec  notes  par  Arthur  G.  Doughty  et  Duncan  A.  McArthur. 
Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  27  mars  1914. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

/ 

VOLUME  26. 

30.  Liste  du  service  civil  du  Canada,  1913.     Présentée,  1914. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

31.  Cinquième    rapport   annuel    de    la    Commission    du    service    civil    du    Canada,    pour   l'année 

finissant  le  31  août  1913.     Présenté  le  18  mars  1914,  par  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

32.  Rapport  annuel  du  département  de  l'Imprimerie  et  de  la  Papeterie  publiques,  pour  l'exercice 

clos  le  31  mars  1913.     Présenté  le  11  mars  1914,  par  l'honorable  M    Coderre. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  27. 

33.  Rapport  des  bibliothécaires  conjoints  du  Parlement.     Présenté  le  15  janvier  1914,  par  l'Ora- 

rateur Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

34.  Rapport  du  ministre  de  la  Justice  sur  les  pénitenciers  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  31 

mars  1913 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

35.  Rapport  du  conseil  de  la  milice  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.     Présenté  le 

9  mars  1914,  par  l'honorable  M.  Hughes. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

36.  Rapport   du  ministère   du   Travail,   pour   l'exercice   clos   le   31    mars    1913.      Présenté   le    19 

janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Crothers. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

36a.  Sixième  rapport  sur  les  procédures  en  vertu  de  la  loi  des  enquêtes  en  matière  de  diffé- 
rends industriels,  1907,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1913.  Présenté  le  19  janvier  1914, 
par  l'honorable  M.  Crothers. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

36 &  Rapport  sur  les  grèves  et  renvois  en  masse  des  ouvriers  au  Canada,  de  1901  à  1912.  Pré- 
senté par  l'honorable  M.  Crothers,  le,  19  janvier  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

37.  Huitième  rapport  annuel  des  Commissaires  du  chemin  de  fer  Transcontinental,  pour  l'exer- 

cice clos  le  31  mars  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  Cochrane,  le  22  janvier  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

37a.  Rapport  intérimaire  des  Commissaires  du  chemin  de  fer  Transcontinental,  pour  les  neuf 
mois  terminés  le  31  décembre  1913.  Présenté  le  18  février  1914,  par  l'honorable  M. 
Cochrane Pas  imprimé. 

38.  Rapport  du  département  du  Service  naval  pour  l'exercice  clos  le   31  mars  1913.     Présenté 

le  22  janvier  1914,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  28. 

39.  Etat  détaillé  de  toutes  les  obligations  ou  valeurs  enregistrées   au   ministère   du   Secrétaire 

d'Etat  du  Canada,  depuis  le  dernier  rapport  (4  décembre  1912)  soumis  au  Parlement  du 
Canada  en  vertu  de  l'article  32  du  chapitre  19  des  Statuts  revisés  du  Canada,  1906. 
Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  22  janvier  1914 Pas  imprimé. 

40.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  avril   1913,  pour  copie  de  tous  comptes, 

pièces  de  comptabilité  et  frais  encourus  pour  le  bateau  garde-pêche  Davies,  chargé  de 
surveiller  la  pêche  du  homard,  pendant  la  saison  de  1912  jusqu'au  31  décembre  1912,  y 
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compris  les  noms  des  officiers  et  de  l'équipage,  et  les  gages  payés  à  chacun.  Présentée  le 
19  janvier  1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

41.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  état  faisant  connaître 

les  noms,  et  le  rang  et  poste  respectifs  des  officiers  actuellement  en  service  sur  le 
Niobe,  à  Halifax,  sous  la  direction  du  département  du  Service  de  la  Marine  ;  le  nombre 
d'hommes  actuellement  en  service  comme  matelots  ou  à  d'autre  titre  analogue  sur  le 
Niobe;  le  nombre  d'hommes  qui  ont  abandonné  le  service  sur  le  Niobe  depuis  le  1er 
juillet  1912;  et  si  depuis  cette  même  date,  des  efforts  ont  été  tentés  aux  fins  de  recruter 
des  hommes  pour  le  Niobe.    Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  Macdonald. .  .Pas  imprimée. 

42.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour — 

1.  Relevé  faisant  connaître  les  noms,  fonctions  et  salaires  respectifs  des  fonction- 
naires du  département  de  l'Immigration  tant  dans  le  service  intérieur  que  dans  le  service 
extérieur,  au  31  mars  1911  ; 

2.  Les  noms,  fonctions  et  appointements  respectifs  des  fonctionnaires  de  la  division 
d'immigration  tant  dans  le  service  intérieur  que  dans  le  service  extérieur  le  31  mars  1913. 
Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

43.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1913,  pour  copie  des  règlements 

faits  par  le  ministre  de  l'Intérieur  du  12  octobre  1911  au  1er  janvier  1912,  concernant 
l'affectation  des  terres  fédérales,  et  aussi  des  règlements  faits  par  le  ministre  de  l'Inté- 
rieur du  12  octobre  1911  au  1er  janvier  1912,  concernant  la  demande  du  scrip  des  métis 
pour  obtention  de  homesteads  ou  autres  terres.  Présentée  le  19  janvier  1914. — 
M.  Oliver Pas  imprimée. 

44.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments,  accusations,  correspondance,   lettres,  télégrammes,  etc.,   relatifs  à  la  destitution 
de  Horace  Rindress,  médecin  de  la  quarantaine  à  North-Sydney,  division  de  Cap-Breton- 
Nord   et  Victoria,   des   témoignages   entendus   et   du   rapport   de   l'enquête   conduit. 
H.   P.   Duchemin  en  la  matière;   aussi,   état   détaillé  des  dépenses  que  cette   enqu 
entraînées.     Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  McKenzie J'as  impt 

44a.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  décembre  1912,  pour 
copie  de  tous  papiers,  documents  et  correspondance  concernant  la  destitution  de  A.  T. 
Doucet,  maître  de  poste  et  percepteur  de  douane  à  la  Rivière-au-Saumon,  comté  de  Digby, 
N.-E.     Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  Maclcan  (Halifax) Pas  impx 

44&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  copie  des  accusations 
portées  contre  Alexis  Bourque,  gardien  de  la  sirène  d'alarme  à  Bonaventure,  à  la  suite 
desquelles  il  a  été  destitué  par  le  ministre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  ainsi  que  copie 
de  toutes  lettres  et  autres  documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  remplaçant. — 
Présentée  le  23  janvier  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure) P<u 

44c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  1 

pétitions,  télégrammes,  plaintes,  preuve,  rapports  et  autres  papiers  et  documents  dans  le 
département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  ou  quelqu'autre  département,  concernant  la 
destitution  de  Patrick  Conway,  gardien  de  phare  à  White-Head-Island,  X.-E.  ;  et  dans  le 
cas  où  une  enquête  aurait  eu  lieu,  les  noms  des  témoins  interrogés,  la  copie  de  la  preuve 
et  le  relevé  détaillé  des  frais  de  la  dite  enquête.  Présentée  le  21  janvier  1914. — M. 
Sinclair Pas  imprimée. 

44d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  copie  de  tous  documents, 
télégrammes  et  correspondance  concernant  la  destitution  du  capitaine  William  Smith, 
chef  de  l'embarcation  de  sauvetage  à  Blanche,  comté  de  Shelburnc,  N.-K  Présentée  le 
21  janvier  1914. — M.  Lato Pas  i»i;; 

44e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 
en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle  depuis  le 
11  octtobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  King.  N.-E.,  dans  l'un  quelconq;. 
départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels  des  deman. 
documents  ont  été  déjà  faites  et  accordés)  ;   y   compris   les  noms  des   personnes 
tuées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui  elles  ont  été 
portées; — aussi,    copie   de   tous   les   documents,    correspondance,    lettres    et    télégrammes 
concernant  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  entendus  en  enquête,  quand 
il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois  et  maintenant  en  la 
possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administration  ;  aussi,  liste  des  noms 
de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances   causées   par   ces   rei 
des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les 
comptes    et    dépenses    soldés    par    tout    le    département    concernant    les    susdits    renvois 
et  enquêtes.     Présentée  le  21  janvier  1914. — M.  McKenstie Pas  impr 

44/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  avril  1913,  pour  copie   des  accusations 
portées  par  MM.  J.  A.  Mousseau,  A.  Godbout  et  J.  Beaudin  contre  Jos.  Ed.  Landry, 
dien  du  phare  de  Saint-Omer,  Québec,  qui  ont  amené  sa  destitution  pour  prétendue  ingé- 
rence politique  active.     Présentée  le  21  janvier  1914. — M.   Marcil   (B 

Pas  i  m  prime  c. 
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44^7.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  avril  1913,  pour  copie  de  toutes  accusa- 
tions, correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  se  rattachant  à  la  des- 
titution de  Colin  Mclsaac,  officier  du  service  préventif  à  Port-Hood  comté  d'Inverness, 
N.-E.     Présentée  le   21   janvier  1914. — M.   Chisholm   (Inverness) Pas  imprimée. 

44ft.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mai  1913,  pour  copie  de  toutes  pétitions 
et  correspondance  relativement  à  la  destitution  de  M.  Pesha,  directeur  de  la  poste  à 
Kent-Bridge,  Ontario.     Présentée  le  22  janvier  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier. 

Pas  imprimée. 

44i.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
pétitions,  télégrammes,  plaintes,  preuve,  rapports  et  autres  papiers  et  documents  dans  le 
département  des  Postes  ou  quelqu'autre  département,  concernant  la  destitution  de 
John  S.  Reeves,  maître  de  poste  à  Mulgrave,  N.-E.  ;  dans  le  cas  où  une  enquête  aurait 
eu  lieu,  les  noms  des  témoins  interrogés,  la  copie  de  la  preuve  et  le  relevé  détaillé  des 
frais  de  la  dite  enquête.     Présentée  le  22  janvier  1914.— M.  Sinclair..    ..Pas  imprimée. 

44y.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes,  etc.,  relatifs  à  la  destitution 
de  Havelock  McLeod,  maître  de  poste  à  Big-Intervale.  N.E.  Margaree,  comté  d'Inver- 
ness, Nouvelle-Ecosse.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Chisholm  (Inverness). 

Pas  imprimée 

44&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, requêtes,  lettres,  correspondance,  messages,  enquêtes,  rapports,  etc.,  se  rappor- 
tant à  la  destitution  de  S.  Lapointe,  maître  de  poste  à  Saint-Eloi,  comté  de  Témis- 
couata,  et  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Gau~ 
vreau Pas  imprimée. 

4:4:1.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  février  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de  Wil- 
liam Bow,  maître  de  poste  à  Winchester,  comté  de  Dundas,  et  de  toutes  recommanda- 
tions pour  la  nomination  de  son  successeur.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  MacNutt. 

Pas  imprimée. 

44m.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mars  1913,  pour  copie  de  tous  télégram- 
mes, accusations,  correspondance,  lettres,  requêtes  et  autres  documents,  se  rapportant 
à  la  destitution  de  Mme  Ellen  O'Neill,  directrice  de  la  poste  à  O'Neil,  paroisse  de 
Moncton,  comté  de  Westmorland,  Nouveau-Brunswick  ; — de  tous  les  témoignages,  s'il 
en  est,  entendus,  et  de  tous  les  rapports  en  la  matière  ; — aussi,  de  tous  documents, 
recommandations,  correspondance,  lettres,  télégrammes,  requêtes,  etc.,  touchant  la 
nomination  d'un  remplaçant,  ou  de  Robert  C.  Keely,  comme  maître  de  poste  de  cet 
endroit,  et  de  tous  rapports,  s'il  en  est,  au  sujet  d'un  emplacement  favorable  pour  le 
bureau  de  poste.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Emmerson Pas  imprimée. 

44w.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  copie  des  accusations 
portées  contre  Alexis  Labillois,  maître  de  poste  à  Miguasha,  qui  lui  ont  valu  la  perte  de 
son  emploi,  et  de  toutes  lettres  et  documents  concernant  la  nomination  de  John  Caissy 
qui  l'a  remplacé.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure). 

Pas  imprimée. 

4z4zO.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres 
et  autres  documents  renfermant  la  preuve  faite  au  sujet  des  accusations  portées  contre 
Mme  Z.  Marcotte,  maîtresse  de  poste  à  Nouvelle-Ouest,  comté  de  Bonaventure,  qui  ont 
porté  le  ministre  des  Postes  à  la  révoquer  de  son  emploi,  et  de  toutes  lettres  et  autres 
documents  concernant  la  nomination  de  M.  Lazare  Fallu  à  sa  place.  Présentée  le  22 
janvier  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

44p.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  copie  de  toutes  plaintes, 
accusations,  correspondance,  requêtes,  télégrammes,  concernant  la  destitution  de  Joseph 
Verrault,  maître  de  poste  à  Lévis,  comté  de  Lêvis,  de  la  preuve  et  du  rapport  faits  à  la 
suite  des  enquêtes  tenues  par  le  commissaire-enquêteur  Smith  et  par  le  commissaire* 
enquêteur  Jolicœur  à  ce  sujet;  aussi,  une  liste  des  témoins  assignés  et  entendus,  copies 
des  témoignages  entendus  à  chaque  enquête,  noms  de  ceux  qui  représentaient  le  gouver- 
nement à  ces  enquêtes,  et  un  état  détaillé  des  frais  occasionnés  par  ces  enquêtes,  avec 
de  plus  tous  documents  concernant  la  nomination  de  son  successeur,  telles  que  requêtes, 
lettres  de  recommandation,  etc.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Boitrassa. 

Pas  imprimée. 

44<ï.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  juin  1913,  pour  copie  de  tous  télégram- 
mes, papiers  et  correspondance  dans  le  département  des  Postes  ou  en  la  possession  de 
quelqu'un  ou  de  ses  officiers  concernant  le  renvoi  d'office  du  maître  de  poste  d'Osage, 
Saskatchewan,  et  la  nomination  de  son  successeur  ;  aussi,  de  toute  correspondance  con- 
cernant le  dit  renvoi  ou  le  dit  remplacement,  échangée  avec  l'inspecteur  des  postes  pour 
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cette  partie  de  la  province  de  la  Saskatchewan,  et  de  tous  autres  documents  et  lettres  à 
ce  sujet.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Carroll Pas  imprimée. 

4:4kr.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
pétitions,  télégrammes,  plaintes,  preuve,  rapports  et  autres  papiers  et  documents  au 
ministère  des  Postes  ou  quelqu'autre  ministère  concernant  la  destitution  de  George 
Taylor,  directeur  de  la  poste  à  Bickerton,  N.-E.,  et  dans  le  cas  où  il  y  aurait  une 
enquête,  les  noms  des  témoins  interrogés,  la  copie  de  la  preuve  et  le  relevé  détaillé  des 
dépenses  de  la  dite  enquête.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Sinclair.  .Pas  imp, 

44s.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril  1913,  pour  copie  de  toute-  c 

pondance,  télégramme,  lettre,  plainte,  affidavit,  rapport,  recommandation,  requête,  certi- 
ficat et  autres  documents  se  rapportant  à  la  démission  de  Mlle  Paul  Hus,  comme  maî- 
tresse de  poste  de  la  paroisse  de  Sainte-Victoire,  comté  de  Richelieu,  et  la  nomination 
de  M.  Paul  Bardier,  du  même  lieu,  comme  maître  de  poste.  Présentée  le  22  janvier 
1914. — M.Cardin Pas  imprimée. 

4:4:t.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  copie  de  toutes  accusa- 
tions, correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la  destitu- 
tion de  Parker  S.  Hart,  maître  de  poste  à  Manchester,  comté  de  Guysborough,  N.-E  ,  de 
toute  preuve  et  du  rapport  de  l'enquête  tenue  par  H.  P.  Duchemin  à  ce  sujet  ;  aussi,  état 
détaillé  des  dépenses  de  cette  enquête.     Présentée  le  22  janvier  1914. — .1/.  Sinclair. 

Pas  iinpi 

44tt.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  17  février  1913,  pour  copie  de  toute^ 

tes  et  accusations  portées  contre  Charles  L.  Gass,  ci-devant  maître  de  poste  a  Bayfleld, 
comté  d'Antigonish,   de  la  preuve    (s'il  en  est)    faite  devant  le  commissaire  Duchemin. 
du  rapport  de  ce  dernier,   et  de  toutes  lettres,  télégrammes  et  documents  quelconques 
concernant  la  destitution  de  Gass  et  la  nomination  de  son  successeur.     Présentée 
janvier  1914. — M.  Chisholm  (Antigonish) Pas  impri 

44v.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  decu- 
ments,  correspondances,  lettres,  rapports,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  Mme 
Belzil,  maîtresse  de  poste  à  Saint-Octave,  comté  de  Rimouski,  et  à  la  nomination  de  son 
successeur.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Lapointe   (Kamoura^  imprime*. 

44 V3.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments,    correspondance,    lettres,     rapports,     etc.,     se     rapportant     à     la     destitution     de 
John  McDonnell,  maître   de  poste  à  Essex,   comté   d'Inverness,   N.-E.      Prés.  : 
janvier  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) Po»  impri 

44#.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913,  pour  copie  de  toutes  : 
télégrammes  et  documents  concernant  la  destitution  de  James   Bain,   comm 
de  la  poste  à  Ninga,  Manitoba.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.   lurritf. 

Pas  imprimée. 

442/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  documents, 
lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations  et  rapports,  en  la  possession  du  ministère 
des  Postes,  touchant  la  destitution  de  "William  McKinnon,  maître  de  poste  a  Erinville, 
comté  de  Guysborough,  N.-E.,  et  la  nomination  de  Daniel  Kenny  comme  remplaçant  ; — 
et,  s'il  y  a  eu  une  enquête  au  sujet  de  la  destitution  du  dit  William  McKinnon,  liste  des 
noms  de  tous  les  témoins  entendus;  copie  de  la  preuve  et  du  rapport  du  commis 
enquêteur,  avec  un  état  uétailU  des  dépenses  de  l'enquête.  Présentée  le  22  janvier  1914. — 
M.  Sinclair Pu*  i"<; 

442.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  copie  de  toute  correspon- 
dance, des  témoignages  entendus  et  des  rapports  en  ce  qui  concerne  la  destitution  de 
J.  V.  Clout'er,  maître  de  poste  à  Saint-Benoît-Labre,  comté  de  Beauce,  Que.  Présentée 
le  22  janvier  1914. — M.  Béland Pas  impr 

44   (2a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   12  février  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,   télégrammes,   papiers   et   documents   concernant   la   destitution    de    Mme   "U 
directrice  des  postes  à  Coal-Creek,  comté  de  Queen,  et  la  nomination  de  Michael  L.  1 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  McLean  (Sunoury) Pas  imp: 

44  (2b).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance et  de  documnts  de  toute  espèce  concernant  la  destitution  des  directeurs 
poste  dans  le  comté  de  Bonaventure  par  l'administration  actuelle,  qui  n'ont   pas  encore 
été  ordonnés  et  soumis  à  la  Chambre.     Présentée  le  22  janvier  1914. — JLf.  Mardi  (Bona- 
venture)  Pas  imp- . 

44    (2c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   2S   avril   1913.   pour  copie   do   toutes 
requêtes,    plaintes    et    correspondance    contenant    quelque    accusation    contre    Alexandre 
Fraser,   maître   de   poste   à   Praser's-Grant,   comté   d'Antigonish,    N.-E.,    et    do   tous    les 
autres    documents,    etc.,    s'y   rapportant.      Présentée    le    22    janvier    1914. — M.    Ctr.- 
(Antigonish) Pas  imprimé* 
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44  (2d).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour  liste 
des  fonctionnaires  publics  remerciés  par  l'administration  actuelle  dans  la  circonscrip- 
tion de  Portneuf,  contenant  les  noms  et  fonctions  de  telles  personnes,  les  raisons  de  leur 
démission,  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie  de  toute  corres- 
pondance s'y  rapportant  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  de  telles  enquêtes  ont 
été  instituées.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Delisle Pas  imprimée. 

44  (2e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  état  donnant  la 
liste  des  maîtres  de  poste  remerciés  par  l'administration  actuelle  dans  la  division  des 
Deux-Montagnes,  les  noms  de  telles  personnes,  les  raisons  de  leur  démission,  la  nature 
des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie  de  toutes  correspondance  et  requêtes  s'y 
rapportant  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  'de  telles  enquêtes  ont  été  faites  ainsi 
que  les  noms  de  leurs  successeurs.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Ethier. 

Pas  imprimée. 

44  (2/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la 
destitution  de  Thomas  Chalmer  McLean,  maître  de  peste  à  Ivera,  Middle-River,  division 
électorale  de  Cap-Breton-Nord  et  Victoria,  N.-E.,  de  la  preuve  et  du  rapport  de  l'enquête 
tenue  par  H.  P.  Duchemin  à  ce  sujet,  et  état  détaillé  des  dépenses  de  cette  enquête. 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  McKenzie Pas  imprimée. 

44  (2<7).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  C.  P. 
Blanchard,  maître  de  poste  à  Truro,  N.-E.,  et  à  la  nomination  de  son  successeur.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

44  (2ft).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  rapports,  preuve,  correspondance,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution 
de  Samuel  Atwood,  Atwood's-Brook,  comté  de  Shelburne,  N.-E.  Présentée  le  22  janvier 
1914. — M.  Law. Pas  imprimée. 

44  (24).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  février  1913,  pour  état  indiquant  quels 
sont  les  maîtres  de  poste,  dans  le  comté  de  Berthier,  destitués  depuis  le  21  septembre 
1911  ;  leurs  noms,  leurs  paroisses  respectives,  la  date  de  leur  destitution  et  les  raisons 
alléguées  ;  s'il  y  a  eu  enquête  dans  chaque  cas  ;  sur  la  recommandation  de  quelle  per- 
personne  ont  été  faites  ces  destitutions  ;  qui  on  a  nommé  comme  leurs  successeurs,  et  sur 
quelle  recommandation  ils  ont  été  nommés.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Béland. 

Pas  imprimée. 

44  (2i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  copie  de  toutes 
plaintes,  accusations,  correspondance,  requêtes,  télégramme:;  concernant  la  destitution 
de  Wilfrid  Bellemare,  maître  de  poste  à  Harvey-Junction,  comté  de  Portneuf  ;  de  tous 
documents  concernant  la  nomination  de  son  successeur,  tels  que  requêtes,  lettres  de 
recommandation,  etc.,  de  la  preuve  et  du  rapport  fait  à  la  suite  de  l'enquête  tenue  par  le 
commissaire  enquêteur  Jolicœur  à  ce  sujet  ;  aussi,  état  détaillé  des  frais  occasionnés  par 
cette  enquête.    Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Delisle Pas  imprimée. 

44  (2fc).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  février  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  pétitions,  télégrammes,  plaintes,  preuve,  rapports  et  autres  papiers  et  documents 
dans  le  département  des  Postes  ou  quelqu'autre  département  du  gouvernement  concer- 
nant la  destitution  de  Rufus  D.  Carrigan,  maître  de  poste  à  Sand-Point,  comté  de 
Guysborough,  N.-E.,  et  dans  le  cas  où  une  enquête  a  eu  lieu,  les  noms  de  tous  les  témoins 
interrogés  ;  et  un  état  détaillé  des  frais  de  la  dite  enquête.  Présentée  le  22  janvier 
1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (20-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la 
destitution  de  Daniel  Dunlop,  maître  de  poste  à  New-Campbellton,  division  électorale  de 
Cap-Breton-Nord  et  Victoria,  N.-E.,  de  la  preuve  et  du  rapport  de  l'enquête  tenue  par 
H.  P.  Duchemin  à  ce  sujet,  et  état  détaillé  des  dépenses  de  cette  enquête.  Présentée  le 
22  janvier  1914. — M.  McKenzie Pas  imprimée. 

44  (2m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  accusations,  correspondance,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitu- 
tion de  Duncan  Cameron,  maître  de  poste  à  Craigmore,  comté  d'Inverness,  N.-E.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

44  (2n).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  télégrammes,  rapports,  accusations  et  autres  documents  concernant  la  destitution 
de  Angus  Cameron,  ci-devant  maître  de  poste  à  Fairlight,  Sask.,  et  de  la  preuve  faite  à 
l'enquête  tenue  par  M.  Dorsett.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Turriff. 

Pas  imprimée. 

44  (2o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
documents,  correspondance,  requêtes  et  télégrammes,  concernant  la  destitution  de  M. 
Sauriol,  maître  de  poste  de  Saint-Janvier,  comté  de  Terrebonne,  et  la  nomination  de  son 
successeur.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Ethier Pas  imprimée. 
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44  (2p).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  juin  1913,  pour  copie  de  toutes  péti- 
tions, lettres,  dépêches  télégraphiques  et  résolutions  en  rapport  avec  le  changement  des 
noms  des  bureaux,  de  poste  de  Leitche's-Creek-Crossing  et  de  Leitche's-Creek,  comté  de 
Cap-Breton-Nord,  N.-E.,  et  avec  la  destitution  de  Donald  Johnston,  maître  de  poste  anté- 
rieur de  Leitche's-Creek,  et  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  22  janvier 
1914. — M.  McKenzie Pas  imprimée. 

44  (2g.)  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports, ,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  James  McLees,  maître  de  poste  à  Bishop- 
Mills,  comté  de  Grenville,  Ont.,  et  à  la  nomination  de  son  remplaçant.  Présentée  le  22 
janvier  1914. — M.  Proulx Pas  imprimée. 

44  (2r).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  accusations,  correspondance,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitu- 
tion de  Mme  Sarah  C.  Rankin,  directrice  de  poste  à  South-West-Ridge,  Mabou,  comté 
d'Inverness,  N.-E.    Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Chisholm  (Invemess) .Pas  imp 

44  (2s).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mars  1913,  pour  relevé 
faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administra- 
tion actuelle  depuis  le  23  juin  1896  jusqu'au  21  septembre  1911,  dans  le  comté  de  Cum- 
berland,  N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration,  y  compris  les 
noms  des  personnes  destituées,  leur  âge  à  leur  entrée  au  service,  la  durée  de  leur  ser- 
vice avec  dates,  le  chiffre  de  leur  rémunération,  les  raisons  des  renvois,  h  s  plaintes  ou 
accusations  portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents, 
correspondance,  lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous 
les  témoignages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports 
se  rapportant  à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  d'aucuns  des  départements  de 
l'administration;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir 
les  vacances  causées  par  ces  renvois  ;  leur  âge  lors  de  leur  nomination,  le  chiffre  de  leur 
rémunération,  et  les  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants;  aussi,  un 
état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport 
avec  les  susdits,  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  RKa 

Pas  imprimée. 

44  (20-  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2S  avril  1913,  pour  état  faisant 
connaître  tous  les  employés  fédéraux  elestitués  dans  le  comté  de  Trois-Rivières  et  Saint- 
Maurice,  depuis  le  15  octobre  1911  jusqu'à  date,  la  date  de  la  destitution,  l'emploi  de 
chaque  personne,  le  chiffre  du  salaire  à  l'époque  de  la  destitution,  les  raisons  de  la  des- 
titution, et  s'il  y  a  eu  enquête  ou  non.  Aussi,  les  noms  et  domicihs  de  leurs  rempla- 
çants.    Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Bureau Pas  (mpi 

44    (2iO-  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1913,  pour  i 

faisant  connaître  le  nombre  de  destitutions  de  fonctionnaires  ordonnées  par  l'adminis- 
tration actuelle  dans  le  district  électoral  de  Régina  ;  les  noms  des  fonctionna 
tués,  les  raisons  de  leur  renvoi  et  les  accusations  portées  contre   eux  ;   aussi,   copie  de 
toute  la  correspondance  à  cet  égard,  et  de  tous  les  rapports  des  enquêtes  tenues  en  l'es- 
pèce.    Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Martin   (Régina) Pas  impr 

44  (2v).  Réponse  à  un  ordre  de-la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912.  pour  copie  des  fonc- 
tionnaires publics  remerciés  par  l'administration  actuelle,  dans  la  circonscription  de 
Kamouraska,  contenant  les  noms  et  fonctions  de  telles  personnes,  lea  raisons  de  leur 
démission,  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie  de  toute  corres- 
pondance s'y  rapportant,  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  de  telles  enquêtes  ont 
été  instituées    Présentée  le  32  janvier  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska  h  .  .Pas  imprimée. 

44  (2w).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  février  1913.  pour  relevé 
faisant  connaître  en  détail  le  nombre  d'employés  publics  destitués  jusqu'à  ce  jour,  par 
l'administration  actuelle  dans  le  comté  de  Prince,  I.-P.-E.  :  les  noms  de  ces  emplo: 
raison  de  leur  renvoi,  les  plaintes  portées  contre  eux,  toute  la  correspondance  s'y  ratta- 
chant ;  copie  des  témoignages  et  des  rapports  d'enquête,  là  où  l'on  a  tenu  des  enquêtes  ; 
aussi,  les  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées  par 
suite  de  ces  destitutions,  et  les  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  la  nomination 
des  nouveaux  titulaires.     Présentée  le  22  janvier  1914.— M.  Richards.  .    .  .Pas  impi 

44    (2x).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour  état  donnant 
en  détail  le  nombre  de  renvois  d'office  faits  par  le  gouvernement  actuel  jusqu'à  date  dans 
les  divisions  électorales  de   Strathcona,  ainsi  que  les  noms  des  titulaires   renvoyée 
motifs  de  renvoi,  les  plaintes  portées  contre  ces  employés,  et  copie  de  toute  ( 
élance  à  ce  sujet,  et  de  tous  rapports  d'enquêtes  quand  il  y  a  eu  enquête.     T. 
22  janvier  1914.— M.  Douglass , Pas  imp 

44    (2?/).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912.  poui 

donnant  en  détail  le  nombre  de  renvois  d'employés  publics  effectués  par  le  gouvernement 
actuel,  jusqu'à  date,  dans  la  division  de  Saltcoats,  Sask..  ainsi  que  les  noms  des  per- 
sonnes renvoyées,  les  motifs  du  renvoi,  les  plaintes  portées  contre  ces  employés  ;  aussi. 
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copie   de   toute   correspondance    sur   le   sujet   ci-dessus,    et   de   tous   rapports   d'enquête 
quand  une  enquête  a  eu  lieu.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  MacNutt. 

Pas  imprimée. 

44  (2z).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  état  faisant  con- 
naître tous  les  employés  destitués  dans  le  comté  de  Champlain,  depuis  le  15  octobre  1911 
jusqu'à  date  de  la  destitution,  l'emploi  de  chaque  personne,  le  chiffre  de  son  salaire  lors 
de  sa  destitution,  les  raisons  de  la  destitution,  s'il  y  a  eu  enquête  ou  non,  et  les  noms  et 
domiciles  de  leurs  remplaçants.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Bureau. 

Pas  imprimée. 

44  (3a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  faisant  con- 
naître en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle 
depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Cumberland,  N.-E.,  dans 
l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  les- 
quels des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms 
des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par 
qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance,  lettres 
et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  enten- 
dus en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces 
renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'admi- 
nistration ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les 
vacances  causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ; 
aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en 
rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Kyte. 

Pas  imprimée. 

44  (3&.).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  février  1913,  pour  relevé  faisant 
connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  public  ordonnés  par  l'administration 
actuelle,  depuis  le  premier  jour  d'octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  West- 
moreland,  N.-B.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  ;  les  noms  des  fonctionnaires  ou 
employés  destitués  ;  la  raison  de  tel  renvoi  ;  les  accusations  portées  ;  les  noms  des  accu- 
sateurs (sauf  le  cas  de  George  H.  Cochrane,  percepteur  des  douanes  à  Moncton,  pour 
lequel  les  papiers  ont  déjà  été  demandés)  ;  copie  de  tous  les  documents,  correspon- 
dance, lettres,  télégrammes,  etc.,  concernant  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoi- 
gnages entendus  aux  enquêtes,  quand  il  y  a  eu  enquête  ;  de  tous  les  rapports  touchant 
ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'ad- 
ministration, ou  de  la  Commission  d'administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  ou  des 
fonctionnaires  de  l'Intercolonial  et  du  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ;  aussi, 
liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplacer  les  employés  renvoyés  ; 
les  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants,  ainsi  qu'un  relevé  détaillé 
de  toutes  les  dépenses  soldées  par  l'un  quelconque  des  départements  en  rapport  avec  les 
susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Bmmerson. 

Pas  imprimée. 

44  (3c).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  fai- 
sant connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration 
actuelle,  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  d'Annapolis,  N.-E., 
dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour 
lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les 
noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  por- 
tées, par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance, 
lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages 
entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à 
ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'ad- 
ministrateur ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les 
vacances  causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ; 
aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en 
rapport  avec  les  susdits  renvois. et  enquêtes.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Chis- 
holm  (Antigonish) . Pas  imprimée. 

44  (3d).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  état  faisant  con- 
naître tous  les  employés  destitués  dans  le  comté  de  Nicolet,  depuis  le  15  octobre  1911 
jusqu'à  date,  la  date  de  la  destitution,  l'emploi  de  chaque  personne,  le  chiffre  de  son 
salaire  lors  de  sa  destitution,  les  raisons  de  la  destitution,  s'il  y  a  eu  enquête  ou  non,  et 
les  noms  et  domiciles  de  leurs  remplaçants.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Bureau. 

Pas  imprimée. 

44  (3e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  relevé  faisant 
connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  décrétés  par  l'administration  actuelle 
jusqu'à  ce  jour,  dans  la  circonscription  électorale  de  Victoria,  Alta,  les  noms  des  em- 
ployés révoqués,  les  raisons  de  leur  renvoi,  les  accusations  portées  contre  eux  ; — copie 
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de  toute  correspondance  en  l'espèce,  de  tous  les  témoignages  entendus  aux  enquêtes  et 
des  rapports  de  ces  enquêtes,  là  où  il  y  a  eu  enquête  ; — aussi,  liste  des  noms  de  toutes 
les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées  par  les  dites  destitutions,  et 
des  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  la  nomination  des  remplaçants.  Présentée 
le  22  janvier  1914. — M.  White  (Alberto,) Pas  imprimée. 

44  (3/).  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  16  mai  1913,  pour  état  donnant  Us'  noms  de 
tous  les  fonctionnaires  démis  de  leurs  fonctions  et  les  raisons  de  leur  démission,  dans  le 
comté  de  Shelburne-Queen,  du  21e  jour  de  juin  1896  jusqu'au  26e  jour  de  septembre 
1911  ;  aussi,  un  état  indiquant  les  noms  de  tous  les  fonctionnaires  démis  de  leurs  fonc- 
tions, et  les  raisons  de  leur  démission,  dans  le  dit  comté,  depuis  le  2Ge  jour  de  septembre 
1911  au  15e  jour  de  mai  1913 Pas  imprimée. 

44  (3#).  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  13  mai  1913,  pour  état  indiquant  les  noms  et 
adresses  de  tous  les  maîtres  de  poste  démis  ou  renvoyés  d'office  dans  le  comté  d'Antigo- 
nish,  du  21e  jour  de  juin  1896  au  26e  jour  de  septembre  1911,  ainsi  que  les  dates  et  les 
causes  de  ces  démissions  ou  renvois  d'office Pas  impr 

44  (3/t).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  da  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutis 
accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la 
destitution  du  Dr  Freeman  O'Neil,  médecin  du  port  à  Louisbourg,  Cap- Breton-Sud, 
N.-E.,  et  de  la  preuve  et  rapport  de  l'enquête  faite  par  H.  P.  Duchemin  à  ce  sujet.  Pré- 
sentée le  26  janvier  1914. — M.  Sinclair Ptu  impt 

44  (3i).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  fai- 
sant connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration 
actuelle  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Digby.  N.-E.,  dans 
l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels 
des  demandes  de  documents  ont  été  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms  des  per- 
sonnes destituées,  les  raisons  eles  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui 
elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  corrtspondance.  lettn  s  .  I 
grammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  entendus  en 
enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois  et 
maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administration  ; 
aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées 
par  ces  renvois;  des  personnes  qui  ont  recommanda  les  remplaçants;  aussi,  in 
détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport  avec  les 
susdits  renvois  et  enquêtes.  Et  aussi  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre, 
en  date  du  3  mars  1913,  pour  un  relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois 
du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle  depuis  le  11  octobre  1!»11  jusqu'à  <•«• 
jour,  dans  le  comté  de  Digby,  N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'adminis- 
tration (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà 
faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms  des  personnes  destituées.  Us  i  -  ren- 

vois, les  plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  : — aussi,  copie  de 
tous  les  documents,  correspondance,  lettres  et  télégrammes  en  rapport   :  in   de 

ces  renvois;  de  tous  les  témoignages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  tu  . 
de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un 
ou  l'autre  des  départements  cte  l'administration  ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les 
personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui 
ont  recommandé  les  remplaçants;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  d<  ; 
soldés  par  tout  département  en  rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.  Présentée  le 
22  janvier  1914. — M.  Sinclair Pas  imm 

44   (3./).   Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1918,  pour  relevé  fai- 
sant connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration 
actuelle  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Shell  urne  et  Queen, 
N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration    rà  l'exclusion  de  ceux 
pour  lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà   faites  et   accordées)  ;   y  compris 
les  noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,   les  plaintes  eu   accusations 
portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  corn- 
lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;   de  tous   l< 
entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant 
renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  «!< 
tration  ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  va< 
causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ;  aussi,  un 
état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport 
les  susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  27  janvier  1914. — M.  Law.  .Pas  impri 

44    (37c).   Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la   Chambre,  en  date  du   19   mars   1913,   pou 
sant  connaître  les  fonctionnaires  publics  employés  dans  la  cité  île  Québec,  dans 
tements  du  Revenu  de  l'Intérieur,  des  Chemins  de  fer,  du  Transcontinent, 
de  l'Immigration,  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  des  Travaux  publics  et  de  la   Mil 
remerciés  par  l'administration  actuelle,  et  donnant  les  noms  et    fonctioi  -  -   per- 

sonnes, les  raisons  de  leur  démission,  la  nature  des  plaintes  p 
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copie  de  toute  correspondance  s'y  rapportant,  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  de 
telles  enquêtes  ont  été  instituées.     Présentée  le  26  janvier  1914. — M.  Lachance. 

Pas  imprimée. 

44  (30-  Réponse  à  un  Ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  liste  des  fonc- 
tionnaires publics  remerciés  par  l'administration  actuelle  dans  la  circonscription  de 
L'Assomption,  contenant  les  noms  et  fonction  de  telles  personnes,  les  raisons  de  leur 
démission,  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie  de  toute  correspon- 
dance s'y  rapportant  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  de  telles  enquêtes  ont  été 
instituées,  ainsi  que  les  noms  des  successeurs  des  fonctionnaires  destitués.  Présentée  le 
26  janvier  1914. — M.  Séguin Pas  imprimée. 

44  (3?n).  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  février 
1912,  pour  état  indiquant,  pour  chaque  département  du  gouvernement,  les  noms,  adresses 
postales,  emplois  et  salaires  de  toutes  personnes  employées  dans  le  service  intérieur 
et  le  service  extérieur,  et  de  toutes  personnes  ne  faisant  pas  partie  du  service  civil, 
employées  par  le  gouvernement  dans  quelque  département,  le  10  octobre  1911, — qui  ont 
été  renvoyées  du  service  par  voie  de  destitution,  avec  spécification  dans  chaque  cas  du 
mode  de  destitution  et  des  raisons  données  à  cet  effet  et  de  la  longueur  de  l'avis  donné 
aux  personnes  renvoyées  ;  aussi,  indiquant,  dans  chaque  cas,  si  une  enquête  a  eu  lieu 
ou  non  avan"-  la  destitution  de  ces  personnes.     Présentée  le  26  janvier  1914. — M.  Kyte. 

Pas    imprimée. 

44  (3w).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'admi- 
nistration actuelle  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Digby, 
N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux 
pour  lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris 
les  noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations 
portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspon- 
dance, lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoi- 
gnages entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rappor- 
tant à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de 
l'administration  ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir 
les  vacances  causées  par-  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  rempla- 
çants ;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  départe- 
ment en  rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.  Présentée  le  28  janvier  1914. — 
M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (3o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,  pour  copies  de  toutes  cor- 
respondances, télégrammes,  enquêtes  et  rapports  touchant  la  destitution  de  Philéas 
Habel,  gardien  de  phare  à  Saint-Louis  de  Lotbinière,  P.Q.  Présentée  le  4  février  1914. — 
M.  Fortier Pas  imprimée. 

44  (3p).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mai  1913,  pour  copie  de  toute  la  cor- 
respondance, des  accusations,  des  requêtes  et  des  rapports  au  sujet  de  la  destitution  du 
garde-pêche  Migneault,  à  Sept-Iles, — et  de  la  nomination  de  son  remplaçant,  Elzéar 
Lévesque.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Béland Pas  imprimée. 

44  (3g).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  état  faisant  con- 
naître tous  les  employés  destitués  dans  le  comté  de  Maskinongé  depuis  le  15  octobre 
1911  jusqu'à  date,  la  date  de  la  destitution,  l'emploi  de  chaque  personne,  le  chiffre  de 
son  salaire  lors  de  sa  destitution,  les  raisons  de  la  destitution,  s'il  y  a  eu  enquête  ou  non, 
et  les  noms  et  domiciles  de  leurs  remplaçants.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Bureau. 

Pas  imprimée. 

44  (3r).  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  faisant 
connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle 
depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  King,  N.-E.,  dans  l'un  quel- 
conque des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels  des 
demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms  des  per- 
sonnes destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui 
elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance,  lettres  et 
télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  entendus 
en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois 
et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administration  ; 
aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées 
par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ;  aussi,  un  état 
détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport  avec  les 
susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  McKenziie. 

Pas  imprimée. 

44  (3s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  faisant  con- 
naître en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle 
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depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Colchester,  N.-E.,  dans  l'un 
quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels 
des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms  des 
personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui 
elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance,  lettres  et 
télégrammes  en  rapport  a\  ec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  entendus 
en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois 
et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'aucre  des  départements  de  l'administration  ; 
aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances  causées 
par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ;  aussi,  un  état 
détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport  avec  les 
susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

44  (3t).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  relevé  faisant  con- 
naître en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'administration  actuelle 
depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Hants,  N.-E.,  dans  l'un 
quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour  lesquels 
des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les  noms  des 
personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  portées,  par 
qui  elles  ont  été  portées; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance,  lettres 
et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages  enten- 
dus en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces 
renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'adminis- 
tration ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacan- 
ces causées  par  ces  renvois;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  rtmplaçants;  aussi, 
un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport 
avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.  Présentée  le  10  février  1914. — M.  Chisholm  (Inver- 
ness) Pas  imprimée. 

44  (3m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  documents,  recommandations  et  rapports  concernant  la  destitution  de 
Mlle  Eugénie  Dorion,  employée  au  bureau  de  l'inspecteur  des  postes,  à  Québec  ;  les  rai- 
sons pourquoi  elle  a  été  destituée  ;  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elle,  s'il  y  en  a 
eues;  le  nom  des  personnes  qui  ont  porté  ces  plaintes,  ainsi  que  copie  de  toute  corres- 
pondance s'y  raportant  et  rapport  d'enquête,  s'il  y  a  eu  enquête.  Présentée  le  20 
février  1914. — M.  Wilson  (Laval) Pas  impr 

44  (3v).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes 
accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  en  la  possession 
du  département  des  Postes  concernant  la  destitution  de  James  R.  Laing.  maître  de  poste 
à  Liscombe,  N.-E.,  de  la  preuve  faite,  et  du  rapport  de  l'enquête  à  ce  sujet,  s'il  en  est; 
aussi,  état  détaillé  des  frais  de  cette  enquête,  avec  copie  de  toutes  recommandations, 
lettres,  télégrammes  et  autres  papiers  concernant  la  nomination  du  successeur  d 
Laing.     Présentée  le  23  février  1914. — M.  Sinclair Pas  imp; 

44   (Zw).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  5  juin  1913,  pour  copie  de  toute  cor- 
respondance, de  tous  documents,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  M.  A.  L.  Desève, 
fonctionnaire  en  charge  de  la  piscifacture  à  Magog,  Que.,  et  à  la  nomination  de  M. 
Audet  à  ce  poste.     Présentée  le  23  février  1914. — Sir  W,  Laurier Pas  impr. 

44  (3#).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  le  renvoi  de  James  T. 
Richardson,  sous-percepteur  des  douanes  à  Humboldt,  Sask.,  et  la  nomination  de  son 
successeur.     Présentée  le  23  février  1914. — M.  Nccly Pas  impr. 

44   (3w).  Réponse  supplémentaire  à  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912.  pour 
relevé  faisant  connaître  le  nombre  de  destitutions  de  fonctionnaires  ordonnées  par  l'ad- 
ministration actuelle  dans  le  district  électoral  de  Régina  ;   les  noms  des  fonction! 
destitués,  les  raisons  de  leur  renvoi  et  les  accusations  portées  contre  eux  ;  aussi,  copie 
de  toute  la  correspondance  à  cet  égard,  et  de  tous  les  rapports  des  enquêtes  te  m. 
l'espèce.     Présentée  le  24  février  1914. — M.  Martin  (Régina) Pas  impr. 

44   (3s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   9   février   1914.   pour  copie  de  tous 
papiers,  documents,  correspondance,  etc.,  concernant  le  renvoi  de  M.   Hieks,   de  Bridge- 
town,  N.-E.,  du  service  des  douanes  en  1913.     Présentée  le  24  février  1^14. — if.  Ma 
(Halifax) Pas  impr. 

44  (4a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914.  pour  copte  de  tous 
les  documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témeiigna^cs  entendus,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  des  Douanes  se  rapportant  à  la  destitution 
de  Ralph  Harris,  sous-percepteur  des  douanes  à  Pelee-Island,  Ont.  ;  aussi,  si  une 
enquête  a  été  tenue,  liste  des  noms  de  tous  les  témoins  ;  copie  de  la  preuve  faite  ;  . 
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copie  de  tous  les  documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.     Présentée 
le  26  février  1914. — M.  Clarke  (Essex) Pas  imprimée. 

44  (4&).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendus,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  des  Douanes,  se  rapportant  à  la  destitution 
de  Aylmer  Orton,  officier  de  douane  à  Windsor,  Ont.  ;  aussi,  si  une  enquête  a  été  tenue, 
liste  des  noms  de  tous  les  témoins;  copie  de  la  preuve  faite;  aussi,  copie  de  tous  les 
documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  26  février 
1914.— M.  Clarke  (Essex) Pas  imprimée. 

44  (c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendues,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  des  Douanes,  se  rapportant  à  la  destitution  de 
Frederick  Forster,  sous-percepteur  des  douanes  à  Kingsville,  Ont.  ;  aussi,  si  une  enquête 
a  été  tenue,  liste  des  noms  de  tous  les  témoins,  copie  de  la  preuve  faite  ;  aussi,  copie  de 
tous  les  documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  26 
février  1914.— M.  Clarke  (Essex) -Pas  imprimée. 

44  (4<2).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendus,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  de  l'Intérieur,  se  rapportant  à  la  destitution 
de  Andrew  Darragh,  fonctionnaire  de  l'immigration  à  Windsor,  Ont.  ;  aussi,  si  une 
enquête  a  été  tenue,  liste  des  noms  de  tous  les  témoins,  copie  de  la  preuve  faite  ;  aussi, 
copie  de  tous  les  documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le 
2  mars  1914. — M.  Clark  (Essex) Pas  imprimée. 

44  (4e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  "requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendus,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  de  l'Intérieur,  se  rapportant  à  la  destitution 
de  John  Halstead,  officier  d'immigration,  à  Windsor,  Ont.  ;  aussi,  si  une  enquête  a  été 
tenue,  liste  des  noms  de  tous  les  témoins  ;  copie  de  la  preuve  faite  ;  aussi,  copie  de  tous 
les  documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  2  mars 
1914. — M.  Clarke  (Essex) Pas  imprimée. 

44  (4/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,  pour  copies  de  toutes 
correspondances,  télégrammes,  enquêtes  et  rapports  touchant  la  destitution  de  Napoléon 
Daigle,  gardien  de  phare  à  la  Barre-à-Boulard,  dans  la  paroisse  de  Saint-Louis  de  Lot- 
binière,  province  de  Québec.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Fortier Pas  imprimée. 

44  (4(7).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mars  1913,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'admi- 
nistration actuelle  depuis  le  23  juin  1896  jusqu'au  21  septembre  1911,  dans  le  comté  de 
Cumberland,  N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration,  y  com- 
pris les  noms  des  personnes  destituées,  leur  âge  à  leur  entrée  au  service,  la  durée  de 
leur  service  avec  dates,  le  chiffre  de  leur  rémunération,  les  raisons  des  renvois,  les 
plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les 
documents,  correspondance,  lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  ren- 
vois, de  tous  les  témiognages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous 
les  rapports  se  rapportant  à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  d'aucuns  des 
départements  de  l'administration  ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nom- 
mées pour  remplir  les  vacances  causées  par  ces  renvois  ;  leur  âge  lors  de  leur  nomina- 
tion, le  chiffre  de  leur  rémunération,  et  les  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  les 
remplaçants  ;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout 
département  en  rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.  Présentée  le  2  mars  1914. 
— M.  Rhodes Pas  imprimée. 

44  (4ft) .  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendus,  rap- 
ports, etc.,  de  record  dans  le  département  des  Postes,  se  rapportant  à  la  destitution  de 
James  H.  Smart,  maître  de  poste  à  Kingsville,  Ont.  ;  aussi,  si  une  enquête  a  été  tenue, 
liste  des  noms  de  tous  les  témoins  ;  copie  de  la  preuve  faite  ;  aussi,  copie  de  tous  les 
documents  se  rapportant  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  2  mars  1914. 
— M.  Clarke  (Essex) Pas  imprimée. 

44  (4i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  John  A.  Roy,  maître  de  poste  à 
Maitland,  comté  de  Hants.  Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

44  (4;).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous 
documents,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  Thomas  Nelson,  maître  de 
poste  de  Scotch-Village-,  comté  de  Hants.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 
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44  (47c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous 
documents,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  d'Albert  McHeffey,  maître  de 
poste  à  Shubenacadie,  comté  de  Hants.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

44  (40-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  C.  Stewart  McPhee,  maître 
de  poste  à  Enfield,  comté  de  Hants.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.   Macdonald, 

Pas  imprimée. 

44    (4m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   2   février   1914,   pour  relevé  faisant 
connaître    en    détail    le    nombre    de    renvois    du    service    ordonnés    par    l'administration 
actuelle  depuis  le  1er  février  1913  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Westmoreland,  X.-B., 
dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration,   excepté  celui   des  Post> 
compris  les  noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accu- 
sations portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  cor- 
respondance, lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les 
témoignages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  tous  les  rapports  se  rap- 
portant à  ces  renvois   et  maintenant  en  la  possession   de   l'un   ou   l'autre   des   dép 
ments  de  l'administration  ou  de  la  Commission  d'administration  des  chemina  de  fer  de 
l'Etat,  ou  des  officiers  de  l'Intercolonial  ou  des  chemins  de  fer  de  l'lle-du-I 'rince-Edouard  ; 
aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  Ks  vacances  causées 
par   ces   renvois;   des   personnes   qui   ont   recommandé    h  s   remplaçants;    aussi,    un   état 
détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport  av» 
susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  E  m  ourson.  .Pas  (ma 

44  (4w).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se 
rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  D.  Dishaw,  employé  au  chantier  mari- 
time à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.    Turriff Pw  (ma 

44  (4o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  lettres  et  documents  de  toutes  sortes  concernant  le  renvoi  de  A.  Michael  Russell. 
comme  gardien  de  la  salle  d'exercice  militaire,  de  Windsor,  comté  de  Hants.  Présentée 
le  3  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pus  Impri 

44    (4ï>).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   11   février   1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,    lettres    et    documents,    accusations,    correspondance,    lettres    et    télégramm 
rapportant  à  la  destitution  de  M.  A.  Goyette,  maître  de  poste  à  Salnt-Valérien  de   Mil- 
ton,  comté  de  Shefford,  Que.,  des  témoignages  entendus  et  du  rapport  d.  tenue 
par  le  Dr  W.  L.  Shurtleff  en  la  matière.     Présentée  le  ô  mars  1914. — M.  /'. 

Pas  impi 

44   (4<ï).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril   1913,  pour  co]  preuve 

faite  et  du  rapport  de  l'enquête  tenue  par  M.   W.   A.   E.   Flynn,   dans   l'affaire   de   P.    B. 
Bourdages,  gardien  de  phare  à  la  Pointe-Bonaventure,  Que., — ainsi   que  copit 
sations    portées    contre    le    dit    Bourdages    par    Ovide    Bourdages,    Raymond    Boun. 
Pierre  Henry,  J.  A.  Mousseau  et  D.  Champoux.     Présentée  le   5   mars   1914. — M.   Mardi 
(Bonaventure) ^'«s  imprimée. 

44   (4r).   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   21   avril   1913,   pour  < 

tions   portées   contre   Eouis   Bujold,    gardien   du   phare   à    Charleton-Point,    Québe. 
MM.  W.  S.  Montgomery,  J.  I.  Boudreau,  N.  Bourg,  J.  A   Mousseau,   N.   Boudreau  »;   W 
Boudreau.     Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Mardi  (Bonavcniurcj Pas  imprimée. 

44   (4s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  on  date  du  11  février  1914,  pour  état  donnant  les 
motifs  de  la  destitution  de  M.  Shinbine,  gardien  de  l'édiiiee  de  l'immigration  à  Kdmonton, 
la  date  de  sa  nomination  et  de  son  renvoi,  et  son  salaire  lors  «i                      ation  ;  an- 
nom  de  son  remplaçant,  avec  la  date  de  sa  nomination,  son  salaire  et  ses  qualifications. 
Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Oliver Pas  imi-> 

44  (4i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  19 M.  pour  état  faisant  con- 
naître les  motifs  de  la  destitution  de  M.  Webster,  agent  d'immigration  à  Edmonton,  la 
date  de  sa  nomination  et  de  son  renvoi,  et  son  salaire  lors  d<  ition;   aussi,   le 

nom  de  son  remplaçant,  avec  la  date  de  sa  nomination,  son  salaire  et  ses  qualifie.. 
Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Oliver Pas  impri 

44  (4u)-   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914.  pour  état  faisant  con- 
naître les  motifs  de  la  destitution  de  Jacob  Mohr,   interprète  à   L'agence  d'EdmontOO,   la 
date  de  sa  nomination  et  de  son   renvoi,  et  son  salaire  lors  de  sa    révocation 
nom  de  son  remplaçant,  avec  la  date  de  sa  nomination,  son  salaire  et   ses  qualifie.. 
Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Oliver Pas  imp 

44   (4v).   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   11   février  1914.  pour  état  faisant 
naître   les   motifs   de   la  destitution   de   M.    P.    Tompkins.    agent    des    te:  : 
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Grouard,  la  date  de  sa  nomination  et  de  sa  destitution,  et  son  salaire  lors  de  sa  révoca- 
tion ;  aussi,  le  nom  de  l'agent  nommé  à  sa  place,  avec  la  date  de  sa  nomination  et  son 
salaire.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

44  (iio).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents  se  rapportant  aux  destitutions  et  nominations  des  fonctionnaires  du  départe- 
ment du  Revenu  de  l'Intérieur  dans  le  comté  de  Bonaventure,  du  1er  janvier  1913  à  ce 
jour,  ainsi  qu'un  état  montrant  les  salaires,  émoluments  et  sommes  payés  aux  nouveaux 
titulaires  depuis  leur  nomination,  comparés  avec  les  sommes  payées  aux  fonctionnaires 
pour  des  périodes  correspondantes  en  1911  et  en  1912.  Présentée  le  6  mars  1914. — M. 
Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

44  (4a;).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes 
accusations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la 
destitution  de  M.  Arthur  Dupuis,  maître  de  poste  à  Pontbriand,  comté  de  Mégantic, 
Québec,  de  la  preuve  faite  et  du  rapport  de  l'enquête  tenue  par  le  Dr  W.  L.  Shurtleff  à 
ce  sujet.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Pacaud Pas  imprimée. 

44  (42/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  lettres,  télégrammes,  requêtes  et  autres  documents  quelconques  relatifs 
à  la  destitution  de  M.  Jos.  Sergius  Archambault,  comme  maître  dé  poste  de  la  ville  de 
Terrebonne  et  à  la  nomination  de  M.  Georges  Beausoieil  comme  son  remplaçant.  Pré- 
sentée le  6  mars  1914. — M.  Séguin Pas  imprimée. 

44  (4s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 
respondance, lettres,  télégrammes,  rapports  et  autres  papiers  concernant  la  destitution 
de  Martin  Lanigan,  maître  de  poste  à  Rexton,  comté  de  Kent,  N.-B.,  et  des  minutes  de 
la  preuve  faite  à  toute  enquête  faite  au  sujet  de  cette  destitution  ;  aussi,  copie  de  toutes 
accusations  et  recommandations  se  rapportant  à  cette  destitution,  et  copie  de  toutes 
lettres  écrites  au  ministre  des  Postes  ou  à  quelque  fonctionnaire  du  département  par 
F.  J.  Robidoux,  M.P.,  ou  par  toute  autre  personne  au  sujet  de  la  dite  destitution.  Pré- 
sentée le  6  mars  1914. — M.  Emmerson Pas  imprimée. 

44  (5a).  Réponse  à -un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  correspondance,  télégrammes,  requêtes,  demandant  la  destitution  de  M. 
Félix  Raymond,  maître  de  poste  du  village  Sainte-Scholastique,  comté  des  Deux-Mon- 
tagnes, ainsi  que  tout  ce  qui  se  rapporte  à  cette  destitution.  Présentée  le  6  mars  1914. — 
M.  Ethier - Pas  imprimée. 

44  (5&).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
documents  relatifs  à  la  sous-agence  des  terres  à  Gravelburg,  Sask.  Présentée  le  16 
mars  1914. — M.  Knowles Pas  imprimée. 

44  (5c).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'adminis- 
tration actuelle  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  King,  N.-E., 
dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion  de  ceux  pour 
lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris  les 
noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations  por- 
tées, par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  correspondance, 
lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les  témoignages 
entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rapportant  à  ces 
renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'adminis- 
tration ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les  vacances 
causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ;  aussi,  un 
état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en  rapport 
avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  10  mars  1914. — M.  McKenzie. 

Pas  imprimée. 

44  (5cZ).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  télégrammes,  correspondance  et  pétitions  se  rapportant  en  quelque  manière  à 
la  destitution  du  maître  de  poste  à  Ainslee-Glen,  comté  d'Inverness,  et  à  la  nomination 
de  Neil  McKinnon  à  cet  emploi.     Présentée  le  1-2  mars  1914. — M.  Chisholm  (Inverness). 

Pas  imprimée. 

44  (5e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  correspondance,  lettres,  etc.,  depuis  le  1er  octobre  1911,  se  rapportant  à  la 
nomination  d'un  maître  de  poste  à  Upper-Ohio,  comté  de  Shelburne,  N.-E.  Présentée  le 
12  mars  1914. — M.  Maclean   (Halifax) Pas  imprimée. 

44  (5/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  pa- 
piers, documents,  correspondance,  lettres  et  télégrammes  concernant  la  destitution  de 
Jos.  H.  Lefebvre,  maître  de  poste  à  Howick-Station,  comté  de  Châteauguay,  et  la  nomi- 
nation de  son  successeur.     Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Robb Pas  imprimée. 
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44  (5#).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  lettres,  télégrammes,  pétitions  et  autres  documents  se  rapportant  en 
quelque  manière  à  la  destitution  du  maître  de  poste  à  Alexander,  comté  d'Inverness,  et 
à  la  nomination  de  son  remplaçant.  Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Chisholm  (Inver- 
ness) Pas  imprimée. 

44  (57i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  lettres,  télégrammes  et  documents  de  toute  nature  en  la  possession  du 
gouvernement  ou  de  quelqu'un  de  ses  départements,  se  rapportant  en  quelque  manière 
à  l'emploi  de  N.  H.  McLeod,  North-East-Margaree,  comté  d'Inverness,  N.-E.,  dans  la 
Commission  de  géologie  du  Canada,  et  à  sa  destitution.  Présentée  le  12  mars  1914. — 
M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

44  (5i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se 
rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  M.  Barry,  du  département  de  la 
Marine  à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  19  mars  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

44  (5;).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se 
rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  W.  Granton,  du  département  de  la 
Marine  à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Thomson     (Qu'Appelle). 

Pas  imp 

44  (57c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914.  pour  copie  de  toutes 
les  lettres  et  de  tous  les  télégrammes  en  rapport  avec  la  destitution  du  maître  de  poste 
à  Fletwode,  Saskatchewan,  et  le  déplacement  du  bureau  de  poste.  Présentée  Je  17  mars 
1914. — M.  Turriff Pas  impr 

44  (5Z).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  relevé  faisant 
connaître  en  détail  le  nombre  de  destitutions  de  maîtres  de  poste  dans  le  comté  de 
Westmoreland,  N.-B.,  à  dater  du  1er  février  1913,  y  compris  des  maîtres  de  poste  desti- 
tués, la  raison  de  leur  renvoi,  copie  des  accusations  ou  plaintes  portées  contre  eux  res- 
pectivement ; — aussi,  copie  de  toute  la  correspondance,  des  recommandations,  requêtes, 
protestations,   et   des  autres  documents;   aussi,   copie   dts   minutes   de   1.  et    d«.s 

rapports  des  enquêtes,  quand  il  y  a  eu  enquête,  en  rapport  a :>  tutions,  et 

relativement  à  la  nomination  des  remplaçants  respectifs  ; — aussi,  les  noms  de  tous  les 
remplaçants,  dans  les  cas  de  destitutions,  et  les  noms  des  personnes  par  qui  ces  rempla- 
çants ont  été  recommandés.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Etnmerson, 

Pas  imprimée. 

44  (5m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  donnant 
le  nom  du  maître  de  poste,  dans  la  paroisse  de  Saint-Henri  de  Lauzon.  dans  le  comté 
de  Lévis,  qui  a  été  destitué  après  le  mois  de  septembre  1911,  les  raisons  de  sa  démis- 
sion, la  nature  des  plaintes  portées  contre  lui,  le  nom  des  personnes  qui  ont  porté  ces 
plaintes,  ainsi  que  copie  de  toute  correspondance  et  télégrammes  s'y  rapportant,  le 
nom  du  comissaire  enquêteur  et  rapport  d'enquête,  si  enquête  il  y  a  eu  ainsi  que  de 
tous  les  témoignages  entendus  en  l'enquête  ;  aussi,  liste  des  noms  des  personnes  qui  y 
ont  recommandé  le  remplaçant,  noms  des  personnes  qui  représentaient  le  gouvernement 
à  cette  enquête;  aussi,  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  ou  à  solder 
par  tout  département  en  rapport  avec  les  susdits  renvoi  et  enquête,  les  noms  det 
sonnes  qui  ont  retiré  quelque  montant  d'argent  ou  produit  leur  compte  en  i  apport  avec 
cette  enquête,  avec  inelication  du  montant  retiré  ou  réclamé  par  chacune  d'elles.  Pré- 
sentée le  17  mars  1914. — M.  Bourassa Pas  imprimée. 

44  (5n).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  preuve  faite,  rapports,  etc..  en  la  posses- 
sion du  département  des  Postes,  ou  de  tout  autre  département,  relativement  à  la  desti- 
tution de  Geo.  Skates,  maître  de  poste  à  Appin,  Ont.  ;  et,  s'il  y  a  eu  enquête,  de  la  liste 
des  noms  du  commissaire  enquêteur  et  des  témoins  ;  copie  des  témoignages  entendus  et 
des  documents,  lettres,  requêtes,  recommandations,  etc.,  touchant  la  nomination  du 
successeur  de  M.  Skates.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Ross Pas  imp 

44   (5o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, plaintes,  lettres,  correspondance  et  autres  documents  concernant  la  destitution 
de  George  J.  Ryan  et  Charles  Hamlin,  du  service  des  douanes  à  Newport,   Vermont.  et 
la  nomination  de  Chas.  A.  Boright  et  Frank  S.  Baker  à  ces  emplois.     Présentée 
mars  1914. — M.  Boivin Pas  imp: 

44  (5p).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  a  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  J.  Shaver,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Laïc Pas  imp 
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44  (5g).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se 
rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  R.  Lunay,  employé  au  chantier  mari- 
time à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Carroll Pas  imprimée. 

44  (5r).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  correspondance  et  recommandations  se  rapportant 
en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  J.  Slattery,  employé  au  chantier  maritime  à  Pres- 
cott, Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Béland Pas  imprimée. 

44  (5s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  correspondance  et  recommandations  se  rapportant 
en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  J.  Walsh,  employé  au  chantier  maritime  à  Pres- 
cott, Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Chisholm  (Invemejss) Pas  imprimée. 

44  (5t).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous 
les  documents,  lettres,  télégrammes,  correspondance  et  recommandations  se  rapportant 
en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  W.  Gerts,  employé  au  chantier  maritime  à  Pres- 
cott, Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Wilson  (Laval) Pas  imprimée. 

44  (5w).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  D.  Boivard,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescot,  Ont.    Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

44  (5v).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  G.  Scott,  employé  au  chantier  maritime  à 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Nesbitt Pas  imprimée. 

44  (5w).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  documents,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quelque  manière  à  la  destitution  de  J.  Offspring,  employé  du  chantier  de 
marine  à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Warnock Pas  imprimée. 

44  (5rr).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  documents,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant à  la  destitution  de  J.  Offspring,  employé  du  chantier  de  marine  à  Prescott,  Ont. 
Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Turriff Pas  imprimée. 

44  (5y).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  P.  Bélanger,  du  département  de  la  Marine 
à  Prescott,  Ont.    Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Proulx Pas  imprimée. 

44  (5s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  L.  Place,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Pacaud Pas  imprimée. 

44  (6a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  C.  Kavanagh,  employé  au  chantier  mari- 
time à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Carveïl Pas  imprimée. 

44  (6&).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  L.  Place,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (6c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  documents,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quelque  manière  à  la  destitution  de  J.  Mclnnis,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  McCoig Pas  imprimée. 

44  (6<Z).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  documents,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en -quelque  manière  à  la  destitution  de  E.  Scott,  employé  au  chantier  maritime  à 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  29  mars  1914. — M.  Berner  s ' Pas  imprimée. 

44  (6e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  C.  Wright,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présenté  le  20  mars  1914. — M.  Clark  (Red-Deer) Pas  imprimée. 

44  (6/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
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portant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  L.  Lalonde,  employé  au  chantier  maritime 
à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Bureau Pas  imprimée. 

44  (6#).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  fa  destitution  de  H.  Birks,  employé  au  chantier  maritime  à 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Charlton Pas  imprimée. 

44  (67i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  W.  Jarvis,  employé  au  chantier  maritime  à 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Gauvreau Pas  impr 

44  (6i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quo'  que  ce  soit  à  la  destitution  de  J.  McDermott,  employé  au  chantier  mari- 
time à  Prescott,  Ont.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Devlin Pas  imprimée. 

44 (Qj).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  George  L.  Brown.  préposé  au  phare  fédéral 
à  Prescott,  Ont.,  et  à  la  nomination  de  son  remplaçant.  Présentée  le  23  mars  1914. — 
M.  Proulx Pas  imprimée. 

44  (6fc). Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  M  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  J.  Lane,  employé  au  chantier  maritime  de 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  MacNutt Pas  impt 

44  (60-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quoi  que  ce  soit  à  la  destitution  de  D.  Perrin,  employé  au  chanti»  r  maritime  à 
Prescott,  Ont.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Lemicux Pas  imprimée. 

44  (6m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913.  pour  copie  de  toutes 
lettres,  documents,  télégrammes,  rapports,  correspondance  et  recommandations  se  rap- 
portant en  quelque  manière  à  la  destitution  de  J.  A.  Mundle,  employé  du  chantier  mari- 
time à,  Prescott,  Ont.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Maclcan  (Halifax).  .Pas  imp 

44  (6n).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  donnant  le 
nom  du  maître  de  poste  de  la  paroisse  de  Saint-Lambert,  comté  de  L.évis,  qui  a  été  desti- 
tué après  le  mois  de  septembre  1911,  les  raisons  de  sa  démission,  la  nature  des  plaintes 
portées  contre  lui,  le  nom  des  personnes  qui  ont  porté  ces  plaintes;  ainsi  que  copie  de 
toute  correspondance  et  télégrammes  s'y  rapportant,  le  nom  du  commissaire  enquêteur 
et  rapport  d'enquête,  si  enquête  il  y  a  eu,  ainsi  que  de  tous  les  témoignages  entendus  en 
l'enquête  ;  la  liste  des  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  le  remplaçant  et  les 
noms  des  personnes  qui  représentaient  le  gouvernement  a  cette  enquête  ;  aussi,  état 
détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  ou  à  solder  par  tout  département  concer- 
nant les  susdits  renvoi  et  enquête,  les  noms  des  personnes  qui  ont  retiré  quelque  montant 
d'argent  ou  produit  leur  compte  en  rapport  avec  cette  enquête,  avec  indication  du  mon- 
tant retiré  ou  réclamé  par  chacune  d'elles.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Bourassa. 

Poe  imp 

44   (6o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  indiquant  les 
changements  opérés  dans  le  personnel  des  maîtres  de  poste  dans  le  comté  de  Bon 
ture  depuis  le  1er  janvier  1913  jusqu'à  date,  avec  une  liste  des  destitua  -  nou- 

velles nominations.  Aussi,  copie  de  tous  rapports,  correspondance,  pétitions  et  docu- 
ments se  rapportant  à  ce  sujet;  aussi,  une  liste  des  contrats  de  malles  cancellés  dans  le 
dit  comté,  et  le  motif  de  la  cancellation,  et  des  nouveaux  contrats  accordés,  avec  le  prix 
stipulé  pour  les  anciens  contrats  et  les  nouveaux  ;  aussi,  un  état  indiquant  si  des  soumis- 
sions ont  été  demandées  dans  chaque  cas,  et  si  les  contrats  ont  été  accordés  au  plu- 
soumissionnaire  ou  non.     Présentée  le  23  mars  1914. — .V.  MarcU  (Bonaventure). 

Pas   imprimée. 

44   (6p).   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  rap- 
ports, mémoires,  correspondance  et  documents  en  général  concernant  le  renvoi  des  fonc- 
tionnaires de  la  douane  dans  le  comté  de  Bonaventure,  du  1er  janvier  1913  jusqu'à  date; 
aussi,  état  des  appointements  payés  aux  fonctionnaires  anciens  et  non 
recommandations,  s'il  y  en  a,  qui  ont  déterminé  la   nomination  de  ces  derr 
le  25  mars  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

44    (6g).  Réponse   à  un   ordre  de  la  Chambre,   en   date   du    2   février   1914.   pour   relevé   faisant 
connaître  en  détail  le  nombre  de  destitutions  depuis  le  1er  octobre  1911  non  < 
duites,  de  maîtres  de  poste  dans  le  comté  d'Albert,  N.-B.,  y  compris  les  noms 
très  de  poste  destitués,  la  raison  de  leur  renvoi  ;  copie  des  accusations  ou  pl« 
têes  contre  eux,   respectivement;   aussi,   copie  de  toute   la   correspondrai 
mandations,  requêtes,  protestations,  et  des  autres  documents;   aussi,  cop  uutes 
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de  la  preuve  et  des  rapports  des  enquêtes,  quand  il  y  a  eu  enquête,  se  rapportant  à 
telles  destitutions,  et  relativement  à  la  nomination  des  remplaçants  respectifs  ;  aussi, 
les  noms  de  tous  les  remplaçants,  dans  le  cas  de  destitutions,  et  les  noms  des  personnes 
par  qui  ces  remplaçants  ont  été  recommandés.  Présentée  le  25  mars  1914.— M.  Em- 
merson Pas  imprimée. 

44  (6r).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'admi- 
nistration actuelle  depuis  le  11  octobre  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Shelburne  et 
Queen,  N.-B.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  l'exclusion 
de  ceux  pour  lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y 
compris  les  noms  des  personnes  destituées,  les  raions  des  renvois,  les  plaintes  ou  accu- 
sations portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  cor- 
respondance, lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois  ;  de  tous  les 
témoignages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se 
rapportant  à  ces  renvois  *et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départe- 
ments de  l'administration  ;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour 
remplir  les  vacances  causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les 
remplaçants  ;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout 
département  en  rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.  Présentée  le  26  mars  1914. 
M.  Law Pas  imprimée. 

44  (6s).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour 
liste  des  fonctionnaires  publics  remerciés  par  l'administration  actuelle,  dans  la  cir- 
conscription de  Kamouraska,  contenant  les  noms  et  fonctions  de  telles  personnes,  les 
raisons  de  leur  démission,  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie 
de  toute  correspondance  s'y  rapportant,  et  rapports  d'enquêtes,  dans  les  cas  où  de  telles 
enquêtes  ont  été  instituées.     Présentée  le  26  mars  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska).^ 

Pas  imprimée. 

44  (60-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  donnant  le 
nom  du  maître  de  poste  de  la  paroisse  de  Notre-Dame  de  Charny,  dans  le  comté  de 
Lévis,  qui  a  été  destitué  après  le  mois  de  septembre  1911,  les  raisons  de  sa  démission, 
la  nature  des  plaintes  portées  contre  lui,  le  nom  des  personnes  qui  ont  porté  ces  plain- 
tes, ainsi  que  copie  de  toutes  correspondances  et  télégrammes  s'y  rapportant,  le  nom 
du  commissaire  enquêteur  et  rapport  d'enquête,  si  enquête  il  y  a  eu,  ainsi  que  de  tous 
les  témoignages  entendus  en  l'enquête,  liste  des  noms  des  personnes  qui  ont  recom- 
mandé le  remplaçant,  et  les  noms  des  personnes  qui  représentaient  le  gouvernement  à 
cette  enquête  ;  aussi,  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  ou  à  solder 
par  tout  département  en  rapport  avec  les  susdits  renvoi  et  enquête,  noms  des  personnes 
qui  ont  retiré  quelque  montant  d'argent  ou  produit  leur  compte  en  rapport  avec  cette 
enquête,  avec  indication  du  montant  retiré  ou  réclamé  par  chacune  d'elles.  Présentée 
le  31  mars  1914. — M.  Bourassa Pas  imprimée. 

44  (6m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
télégrammes,  lettres  et  correspondance  touchant  la  destitution  de  Charles  S.  Melançon, 
maître  de  poste  à  Corberrie,  comté  de  Digby,  N.-E.  Présentée  le  1er  avril  1914. — M. 
Law Pas  imprimée. 

44  (6u).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  état  faisant  con- 
naître les  motifs  de  la  destitution  de  Gordon  McDonald,  inspecteur  de  homesteads  à 
l'agence  des  terres  de  Grouard,  la  date  de  sa  nomination  et  de  sa  révocation,  et  son 
salaire  à  la  date  de  sa  destitution  ;  aussi,  le  nom  de  l'inspecteur  nommé  à  sa  place,  avec 
la  date  de  sa  nomination  et  son  salaire.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Oliver. 

Pas  imprimée. 

44  (6tu).  Réponse  à  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  17  février 
1913,  pour  copie  de  tous  les  documents,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  nomination  de 
W.  F.  Slack,  comme  commis  des  travaux,  dans  le  département  des  Travaux  publics,  à 
Ottawa; — des  accusations  portées  contre  le  dit  W.  F.  Slack,  lesquelles  ont  été  référées 
à  une  enquête  par  l'honorable  F.  D.  Mon}'  ; — des  lettres  ordonnant  la  suspension  et  la 
réintégration  du  dit  W.  F.  Slack; — du  mémoire  des  employés  daté  le  10  mai  1912, 
adressé  à  l'honorable  F.  D.  Monk,  et  demandant  le  maintien  à  son  poste  du  dit  W.  F. 
Slack  ; — des  accusations  examinées  par  le  commissaire  enquêteur  R.  V.  Sinclair  ; — des 
témoignages  entendus  et  du  rapport  fait  par  le  dit  commissaire  ; — aussi,  de  toute  la 
correspondance,  des  requêtes,  recommandations  et  décrets  du  conseil,  en  rapport  avec  la 
destitution  du  dit  W.  F.  Slack.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Murphy .  .Pas  imprimée. 

44  (6a;).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  mémoires,  rapports,  télégrammes  et  documents  de  toutes  sortes  se  rat- 
tachant à  la  destitution  de  William  Brunelle,  gardien  de  phare  à  la  Pointe-à-la-Ci- 
trouille,  comté  de  Champlain,  province  de  Québec.  Présentée  le  2  avril  1914. — M. 
Bureau Pas  imprimée. 
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44  (6t/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  copie  de  tous 
documents,  correspondance,  requêtes,  recommandations,  etc.,  concernant  la  destitution 
d'Arthur  Lëvesque,  gardien  du  phare  à  la  Grosse-Ile  de  Kamouraska,  et  à  la  nomina- 
tion de  son  successeur.     Présentée  le  7  avril  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska). 

Pas  imprimée. 

44  (6s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  copie  de  toute, 
correspondance,  mémoires,  rapports,  télégrammes  et  documents  de  toutes  sortes  se  rat- 
tachant à  la  destitution  de  L.  Philippe  Carignan,  gardien  de  phare  à  Champlain,  comté 
de  Champlain.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Bureau Pas  impi 

44  (7a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous 
documents,  requêtes,  correspondance,  recommandations,  enquête,  etc.,  se  rapportant  à 
la  destitution  de  Dominique  Lévesque,  gardien  du  phare  au  quai  de  Rivière-Ouelle, 
comté  de  Kamouraska,  et  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  7  avril 
1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska) Pas  imprimée. 

44  (7&).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant 
connaître  les  détails  et  le  nombre  de  destitutions  de  fonctionnaires  publics  renvoyés  par 
l'administration  du  jour  dans  le  collège  électoral  de  Shefford,  entre  le  1er  octobre  1911 
et  ce  jour  et  non  déjà  produits  ;  les  noms  de  ces  fonctionnaires  ;  les  raisons  de  leur 
renvoi;  les  plaintes  portées  contre  eux;  les  noms  des  accusateurs  en  chaque  cas,  et  les 
noms  de  ceux  qui  les  ont  remplacés.     Présentée  le  16  avril  1914. — M.  Boivin. 

Pas  imprimée. 

44  (7c).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour 
liste  des  fonctionnaires  publics  remerciés  par  l'administration  actuelle  dans  la  circons- 
cription de  Portneuf,  contenant  les  noms  et  fonctions  de  telles  personnes,  les  raisons 
de  leur  démission,  la  nature  des  plaintes  portées  contre  elles,  ainsi  que  copie  de  toute 
correspondance  s'y  rapportant  et  rapports  d'enquêtts.  dans  les  cas  où  de  nlles  enquêtes 
ont  été  instituées.     Présentée  le  16  avril  1914. — M.  Delisle Pas  imprimée. 

44  (7cZ).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance  concernant  la  destitution  de  Alex.  W.  Finlayson,  gardien  du  phare  sur 
l'île  Saint-Esprit,  comté  de  Richmond,  N.-E.,  sa  démission  et  la  nomination  de  son 
successeur.     Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Kytc Pas  impr 

44  <7e).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  preuve,  etc.,  se  rattachant  à  l'enquête  tenue  par  le  ministère  de  la  Marine  et 
des  Pêcheries  au  sujet  du  gardien  du  phare  de  Cape-Cove,  comté  de  Gaspé,  en  1911. 
Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Lemieux l'as  impri 

44   (7/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  16   février   1914,   pour  copie  de  tous 
les  télégrammes,  correspondance  et  documents  de  toutes  sortes  se  rapportant,  de  quel- 
que manière  que  ce  soft,  au  renvoi  ou  à  la  suspension  de  ses  fonctions,  de  Dan  Cormier, 
officier   à   la   station   de    sauvetage    de   Eastern-Harbour,    comté   d'Inverness,    Nou 
Ecosse.     Présentée  le  21  avril  1914. — M.  Chisholm  (Invcrncss) Pas  imp 

44  (7£')-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les  documents  se  rapportant  à  la  nomination  et  de  la  destitution  de  L>  n  V.  Willet,  gar- 
dien de  phare  à  Pointe-Duthie,  Que.,  et  à  la  nomination  de  James  Doddridge,  comme 
remplaçant,  comme  aussi  au  changement  proposé  par  lequel  ce  phare  serait  transféré 
au  quai  de  Maria.     Présentée  le  21  avril  1914. — M.  Marcil  (Bonaicntu,  ■ 

Pas  impri  m  te. 

44   (7/i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  février  1914,  pou  faisant 

connaître  les  noms  des  maîtres  de  poste  qui  ont  été  démis  dans  le  comté  de  Lévis.  depuis 
le  mois  de  septembre  1911;  le  nombre  de  maîtres  de  poste  démis  depuis  le  mois  de 
septembre  1911,  qui  ont  été  nommés  pour  remplacer  les  maîtres  de  poste  qui 
ont  été  démis  sous  l'ancienne  administration.     Présentée  le  22  avril  1914. — M.  Bourassa. 

Pas  imi 

44  (7i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  copie  de  tous  ] 

correspondance,  documents,  témoignages,  rapports,  télégrammes,   etc.,  se   rattachant   au 
renvoi   de  John   A.    L.    McLellan,   ci-devant   gardien   du   phare   de   Fish-Island,    1  - 
Présentée  le  28  avril  1914. — M.  Hughes  (King,  I.-P.-E.) Pas  imp 

44   (7j).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous 

ments  relatifs  à  la  destitution  de  Thomas  LeBlanc,  maître  de  poste  de  Allard,  comté  de 
Bonaventure,  et  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  30  avril  1914. — 
M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  impri 

44    (7fc).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   21  avril   1913,  pour   1  toutes 

lettres,  télégrammes,  pétitions,   plaintes,   preuve,   rapports   et   autres   documents   eoneer- 
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nant  la  destitution  de  Wm.  E.  Ehley,  gardien  de  phare  à  Queensport,  N.-E.  Aussi,  état 
détaillé  des  dépenses  de  l'enquête,  faisant  la  distinction  entre  l'allocation  payée  au  com- 
missaire, ses  frais  de  route,  et  les  honoraires  payés  aux  témoins.  Aussi,  copie  de  tous 
papiers  au  sujet  de  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  5  mai  1914. — 
M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (11).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, lettres,  requêtes,  télégrammes,  témoignages  entendus,  rapports,  etc.,  en  la  posses- 
sion du  département  des  Postes,  ou  de  tout  autre  département,  relativement  à  la  destitu- 
tion de  Samuel  Dickson,  directeur  de  la  poste  à  Seaforth,  Ontario,  et  s'il  y  a  eu  enquête, 
les  noms  du  commissaire  enquêteur  et  des  témoins  ;  aussi,  copie  des  témoignages  entendus 
à  l'enquête  et  de  tous  les  documents,  lettres,  requêtes,  recommandations,  etc.,  relatifs  à 
la  nomination -du  remplaçant  de  M.  Dickson.     Présentée  le  8  mai  1914. — M.  Ross. 

Pas  imprimée. 

44  (7m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
pétitions,  lettres,  plaintes  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de  Charles  Mc- 
Phe*rson,  maître  de  poste  à  North-Riverside,  comté  de  Guysborough,  N.-E.,  et  de  toutes 
recommandations  et  correspondance  au  sujet  de  la  nomination  de  son  successeur.  Aussi, 
copie  de  la  preuve  faite  et  du  rapport  de  l'enquête,  s'il  y  a  eu  enquête,  et  relevé  des 
dépenses  de  la  dite  enquête.     Présentée  le  8  mai  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (In).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, letres,  pétitions,  témoignages,  accusations,  s'il  en  est,  et  autres  papiers  et  docu- 
ments au  sujet  de  la  destitution  de  Christian  L.  Ehler,  maître  de  poste  à  Queensport, 
N.-E.  ;  aussi,  copie  de  tous  papiers,  correspondance,  pétitions,  et  autres  documents  con- 
cernant la  nomination  de  son  successeur  ;  et  aussi,  état  détaillé  des  frais  de  la  dite 
enquête.     Présentée  le  11  mai  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (7o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mars  1914,  pour  sommaire  faisant 
connaître  : — 

1.  Si  Christian  L.  Ehler,  maître  de  poste  à  Queensport,  N.-E.,  a  été  destitué,  et  s'il 
en  est  ainsi,  quand  ; 

2.  Si  les  accusations  portées  contre  ce  maître  de  poste  étaient  couchées  par  écrit, 
qui  les  a  signées  ; 

3.  De  quelle  nature  elles  étaient; 

4.  S'il  y  a  eu  enquête,  qui  l'a  dirigée  ; 

5.  Si  l'enquête  a  eu  lieu  après  ou  avant  la  destitution  ; 

6.  Si  le  commissaire  a  recommandé  que  ce  maître  de  poste  soit  destitué  ; 

7.  Quels  sont  les  noms  des  témoins  entendus  ; 

8.  Combien,  en  détail,  a  coûté  cette  enquête  ; 

9.  Si  le  ministre  des  Postes  croit  que  les  témoignages  entendus  à  l'enquête  justifient 
cette  destitution.     Présentée  le  11  mai  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  dp).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1913,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  pétitions,  télégrammes,  plaintes,  décisions,  rapports  et  autres  papiers  dans  le 
département  des  Postes  ou  dans  quelqu'autre  département  concernant  la  destitution  de 
James  White,  maître  de  poste  à  Sydney,  C.-B.,  et  s'il  y  a  eu  enquête,  les  noms  des 
témoins  examinés  ;  aussi,  état  détaillé  des  dépenses  de  cette  enquête,  et  copie  de  toutes 
lettres,  télégrammes,  recommandations  et  autres  papiers  se  rapportant  à  la  nomination 
de  son  successeur.     Présentée  le  11  mai  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

44  (7g).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  la  requête 
des  recommandations  et  de  toute  autre  correspondance  se  rattachant  au  déplacement  du 
bureau  de  poste  de  Mount-S-ànt-Patrick,  dans  Renf-ew-Sud,  et  à  la  destitution  du  maître 
de  poste.    Présentée  le  11  mai  1914. — 'M.  Graham Pas  imprimée. 

44  (7r).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents  relatifs  au  renvoi  d'office  du  directeur  de  la  homarderie  de  Port-Daniel-Ouest, 
Québec,  M.  Edmond  Dea,  et  à  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  15  mai 
1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

44  (7s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance se  rattachant  à  la  destitution  de  A.  C.  Cameron,  de  Pairlight,  Sask.,  entrepre- 
neur du  transport  des  malles.    Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Turriff Pas  imprimée. 

44  (lt).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, accusations,  correspondance,  lettres,  pétitions  et  autres  documents  concernant  la 
destitution  de  Geo.  P.  Payne,  maître  de  poste  à  Granby,  comté  de  Shefford,  Québec,  et  la 
nomination  de  son  successeur,  M.  J.  L.  Dozois,  N.P.,  et  aussi  concernant  le  transfert  du 
dit  bureau  de  l'un  à  l'autre  ;  aussi,  copie  de  la  preuve  faite  lors  de  toutes  enquêtes  faites 
au  sujet  des  dites  destitutions  et  nominations  et  du  dit  transfert,  et  copie  des  rapports 
faits  à  la  suite  des  dites  enquêtes.     Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Boivin. 

Pas  imprimée. 

44  (lu).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  relevé  faisant 
connaître  quels  sont  les  maîtres  de  poste  qui  ont  été  destitués  dans  le  comté  de  Portneuf 
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depuis  le  mois  de  novembre  1900  ;  combien  il  y  a  eu  d'enquêtes  et  quels  sont  les  noms  de 
ceux  qui  ont  subi  ces  enquêtes.     Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Delisle.   .  .  Pas  imprimée. 

44  (7v).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, lettres,  correspondance,  plaintes  et  protestations  concernant  la  destitution  de 
l'ex-maître  de  poste  au  Havre-au-Bouche,  N.-E.,  et  la  nomination  de  son  successeur. 
Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Chisholm Pas  imprimée. 

44  (7w).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, rapports  et  lettres  concernant  la  destitution  de  William  Campbell,  gardien  du 
phare  au  quai  de  New-Richmond,  Québec,  et  la  nomination  de  James  Robertson  pour  le 
remplacer  ;  aussi,  copie  des  recommandations  et  des  lettres  relatives  à  cette  nomination, 
s'il  en  est.     Présentée  le  29  mai  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  impr 

44  (7x).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'admi- 
nistration actuelle  depuis  le  1er  février  1913  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Weat- 
moreland,  N.-B.,  dans  l'un  quelconque  des  départementj  de  l'administration  excepté  celui 
des  Postes  ;  y  compris  les  noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les 
plaintes  ou  accusations  portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les 
documents,  correspondance,  lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  r.  n- 
vois  ;  de  tous  les  témoignages  entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  tous  les 
rapports  se  rapportant  à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des 
départements  de  l'administration  ou  de  la  commission  d'administration  des  chemins  de 
fer  de  l'Etat,  ou  des  officiers  de  l'Intercolonial  ou  des  chemins  de  fer  de  l'Ile-du-Prim  < ■- 
Edouard;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  remplir  les 
vacances  causées  par  ces  renvois  ;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  remplaçants  ; 
aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  département  en 
rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtes.     Présentée  le  2  juin  1914. — M.   Emm 

Pas  imprimée. 

44  (7i/).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  14  avril  1913,  pour  relevé  faisant  con- 
naître en  détail  le  nombre  des  destitutions  ordonnées  par  le  département  de  la  Marine 
et  des  Pêcheries,  depuis  le  5  décembre  1912  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  de  Bonaven- 
ture, avec  mention  des  noms  des  employés  révoqués,  des  raisons  de  leur  renvoi,  des  accu- 
sations portées  contre  eux  ;  aussi,  copie  de  toute  la  correspondance  en  la  matière,  et  de 
tous  les  rapports  des  enquêtes  qui  ont  été  tenues  ;  de  plus,  liste  des  nouvelles  nomina- 
tions faites  par  le  département,  contenant  les  noms  des  titulaires,  leurs  résidence,  salaire 
et  fonctions,  ainsi  que  copie  des  recommandations  en  leur  faveur.  Présentée  le  2  juin 
1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) /'</*  imp 

44  (7.3).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  toutes 
plaintes  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de  J.  R.  Denison.  maître  de 
poste  à  Richmond,  Québec,  et  la  nomination  de  son  successeur.  Présentée  le  2  juin 
1914. — M.Tobin Pas  impr 

44  (8a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  toute  la 
correspondance  échangée  entre  le  département  du  Revenu  de  l'Intérieur  et  ftu  J.  A. 
Mousseau,  A.  M.  Caldwell,  de  New-Carlisle,  Que.,  et  David  Chamioux.  de  Campbellton, 
N.-E.,  ou  Ristigouche,  Québec,  se  rapportant  à  la  destitution  d'Arthur  B.  Caldwell, 
assistant-inspecteur  des  poids  et   mesures  pour   le   district   de   Québec  le   S 

juin  1914. — M.  Marcil Pas  i»iprimri. 

44  (8b).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour 
relevé  faisant  connaître  en  détail  le  nombre  de  renvois  du  service  ordonnés  par  l'admi- 
nistration actuelle  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  dans  le  comté  d'Ar.napolis, 
N.-E.,  dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration  (à  L'exclusion  de  et  ux 
pour  lesquels  des  demandes  de  documents  ont  été  déjà  faites  et  accordées)  ;  y  compris 
les  noms  des  personnes  destituées,  les  raisons  des  renvois,  les  plaintes  ou  accusations 
portées,  par  qui  elles  ont  été  portées  ; — aussi,  copie  de  tous  les  documents,  i 
dance,  lettres  et  télégrammes  en  rapport  avec  chacun  de  ces  renvois:  de  tous  h  s  témoi- 
gnages entendus  en  enquête,  quand  il  y  a  eu  enquête,  et  de  tous  les  rapports  se  rappor- 
tant à  ces  renvois  et  maintenant  en  la  possession  de  l'un  ou  l'autre  des  départements 
de  l'administration;  aussi,  liste  des  noms  de  toutes  les  personnes  nommées  pour  rem- 
plir les  vacances  causées  par  ces  renvois;  des  personnes  qui  ont  recommandé  les  rtin- 
plaçants  ;  aussi,  un  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  par  tout  dépar- 
tement en  rapport  avec  les  susdits  renvois  et  enquêtts.  Présenté*  Le  s  juin  1914. — If. 
Chisholm  (Antigonish) Pus  impr 

44    (8c).   Réponse  partielle  à  un  ordre   de  la  Chambre,   en   date   du    1S    lévrier   T.»  14.   pour  copie 
ele  tous  les  mémoires,  accusations,   plaintes,  correspondance   1 1    télégrammes,   qui   n'ont 
pas  déjà  été  produits,  relatifs  aux  fonctionnaires- do  l'un  quelconque  dt.s  départen 
de   l'Etat  renvoyés  du  service,   dans   la   province   de   L'Ile-du-Prince-Edouard,    depu 
10   octobre   1911,   y   compris   le   nombre   de   ces   fonctionnaires;    copie   >l>s   rapporta 
enquêtes  tenues  au  sujet  des  accusations  portées;  relevé  taisant  connaître  Les 
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entraînées  par  chaque  enquête,  les  noms  des  personnes  nommées  aux  postes  devenus 
vacants,  et  la  nature  des  recommandations  produites  en  faveur  des  nouveaux  titulaires. 
Présentée  le  12  juin  1914. — M.  Hughes  (King,  I.-P.-E)..    .'. Pas  imprimée. 

44  (8rt").  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  juin  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, accusations,  plaintes,  lettres  et  correspondance  concernant  la  destitution  du 
capitaine  Jeremiah  Decoste,  second  et  préposé  à  la  grue  sur  la  drague  N°  6,  sous  les 
ordres  du  capitaine  Dan  Gillis,  pendant  la  saison  de  1912,  de  toutes  représentations  au 
département  des  Travaux  publics  et  de  toute  corrr spondance  avec  ce  département  ou 
quelqu'un  de  ses  fonctionnaires  au  sujet  de  sa  réinstallation.  Présentée  le  12  juin 
1914. — M.   Chisholm   (Antigonish) Pas  imprimée. 

45.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913.  pour  copie  de  toutes  les  com- 

munications adressées  par  l'Association  forestière  du  Canada  au  gouvernement  entre 
le  31  mars  1912  et  le  31  mars  1913, — et  des  réponses  à  ces  communications.  Présentée 
le  19  janvier  1914. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

46.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1G  janvier  1913,  pour  état  indiquant  combien 

de  boisseaux  de  grains,  et  combien  de  sacs  ou  barils  de  farine  ont  été  expédiés  de  Fort- 
William  et  de  Port-Arthur,  par  des  navires,  au  cours  de  l'année  1912,  et  quelle  a  été  la 
proportion  relative  de  ces  denrées  ;  sur  quels  points  du  Canada  et  des  Etats-Unis  ces 
produits  ont  été  acheminés,  et  quelles  en  ont  été  les  ciuantités  et  espèces  relatives  ;  et  à 
quels  ports  en  Canada  on  a  reçu  du  grain  ou  de  la  farine  transportée  par  eau,  et  quelles 
en  ont  été  les  quantités  et  espèces  respectives.  Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  Ben- 
nett  (Simcoe) Pas  imprimée. 

47.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  copie  du  rapport  concer- 

nant les  titres  des  terres  des  sauvages  qui  a  été  présenté  au  surintendant  général  des 
Affaires  des  Sauvages  le  20  août  1909.  Présentée  le  19  janvier  1914. — M.  Thompson 
(Yukon) Pas  imprimée. 

48.  Copie  du  décret  du  conseil,  n°  P.C.  3002,  daté  le  29  novembre  1913,  concernant  les  pensions 

ou  gratuités  qui  peuvent  être  accordées  aux  officiers  du  service  de  la  marine,  en  con- 
formité de  l'article  47  de  la  Loi  du  Service  de  la  Marine.  Présentée  le  19  janvier  1913, 
par  l'honorable  M.  Hazen Pas  imprimée. 

49.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  etc.,  échangés  entre  le  département  des  Douanes  et  John  C.  Bourinot, 
Port-Hawkesbury,  officier  de  douane,  pendant  les  années  1895-96-97.  Présentée  le  19 
janvier  1914. — M.  Chisholm  (Invernessj Pas  imprimée. 

49«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,. pour  état  donnant  la  liste  com- 
plète des  saisies  opérées  par  John  C.  Bourinot  durant  la  période  de  son  service  comme 
officier  douanier  intérimaire  de  1884  à  1886  ; — aussi,  durant  la  période  de  son  service 
comme  percepteur  de  douane  au  port  de  Hawkesbury  de  1886  à  1898  ; — aussi,  durant  la^ 
période  de  son  service  comme  officier  spécial  de  douane  de  1898  à  1912,  avec  la  date 
de  chaque  saisie,  le  numéro  de  chaque  saisie,  le  nom  de  la  pei  sonne  impliquée  dans  la 
saisie  ;  dans  le  cas  de  navires,  les  noms  des  navires,  les  noms  du  propriétaire  ou  des 
propriétaires  de  ces  navires,  le  montant  de  chaque  saisie,  le  nom  du  port  où  la  saisie  a 
été  opérée,  et  le  montant  des  saisies  opérées  par  John  C.  Bourinot  de  1884  au  1er  mai 
1912  dans  toute  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse.  Présentée  le  19  janvier  1914. — M. 
Chisholm  (Inverness) ' Pas  imprimée. 

50.  Relevé  des  mandats  du  Gouverneur  général  émis  depuis  la  dernière  session  du  Parlement 

pour  l'exercice  1913-14.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  19  janvier  1914. 

Pas  imprimé. 

51.  Un  état  en  conformité  de  l'article  17  de  la  Loi  de  l'assurance  du  Service  civil,  pour  l'exer- 

cice terminé  le  31  mars  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  19  janvier  1914. 

Pas  imprimé. 

52.  Relevé  des  sommes  payées  au  cours  de  l'année  terminée  le  31  décembre  1913,  pour  pensions 

et  retraites  dans  le  service  civil,  et  faisant  connaître  le  nom,  le  grade,  le  salaire,  le  ser- 
vice, l'allocation  et  la  cause  de  la  fin  d'emploi  de  chaque  fonctionnaire  mis  à  sa  pension 
ou  à  sa  retraite,  et  si  la  vacance  a  été  remplie  par  promotion  ou  nouvelle  nomination, 
et  le  salaire  de  tout  fonctionnaire  nouvellement  nommé.  Présenté  par  l'honorable  M. 
White,  le  19  janvier  1914 Pas  imprimé. 

53.  Relevé   des   recettes   et   des   dépenses   de   la   Commission   d'embellissement   d'Ottawa,    au   31 

mars   1913.     Présenté  par  l'honorable  M.   White,   le   19   janvier   1914..    ..Pas  imprimé. 

54.  Relevé  des  dépenses  au  compte  des   "Dépenses   diverses  imprévues",   du   1er  avril   1913   au 

14  janvier  1914,  conformément  à  la  Loi  des  subsides  de  1912.  Présenté  par  l'honorable 
M.  White,  le  19  janvier  1914 Pas  imprimé. 
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55.  Etat  des  affaires  de  la  Société  royale  du  Canada,  pour  l'année  terminée  le   20  avril   1913. 

Présentée  par  l'honorable  M.  White,  le  19  janvier  1914 Pas  imprimée. 

56.  'Etat  des  emprunts  temporaires  depuis  le  31  mars  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  White, 

le  19  janvier  1914 Pas  imprimé. 

57.  Relevé  des  effets  du  Trésor   escomptés  depuis  le   31  mars   1913.      Présenté  par  l'honorable 

M.  White,  le  19  janvier  1914 Pas  imprimé. 

58.  Liste  certifiée  des  actionnaires  de  La  Caisse  d'Epargnes  de  la  Cité  et  du  District  de  Mont- 

réal, et  de  La  Caisse  d'Economie  de  Notre-Dame  de  Québec,  à  la  date  du  31  décembre 
1913.     Présentée  par  l'honorable  M.  White,  le  19  janvier  1914 Pas  imprimée. 

59.  Copies  des  ordres  généraux  promulgués  à  la  milice  pendant  la  période  du  18  novembre  1912 

au  25  novembre  1913.     Présentées  par  l'honorable  M.  Hughes,  le  19  janvier  1914. 

Pas  imprimées. 

60.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  avril  1913,  pour  copie  du  rapport  fait  par 

le  commissaire  enquêteur,  M.  J.  H.  Bergeron,  dans  l'enquête  tenue  dernièrement  par  lui, 
à  Québec,  re  le  docteur  J.  D.  Page,  de  Québec,  ainsi  qu'une  copie  des  rapports  faits  par 
les  avocats  du  plaignant  et  du  défendeur  dans  la  même  cause,  à  la  demande  du  com- 
missaire enquêteur.     Présentée  le  20  janvier  1914. — M.  Boulay Pas  imprimée. 

61.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mars  1913,  pour  copie  de  tous  rapports, 

enquêtes,  recommandations,  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents 
en  rapport  avec  la  moitié  est  de  la  section  36,  township  6,  rang  8,  à  l'ouest  du  4me  méri- 
dien.    Présentée  le  20  janvier  1914. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

61«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1913,  pour  copie  de  tous  mémoires, 
lettres,  papiers  ou  autres  documents  dans  le  département  de  l'Intérieur  concernant  le 
|  N.-O.  de  8-49-26-4  et  le  \  S.-O.  de  7-49-26-4.     Présentée  le  20  janvier  1914.— .1/.  Oliver. 

Pas  imprimée. 

62.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du "22  janvier  1913,  pour  copie  de  toute  la  cor- 

respondance, etc.,  échangée  entre  le  ministre  du  Travail  et  les  grévistes  du  chemin  de  fer 
Canadien  du  Pacifique  touchant  leur  demande  de  nomination  d'une  commission  de  conci- 
liation et  d'enquête.     Présentée  le  20  janvier  1914. — M.  Lemiciix Pas  imprimée. 

63.  Statuts  des  sauvages  Moraves  de  la  Thames  et  règlements  des  sauvages  Abénakis  de  Saint- 

François,  approuvés  par  Son  Excellence  l'Administrateur  en  Conseil,  le  27  mars  1913  et 
le  21  avril  1913  respectivement.  Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  20  janvier 
1914 Pas  imprimés. 

64.  En  conformité  de  l'article  88   de  la  Loi   de  la  Cour  de  l'Echiquier    (Statuts  Revisés,   1906, 

chapitre  140), — Règles  et  ordonnances  générales  de  la  Cour  de  l'Echiquier  du  Canada, 
édictées  respectivement  le  24  septembre  1913  et  le  13  décembre  1913.  Présentées  par 
l'honorable  M.  Coderre,  le  20  janvier  1914 Pas  imprimées. 

65.  Règlements  édictés  en  vertu  de  la  Loi  des  insectes  destructeurs  et  autres  fléaux. —  (Sénat). 

Pas  i7nprimés. 

66.  Etat  détaillé  des  remises  et  remboursements  de  droits  en  vertu  de  l'article  92  de  la  Loi  du 

revenu  consolidé  et  de  l'audition,  pour  l'année  expirée  le  31  mais  1913. —  (Sénat). 

Pas  imprimé. 

67.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mai  1913,  pour  état  comparatif  et  détaillé 

du  coût  de  production,  d'entretien,  d'exploitation  et  d'administration  des  usines  de  réduc- 
tion du  chien  de  mer  à  Clark's-Harbour,  N.-B.,  en  1910,  1911  et  1912.  Présentée  le  21 
janvier  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pa*  imp 

68.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   21  mai   1913.   pour  copie  de  tous  r 

lettres,  documents,  contrats,  règlements  ou  pièces  justificatives  de  règlement,  et  tous 
autres  papiers  ou  documents  se  rapportant  en  quelque  manière  a  la  réclamation  de  la 
Rainy  River  Navigation  Company  contre  le  gouvernement  au  sujet  d'un  ai  rangement 
relatif  au  paiement  d'une  subvention  pour  le  service  de  certains  bateaux  entre  Fort- 
Frances  et  Kenora  pendant  la  saison  de  1911,  ou  concernant  le  règlement  de  la  dite 
réclamation  ou  de  la  dite  subvention.     Présentée  le  21  janvier  1914. — M.  Maclean  (York). 

Pas  imp 

69.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913.  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, lettre,  télégramme,  rapport,  recommandation,  certificat  et  do  tout  autre 
ment  se  rapportant  à  la  nomination  de  M.  J.  S.  Jackson,  comme  surintendant 
tiers   du   gouvernement   à    Saint-Joseph    de    Sorel.      Présentée   le    22    Janvier    1914. — V. 
Cardin Pas  imp: 

70.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913.  pour  copie  de  tou 

pétitions,   télégrammes,    plaintes,    rapports,    cautionnements   et   autres   papiers   et    docu- 
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ments  dans  le  département  des  Postes  ou  quelqu'autre  département,  concernant  l'adju- 
dication d'un  contrat  pour  le  transport  des  malles  entre  Sherbrooke,  comté  de  Guys- 
borough,  N.-E.,  et  Moser's-River,  comté  de  Halifax,  N.-E.,  pour  les  années  1911  et  1912. 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

70a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres 
et  autres  documents  concernant  le  contrat  pour  le  transport  des  malles  entre  Scotsburn- 
Station  et  West-Branch,  River-John,  comté  de  Pictou,  en  1912.  Présentée  le  22  jan- 
vier 1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

70b.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, correspondance,  rapports,  etc.,  concernant  le  contrat  du  transport  de  la  malle 
entre  Scotsburn  et  West-Branch,  River- John,  comté  de  Pictou,  depuis  le  1er  octobre 
1911.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

70c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  décembre  1912,  pour  relevé  montrant  (a) 
chaque  contrat  de  transport  de  la  malle  accordé  depuis  le  15  octobre  1911;  (b)  le  nom 
des  soumissionnaires  en  chaque  cas;  (c)  les  chiffres  de  chaque  soumission,  et  (d)  le 
nom  de  chacune  des  personnes  à  qui  ces  contrats  ont  été  adjugés.  Présentée  le  22  jan- 
vier 1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

70d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1913,  pour  état  donnant  la  liste 
des  courriers  de  malle,  dont  les  contrats  -ont  été  annulés  ou  renouvelés  par  l'adminis- 
tration actuelle  dans  le  comté  des  Deux-Montagnes,  les  noms  de  telles  personnes,  les 
raisons  de  l'annulation  ou  du  renouvellement  des  contrats  de  malle  ;  les  prix  antérieurs 
et  les  prix  actuels  des  dits  contrats,  ainsi  que  copie  de  toute  correspondance  se  rappor- 
tant aux  dits  courriers  de  malle.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Ethier. 

Pas  imprimée. 

70e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  état  indiquant  tous 
les  contrats  de  malle  conclus  entre  le  département  des  Postes  du  Canada  et  toute 
autre  personne  ou  personnes  et  cancellés  avant  leur  expiration,  depuis  le  15  octobre 
1911  au  15  novembre  1912,  et  donnant  le  nom,  dans  chaque  cas,  de  l'entrepreneur,  le 
montant  du  contrat,  la  période  de  service  non  complété,  le  nom  du  ou  des  districts  et  le 
comté  et  la  province  où  se  faisait  ce  service,  ainsi  que  les  motifs  de  la  cancellation. 
Présentée  le  12  février  1914. — M.  Maclean  (Halifax) -,  .Pas  imprimée. 

70/-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
papiers  et  documents  de  toute  nature  concernant  un  certain  contrat  pour  le  transport 
des  malles  entre  Back-Shore  et  Pictou,  comté  de  Pictou,  depuis  le  décès  de  l'entrepre- 
neur D.  G.  McKay  en  1912.     Présentée  le  20  février  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

70f7.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  14  avril  1913,  pour  copie  du  contrat  passé 
entre  le  département  des  Postes  et  Napoléon  LeBlanc,  pour  le  transport  de  la  malle 
entre  Carleton-Centre  et  la  station  de  Carleton,  Que.,  et  de  toutes  correspondance, 
requêtes  et  lettres  au  sujet  de  la  résiliation  de  ce  contrat,  de  l'octroi  d'un  nouveau  con- 
trat, avec  copie  de  ce  nouveau  contrat.  Présentée  le  23  février  1914. — M.  Marcil 
(Bonaventure) Pas  imprimée. 

70h.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments se  rapportant  au  contrat  du  transport  de  la  malle  entre  Noël  et  Walton,  comté 
de  Hants,  au  cours  de  la  présente  année.     Présentée  le  26  février  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

70i-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  copie  de  toutes  soumis- 
sions et  correspondance  se  rapportant  à  l'adjudication  du  contrat  pour  le  transport  des 
malles  de  Sa  Majesté  entre  Warkworth  et  Colborne,  comté  de  Northumberland.  Pré- 
sentée le  26  février  1914. — M.  Graham Pas  imprimée. 

70j-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, papiers,  etc.,  se  rapportant  au  transport  des  malles  entre  Saint-Prançois- 
Xavier  de  Brompton  et  Windsor-Mills,  Québec.     Présentée  le  26  février  1914. — M.  Tobin. 

Pas  imprimée. 

70fc  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  17  février  1913,  pour  état  donnant  le  nom- 
bre de  contrats  de  malle  cancellés  dans  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse  depuis  le  10 
octobre  1911,  les  noms  des  entrepreneurs,  les  prix  payés,  la  raison  de  la  cancellation 
dans  chaque  cas.  Aussi,  copie  de  toutes  enquêtes  et  de  tous  rapports  sur  les  causes  de 
la  cancellation,  et  les  noms  des  nouveaux  entrepreneurs  et  le  prix  payé  dans  chaque 
cas.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

701-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  décembre  1912,  pour  état  indiquant  le 
nombre  de  contrats  pour  le  transport   des   malles   cancellés   dans  le   comté   de  Pictou, 
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depuis  le  1er  octobre  1911,  les  noms  des  entrepreneurs,  les  prix  à  eux  payés,  et  les  rai- 
sons de  la  cancellation  dans  chaque  cas  ;  aussi,  copie  de  toutes  enquêtes  et  de  tous  rap- 
ports sur  les  causes  de  ces  cancellations,  les  noms  des  nouveaux  entrepreneurs  et  les 
prix  à  eux  payés  dans  chaque  cas.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Macdonahl. 

Pas  imprimée. 

70m.  Réponse  à,  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913,  pour  cjDpie  de  tous  Us  docu- 
ments, lettres,  télégrammes,  soumissions  reçues,  etc.,  se  rapportant  au  contrat  du  trans- 
port de  la  malle  entre  Tatamagouche  et  Brulc-Shore,  comté  de  Colchester,  durant  la 
présente  année.     Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Macdonahl Pas  imprimée. 

70n.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  copie  de  toutes  let- 
tres, télégrammes  et  correspondance  concernant  les  soumissions  reçues  et  le  contrat 
accordé,  s'il  en  est,  pour  le  transport  des  malles  entre  Antigonish  et  Livingstone-Cove. 
Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Chisholm  (Antigonish) Pas  itnp 

70o.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mai  1913,  pour  copie  de  tous  télégram- 
mes et  correspondance  dans  le  département  des  Postes  concernant  le  service  des  malles 
entre  Antigonish  et  Livingstone-Cove,  de  toutes  soumissions  reçues  et  du  contrat  conclu 
pour  le  dit  service.     Présentée  le  12  mars  1912. — M.  Chisholm  (Antigonisl 

Pas  imsyx  ; 

70p.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Excellence  l'administrateur,  en  date  du  2S  avril  1913,  pour 
copie  de  tous  les  documents,  soumissions,  contrats,  correspondance,  décrets  du  conseil, 
etc.,  en  rapport  avec  le  service  du  transport  de  la  malle  entre  Bridgetown.  Port-Lorne 
et  Hampton,  Parker's-Cove,  comté  d'Annapolis,  N.-E.,  pour  lequel  des  soumissions  ont 
été  récemment  demandées.     Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Muclcan  (Halifax). 

Pas  i)npi 

70Q.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   9   février   1914,   pour  copie  de  tout 

annonces  pour  soumissions  et  des  soumissions  reçues  ainsi  que  du  contr  l'an- 

née dernière  pour  le  transport  de  la  malle  entre  Antigonish  et  Livingst" 
tous  les  documents,   lettres,   télégrammes  et  correspondance  se  rapportant  en  quoi  que 
ce  soit  à  ce  sujet.     Présentée  le  12  mars  1914. — 3/.  Chishohn  (Antigonish). 

Pas  imprimée. 

70r.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  donnant  Us  noms 
des  soumissionnaires,  le  montant  mentionné  dans  les  soumissions,  et  le  nom  de  la  per- 
sonne à  qui  a  été  accordé  le  contrat  pour  le  transport  dis  malles  entre  les  localités  sui- 
vantes dans  le  comté  de  Shelburne,  N.-E.,  savoir:  Shelburne  à  Jordan-Bay  et  Jordan- 
Ferry  et  retour;  Clyde-River  à  Upper-Clyde  et  retour;  Lower-Wo  ir  à. 
Charlesville  et  retour;  et  Port-Le-Hébert  à  Sable-River.  Présentée  le  20  mars  r.<14. — 
M.  Maclean  (Halifax) Fa»  impr 

70s.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toutts  sou- 
soumissions,  contrats,  documents,  papiers  et  corrtspondance  concernant  le  transport  de 
la  malle  entre  Bridgetown  et  Port-Lorne,  Hampton  tt  Parker's-Cove  en  1911.  Pré- 
sentée le  20  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  impr 

70t.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  du  contrat  conclu 
l'an   dernier   pour   transporter   les    malles   entre    North-Lochaber   et    Collegeville,    i 
toutes  lettres,  télégrammes  et  correspondance  concernant                       et  l'adjudicatl< 
contrat.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Chisholm  (Antigonish) P<i*  Impr 

70u.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   9   février   1LU4.   pour  copie   de   toutes  les 
annonces  pour  soumissions  et  des  soumissions  reçues  ainsi  que  du  i 
née  dernière  pour  le  transport  de  la  malle  entre   Merigonish   tt    àlalignant-C 
tous  les  documents,  lettres,   télégrammes  et  correspondance  se  rapportant   en  quoi  que 
ce  soit  à  ce  sujet.     Présentée  le  25  mars  1914. — M.  Chisholm  (Antigon 

Pas   im\ 

70^-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mars  1914,  pour  somma  nt  con- 

naître combien  de  septembre  1911  à  ce  jour,  de  contrais  de  transport  de  la  malle  ont 
été  cancellés  dans  le  comté  d'Inverness. 

2.  Quels   étaient   le   parcours    de   chaque   contrat;    le    nom    de   l'entrepreneur 
chiffre  de  chaque  contrat. 

3.  Pour   quelles   raisons   ces   différents   contrats   ont    été   cancell 

avril  1914. — M.  Chisholm  (Inverncss) Pas  imp 

70w.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date   du   30   mars   1914.   pou 

grammes,  lettres,  correspondance,  obligations  garanties  et  autres  documents  < 

nements  concernant  le  renouvellement  du  contrat  conclu  avec  Georj        \     -  pour 

le  transport  des  malles  entre  North-Lochaber  et  West-Lochalur,  au 
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ou  vers  cette  époque,  la  cancellation  subséquente  du  dit  renouvellement  de  contrat,  et 
du  contrat  conclu  avec  Hugh  D.  Cameron  pour  le  dit  service.  Présentée  le  29  avril 
1914. — M.  Chisholm  (Antigonish) Pas  imprimée. 

70a*.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914.  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, correspondance,  télégrammes,  etc..  concernant  l'augmentation  de  subsides  pos- 
taux aux  chemins  de  fer  récemment  agréée  nar  le  ministre  des  Postes  et  les  différentes 
compagnies  de  voies  ferrées.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Lemieux .  .Pas  imprimée. 

702/ •  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914.  pour  état  donnant  les  noms  des 
82  soumissionnaires  pour  le  transport  des  malles  entre  la  Baie  Saint-Paul  et  la  Malbaie, 
comté  de  Charlevoix,  et  le  montant  mentionné  dans  la  soumission  dans  chaque  cas. 
Présentée  le  8  mai  1914. — -1/.  Lemieux Pas  imprimée. 

70~-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
lettres,  contrats,  mémoires  et  autres  documents  concernant  le  contrat  conclu  entre  le 
ministère  des  Postes  et  Peter  Foley,  pour  le  transport  des  malles  entre  le  bureau  de 
poste  de  Pictou  et  la  gare  du  chemin  de  fer.     Présentée  le  8  mai  1914. — M.  Macdonald. 

Pas   imprimée. 
70    (2a).   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  recommandations,  etc.,  concernant  le  contrat  octroyé  à  Christophe  Léves- 
que,  de  Saint-Eleutère.  pour  le  transport  des  malles  entre  Saint-Eleutère  et  Sully.     Pré- 
sentée le  11  mai  1914. — M.  Lapointe   (Kamouraska) Pas  imprimée. 

70  (2b).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mai  1913,  pour  relevé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Si  M.  David  Armstrong,  facteur  des  postes  de  Sherbrooke,  a  été  destitué,  et  dans 
l'affirmative,  pour  quelle  raison. 

2.  Si  une  enquête  a  eu  lieu,  et  si  on  lui  a  donné  l'occasion  de  se  défendre  des  accu- 
sations portées  contre  lui. 

3.  Pendant  combien  d'années  M.  Armstrong  a  été  dans  le  service  public. 

4.  Quel  était  le  chiffre  de  ses  appointements. 

5.  Si  quelqu'un  a  été  nommé  à  sa  place,  et  dans  l'affirmative,  quel  est  son  nom,  qui 
l'a  recommandé  et  quel  salaire  il  reçoit.     Présentée  le  28  mai  1914. — M.  ZIcCrea. 

Pas  imprimée. 

70  (2c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  correspondance, 
soumissions  et  autres  documents  se  rapportant  au  contrat  pour  le  transport  des  malles 
entre  Port-Hood  et  South-West-Port-Hood,  transféré'  de  J.  A.  Campbell  et  Alexander 
Macdonell.     Présentée  le  2  juin  1914. — M.   Chisholm   (Invcrness) Pas  imprimée. 

70  (2d).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  17  février  1913.  pour  relevé  en  dupli- 
cata faisant  connaître  le  nombre  de  contrats  de  transport  des  malles  annulés,  dans  les 
comté  de  "Westmoreland,  Albert,  King  et  Kent,  dans  la  province  du  Nouveau-Brunswick, 
depuis  le  9  octobre  1911  ;  les  noms  des  entrepreneurs,  les  chiffres  de  leurs  contrats,  la 
raison  de  chaque  annulation,  copie  de  toute  enquête  et  de  tout  rapport  au  sujet  des 
causes  de  ces  annulations  ;  les  noms  des  nouveaux  entrepreneurs,  et  le  prix  de  chacun 
des  nouveaux  contrats  ;  et,  lorsque  des  soumissions  auront  été  demandées  et  reçues 
préalablement  à  l'adjudication  de  ces  nouveaux  contrats,  un  relevé  en  duplicata  conte- 
nant les  noms  des  soumissionnaires,  le  précis  de  chaque  soumission,  les  noms  des  sou- 
missionnaires acceptés,  le  prix  auquel  chaque  contrat  a  été  adjugé  ;  aussi,  copie  en 
duplicata  de  toutes  lettres,  correspondance  et  autres  communications  se  rapportant  à 
chacune  des  dites  annulations,  et  à  l'adjudication  de  chaque  nouveau  contrat.  Pré- 
sentée le  2  juin  1914. — M.  Emmerson..    .' Pas  imprimée. 

71.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  juin  1913.  pour  copie  de  toute  la  corres- 

pondance et  de  tous  les  télégrammes  se  rapportant  aux  accusations,  politiques  ou  autres, 
portées  contre  Mme  Marceline  Roy,  directrice  de  poste  à  Elm-Tree,  comté  de  Gloucester, 
N.-B.,  qui  ont  induit  le  département  à  ordonner  la  tenue  d'une  enquête,  et,  amené  la 
dite  directrice  de  poste  à  donner  sa  démission,  et  la  nomination  de  quelqu'un  pour  la 
remplacer.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.   Turgcon Pas  imprimée. 

72.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mars  1913,  pour  copie  de  tous  les  télé- 

grammes, requêtes,  recommandations,  correspondance,  lettres,  et  autres  documents  con- 
cernant le  déplacement  du  bureau  de  poste  de  Masinasin,  province  de  l'Alberta.  Pré- 
sentée le   22  janvier   1914. — M.   BiicJ^anan Pas  imprimée. 

73.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913.  pour  copie  de  toutes  lettres, 

télégrammes  et  pétitions  concernant  la  fermeture  du  bureau  de  poste  de  Moulin-Bazinet, 
paroisse  de  Saint- Jean  de  Matba,  comté  de  Joliette.  Piésentée  le  22  janvier  1914. — ■ 
M.  Lemieux Pas  imprimée. 
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74.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  avril   1913,  pour  production  d'un  échan- 

tillon d'un  cadenas  et  clef  brevetés  vendus  par  l'Ontario  Equipment  Company  d'Ottawa 
au  département  des  Postes.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Verville.  .Pas  imprimée. 

74a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance échangée  entre  le  département  des  Postes  et  Alleyn  Taschereau,  avocat,  de 
Québec,  au  sujet  de  nouveaux  cadenas  pour  sacs  de  malle.  Présentée  le  22  janvier 
1914. — M.  Carroll Pas  imprimée. 

74&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  la  demande  de 
brevet,  de  la  correspondance  et  des  papiers  en  général  concernant  le  brevet  n°  151,043 
pour  cadenas  de  sacs  de  malle.     Présentée  le  11  mai  1914. — M.  Lemieux.  .Pas  impi 

75.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  février  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres. 

télégrammes  et  autres  correspondances  échangés  entre  le  département  des  Postes  et 
MM.  A.  de  L.  Macdonald,  Elzéar  Monpetit  et  tous  autres  relativement  au  changement 
des  maîtres  de  poste  à  l'île  Perrot-Nord,  île  Perrot-Sud,  Vaudreuil-Station,  Roquebrune, 
Village-Saint-Lazare,  Mont-Oscar,  Pointe-Fortune  ;  copie  du  rapport  du  commissaire 
enquêteur  dans  chacun  de  ces  cas  quand  il  y  a  eu  enquête  ;  copie  des  correspondances 
échangées  entre  les  parties  déjà  nommées  relativement  au  nouvel  édifice  des  postes  à 
Rigaud  ;  copies  des  correspondances  échangées  entre  les  parties  déjà  mentionnées  rela- 
tivement aux  bureaux  de  poste  nouvellement  nommés — Choisy  et  Demartigny.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Boyer Pas  imprimée. 

75a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments concernant  les  changements  demandés  dans  la  direction  des  bureaux  de  poste  de 
Port-Daniel-Centre,  Avignon,  New-Richmond  et  Cap-Noir,  comté  de  Bonaventure,  et  de 
tous  documents  au  sujet  de  la  fermeture  du  bureau  de  poste  de  Cap-Noir-Est,  comté 
de  Bonaventure.     Présentée  le   22   janvier   1914. — M.  Mardi Pas   impi 

75&-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
télégrammes,  papiers  et  autres  documents  se  rapportant  au  transfert  du  bureau  de 
poste  de  Red-Point,  I.-P.-E.,  du  magasin  de  Alexandtr  Robertson  à  celui  de  J.  E.  Ro- 
bertson.     Présentée  le  20  février  1914. — M.  Hughes   (I.-P.-E) Pas  imprimée. 

75c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  toutes  plain- 
tes portées  contre  John  A.  Campbell,  maître  de  poste  à  New-Richmond,  Que.,  et  de 
toute  correspondance  se  rapportant  à  tout  changement  demandé  quant  à  ce  bureau. 
Présentée  le  18  mars  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

76.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  copie  de  toute  la  corres- 

pondance et  de  tous  les  télégrammes  échangés  entre  le  départe  nu  nt  de  s  Postt  s,  le  gou- 
vernement ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  membres,  l'inspecteur  des  postes  à  Saint-Jtan, 
N.-B.,  ou  l'un  quelconque  des  fonctionnaires  du  département  dts  Postes  à  Saint- Jean, 
N.-B.,  d'une  part,  et  le  maître  de  poste  à  Kouchibouguac,  comté  de  Kent,  N.-B.,  M. 
Cliff  Atkinson  ou  toute  autre  personne,  corporation  ou  firme,  se  rapportant  à  la  vente 
ou  l'omission  d'achat  de  timbres-poste,  ou  le  dépôt  au  bureau  de  poste  de  matières  pos- 
tales, livraison  du  courrier,  etc.,  à  ce  bureau  ;  aussi,  de  tous  rapports,  correspondance 
et  autres  documents  s'y  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  et  qui  peuvent  se  trouver  parmi 
les  archives  du  département  des  Postes  à  Ottawa,  ou  parmi  celles  du  bureau  de  l'ins- 
pecteur des  postes  à  Saint-Jean,  N.-B.  ;  aussi,  copie  de  tous  les  réglementa  ou  ordres  du 
département  des  Postes  en  ce  qui  concerne  la  vente  des  timbres-poste,  le  dépôt  de  ma- 
tières postales  dans  les  bureaux  de  poste,  ou  la  livraison  des  lettres,  ou  en  général  l'uti- 
lisation des  bureaux  de  poste  pour  les  personnes  qui  résident  dans  la  localité  et  celles 
qui  n'y  résident  pas.     Présentée  le  22  janvier  1914. — lf.  Emmcrson.  .    ..Pas  imprimée. 

77.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  juin  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 

les  noms,  dates  de  nomination  et  salaires  respectifs  des  employés  du  bureau  de  poste  de 
Moosejaw.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Knoicles Pas  Impri 

77«-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1913,  pour  copie  de  tou: 

très,  télégrammes,  recommandations,  requête,  document,  etc.,  relatif  à  la  nomination  de 
M.  Pierre  Cournoyer,  comme  maître  de  poste  à  Saint-Pierre  de  Sorel,  comté  de  Riche- 
lieu.    Présentée  le  22  janvier  1914. — M.Cardin Pas  imp- 

77&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  14  avril  1913.  pour  état  faisant  ce: 
quels  fonctionnaires  publics  ont -été  nommés  dans  la  cité  de  Québec,   da 
ments  du  Revenu  de  l'Intérieur,  des  Postes,  des  Chemins  de  fer  et  du  Transcontii 
des  Douanes,  de  l'Immigration,  et  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,   des  Travaux  publics 
et  de  la  Milice,  depuis  le  1er  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour  ;   état   donnant   U 
fonctions  de  ces  personnes,  la  date  de  leur  nomination,  le  salaire  alors  acoordé 
augmentations  aussi  accordées  depuis,  ainsi  que  la  date  de  ces  augmentations,  et  quels 
sont  ceux  de  ces  fonctionnaires  qui  ont  passé  les  examens  du  service  civil  requis  pour  la 


4-5  George  V  Liste  des  documents  parlementaires  A.  1914 


VOLUME  2S— Suite. 

charge  qu'ils  remplissent  et  à  quelles  dates  ils  ont  passé  tels  examens,  et  aussi  copie  de 
toutes  correspondance,  demandes,  recommandations  ou  rapport  ayant  trait  à  la  nomina- 
tion de  ces  fonctionnaires.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Lachance.  .Pas  imprimée. 
\ 
77c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  requêtes,  télégrammes,  accusations,  témoignages  entendus,  rapports, 
etc.,  en  la  possession  du  département  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  ou  de  l'Inter- 
colonial,  ou  de  la  Commission  d'administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  se  rappor- 
tant en  quoi  que  ce  soit  à  la  nomination  et  à  l'emploi  des  contrôleurs  des  billets  sur 
l'Intercolonial  et  sur  le  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ; — copie  de  tous  les 
relevés  faisant  connaître  les  sommes  perçues  par  ces  contrôleurs  en  argent  et  en  billets, 
sur  les  convois  des  divisions  respectives  des  susdits  chemins  de  fer  ;  montrant  aussi  les 
sommes  perçues  durant  les  périodes  correspondantes,  pour  les  deux  dernières  années, 
en  argent  et  en  billets  sur  les  convois  correspondants  dans  les  mêmes  divisions  respec- 
tives par  les  chefs  de  train,  quand  nuls  contrôleurs  de  billets  n'étaient  employés  sur  ces 
convois,  soit  avant  soit  après  l'emploi  des  dits  contrôleurs  sur  les  convois  respectifs  ;  et 
aussi,  copie  de  tous  relevés  indiquant  les  résultats  de  l'emploi  des  dits  contrôleurs. 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Emmerson Pas  imprimée. 

77d.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  relevé  fai- 
sant connaître  à  quelle  date  M.  J.  G.  H.  Bergeron  a  été  nommé  commissaire  aux  fins 
de  tenir  certaines  enquêtes  ■  combien  d'enquêtes  il  a  tenues  depuis  sa  nomination  ;  quels 
émoluments  il  a  reçus  pour  chacune  d'elles  ;  et  quel  a  été  son  traitement  et  quelle  somme 
lui  a  été  payée  pour  frais  de  voyage  à  l'occasion  de  chacune  de  ces  enquêtes.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

77e.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  29  janvier 
1913,  pour  copie  de  tous  les  arrêtés  ministériels,  mémoires  ou  instructions  transmises 
ou  écrites  à  H.  P.  Duchemin,  touchant  sa  nomination  comme  commissaire  chargé  de 
faire  des  enquêtes  au  sujet  d'ingérence  politique  outrée  dans  la  province  de  la  Nou- 
velle-Ecosse ;  aussi,  copie  de  toutes  les  lettres  du  dit  H.  P.  Duchemin  reçues  par  l'un 
ou  l'autre  des  départements  de  l'administration  en  ce  qui  se  rapporte  à  ces  enquêtes 
depuis  la  date  de  sa  nomination  comme  commissaire,  et  de  toutes  les  instructions,  de 
quelque  nature  que  ce  soit,  à  lui  adressées  à  quelque  temps  que  ce  soit  en  rapport  avec 
ces  enquêtes.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

77 f.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les 
rapports,  lettres,  messages,  correspondance,*  recommandations  et  documents  concer- 
nant la  nomination  de  F.  X.  Roy,  comme  maître  de  poste  de  Saint-Philippe  de  Néri,  et 
l'établissement  subséquent  d'un  nouveau  bureau  de  poste  au  même  endroit  sous  le  nom 
de  Saint-Philippe-Est.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska). 

Pas  imprimée. 

77g.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour 
relevé  faisant  connaître  à  quelle  date  M.  J.  G.  H.  Bergeron  a  été  nommé  commissaire 
aux  fins  de  tenir  certaines  enquêtes  ;  combien  d'enquêtes  il  a  tenues  depuis  sa  nomina- 
tion ;  quels  émoluments  il  a  reçus  pour  chacune  d'elles  ;  et  quel  a  été  son  traitement  et 
quelle  somme  lui  a  été  payée  pour  frais  de  voyage  à  l'occasion  de  chacune  de  ces 
enquêtes.     Présentée  le  23  février  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

77h-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, correspondance  et  autres  documents  concernant  le  renvoi  de  T.  J.  Oliver, 
agent  des  terres  fédérales  à  Humboldt,  Sask.,  sa  nomination  à  ses  fonctions  actuelles 
et  la  nomination  de  son  successeur  à  Humboldt.     Présentée  le  G  mars  1914. — M.  Neely. 

Pas  imprimée. 

77 i.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, correspondance,  lettres,  instructions  et  autres  documents  relatifs  au  renvoi 
de  H.  S.  McKechnie,  agent  des  terres  fédérales  à  Prince-Albert,  Sask.,  et  à  la  nomina- 
tion de  son  successeur.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Neely Pas  imprimée. 

77 j.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  correspondance,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  à  la  nomination  de  Joseph 
Lemieux  comme  maître  de  poste  à  Mont-Louis,  comté  de  Gaspé.  Présenté  le  6  mars 
1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

77fc-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  avril  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, télégramme,  lettre,  requête,  affidavit,  plainte,  certificat,  recommandation, 
rapport  et  autres  documents  se  rapportant  à  l'engagement  et  à  la  nomination,  pour 
l'année  1913,  du  capitaine  et  des  premiers  ingénieurs  et  seconds  pour  les  dragues  Nos 
1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  du  département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  sous  le 
contrôle  de  l'agence  de  Sorel  et  employés  au  creusage  du  Saint-Laurent,  depuis  Mont- 
réal.    Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  avril  1913,  pour  copie  de  toute 
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correspondance,  télégramme,  lettre,  requête,  affidavit,  plainte,  certificat,  recommanda- 
tion, rapport  et  autres  documents  se  rapportant  à  l'engagement  et  la  nomination  des 
capitaines  et  ingénieurs  pour  l'année  1913  pour  les  remorqueurs  Carmelia,  Chambly, 
Contrecœur,  De  Lévis,  Emilia,  Iberville,  James  IToioden,  Jessie  Hume,  Lac-Saint-P 
Lanoraie,  Lotbinière,  Portneuf,  Varennes,  Vcrchères,  du  département  dt  la  Marine  et 
des  Pêcheries  sous  le  contrôle  de  l'agence  de  Sorel.  Présentée  le  23  mars  1014.- — M. 
Cardin Pas  impr 

77h  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître:— 

1.  Combien  d'employés  nouveaux  ont  été  ajoutas  au  personral  du  bureau  de  douane 
à  Halifax,  depuis  le  10  octobre  1911. 

2.  Quels  sont  leurs  noms  et  quels  étaient  leurs  salaires  lors  de  leur  nomination  ; 
quels  sont  leurs  salaires  actuellement,  et  quel  était  l'âge  de  chacun  lors  de  sa  nomina- 
tion. 

3.  S'ils  ont  tous  subi  l'examen  du  service  civil  r?quis  pou-  iouanes. 

4.  Combien  de  commis  temporaires  font  partie  du  dit  personnel  de-s  douanes,  quels 
sont  leurs  noms  et  la  date  de  la  nomination  de  chacun  d'eux.  Présentée  le  2  avril 
1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp\ 

77m.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2S  avril  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
télégrammes  échangés  entre  le  gouvernement  et  MM.  Arch.  Mat-donald,  Elz.  Monpetit  et 
autres   au   sujet   de   la   nomination   des  gardiens   élu   bureau   de   posl  -tud.    MM. 

Jean-Baptiste  Charlebois  et  Napoléon  Vallée.      Présentée   le-   2  avril   1914. —  Il 
(Halifax) Pas  imp 

77n.  Réponse   à   un   ordre    de   la   Chambre,    en   date    du    23    février    1914,    pour   copi-    «le    toutes 
recommandations,   correspondance,   etc.,   au   sujet   de   la   nomination   de    Alan    Muirison, 
St.   Peters,   N.-T.,   à  titre   d'inspecteur  des  bâtisses  érigées  sur  l'Ile   Ghregory 
Richmond,  en  1912-13,  et  de  tous  comptes,  pièces  justificatives,  etc.,  adressés  au  minis- 
tère de  la  Marine  et  des  Pêcheries  par  le  dit  Morrison  en  sa  qualité 
sentée  le  7  avril  1914. — M.  Kytc Pas  imprimée, 

77 o.  Réponse  à  un  ordre   de  la  Chambre,   en   date  du   9   février   1914.   pour  état    Indiquant   les 
noms,  la  date  de  la  nomination,  la  durée  du  service  ;t  la  nature  «Us  fonctions  de  cha- 
cun   des   employés  du  ministère  ele  l'Intérieur,   dans  le   B                       rieur,   depuis   l< 
janvier  1912  jusqu'au  31   décembre   1913,   non   mentionnés  dans  la   I  civil 

pour  1912  ou  1913.     Présentée  le  21  avril   1914. — M.  Neely Pas  tmpn 

77P-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  avril   1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Combien  de  nominations  ont  été  faites  au  département  dts  Douanes  â.  Montréal 
depuis  le  1er  octobre  1911. 

2.  Quels  sont  les  noms  eles  personnes  ainsi  nommées  >t  la  ur  nomination. 

3.  Sur  quelles  recommandations  chacune  de  ces  personnes  ont-elles  été  nommées. 

4.  Quel  est  le  salaire  de  chacun  de  ces  nouveaux  employés. 

5.  Quelles  augmentations  de  salaire  ont  été  accordées  dans  le  même  département 
depuis  la  même  date,  à  qui,  et  pourquoi.     Présentée  le  1M  avril  1914. — .1/.  Proulr. 

Pas   imprimée. 

77Q-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  état  indiquant  le  nom- 
bre d'ingénieurs,  d'assistants-ingénieurs,  commis,  dessinateurs,  plongeurs  et  étudiants- 
ingénieurs,  arpenteurs  ou  autres  personnes  à  l'emploi  du  ministère  des  Travaux  publics, 
dans  le  comté  de  Bonaventure,  depuis  le  11  octobre  1911  jusqu'à  date;  avec  leurs  noms, 
résidence,  appointements,  la  nature  de  leurs  fonctions,  la  durée  de  leur  emploi,  et  sur  la 
recommandation  de  qui  ils  ont  été  employés.  Aussi,  copie  de  toute  correspondance  et 
des  rapports  concernant  tel  emploi,  et  des  rapports  faits  au  dit  ministère  sur  les  travaux 
exécutés  dans  ce  comté,  depuis  le  mois  de  janvier  1913  jusqu'à  date.      ;  le  30 

avril  1914. — M.  Mardi  '(Bonaventure) l'as  imp   ■ 

77?'.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mars  1914.  pour  un  relevé  indiquant: — 

1.  Si  Louis  Philippe  Thibault,   Alphonse  Poirier,   J.   A.   Moi  in.   C.   F.    Rioux,   T 
Thibault   et  Adjutor  Deniers,    de   Lévis,   ont   été   nommés   à   des   emplois    dépendant   du 
ministère  des  Postes  du  Canada. 

2.  Si  oui,  à  quels  emplois  ils  ont  été  nommés,  quelles  sont  leurs  fonctions,  quand 
ils  ont  été  nommés,  et  quel  est  le  salaire  de  chacun  d'eux. 

3.  Quels  sont  les  noms  des   fonctionnaires  qui   ont   été  démis  pour  être   rem, 
par  les  susnommés. 

4. Quelle  était  la  somme  totale  du  salaire  annuel  de  ces  fonctionnaires  démis. 
sentée  le  4  mai  1914. — M.  Bourassa Pas  impr 

77s.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914.  pour  copie  de  toutes  : 

mandations,  protêts,  pétitions  et  représentations  reçus  par  le  gouvernement,  ou  quelque 
département,   ou   quelque   ministre,   concernant    la    nomination    du   percepteur   de   douane 
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actuel  à  Antigonish,  et  de  toutes  lettres,  télégrammes  et  correspondance  à  ce  sujet. 
Présentée  le  15  mai  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

77t.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  toutes  recom- 
mandations, protêts,  pétitions  et  représentations  reçus  par  le  gouvernement,  ou  quelque 
département,  ou  quelque  ministre,  concernant  la  nomination  du  percepteur  de  douane 
actuel  à  Antigonish,  et  de  toutes  lettres,  télégrammes  et  correspondance  à  ce  sujet. 
Présentée  le   16  mai   1914. — M.   Chisholm   (Antigonish) Pas  imprimée. 

77h.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments relatifs  à  l'emploi  d'Arthur  Dubuisson,  comme  agent  d'immigration  à  Gravel- 
burg,  Sask.,  et  de  tous  documents  indiquant  les  argents  payés  au  dit  Arthur  Dubuisson 
et  le  travail  accompli  par  lui.     Présentée  le  30  mai  1914.— M.  Knoicles .  .Pas  imprimée. 

78.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  avril  1913,  pour  copie  de  tous  documents, 

recommandations,  lettres,  correspondance,  se  rapportant  à  la  résignation  de  C.  A.  R. 
Desjardins,  comme  maître  de  poste  à  Saint-André  de  Kamouraska,  et  à  la  nomination 
de  son  successeur.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Lapointe  (KamonrasTca). 

Pas  imprimée. 

7Sa.  Réponse  à  un  ordre  du  28  avril  1913,  pour  copie  de  toutes  les  accusations  portées  contre 
Fred.  R.  Irish,  maître  de  poste  à  Afton,  comté  d' Antigonish,  N.-E  ,  et  de  toute  la  corres- 
pondance de  record  en  la  matière.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Chisholm  (Anti- 
gonish)   • Pas  imprimée. 

79.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copip  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  etc.,  touchant  la  demande  faite  par  la  Long  Sault  Development 
Company  à  l'effet  de  construire  un  barrage  dans  le  fleuve  Saint-Laurent  en  amont  des 
rapides  du  Long"-Sault,  de  la  rive  américaine  à  la  rive  canadienne.  Présentée  le  22  jan- 
vier 1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

79a.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie 
de  tous  les  documents,  correspondance,  etc.,  touchant  la  demande  faite  par  la  Long 
Saiilt  Development  Company  à  l'effet  de  construire  un  barrage  dans  le  fleuve  Saint-Lau- 
rent en  amont  des  rapides  du  Lon&-Sault,  de  la  rive  américaine  à  la  rive  canadienne. 
Présentée  le  12  février  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

80.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  avril   1913,  pour  état  faisant  connaître 

tous  les  bafb:  de  force  hydraulique  accordés  sur  la  rivière  Winnipeg,  les  dates  de  ces 
baux,  en  faveur  de  qui  ils  ont  été  consentis,  et  le  site  du  pouvoir  hydraulique  possédé 
par  chaque  locataire.  Aussi,  copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  gouverne- 
ment ou  quelqu'un  de  ses  membres  et  toute  personne  ou  personnes  au  sujet  de  ces 
baux.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Martin  (Régina) Pas  imprimée. 

80a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1913,  pour  état  indiquant  si  le 
gouvernement  a  cancellê  les  baux  de  lots  riverains  sur  le  canal  de  Lachine  ;  les  dates 
de  ces  cancellations  et  les  noms  des  locataires  ;  le  temps  pendant  lequel  les  baux  can- 
cellés  ont  été  en  force,  et  le  montant  du  loyer  payé  dans  chaque  cas  ;  les  noms  des  loca- 
taires dont  les  baux  de  lots  riverains  sur  le  dit  canal  n'ont  pas  été  cancellés,  et  le  mon- 
tant du  loyer  payé  par  chacun  d'eux  ;  le  mode  de  calcul  suivi  pour  fixer  le  loyer,  et  la 
méthode  à  suivre  à  l'avenir  ;  les  raisons  pour  lesquelles  quelques-uns  des  baux  ont  été 
cancelés  quand  d'autres  sont  restés  en  vigueur  ;  et  si,  à  l'avenir,  des  soumissions  seront 
demandées  par  la  voie  des  journaux  pour  la  location  de  ces  lots  riverains.  Présentée 
le  22  janvier  1914. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

80&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  avril  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 
tous  les  baux  ou  permis  d'occupation  accordés  à  des  clubs  ou  à  des  particuliers,  aux 
fins  d'ériger  ou  maintenir  des  remises  à  embarcations  sur  le  canal  Rideau  entre  le  pont 
de  l'avenue  Laurier  et  l'écluse  de  Hartwell  : — les  dates  de  ces  baux  ou  permis  ; — les 
noms  des  personnes  à  qui  ils  ont  été  accordés,  et  le  loyer  respectif  de  chacun  ;  aussi, 
copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  gouvernement,  ou  l'un  ou  l'autre  de 
ses  membres,  et  toute  personne  au  sujet  de  ces  baux  ou  permis  et  de  la  résiliation 
d'iceux.     Présentée  le   22  janvier   1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

80c  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1913,  pour  état 
indiquant  si  le  gouvernement  a  cancellê  des  baux  de  lots  riverains  sur  le  canal  de 
Lachine  ;  les  dates  de  ces  cancellations  et  les  noms  des  locataires  ;  le  temps  pendant 
lequel  les  baux  cancellés  ont  été  en  force,  et  le  montant  du  loyer  payé  dans  chaque  cas; 
les  noms  des  locataires  dont  les  baux  de  lots  riverains  sur  le  dit  canal  n'ont  pas  été 
cancellés,  et  le  montant  du  loyer  payé  par  chacun  d'eux  ;  le  mode  de  calcul  suivi  pour 
fixer  le  loyer,  et  la  méthode  à  suivre  à  l'avenir;  les  raisons  pour  lesquelles  quelques-uns 
des  baux  ont  été  cancellés  quand  d'autres  sont  restés  en  vigueur  ;   et  si  à  l'avenir  des 
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soumissions  seront  demandées  par  la  voie  des  journaux  pour  la  location  de  ces  lots 
riverains.     Présentée  le  13  mars  1914. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

80d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  l'arrangement 
fait  avec  la  compagnie  dite  The  Edmonton  Power  Company  pour  la  location  du  pouvoir 
hydraulique  de  la  rivière  Saskatchewan  à  Rocky-Rapids,  Alberta,  avec  renseignements 
détaillés  sur  les  opérations  de  la  compagnie  jusqu'à  date.  Présentée  le  21  avril  1911. — 
M.  Oliver Pas  imprimée. 

81.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  liste  de  tous  les  jour- 

naux en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des  annonces  par  le  gouvernement  ou 
quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départements  entre  le  10  octobre  1911  jusqu'à 
date,  avec  un  relevé  du  montant  brut  payé  à  cette  fin,  pendant  la  susdite  période,  à 
chacun  de  ces  journaux  ou  à  leurs  propriétaires.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M. 
Sinclair Pas  imprimée. 

81a.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  avril  1913,  pour  état  donnant  la 
liste  de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des  annonces  par  le 
gouvernement  ou  par  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départements  entre  le  10 
octobre  1906  et  le  10  octobre  1907,  et  entre  les  dites  dates  de  chacune  des  années  sui- 
vantes jusqu'au  10  octobre  1911  ;  aussi,  état  du  montant  brut  payé  pour  cet  objet,  pen- 
dant les  années  susdites  à  chacun  des  dits  journaux  ou  à  leurs  propriétaires.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Thornton Pas  impri 

81&.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  avril  1913,  pour  état 
donnant  la  liste  de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des 
annonces  par  le  gouvernement  ou  par  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départe- 
ments entre  le  10  octobre  1906  et  le  10  octobre  1907,  et  entre  les  dites  dates  de  chacune 
des  années  suivantes  jusqu'au  10  octobre  1911  ;  aussi,  état  du  montant  brut  payé  pour 
cet  objet,  pendant  les  années  susdites  à  chacun  des  dits  journaux  ou  à  leurs  proprié- 
taires.    Présentée  le  1er  avril  1914. — M.  Thornton Pas  imprimée. 

Sic.  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2S  avril  1913, 
pour  liste  de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des  annonces 
par  le  gouvernement  ou  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départements  entre  le 
10  octobre  1911  jusqu'à  date,  avec  un  relevé  du  montant  brut  payé  à  cette  fin,  pendant 
la  susdite  période,  à  chacun  de  ces  journaux  ou  à  leurs  propriétaires.     Présentée  le  2 

avril  1914. — M.  Sinclair Pas  <mpi 

• 

81d.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  avril  1913,  pour  état 
donnant  la  liste  de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des 
annonces  par  le  gouvernement  ou  par  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départe- 
ments entre  le  10  octobre  1906  et  le  10  octobre  1907,  et  entre  les  dites  dauu  de  chacune 
des  années  suivantes  jusqu'au  10  octobre  1911;  aussi,  état  du  montant  brut  payé  pour 
cet  objet,  pendant  les  années  susdites  à  chacun  des  dits  journaux  ou  à  leurs  proprié- 
taires.    Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Thornton Pas  imprimée. 

81e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  avril  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 
quelle  somme,  depuis  le  10  octobre  1911,  a  été  payée  par  le  gouvernement  ou  l'un  ou 
l'autre  de  ses  départements  à  la  Herald  Publishing  Company,  de  Halifax.  N.-EL,  pour 
annonces,  impressions  et  lithographie.     Présentée  le  27  avril  1914. — M.  Sinclair. 

Pas  imprimée. 

81/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  état  donnant  les  noms 
de  toutes  les  compagnies  d'imprimerie  et  de  publication  et  de  tous  les  journaux  dans  la 
Nouvelle-Ecosse,  auxquels  ont  été  faits  des  paiements  en  1912  et  1;»  13.  respectivement, 
par  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administration,  et  indiquant  la  nature  des  ser- 
vices  rendus.      Présentée  le  29   avril   1914. — M.   Macîean   (Halifax) .  .    ..Pas  impr 

8l£7-  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2S  avril  1913,  pour  liste 
de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des  annonces  par  le  gou- 
vernement ou  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départements  entre  le  10  octobre 
1911  jusqu'à  date,  avec  un  relevé  du  montant  brut  payé  à  cette  fin,  pendant  la  susdite 
période,  à  chacun  de  ces  journaux  ou  à  leurs  propriétaires.  Présentée  le  11  mai  1911. — 
M.Sinclair Pas  imprimée. 

82.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  février  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

correspondance,  rapports  et  autres  documents  dans  le  département  des  Chen- 
et des  Canaux  concernant  une  demande  faite  par  la  Central  Eaihcay  Company  of  Can- 
ada, à  l'honorable  ministre  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  pour  approbation  dU 
tracé  projeté   entre   Hawkesbury   et   South-Indian.      Présentée   le    22   janvier    1914. — M. 
Proulx Pas  impr 
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83.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre   1913,  pour  copie  de  tous  les 

documents,  papiers,  mémoires,  ordres,  décisions,  appels  et  correspondance  au  sujet  de 
tout  appel  de  quelque  décision  au  jugement  du  Bureau  des  commissaires  des  chemins 
de  fer  du  Canada,  interjeté  devant  le  Conseil  privé  du  Canada  ;  et  aussi,  copie  de  la 
décision  du  Conseil  privé  sur  les  dits  appels.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Mac- 
lean  (Halifax) Pas  imprimée. 

84.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 

le  coût  total  de  l'embranchement  d'Elmira  du  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ; 
la  somme  totale  payée  aux  entrepreneurs  Whitehead  Brothers  ;  la  somme  totale  payée 
par  le  gouvernement  après  le  retrait  de  l'entreprise  des  mains  des  entrepreneurs  ;  la 
somme  payée  chaque  mois  pour  gages,  les  noms  de  ceux  qui  ont  reçu  cette  somme,  leur 
emploi,  et  les  gages  quotidiens  payés  à  chacun  d'eux  ; — aussi,  la  quantité  de  matériaux 
utilisés,  en  spécifiant  chaque  espèce  ou  classe,  avec  le  coût  de  chacun,  de  qui  et  quand 
ces  matériaux  ont  été  achetés,  et  la  quantité  de  matériaux  non  utilisés,  s'il  en  est. 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Hughes  (I.-P.-E.) Pas  imprimée. 

85.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   15   janvier   1913,   pour  copie  de  tous  les 

documents,  lettres,  télégrammes  et  correspondance  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à 
la  réclamation  des  municipalités  de  Pictou,  d'Antigonish,  de  Guysborough  et  de  St. 
Mary's  réclamant  paiement  ou  remboursement  des  sommes  payées  par  ces  municipalités 
pour  le  droit  de  voie  de  cette  partie  de  l'Intercolonial  traversant  les  comtés  de  Pictou, 
d'Antigonish  et  de  Guysborough.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Chisholm  (Anti- 
gonish) Pas  imprimée. 

85a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  copie  de  toutes  les  récla- 
mations faites  par  H.  F.  McDougall,  de  Grand-Narrows,  N.-E.,  contre  l'Intercolonial,  et 
de  tous  les  documents,  télégrammes,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  la  dite  réclamation 
ou  aux  dites  réclamations  ainsi  que  les  détails  d'icelles  ;  avec  relevé  faisant  connaître 
la  somme  ou  les  sommes  payées  à  l'acquit  de  ces  réclamations  ;  les  détails  spéciaux  de 
la  réclamation  ou  des  réclamations  au  sujet  desquelles  des  paiements  ont  été  faits,  s'il 
en  est  ;  les  dates  auxquelles  les  réclamations  ont  été  produites,  la  date  du  paiement  ou 
des  paiements  ;  la  somme  totale  payée  de  ce  chef,  ou  à  l'acquit  de  toutes  autres  récla- 
mations faites  par  le  dit  H.  P.  McDougall  contre  l'Intercolonial  ou  le  gouvernement  du 
Canada.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

85&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  requêtes,  télégrammes  et  témoignages  entendus,  rapports,  etc.,  se  rappor- 
tant aux  réclamations  de  Eugène  Demers  et  de  Joseph  Olivier,  de  la  paroisse  de  Saint- 
Nicholas,  comté  de  Lévis,  pour  dommages  causés  par  les  incendies  allumés  par  des 
locomotives  du  chemin  de  fer  de  l'Intercolonial  et,  si  des  enquêtes  ont  été  tenues,  copies 
de  la  preuve  faite  et  de  tous  les  documents  s'y  rapportant.  Présentée  le  6  mars  1914. — 
M.  Bourassa Pas  imprimée. 

85c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  télégrammes,  rapports  et  correspondance  concernant  les  réclamations 
pour  dommages  causés  par  un  incendie  dans  le  village  de  Hopewell,  comté  de  Pictou, 
allumé  par  les  étincelles  provenant  d'une  locomotive  du  chemin  de  fer  Intercolonial. — 
Présentée  le  13  mai  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

86.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  14  mai  1913,  pour  copie  de  tous  rapports, 

correspondance  et  autres  documents  dans  le  département  des  Chemins  de  fer  et  des 
Canaux  se  rapportant  en  quelque  manière  à  un  projet  d'étude  et  de  construction  d'une 
ligne  ferrée  entre  Country-Harbour,  comté  de  Guysborough,  N.-E.,  et  Cap-George,  N.-E., 
ou  tout  autre  point  dans  le  comté  d'Antigonish.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M. 
Chisholm  (AntigonishJ Pas  imprimée. 

86a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1913,  pour  copie  de  toutes  lettres 
adressées  au  très  honorable  premier  ministre  ou  au  ministre  des  Chemins  de  fer  ou  à 
tout  autre  membre  du  cabinet,  depuis  le  10  octobre  1911,  par  S.  R.  Griffin,  Goldboro, 
N.-E.,  John  S.  Wells,  White-Head,  N.-E.,  et  G.  A.  R.  Rowlings,  Sydney,  N.-E.,  concer- 
nant un  embranchement  de  l'Intercolonial  dans  le  comté  de  Guysborough,  N.-E.,  et  de 
toutes  réponses  à  ces  lettres.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Sinclair.     Pas  imprimée. 

87.  Réponse   à  un  ordre  de  la  Chambre,   en   date   du   27  janvier   1913,   pour  copie   du  contrat 

conclu  entre  C.  R.  Scoles,  de  New-Carlisle,  Québec,  et  le  département  des  Chemins  de 
fer  et  des  Canaux,  pour  l'achèvement  du  chemin  de  fer  de  l'Atlantique  au  lac  Supé- 
rieur entre  Caplan  et  Paspébiac,  des  rapports  des  ingénieurs  sur  ces  travaux,  et  de  tous 
documents  à  ce  sujet  ;  aussi,  état  détaillé  des  paiements  faits  en  cette  affaire.  Pré- 
sentée le  22  janvier  1914. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

88.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  mai  1913,  pour  copie  de  tous  documents, 

correspondance,  rapport  et  enquête  relativement  à  un  accident  survenu  à  Trois-Pistoles, 
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le  10  septembre  1912,  concernant  la  mort  de  Arsène  Ouellet  et  les  blessures  Infligées  à, 
Joseph  Gagnon,  lorsque  ces  deux  hommes  furent  frappés  par  le  train  n°  150  de  l'Inter- 
colonial  à  la  date  ci-dessus.     Présentée  le  22  janvier  1914. — If.  Boulay.  .Pas 

89.  Rapport   annuel   concernant   les   unions   ouvrières,    en   vertu   du   chapitre    125,    S.R.C.,    1906. 

Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  22  janvier  1014 Pas  impt 

90.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  /lu  29  janvier  1313.  pour  état  indiquant: — 

1.  Quels  achats  de  terres  ont  été  faits  par  le  Canada  de]  u  fédération; 

2.  Quel  montant  a  été  payé  pour  cet  objet  ; 

3.  Quelle  est  la  superficie  approximative  cVs  terres  ainsi  acheté* 

4.  Dans  ejuelles  provinces  se-  trouvent  ccs  terres; 

5.  Quelle  en  est  la  superficie  approximative  dans  cha"ue  p'ovince; 

6.  Combien   d'acres   de   terres   affecté? s   aux   écoles   ont   et'  par   le   gcuver- 
nement  pour  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et  de  l'Ail  •  ■ 

7.  Quelle  est  la  valeur  approximative  actuelle  des  dites   terres  g   dans 
chacune  des  dites  provinces  ; 

8.  Combien  d'acres  des  dites  terres  affectées  aux  écoles  ont   <• 

chacune   des  dites  provinces,    et  quels  sont  Us   pioduits   de-   ces   venl  ••'.ion   faite 

des  dépenses  ; 

9.  Combien  d'acres  de  terre  ont  été  réserv's  en  aucun  temps  par  U 

pour  en  doter  quelque  université  ; -quel  est  le  nom  de  l'université,  et  dans  quelles  pro- 
vinces se  trouvent  les  dites  terres; 

10.  Combien   d'acres   de   terres   marécageuses   ont   été   tra 
Manitoba  aux  termes  du  chapitre  50  des  statuts  ai    1885  et  ses  amender 

11.  Quel  est  le  montant  brut  des  allocations  <n  espèces  faites  en  aucun  temps 

le  gouvernement  fédéral  à  chaque  ou  à  quelque  province  du  Canada,  pour  aider  à  la 
construction   d'édifices   nécessaires  ; 

12.  Quelle   était   la   valeur   approximative   des   chemins   de    fer,    travaux    pub! 
autre  actif  de  chacune  des  provinces  du  Canada  prises  en  compte  par  !•  ement 
fédéral  lors  de  l'entrée  de  chaque  province  dans  l'union  ; 

13.  Quelle  compensation  annuelle  est  donnée  aux  provinces  du  Manit 
katchewan  et  de  l'Alberta  à  raison  du  fait  qu'elles  n'eut  pas  les  ten  mme 
source  de  revenu  ; 

14.  Quel  chiffre  de  dette  a  été  en  aucun  temps  po.té  au  crédit  de  i  >v  nce 
du  Canada  par  le  gouvernement  fédéral.     Présentée  le  22  janvier  1914. — SI.  S-ncbiir. 

imprimée. 

90«.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordr^  de  la  Chambre,  en  date  du  29  janvier  1914,  pour 
indiquant  : — 

I.  Quels  achats  de  terres  ont  été  faits  par  le  Canal:',  depuis  la  confédération; 
2.'  Quel  montant  a  été  payé  pour  cet  objet  ; 

3.  Quelle  est  la  superficie  approximative  des  terres  ainsi  a  i.aque 
province  ; 

4.  Dans  quelles  provinces  ces  terres  sont-elles  situées; 

5.  Combien    d'acres    ele    terres    affectées    aux    écoles    ont    été    achetés    dans    chaque 
»        province  ; 

G.   Combien   d'acres   de   terres  affectées  aux   écoles  onl  par   le  p< 

nement  pour  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et  de  1 

7.  Quelle  est  la  valeur  approximative  actuelle  (Us  dit*  s  terres 
chacune  des  dites  provinces; 

8.  Combien  d'acres  des  dites  terres  affectées  aux  écoles  ont  déjà  été  vend  :.<  dans 
chacune   des  dites  provinces,    et  quels  sont  les  produits   de   ces   ventes,    déduction 

des  dépenses  ; 

9.  Combien  d'acres  de  terre  ont  été  réservés  en  aucun  temps  par  le  gouvernement 
pour  en  doter  quelque  université;  quel  est  le  nom  de  l'ui  a  t  dans  quelles  pro- 
vinces se  trouvent  les  dites  terres  ; 

10.  Combien  d'acres  de  terres  marécageuses  ont  é;é  transférés  a  la  p- ovine  du 
Manitoba  aux  termes  du  chapitre  50  des  statuts  de  1885  et  ses  amendements; 

II.  Quel  est  le  montant  brut  des  allocations  en   espèces  faites   in  aucun  temps  par 
le  gouvernement  féeléral  à  chaque  ou  à  quelque   province   du   Canada,    i 
construction   d'édifices  publics  nécessaires  ; 

12.  Quelle   était   la   valeur   approximative   des   chemins   de    fer.    travaux    publ 
autre  actif  de  chacune  des  provinces  du  Canada  prises  en  compte   par  h 
fédéral  lors  de  l'entrée  ele  chaque  province  dans  l'union  ; 

13.  Quelle    compensation    annuelle    est    donnée    aux    provinces    du    Manitoba.    de    la 
Saskatchewan    et   de   l'Alberta   à   raison   du   fait   qu'elles   n'ont    pas   Us   terres    put', 
comme  source  de  revenu  ; 

14.  Quel  chiffre  de  dette  a  été  en  aucun  temps  porté  au  crédit  de  cha  aie  prov'nce 

Pas  impr 

91.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   12  mai   1913.   pour  releva 

connaître  les  noms  et  la  mission  respective  des  diverses  commissions  crées  par  léfi 
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tion  ou  décret  du  conseil,  depuis  le  12  octobre  1911; — les  noms  des  personnes  formant 
partie  de  ces  commissions,  avec  leur  salaire  et  rémunération  respective  ; — les  noms 
des  commissions  encore  existantes  et  les  noms  des  commissions  dont  le  mandat  est 
terminé.     Présentée  le  22  janvier  1914. — M.Oliver Pas  imprimée. 

91«.  Réponse  partielle  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  4 
décembre  1912,  pour  copie  de  chaciue  commission  nommée  par  le  gouvernement,  depuis 
le  10  octobre  1911  pour  faire  une  enquête  et  aussi  copie  de  la  preuve  et  du  rapport  fait 
dans  chaque  cas  où  l'enquête  a  été  terminée.  Présentée  le  22  janvier  1914. — M. 
Murphy Pas  imprimée. 

91b.  Réponse  supplémentaire  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en 
date  du  4  décembre  1912,  pour  copie  de  cha  ;ue  commission  nommée  par  le  gouverne- 
ment depuis  le  10  octobre  1911,  pour  faire  une  enquête  et  aussi  copie  de  la  preuve  et 
du  rapport  fait  dans  chaciue  cas  où  l'enquête  a  été  terminée.  Présentée  le  9  février 
1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

91c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  relevé  faisant  con- 
naître le  nombre  de  commissions  instituées  par  le  gouvernement  depuis  le  21  septembre 
1912;  les  noms  et  les  occupations  des  commissaires  nommés;  leurs  devoirs;  la  durée 
de  leurs  services  ;  leur  rémunération.     Présentée  le   12  février   1914. — M.   Devlin. 

Pas  imprimée. 

Q\d.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Alt' s  se  Royale  le  Gouveneur  général,  en  date  du  9  février 
1914,  pour  copie  de  l'arrêté  du  conseil  nommant  une  commission  aux  fins  d'embellir  la 
cité  d'Ottawa  et  les  environs,  de  toute  correspondance  à  ce  su;'et,  et  de  tous  rapports 
faits  par  la  Commission  jusqu'à  date.     Présentée  le  6  mars  1914. — Sir  W.  Laurier. 

Pas  imprimée. 

91e.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  relevé 
faisant  connaître  les  noms  et  la  mission  respective  des  diverses  commissions  créées  par 
législation  ou  décrets  du  conseil,  depuis  le  12  octobre  1911  ; — les  noms  des  personnes 
formant  partie  de  ces  commissions,  avec  leur  salaire  et  rémunération  respectifs  ;— les 
noms  des  commissions  encore  existantes,  et  les  noms  des  commissions  dont  le  mandat 
est  terminé.     Présentée  le   9   mars  1914. — M.   Oliver Pas  imprimée. 

91/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître le  nombre  et  les  attributions  des  commissions  ordonnées  et  constituées,  en  vertu 
de  la  Loi  des  enquêtes,  depuis  le  1er  octobre  1911,  le  but  ou  l'objet  de  leur  création,  le 
nom  du  commissaire  ou  ceux  des  commissaires,  et  le  coût  de  chaque  commission  à  ce 
jour.      Présentée  le   29   mai   1914. — M.    Maclean   (Halifax) Pas  imprimée. 

92.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   28  avril   1913,  pour  état  faisant 

connaître  toutes  les  personnes  qui  ont  fait  des  enquêtes  dans  les  limites  du  district 
judiciaire  des  Trois-Rivières,  depuis  le  15  octobre  1911  jusqu'à  date,  au  sujet  de  la 
conduite  d'employés  du  gouvernement  fédéral,  la  localité  où  l'enquête  a  été  tenue,  le 
montant  payé  à  chaque  enquêteur  dans  chaque  cas,  les  noms  des  avocats  employés 
dans  chaque  cas,  et  l'adresse  postale  et  le  montant  payé  à  l'avocat  dans  chaque  cas. 
Présentée  le  22  janvier  1914. — M.  Bureau Pas  imprimée. 

93.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26*mars  1913,  pour  état  indiquant  si  le  gou- 

vernement a  payé  ou  se  propose  de  payer  les  honoraires  et  déboursés  des  témoins  assi- 
gnés par  les  commissaires  nommés  par  lui,  dans  le  comté  de  Lévis,  pour  tenir  enquête 
sur  la  conduite  des  fonctionnaires  publics  dont  la  démission  avait  été  demandée  ;  les 
montants  payés  et  à  qui  ;  et  la  somme  restant  à  payer  pour  les  mêmes  Ans.  Présentée 
le  23  janvier  1914. — M.  Bourassa Pas  imprimée. 

93«.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  juin  1913,  pour  état  indiquant 
la  dépense  totale  encourue  jusqu'à  date  par  la  présente  administration  en  rapport  avec 
les  enquêtes  faites  au  sujet  de  fonctionnaires  accusés  d'ingérence  politique.  Présentée 
le  23  janvier  1914. — M.Sinclair .Pas  imprimée. 

93&.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  relevé 
faisant  connaître  en  détail  les  noms  des  témoins  sommés  de  comparaître  devant  le 
commissaire  H.  P.  Duchemin,  en  rapport  avec  toutes  les  enquêtes  tenues  par  lui  dans 
les  comtés  de  Cap-Breton-Nord  et  Victoria,  Cap-Breton-Sud,  Inverness  et  Antigonish, 
N.-E.,  et  la  somme  payée  à  chacun  de  ces  témoins.  Présentée  le  23  janvier  1914. — - 
M.  Carroll _ Pas  imprimée. 

93c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 
en  détail  les  dépenses  encourues  depuis  le  11  octobre  1911,  en  rapport  avec  les  enquêtes 
tenues  dans  le  comté  de  Bonaventure  par  les  commissaires  nommés  par  les  départe- 
ments des  Postes,  des  Douanes  et  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  au  sujet  des  accusa- 
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tions  (portées  contre  des  employés  de  ces  départements)  d'ingérence  politique  agres- 
sive, ainsi  que  les  noms  et  les  sommes  payées  à  chacun  de  ces  commissaires  pour  cha- 
que enquête,  comme  aussi,  en  détail,  les  sommes  payées  aux  témoins  et  autres  Per- 
sonnes.    Présentée  le  23  janvier  1914. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

Q3d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  février  1913,  pour  copie  de  tous  états 
de  compte  pour  salaire  ou  rémunération  du  commissaire,  pour  dépenses  des  honoraires 
de  témoins,  et  pour  tous  autres  frais  se  rapportant  à  l'enquêté  faite  par  le  commissaire 
Duchemin  au  sujet  des  personnes  suivantes,  dans  le  comté  de  Guysborough,  N.-E., 
savoir  : — 

H.  L.  Tory,  officier  des  pêcheries,  Guysborough. 

John  W.  Davis,  officier  des  pêcheries,  Guysborough. 

Patrick  Shea,  maître  de  poste,  Tompkinsville. 

John  M.  Rogers,  maître  de  poste,  East-Roman-Valley. 

James  Bowles,  maître  de  poste,  Rivière-Alder. 

Abner  M.   Carr,   maître  de  poste,   Havre  Saint-François. 

Everett  Hàdley,  maître  de  poste,  Oyster-Pond. 

Parker  S.  Hart,   maître  de  poste,  Lower-Manchester. 

S.  M.  Ferguson,  douanier,  Oyster-Pond. 

Robert  Hendsbee,  maître  de  poste,  Half-Island-Cove. 

A.  B.  Cox,  gérant,  usine  de  réduction,  Canso. 

Edward  Kelly,  mécanicien,  usine  de  réduction,  Canso. 

D.  S.  Hendsbee,  peseur,  usine  de  réduction,   Canso. 
Alex.  Roberts,   maître  de  poste,   Canso. 

David  Sutherland,  gardien,  Canso. 

Henry  Hanlon,  mécanicien-chef,  piscifacture,   Canso. 

Thos.    Sullivan,   sous-ingénieur,    mécanicien,    Canso. 

W.  G.  Matthew,  commandant  du  bateau  de  sauvetage,  Canso. 

Patrick  Ryan,  second  à  bord  du  bateau  de  sauvetage,  Canso. 

M.  McCutcheon,  maître  de  poste,  Sonora. 

Stanley  McCutcheon,  douanier,  Sonora. 

Freeman,  Pride,  gardien  du  phare,  Sonora. 

David  Reid,  garde-pêche,  Port-Hilford. 

L.  M.  Pye,  fonctionnaire  des  douanes,  Liscomb. 

Stanley  Hemlow,   gardien   de  phare,   Liscomb. 

W.  H.  Hemlow,  gardien  du  signal  d'alarme,  Liscomb. 

R.  Conroy,  matre  de  poste,  Country-Harbour. 

John  Milward,  maître  de  poste,  Stormont. 

A.  W.  Salsman,  maître  de  poste,  Lower-Country-Harbour. 

W.  B.  Harris,  maître  de  poste,  Whitehead. 

E.  L.  Munro,  fonctionnaire  des  douanes,  Whitehead. 
W.  L.  Munro,  gardien  de  phare,  Whitehead. 
Patrick  Conway,  gardien  de  phare,  Whitehead. 

H.  P.  Munro,  commandant  du  bateau  de  sauvetage,  Whitehead. 

Levi  Munro,   maître   du   havre,   Whitehead. 

William  McKinnon,  maître  de  poste,  Erinville. 

J.  H.  McMillan,  gérant  de  la  piscifacture,  Isaac's-Harbour. 

Sanford  Langley,  maître  de  poste,  Isaac's-Harbour    (nord). 

Fred.    E.    Cox,    ingénieur-mécanicien    à    l'établissement    de    l'élevage    du    homard, 

Isaac's-Harbour.  • 

Simon  Hodgson,  aide-ingénieur-mécanicien,  Isaac's-Harbour. 
Archibald  Brass,   maître  de  poste,   Lower-New-Harbour. 
Parker  Sangster,  maître  de  poste,  New-Harbour    (ouest). 
William  Gerrior,  douanier,  Larry's-River. 
James  M.  Webber,  gardien  du  phare,  Torbay-Point. 
W.  A.   Hattie,   douanier,  Mulgrave. 
J.  F.  Reeves,  maître  de  poste,  Mulgrave. 
John  P.  Meagher,  chef  des  matelots,  Mulgrave. 
Philip  H.  Ryan,  employé  de  l'Intercolonial,  Mulgrave. 
Alex.  Wilkinson,  employé  de  l'Intercolonial.  Mulgrave. 
Alex.   Mclnnis,   inspecteur  des   wagons,   Mulgrave. 
Frank  Fougère,  maître  de  poste,  Port-Félix. 
Sam.  Smith,  maître  de  poste,  Port-Félix  (ouest). 
Capitaine  Freeman  Myers,  maître  de  poste,  Cole-Harbour. 
George  Taylor,  maître  de  poste,  Beckerton. 

Stephen  C.  Richard,  gardien  de  phare,  Charlo's-Cove.     Présentée  le  26  janvier  1914. 
M.Sinclair Pas  impr 

93e.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  7  mai   1913.   pour  n  I 
connaître  en  détail  les  noms  des  témoins  sommés  de  comparaître  de"\ 
H.  P.  Duchemin,  en  rapport  avec  toutes  les  enquêtes  tenues  par  lui  dans  les  comtés  de 
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Cap-Breton-Nord  et  Victoria,  Cap-Breton-Sud,  Inverness  et  Antigonish,  N.-B.,  et  la 
somme  payée  à  chacun  de  ces  témoins.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Carroll. 

Pas  imprimée. 

93/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  relevé  faisant  con- 
naître quand  M.  H.  P.  Duchemin,  de  Sydney,  N.-E.,  a  été  nommé  commissaire  aux  fins 
de  faire  des  enquêtes  ;  combien  d'enquêtes  il  a  dirigées  depuis  sa  nomination  ;  quels 
sont  les  noms  des  fonctionnaires  au  sujet  desquels  des  enquêtes  ont  été  instituées  ;  si  M. 
Duchemin  a  transmis  au  département  concerné,  et  en  chaque  cas,  le  rapport  et  la 
minute  des  témoignages  entendus  à  chaq\ie  enquête  ;  si  le  rapport  et  la  preuve  n'ont  pas 
été  des  témoignages  entendus  à  chaque  enquête  ;  si  le  rapport  et  la  preuve  n'ont  pas, 
été  transmis  pour  chacune  des  enquêtes,  quelles  sont  celles  pour  lesquelles  il  n'y  a  pas 
eu  de  rapport  ;  quel  salaire  ou  émolument  il  a  reçu  en  chaque  cas,  et  quels  ont  été  les 
frais  de  voyage  payés  en  chaque  cas.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Carroll. 

Pas  imprimée. 

93<7-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  relevé  des  dépenses 
encourues  par  le  chemin  de  fer  Intercolonial  concernant  toutes  les  recherches  et  enquê- 
tes faites  par  H.  P.  Duchemin  au  sujet  de  quelqu'employé  ou  de  tous  les  employés  du 
ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  ou  du  chemin  de  fer  Intercolonial,  pour 
quelque  raison  que  ce  soit,  et  concernant  toutes  plaintes  ou  accusations,  ou  toute  ma- 
tière quelconque,  et  donnant  en  détail  tous  les  item  de  tous  les  comptes  du  dit  H.  P. 
Duchemin  ou  paiements  à  lui  faits  ou  le  concernant  durant  les  années  1912,  1913  et 
1914  jusqu'à  date;  ainsi  qu'un  état  indiquant  le  montant  total  payé  pour  chaque  en- 
quête en  particulier,  et  le  total  des  argents  payés  chaque  année  au  dit  H.  P.  Duchemin 
pendant  toute  cette  période.     Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Emmerson.  .Pas  imprimée. 

93^.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  7  mai  1913,  pour  relevé  faisant  connaître 
en  détail  les  noms  des  témoins  sommés  de  comparaître  devant  le  commissaire  H.  P. 
Duchemin,  en  rapport  avec  toutes  les  enquêtes  tenues  par  lui  dans  les  comtés  de  Cap- 
Breton-Nord  et  Victoria,  Cap-Breton-Sud,  Inverness  et  Antigonish,  N.-B.,  et  la  somme 
payée  à,  chacun  de  ces  témoins.    Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Carroll.  .Pas  imprimée. 

93i  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  état  indiquant  en 
détail  les  dépenses  et  le  coût  d'une  enquête  tenue  en  1912  par  le  commissaire  Adair,  et 
autorisée  par  le  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  sur  l'embranchement  élec- 
trique de  l'Intercolonial  à  Moncton  et  sur  la  conduite  de  John  W.  Gaskin  et  autres  au 
sujet  de  leurs  services  sur  le  dit  embranchement  ou  autrement  ;  aussi,  faisant  connaî- 
tre les  noms  du  commissaire,  des  agents,  procureurs  et  avocats,  constables,  officiers  de 
police,  détectives,  témoins  ou  autres  personnes  ayant  pris  part  à  la  dite  enquête,  le 
nombre  de  jours  employés  à  la  dite  enquête,  et  les  services  rendus  par  chacune  des 
personnes  susmentionnées  ;  aussi,  un  état  indiquant  en  détail  la  somme  ou  les  sommes 
d'argent  payées  à  chacune  des  dites  personnes,  et  le  montant  payé  à  chaque  témoin 
assermenté,  présent  ou  autrement  ;  aussi  copie  de  tous  comptes,  ou  réclamations  rendus 
se  rapportant  à  cette  enquête,  de  toutes  pièces  justificatives  des  deniers  payés,  par 
qui  payés  et  à  qui  ;  de  toutes  lettres  ou  autre  correspondance  au  sujet  de  la  nomina- 
tion d'un  commissaire,  avocat  ou  autres  officiers  devant  être  employés  à  l'enquête,  de  la 
compensation  à  payer  pour  leurs  services,  et  au  sujet  des  dits  comptes,  paiements  et 
pièces  justificatives  ;  aussi,  un  relevé  sommaire  du  coût  total  de  la  dite  enquête,  indi- 
quant le  nombre  des  employés  du  chemin  de  fer  assignés  comme  témoins,  les  honoraires 
payés  aux  témoins,  et  les  cas  dans  lesquels  leur  temps  comme  employés  n'a  pas  été 
compté  alors  qu'ils  étaient  absents  de  leur  service  pour  rendre  témoignage  à  la  dite 
enquête,  et  les  cas  dans  lesquels  il  n'a  pas  été  fait  de  déduction  de  leur  salaire  régulier 
pendant  leur  absence,  pour  rendre  témoignage  comme  susdit.  Présentée  le  13  mai  1914. 
— M.  Emmerson.  .    . . Pas  imprimée. 

94.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  relevé  faisant  con- 

naître combien  de  citoyens  des  Etats-Unis  ont  été  employés  par  le  gouvernement  depuis 
le  1er  novembre  1911  ;  dans  quels  départements  ils  sont  employés  ;  quels  sont  leurs  noms 
et  leurs  fonctions,  et  quel  salaire  est  payé  à  chacun  d'eux  ;  combien  d'entre  eux  ont  été 
nommés  en  vertu  de  l'article  21  de  la  Loi  du  service  civil.  Présentée  le  24  janvier 
1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

95.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  avril  1913,  pour  copie  de  tous  documents, 

lettres,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  l'achat  d'une  propriété  à 
Long-Beach,  St.  Mary's,  comté  de  Digby,  N.-E.,  pour  y  créer  un  étang  de  propagation 
du  homard.     Présentée  le  23  janvier  1914. — M.  Law Pas  imprimée. 

n 

96.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1913,  pour  copie  de  toutes  requê- 

tes, demandes,  etc.,  adressées  au  gouvernement,  ou  à  l'un  ou  l'autre  de  ses  départe- 
ments, par  les  personnes  résidant  à  Mira,  comté  de  Cap-Breton,  à  l'effet  d'obtenir  de 
l'aide  financière  pour  bateaux,  quai  ou  améliorations  sur  la  rivière  Mira.  Présentée  le 
23  janvier  1914. — M.  Carroll Pas  imprimée. 
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97.  Réponse  à  un   ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  7   mai   1913    pour  copie   de  tous  rapports, 

correspondance,  télégrammes  et  autres  documents  en  la  possession  ou  sous  le  contrôle 
du  département  de  la  Milice  ou  de  celui  des  Chemins  de  fer,  concernant  certaines  matières 
sur  lesquelles  l'attention  du  département  de  la  Milice  a  été  appflce  par  B.  A.  Ingraham, 
de  Sydney,  N.-E.,  au  sujet  du  transport  de  la  milice  de  Sydney  sur  la  ligne  de  l'Inter- 
colonial  en   1912.     Présentée  le   23  janvier   1914. — M.   Carroll Pas  imprimée. 

98.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,   en   date   du   29   avril   1913,   pour  état   indiquant  la  méthode 

adoptée  aux  ports  d'entrée  du  Canada  pour  l'inspection  médicale  des  immigrants  arri- 
vant des  Etats-Unis  au  Canada. —  (Sénat) '. Pas  impr 

99.  Service    de    salubrité   publique,    les    différentes    branches    du    service    public    qui    s'occupent 

actuellement  du. —  (Sénat) Paa  impritné. 

100.  Havre   projeté   à   Skinner's-Pond — Etudes   faites   pour   le. —  (Sénat) Pas    imprimé. 

101.  Enquête  tenue  en  1912  re  opérations  de  dragage  dans  la  Colombie-Britannique. —  {Sénat). 

Pas  imprimé. 

102.  Quantité  de  blé,  par  qualités,  reçue  aux  élévateurs  de  Fort-William. —  (Sénat). 

Pas  itnp 

103.  Chemin  de  fer  ou  pont  de  voie  publique  projeté  sur  la  rivière  Ristigouche,  N.-B.     Présenté 

le  26  janvier  1914. — M.  Mardi Pas  imprimé. 

104.  Relativement  aux  employés  des  différents  ministères  à  Ottawa,  les  provinces  et  les  terri- 

toires,   etc.      Présenté   le   26   janvier   1914. — .1/.    Wilson   (Laval) Pas   im}  rimé. 

104«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  décembre  1912.  pour  état  indi- 
quant, pour  chaque  département  du  gouverneim  nt,  les  noms,  adresses  postales,  em- 
plois et  salaires  de  toutes  personnes  employées  dans  le  service  intérieur  et  le  service 
extérieur  et  de  toutes  personnes  ne  faisant  pas  partie  du  service  civil,  employa  a  par  le 
gouvernement  dans  quelque  département,  depuis  le  10  octobre  1911.  (tt  pour  1- 
où  il  n'y  a  pas  eu  de  commission  d'enquête) — qui  ont  été  renvoyées  du  e  voie 

de  destitution,  de  mise  à  la  pension  ou  autrement,  avec  mention  dans  chaque  cas  du 
mode  de  destitution  et  des  raisons  données  à  cet  effet  et  de  la  longueur  de  l'avis  donné 
aux  personnes  renvoyées,  ainsi  que  du  chiffre  de  la  pension  ou  de  la  gratification,  s'il 
y  a;  aussi  faisant  connaître  le  nom,  l'âge,  le  poste  et  le  salaire  ou  rémunération  de 
chaque  personne  admise  dans  le  service  civil  en  remplacement  des  fonction: 
titués,  ou  par  suite  de  tel  renvoi.     Présentée  le  20  janvier  1914. — .1/.  Murphy. 

Pas  impt 

104&.  Réponse   partielle   à  un   ordre   de  la   Chambre,    en   date  du    11    décembre    1912,   pour  état 
indiquant,  pour  chaque  département  du  gouvernement,  Us  noms,  adress  -  B,   em- 

plois et  salaires  de  toutes  personnes  employées  dans  le  service  intérieur  et  le  service 
extérieur  et  de  toutes  personnes  ne  faisant  pas  partie  du  service  civil,  employéj  s  par  le 
gouvernement  dans  quelque  département,  depuis  le  10  octobre  1911,  (et  p<> 
où  il  n'y  a  pas  eu  de  commission  d'enquête) — qui  ont  été  renvoyées  du  service  par  voie 
de  destitution,  de  mise  à  la  pension  ou  autrement,  avec  mention  dans  chaque  cas  du 
mode  de  destitution  et  des  raisons  données  à  cet  effet  et  de  la  longueur  de  l'avis  donné 
aux  personnes  renvoyées,  ainsi  que  du  chiffre  de  la  pension  ou  de  la  gratification,  s'il 
y  a  ;  aussi  faisant  connaître  le  nom,  l'âge,  le  poste  et  le  salaire  ou  rémunération  de 
chaque  personne  admise  dans  le  service  civil  en  remplacement  d  s  fonction] 
titués,  ou  par  suite  de  tel  renvoi.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Murphy. 

imprimée. 

104c   Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  11  décembre   1912,  poil 

indiquant,  pour  chaque  département  du  gouvernement,  les  noms,  adresses  postait  s,  em- 
plois et  salaires  de  toutes  personnes  employées   dans  le   service   intérieur   tt    U    service 
extérieur  et  de  toutes  personnes  ne  faisant  pas  partie  élu  service  civil,  employées  par  le 
gouvernement   dans  quelque  département,    ekpuis   le   10   octobre    1911,    I 
où  il  n'y  a  pas  eu  de  commission  d'enquête) — qui  ont  été  renvoyées  du  s  voie 

de  destitution,   de  mise  à  la  pension  ou  autrement,   avec   mention  ..s  du 

mode  de  destitution  et  des  raisons  données  à  cet  effet  et  de  la  longueur  eh    1..     - 
aux  personnes  renvoyées,  ainsi  que  du  chiffre  de  la   pension  ou  d.    la   gratification    s'il 
y   a;   aussi   faisant   connaître   le    nom,   l'âge,   le   poste   tt    h    salaire    ou    rémunérât. on   de 
chaeiue  personne  admise  dans  le  service  civil  en  remplacement   des   fonction] 
titués,  ou  par  suite  de  tel  renvoi.     Présentée  le  10  mars   1914. — Jf.  Murphy: 

Pas 

304d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en   date   du   23   février   1914,   pour  état   indiquant  le 
nombre  total  des  fonctionnaires  et  employés  du  département  de  rimprirrieri 
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Papeterie  publiques  le  1er  février  1914,  et  l'augmf ntation  de  gages  accordée  aux  divers 
groupes  d'employés  durant  l'année  1913.     Présentée  le  18  mars  1914. — M.  Murphy. 

Pas  imprimée. 

104e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  état  indiquant  combien 
de  personnes,  depuis  le  10  octobre  1911,  ont  été  nommées  à  des  positions  dans  le  service 
intérieur  sans  avoir  subi  des  examens  tenus  par  la  Commission  du  Service  civil  en  mai 
et  septembre  de  chaque  année. 

2.  Comben  de  ces  personnes  ont  été  nommées  dans  chaque  département.     Présentée 
le  23  mars  1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

104/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  état  indiquant  le  nombre  de 
personnes  qui  ont  été  nommées  dans  le  service  intérieur  au  ministère  des  Postes,  par  le 
gouvernement  actuel,  ainsi  que  les  noms  des  personnes  ainsi  nommées,  les  fonctions 
auxquelles  chacune  d'elles  a  été  appelée  et  les  appointements  de  chacune  ;  combien  d'en- 
tre elles  ont  subi  les  examens  du  service  civil,  et  combien  ne  les  ont  pas  subis,  avec  les 
noms  dans  chaque  cas.     Présentée  le  1er  avril   1914. — M.  Proulx .  .    ..    ..Pas  imprimée. 

104#.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  décembre  1912,  pour  état 
indiquant,  pour  chaque  département  du  gouvernement,  les  noms,  adresses  postales,  em- 
plois et  salaires  de  toutes  personnes  employées  dans  le  service  intérieur,  et  le  service 
extérieur,  et  de  toutes  personnes  ne  faisant  pas  partie  du  service  civil,  employées  par  le 
gouvernement  dans  quelque  département,  depuis  le  10  octobre  1911.  (et  pour  les  cas 
où  il  n'y  a  pas  eu  de  commission  d'enquête) — qui  ont  été  renvoyées  du  service  par  voie 
de  destitution,  de  mise  à  la  pension  ou  autrement,  avec  mention  dans  chaque  cas  du 
mode  de  destitution  et  des  raisons  données  à  cet  effet  et  de  la  longueur  de  l'avis  donné 
aux  personnes  renvoyées,  ainsi  que  du  chiffre  de  la  pension  ou  de  "la  gratification,  s'il 
y  a  ;  aussi  faisant  connaître  le  nom,  l'âge,  le  poste  et  le  salaire  ou  rémunération  de 
chaque  personne  admise  dans  le  service  civil  en  remplacement  des  fonctionnaires  des- 
titués, ou  par  suite  de  tel  renvoi.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Murphy. 

Pas  imprimée. 

104/i.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  avril  1914,  pour  relevé  faisant  connaî- 
tre combien  de  certificats  pour  promotion  ont  été  demandés  aux  commissaires  du  service 
civil  depuis  le  31  mars  1913  ;  combien  de  certificats  de  cette  nature  ont  été  accordés,  et 
en  faveur  de  qui  ;  combien  de  certificats  de  cette  nature  ont  été  refusés,  et  pour  quelles 
personnes  ;  et  quelles  raisons  ont  été  données  dans  chaque  cas  de  refus.  Présentée  le 
16  avril  1914. — M.  Carroll : Pas  imprimée. 


104i.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 
naître quels  sont  les  appointements  de  chacun  des  sous-ministres  ;  combien  de  commis 
ou  employés  sont  sous  les  ordres  de  chacun  des  sous-ministres,  ou  sur  lesquels  le  sous- 
ministre  est  censé  exercer  sa  surveillance  ;  quels  sont  les  appointements  du  commis- 
saire des  douanes,  et  depuis  combien  de  temps  il  a  été  employé.  Présentée  le  23  avril 
1914. — M.  Chisholm  (Invemess) Pas  imprimée. 

105.  Etat  soumis  en  vertu  de  l'article  88   du  chapitre   62,   S.R.C.,   qui   ordonne   au  ministre  de 

l'Intérieur  de  déposer  chaque  année  un  rapport  relatif  à  la  boisson  entrée  dans  les  Ter- 
ritoires et  venant  de  tout  autre  pays  que  le  Canada,  par  une  permission  écrite  spéciale 
du  commissaire  des  Territoires  du  Nord-Ouest.  Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  le 
27  janvier  1914 Pas  imprimé. 

106.  Septième   rapport   conjoint   des   commissaires   chargés   de   la   démarcation   du   méridien   du 

141e  degré  de  longitude  ouest.     Présenté  par  l'honoiable  M.  Roche,  le  28  janvier  1913. 

Pas  imprimé. 

107.  Relevé  faisant  connaître  la  quantité  de  terres  vendues  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 

Canadien    du   Pacifique,    pendant   l'année   terminée:   le    1er   octobre   1913.      Présenté   par 

l'honorable  M.  Roche,  le  28  janvier  1914 Pas  imprimé. 

i 

108.  Règlements  concernant  le  service  des   colis  postaux,    1914.      Présentés  par  l'honorable   M. 

Pelletier,  le  28  janvier  1914 Pas  imprimés. 

109.  Rapport    des    commissaires    de    l'Economie    interne    de    la    Chambre    des    Communes    pour 

1912-13,  aux  termes  de  la  règle  9.  Présenté  par  Son  Honneur  l'Orateur,  le  2  février 
1913 pas  imprimé. 

110.  Décrets  du  conseil  qui  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada,  entre  le  1er  octobre  1912 

et  le  30  novembre  1913,  conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  des  réserves  fores- 
tières fédérales  et  des  parcs,  article  19,  chapitre  10,  1-2  Gccrge  V.  Présentés  par  l'ho- 
norable M.   Roche,   le   2   février  1914 Pas  imprimés. 
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110a.  Décrets  du  conseil  qui  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada,  entre  le  1er  octobre 
1912  et  le  30  novembre  1913,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  5  de  la  Loi  des 
arpentages  fédéraux,  chapitre  21,   7-8  Edouard  VII Pas  imprimés. 

110&.  Relevé  des  décrets  en  conseil  qui  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada,  entre  le  1er 
octobre  1912  et  le  30  novembre  1913,  sous  le  régime  de  l'article  77  de  la  Loi  des  terres 
fédérales,  chapitre  20  des  Statuts  du  Canada,   1908 Pas  imprimés. 

110c  Décrets  du  conseil  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  et  la  Gazette  de  la  Colombie-Bri- 
tannique, entre  le  1er  octobre  1912  et  le  30  novembre  1913,  sous  le  régime  des  disposi- 
tions du  paragraphe  (d)  de  l'article  38  des  Règlements  concernant  l'arpentage,  l'admi- 
nistration, la  disposition  et  la  gérance  des  terres  publiques  du  Canada  dans  la  zone  de 
40  milles  des  chemins  de  fer  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique.  Présentés 
par  l'honorable  M.  Roche,  le  2  février  1914 Pas  imprimés. 

llOd.  Copies  de  tous  les  décrets  du  conseil,  plans,  documents  et  correspondance,  qui  doivent 
être  soumis  à  la  Chambre  des  Communes,  en  vertu  d'une  résolution  adoptée  le  20  février 
1882,  depuis  la  date  de  la  dernière  production  de  tels  documents  en  vertu  de  cette  réso- 
lution.    Présentées  par  l'honorable  M.  Roche,  le  28  janvier  1914 Pas  imprimées. 

110e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
papiers,  rapports  d'inspecteurs  de  homesteads,  déclaration  et  tous  autres  documents 
se  rapportant  en  quelque  manière  à  l'inscription  de  homestead,  de  James  Bruce  pour  le 
|  sud-est  de  la  section  36,  township  49,  rang  27,  à  l'ouest  du  2e  méridien,  et  a  sa  can- 
cellation.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Neely Pas  imprimée. 

110/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments se  rapportant  à  la  disposition  du  \  sud-est  de  la  section  lf..  township  25,  rang  5, 
à  l'ouest  du  5e  méridien.     Présentée  le  10  mars  1914. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

110#.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914.  pour  copie  de  tous  papiers 
se  rapportant  au  |  sud-ouest  23-16-12  à  l'ouest  du  3e  méridien.  Présentée  le  10  mars 
1914. — M.  Knowles Pas  imprimée. 

llOTi.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments relatifs  au  \  N.-E.  de  la  section  22,  township  11,  rang  5,  à  l'ouest  du  3e  méri- 
dien.    Présentée  le  23  mars  1914.- — ili".  Knowles Pas  imprimée. 

110L  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
télégrammes  et  papiers  concernant  les  terrains  houillers  situés  dans  28-19.  27-18,  27-17 
et  28-18  à  l'ouest  du  4me  méridien.     Présentée  le  21  avril  1914. — M.  Buchanan. 

Pas  imprimée. 

110;.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie 
de  tous  documents  relatifs  au  J  N.-E.  de  la  section  22,  township  11,  rang  5,  à  l'ouest 
du  3me  méridien.     Présentée  le  5  mai  1914. — M.   Knoxclcs Pas  imprimée. 

HOfc.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Couverneur  général,  en  date  du  20  avril 
1914,  pour  copie  de  tous  documents,  lettres,  télégrammes,  papiers,  arrêtés  du  conseil  et 
projets  de  vente  se  rattachant  à  la  vente  par  le  gouvernement  du  Canada  des  terres 
suivantes  dans  la  zone  du  chemin  de  fer  dans  la  Colombie- Anglaise,  savoir:  townships 
23  et  24,  rang  18  ;  townships  23  et  24,  rang  19  ;  townships  24  et  25,  rang  10  ;  townships 
25,  26  et  27,  rang  21  ;  townships  26  et  27,  rang  22,  tous  à  l'ouest  du  orne  méridien.  Pré- 
sentée le  18  mai  1914. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

WQl.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914.  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, lettres,  etc.,  dans  le  ministère  de  l'Intérieur,  concernant  le  \  N.-O.  de  la  sec- 
tion 20,  township  4,  rang  16,  à  l'ouest  du  2me  méridien.     Présentée  le  1S   mai  1914. — 

M.  Turriff Pas  imprimée. 

• 

110m.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
lettres,  télégrammes,  etc.,  dans  le  ministère  de  l'Intérieur,  concernant  la  |  X. — 1-3-16, 
à  l'ouest  du  2me  méridien.     Présentée  le   18  mai   1914. — M.    Turriff..    ..Pas  imprimée. 

111.  Correspondance  entre  le  gouvernement  impérial  et  celui  du  Canada,  ainsi  que  les  autres 
documents,  en  ce  qui  concerne  la  naturalisation  impériale.  Présentée  par  l'honorable 
M.  Doherty,  le  4  février  1914 Pas  impr 

111a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance et  documents,  ou  autres  renseignements  concernant  l'adoption  d'une  loi  dans 
la  Grande-Bretagne   et  les   différents  dominions  pourvoyant   a   L'uniform 
naturalisation.     Présentée  le  18  février  1914. — M,   Macdonald Pas  imp: 
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112.  Etat  du  nombre  moyen  des  hommes  de  la  police  du  Canada  employés  à  ce  service  pendant 

chaque  mois  de  l'année  1913  et  du  montant  de  leur  rémunération  et  frais  de  route,  en 
conformité  de  l'article  6,  paragraphe  2  du  chapitre  92,  Statuts  révisés  du  Canada- 
Présente  par  l'honorable  M.  Doherty,  le  5  février  1914 Pas  imprimé. 

113.  Convention    conclue   entre,  le   gouvernement    canadien    et   la    compagnie    The   Royal   Mail 

Steam  Packet  Company,  pour  un  service  de  paquebots  à  vapeur  entre  le  Canada  et  îgs 
Indes  Britanniques  Occidentales.     Présentée  par  l'honorable  M.  Foster,  le  9  février  1914. 

Pas  imprimée. 

114.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  2  février   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître les  changements  apportés  au  projet  original  concernant  le  terminus  du  Trans- 
continental dans  la  cité  de  Québec  ;  le  coût  estimatif  du  dit  projet  ;  et  le  coût  estimatif 
du  dit  terminus  d'après  le  nouveau  projet.     Présentée  le  10  février  1914. — M.  Graham. 

Pas  imprimée. 

114a.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  23  fêrrler 
1914,  pour  copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  commissaire  du  chemin  de 
fer  National-Transcontinental  et  le  ministre  des  Chemins  de  fer,  et  entre  le  commis- 
saire du  chemin  de  fer  National-Transcontinental  et  le  chemin  de  fer  du  Pacifique-Ca- 
nadien, concernant  les  termini  conjoints  à  Québec  ;  aussi,  copie  de  l'arrêté  du  conseil 
concernant  les  termini  à  Québec  et  de  l'arrangement  final  à  ce  sujet.  Présentée  le  16 
mars  1914. — M.  Graham Pas  imprimée. 

114b.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  toutes  con- 
ventions conclues  entre  le  département  des  Chemins  de  fer  ou  la  Commission  du  Trans- 
continental et  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique  touchant  l'érec- 
tion d'une  gare  conjointe  au  Palais,  cité  de  Québec  ;  et  de  toute  la  correspondance  rela- 
tive à  ce  sujet.     Présentée  le  20  mars  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

115.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  relevé  faisant  con- 

naître combien  de  commissaires  ont  été  nommés  par  le  gouvernement  aux  fins  de  tenir 
des  enquêtes,  depuis  le  10  octobre  1911  ;  quels  sont  leurs  noms  ;  quelle  somme  a  été 
payée  à  chaque  commissaire,  jusqu'au  21  novembre  1912,  et  combien  de  ces  commis- 
saires reçoivent  encore  des  émoluments,  et  quels  sont  leurs  noms.  Présentée  le  10 
février  1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

116.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913,  pour  copie  de  tous  papiers. 

documents,  correspondance,  etc.,  concernant  toutes  les  demandes  adressées  depuis  le 
1er  novembre  1911,  au  département  des  Douanes  ou  à  celui  des  Finances  pour  la  sus- 
pension temporaire  de  l'application  des  articles  dits  dumping  clauses  de  la  loi  du  tarif 
douanier  au  sujet  des  tiges  à  fils  métalliques  ou  tout  autre  produit  ou  article.  Pré- 
sentée le  10  février  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

117.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  janvier  1913,  pour  copie  de  tous  les  con- 

trats, propositions,  offres,  conventions,  rapports,  estimations,  lettres,  télégrammes  et 
autres  documents  en  la  possession  du  département  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux, 
ou  du  premier  ministre  du  Canada,  ou  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administra- 
tion, ou  dans  leurs  archives,  depuis  le  premier  jour  de  janvier  1910,  se  rapportant  en 
quoi  que  ce  soit  à  la  question  ou  proposition  de  l'acquisition  de  toutes  les  lignes,  ou  de 
l'une  quelconque  des  lignes  de  chemin  de  fer  qui  se  raccordent  avec  l'Intercolonial  ie 
long  de  son  parcours,  et  qui  remplissent  le  rôle  de  lignes  auxiliaires  de  ce  chemin  de 
de  fer,  par  voie  de  location,  d'achat  ou  autrement  ; — aussi,  copie  de  toutes  les  proposi- 
tions, offres,  requêtes,  demandes,  mémoires  et  autres  documents,  lettres,  télégrammes, 
correspondance,  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  l'acquisition  de  l'Intercolonial  par 
une  compagnie  de  chemin  de  fer,  ou  à  l'obtention  de  droits  de  circulation  conjointe,  ou 
à  la  location,  ou  à  l'obtention  d'un  privilège  quelconque  par  toute  compagnie  de  chemin 
de  fer  en  vue  de  la  circulation  de  ses  convois  sur  la  voie  de  l'Intercolonial,  qui  peuvent 
se  trouver  en  la  possession  du  département  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou  du 
premier  ministre,  ou  de  l'un  ou  l'autre  des  départements  de  l'administration.  Présentée 
le  10  février  1914. — M.  Emmerson.  . Pas  imprimée. 

117».  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 
respondance, mémoires,  pétitions,  rapports  d'ingénieurs  et  autres  documents  échangés 
depuis  la  dernière  session  par  ou  au  nom  des  propriétaires  du  chemin  de  fer  Québec  et 
Oriental  et  du  chemin  de  fer  Atlantique,  Québec  et  Occidental  et  le  département  des 
Chemins  de  fer  et  des  Canaux  en  vue  de  l'acquisition  par  le  gouvernement  de  ces  lignes 
ferrées  comme  embranchements  ou  réseaux  alimentaires  du  chemin  de  fer  Intercolonial. 
— Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

117&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
télégrammes,  pétitions,  rapports,  correspondance  et  autres  documents  en  la  possession 
de  quelque  département  du  gouvernement  ou  de  quelque  membre  du  gouvernement  con- 
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cernant  ou  se  rapportant  en  quelque  manière  au  projet  de  construction  d'un  tronçon  de 
ligne  ou  d'un  garage  pour  relier  le  quai  public  de  Sackville,  N.-B.,  au  chemin  de  fer 
Intercolonial  à  cet  endroit  ;  et  aussi,  copie  de  toutes  lettres,  télégrammes  et  autre  cor- 
respondance échangés  entre  toute  personne  ou  personnes  et  tout  membre  quelconque  du 
gouvernement.     Présentée  le  11  mars  1914. — M.  Ernmerson Pas  imprimée. 

117c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  décembre  1912,  pour  copie  du  rapport 
de  M.  Tessier,  du  département  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  sur  le  projet  de  cons- 
truire une  voie  ferrée  d'Orangedale  à  Chéticamp,  dans  le  comté  d'Inverness  ;  et  de  tous 
les  mémoires,  requêtes  et  correspondance  au  sujet  de  cette  ligne  projetée.  Présentée  le 
17  mars  1914. — M.  Chisholm  (Antigonish) Pas  imprimée. 

117  d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  .du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents  suivants:  requêtes,  correspondance,  relevés  d'ingénieurs  et  tous  autres  rap- 
ports en  la  possession  du  gouvernement,  se  rapportant  à  la  ligne  de  diversion  projetée 
de  l'Intercolonial  à  partir  d'un  point  à  ou  près  de  la  station  de  Linwood,  et  traversant 
le  district  de  Linwood,  Cape-Jack,  et  le  village  de  Havre-au-Bouche  ;  et  plus  spéciale- 
ment des  requêtes  et  rapports  concernant  cette  diversion  reçus  au  cours  des  années  1S87 
et  1891,  ou  vers  ces  époques.     Présentée  le  7  avril  1914. — 3/.  ChisJwhn  (Antiponish  ). 

Pas  imprimée. 

117e  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  sommaire  faisant 
connaître  les  noms  des  entrepreneurs  dont  les  soumissions  ont  été  acceptées,  avec  la 
liste  des  prix  respectifs,  et  à  qui  l'Intercolonial  a  accordé  l'entreprise  de  construire  la 
double  voie  entre  la  courbe  de  la  Chaudière  et  Saint-Romuald,  Que.,  sur  la  ligne  de 
déviation  entre  Nelson  et  la  jonction  Derby,  N.-B.  ;  la  ligne  de  déviation  ou  tronçon 
entre  North-Sydney  et  Leitche's-Creek,  N.-T.  ;  et  copie  des  rapports,  correspondance  et 
recommandations  se  rapportant  à  l'adjudication  respective  de  ces  contrats,  avec  l'esti- 
mation respective  du  coût  de  ces  travaux.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  Ernmerson. 

Pas  imprimée. 

117/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  mémoi- 
res, instructions  et  autorisations  du  ministre  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  depuis 
le  11  octobre  1911,  concernant  l'élimination  des  rampes  actuelles  et  le  remplacement  des 
ponts  légers  par  des  constructions  plus  résistantes  en  acier  sur  la  ligne  du  chemin  de 
fer  Intercolonial  ;  et  aussi,  copie  de  tous  mémoires,  recommandations  et  rapports  de 
F.  P.  Gutelius  ou  du  bureau  de  direction  du  chemin  de  fer  Intercolonial  à  ce  sujet. 
Présentée  le  6  mai  1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

118.  Mémoire  sur  la  réclamation  spéciale  de  la  part  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  au  sujet  de  sa 

représentation  dans  la'  Chambre  des  Communes.  Présenté  par  l'honoraN.  M.  Foster, 
le  10  février  1914 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

118»  Mémoire,  de  la  part  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nouveau-Brunswick  et  de  l'Ile-du-Prince- 
Edouard  réclamant  le  droit  d'avoir  leur  représentation  originale  dans  la  Chambre  des 
Communes.     Présenté  par  l'honorable  M.  Foster,  le  10  février  1911. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

119.  Procès-verbaux   et   résolutions   adoptés  lors   de   la   dernière   Conférence  provinciale.     Pré- 

sentés par  l'honorable  M.  Foster,  le  10  février  1914. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

120.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  juin  1913,  pour  copie  de  la  réclamation 

de  Pacifique  Leroux  pour  dommages  subis  par  suite  de  l'enlèvement  d'un  pont  sur  le 
canal  de  Soulanges,  et  de  tous  rapports  et  correspondance  à  ce  sujet.  Présentée  le  12 
février  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

121.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  janvier  1913.  pour  copie  de  tous  plans, 

propositions,  diagrammes,  devis,  rapports,  explorations,  pétitions,  correspondance,  let- 
tres, télégrammes  et  autres  communications  et  documents  dans  le  département  des 
Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  se  rapportant  en  quelque  manière  au  service  projeté 
d'un  bac  à  vapeur,  en  toutes  saisons  de  l'année,  entre  le  Nouveau-Brunswick  ou  la  Nou- 
velle-Ecosse et  l'Ile-du-Prince-Edouard,  devant  opérer  le  raccordement  de  l'Intercolo- 
nial et  du  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  en  transportant  les  trains  de  l'autre 
côté  du  détroit  de  Northumberland  ; — aussi,  état  donnant  l'estimation  détaillée  du  coût 
total  de  l'établissement  du  dit  bac  a  vapeur.  Présentée  le  12  février  1914. — M 
merson Pas  imp 

121«  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  décembre  1912.  pour  copie  de  toutes 
lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  l'établissement  d'un  bac  à  vapeur 
pour  traverser  les  trains  entre  l'Ile-du-Prince-Edouard  et  la  terre  ferme,  du  rapport  ou 
des  rapports  de  tout  ingénieur  ou  expert  au  sujet  de  ce  projet,  du  coût  estimatif  du 
projet,   des   annonces  demandant   des   soumissions,    de   tous   plans. 
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projetés,  de  toutes  soumissions  reçues  à  la  suite  de  la  publication  d'annonces,  des  rap- 
ports des  fonctionnaires  sur  ces  soumissions,  et  de  toutes  données  en  la  possession  du 
département  au  sujet  du  dit  projet.     Présentée  le  12  février  1914.— M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

122.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître le  chiffre  total  de  la  dette  sous  forme  d'emprunts  temporaires  au  dernier  jour 

de  chaque  mois  de  la  période  écoulée  entre  le  1er  mai  1913  et  le  31  décembre  1913,  avec 

,     mention,    en   chaque   cas,   du  taux   de  l'intérêt  payé   sur   ces   emprunts   durant   la   dite 

période.     Présentée  le  12  février  1914.— M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée.. 

123.  Rapport   de   la   Commission   royale   chargé   de   faire   une   enquête   sur   la   construction   du; 

National-Transcontinental,  avec  les  témoignages  entendus  et  pièces  à  l'appui  remises  èi 
la  dite  commission.     Présenté  par  l'honorable  M.  Cochrane,  le  12  février  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

123«-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  du  transport 
fait  par  M.  P.  et  J.  T.  Davis,  en  septembre  1909,  des  contrats  numéros  16  et  17  sur  le 
chemin  de  fer  Transcontinental-National  à  O'Brien,  Fowler  et  McDougall,  et  de  l'ap- 
probation donnée  par  les  dits  commissaires  à  ce  transport  durant  le  dit  mois  de  septem- 
bre 1909.     Présentée  le  4  mars  1914. — M.  Graham Pas  imprimée. 

123b.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  février  19l4,  pour  copie  du  contrat 
accordé  à,  M.  Joseph  Gosselin  pour  la  construction  des  ateliers  des  voitures  et  des 
remises  à  locomotives  à  Saint-Malo,  et  de  tous  les  télégrammes,  lettres  et  correspon- 
dance entre  le  département  et  M.  W.  J.  Press,  ingénieur-mécanicien,  ou  l'ingénieur  en 
chef,  relativement  au  changement  apporté  au  prix  de  85  cents  par  verge  cube  pour 
l'excavation  ordinaire,  qui  a  été  porté  à  $2.30  par  verge  cube  pour  la  terre  gelée.  Pré- 
sentée le  11  mars  1914. — M.  Graham Pas  imprimée. 

123c.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  16  février 
1914,  pour  copie  de  tous  papiers  se  rapportant  de  quelque  manière  que  ce  soit  aux  sou- 
missions, au  contrat  original  et  au  contrat  modifié  de  M.  Joseph  Gosselin  pour  la  cons- 
truction des  usines  à  locomotives  et  wagons  à  Saint-Malo,  Québec  ;  ainsi  que  copie  des 
annonces  de  demandes  de  soumissions,  du  devis,  du  contrat,  du  contrat  modifié,  des 
rapports  des  ingénieurs,  des  recommandations  au  conseil,  des  arrêtés  du  conseil,  lettres, 
télégrammes,  minutes  ou  rapports  d'entrevue,  et  de  tous  documents  relatifs  au  contrat 
ou  aux  amendements  qui  y  ont  été  apportés.     Présentée  le  11  mars  1914. — M.  Graham. 

Pas  imprimée. 

123<2-  Réponse  à  une  adresse  de  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  23  février 
1914,  pour  copie  de  toute  correspondance  concernant  la  nomination  de  MM.  Lynch- 
Staunton  et  Gutelius  comme  commissaires  chargés  de  faire  une  enquête  sur  le  coût  de 
la  construction  de  la  division  du  chemin  de  fer  National-Transcontinental  ;  aussi,  copie 
de  l'arrêté  du  conseil  les  nommant.     Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Graham. 

Pas  imprimée. 

123e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  du  rapport  de 
Geo.  S.  Hodgins,  de  New- York,  en  date  du  10  juin  1912,  concernant  les  ateliers  de 
Transcona,  du  chemin  de  fer  National-Transcontinontal.  Présentée  le  19  mars  1914. — ■ 
M.  Graham • Pas  imprimée 

123/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  des  plans  et 
profils  préparés  par  les  ingénieurs,  se  rapportant  à  la  construction  projetée  du  Trans- 
continental d'un  endroit  nommé  Sainte-Claire,  comté  de  Dorchester,  entre  le  vingtième 
et  trentième  mille,  à  l'est  du  pont  de  Québec,  passant  par  les  paroisses  de  Saint- 
Malachie,  Standon,  Cranborne,  Sainte-Germaine  et  Sainte- Justice  et  traversant  les 
cantons  Panet,  Rolette  et  Talon  pour  se  diriger  vers  Sainte-Perpétue,  sur  le  105me 
mille  à  l'est  du  pont  de  Québec,  et  aussi  copie  des  renseignements,  rapports,  sur  la 
nature  du  terrain,  la  richesse  en  bois  et  en  minerais  des  lieux  traversés  par  les  ingé- 
nieurs et  démontrant  ce  qu'aurait  coûté  le  chemin  de  fer,  par  mille,  s'il  eut  été  cons- 
truit dans  cette  région.     Présentée  le  7  avril  1914. — M.  Sévigny Pas  imprimée. 

123</.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  toutes  corres- 
pondances, messages,  requêtes  et  autres  documents  concernant  le  site  et  la  construc- 
tion d'une  station  au  village  de  Saint-Eleuthère,  sur  le  chemin  de  fer  Transcontinental- 
National.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska) .  .    ..Pas  imprimée. 

1237*.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  pour  un  relevé  indiquant: — 

1.  Quel  genre  d'outillage  pour  le  service  du  charbon  a  été  installé  sur  la  ligne  du 
National-Transcontinental  ; 

2.  Combien  il  y  a  de  ces  installations  ; 

3.  Où  elles  ont  été  établies; 
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4.  Des  soumissions  ont  été  demandées  à  cet  égard  ; 

5.  Le  nom  et  l'adresse  du  plus  bas  soumissionnaire  ; 

6.  Qui  a  fourni  cet  outillage,  et  à  quel  prix.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  ilac- 
donald Pas  imprimé*. 

124.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  février 

1914,  pour  copie  de  toutes  décisions  du  Bureau  des  commissaires  des  chemins  de  fer  ren- 
dues le  ou  après  le  10  octotbre  1911  au  sujet  desquelles  appel  a  été  porté  devant  le 
Gouverneur  en  conseil,  et  copie  de  toutes  décisions  du  Gouverneur  en  conseil  sur  les  dits 
appels.     Présentée  le   13   février   1914. — M.   Sinclair Pas  imprimée. 

125.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  règles 

et  de  tous  règlements  faits  et  passés  par  le  conseil  avec  la  sanction  du  ministre  aux 
termes  de  la  "  Loi  de  la  caisse  de  prévoyance  des  employés  des  chemins  de  fer  Interco- 
lonial et  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ",  conformément  à  l'article  8  de  la  dite  loi.  Pré- 
sentée le  13  février  1914. — M.  Emmerson- Pas  impr 

125»-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  détaillé  des  pro- 
cédures du  conseil  de  la  Caisse  de  prévoyance  depuis  le  1er  janvier  1912  jusqu'à  date, 
avec  les  noms,  domiciles  et  la  nature  de  l'emploi  des  personnes  qui  ont  demandé  leur 
mise  à  la  retraite  en  vertu  des  dispositions  de  la  Loi  de  la  Caisse  de  prévoyance  des 
employés  des  chemins  de  fer  Intercolonial  et  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ;  aussi,  état 
donnant  les  noms  des  retraités  pendant  cette  période,  le  montant  de  leur  allocation  de 
retraite  respective,  la  durée  de  leur  service,  leur  âge  et  la  totalité  des  charges  annuelles 
imputables  sur  les  dits  fonds  en  vertu  de  la  dite  loi.  Aussi,  copie  de  toutes  lettres,  cor- 
respondance, documents  ou  autres  papiers  concernant  les  dites  demandes  et  ret- 
conservés  dans  les  dossiers  du  département  des  Chemins  de  fer,  soit  à  Moncton,  soit  à 
Ottawa.  Aussi,  copie  de  toutes  lettres,  correspondance,  pétitions  ou  autres  documents 
adressés  au  ministre  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  et  reçus  par  lui,  ou  le  dé; 
ment  ou  quelqu'un  de  ses  officiers,  ou  quelque  membre  du  gouvernement  ou  du  Parle- 
ment, ou  autre  personne  chargée  de  la  distribution  du  patronage  du  gouvernement  ou 
des  chemins  de  fer,  ou  toute  personne  ou  personnes,  club  ou  associations  prétendant 
avoir  la  distribution  du  dit  patronage,  et  copie  de  toutes  réponses  faites  à  ces  lettres, 
pétitions  ou  autres  communications.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imp 

126.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  règles 

et  de  tous  montants  des  recettes  et  des  dépenses  sur  l'Intercolonial  au  cours  des  mois 
d'avril,  de  mai  et  de  juin  1913,  respectivement,  avec  mention  distincte  du  revenu  pro- 
venant du  trafic  des  voyageurs,  des  marchandises,  des  malles,  des  messageries,  et  reve- 
nus divers,  respectivement,  ainsi  que  le  total  du  revenu  durant  cette  période  ;  aussi,  les 
mêmes  renseignements  pour  les  mois  correspondants  de  1912,  avec  le  total  des  recettes 
pour  cette  dernière  période;  aussi,  un  relevé  faisant  connaître  les  frais  d'exploi; 
ou  dépenses  pour  les  mois  d'avril,  de  mai  et  de  juin  1913,  respectivement,  avec  men- 
tion distincte  de  la  dépense  pour  le  maintien  do  la  voie  et  les  constructions,  l'entretien 
de  l'équipement,  de  trafic  et  de  transport,  et  dépenses  générales,  et  le  total  de  la  dé- 
pense au  cours  de  cette  période;  aussi,  les  mêmes  renseignements  pour  les  mois  corres- 
pondants de  1912,  y  compris  le  total  global  pour  cette  même  période  ;  aussi,  le  coût  par 
tonne-mille  du  transport  des  marchandises  au  cours  des  mêmes  périodes  susmer 
nées  en  1912  et  1913.     Présentée  le  13  février  1914. — M.  Emmerson  .  .    ..Pas  impri 

126«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  état  du  revenu  total 
du  chemin  de  fer  Intercolonial  durant  l'année  1912  et  1913,  en  mettant  séparément  le 
revenu  de  Campbellton  et  tous  les  points  à  l'ouest  de  Campbellton,  et  celui  des  stations 
à  l'est  de  Campbellton  jusqu'à  Halifax,  sur  la  voie  principale,  y  compris  les  embran- 
chements à  l'est  de  Campbellton,  mais  exceptant  le  chemin  de  "fer  de  l'Ile-du-P; 
Edouard.     Présentée  le  17  mars  1914. — 31.  Boulay Pas  impr 

128&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1913,  pour  relevé  faisant 

naître  les  recettes  totales  de  l'Intercolonial,  sur  la  division  n°  3,  provenant  du  trafl 
voyageurs,  pour  les  années  civiles  1911,  1912  et  1913.  respectivement,  et  quelles  or 
les   recettes   mensuelles   de   ce   même   trafic   des   années   susdites  ;    les   dépenses    U  : 
découlant  de  ce  même  trafic  sur  cette  division  au  cours  de  chacune  des  années 
et  pour  chaque  mois  de  la  même  période;  le  surplus  et  l'écart  provenant  d< 
trafic  pour  chaque  année,  et  chaque  mois,  de  cette  même  période,  sur  cette  division 
entre  Saint- Jean  et  Halifax;  aussi,  le  revenu  et  les  dépenses  se  rattachant  a  I 
tion  de  ce  même  trafic  au  cours  des  mois  de  décembre  1913  et  de  janvier  1914.  se; 
ment;  de  plus,  les  recettes  globales  provenant  du  service  de  transport  des  voyi 
décembre  1913   et  janvier  1914,  respectivement,   et  les  dépenses  globales  du  i 
vice  pour  ces  mêmes  mois.     Aussi,  copie  de  tous  les  rapports,  états,  tableaux,  lettn 
correspondance  touchant  les  recettes,  les  dépenses,  le  surplus  ou  les  pertes,  relevant  de 
cette  division  en  ce  qui  concerne   le   trafic  des   marchandises   ou   d<  s 
sentée  le  7  avril  1914. — M.  Emmerson Pas  impri 
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127.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  faisant  connaître 

les  noms  des  employés  de  toutes  les  catégories  sur  le  canal  de  Soulanges,  durant  V& 
saison  de  navigation,  dans  la  partie  qui  s'étend  du  pied  du  canal  au  premier  pont,  la 
fonction  qu'ils  occupent,  le  salaire  qui  est  attaché  et  la  date  de  leur  engagement.  Pré- 
sentée le  13  février  1914.— M.  Boyer Pas  imprimée, 

128.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en   date  du   2  février   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître : — 

1.  Les  noms  de  toutes  les  personnes  de  qui  ont  été  expropriées  des  terrains  ou  pro- 
priétés pour  des  fins  de  droit  de  passage  ou  de  stations  en  rapport  avec  l'embranche- 
ment de  l'Intercolonial  allant  de  Dartmouth  à  Dean-Settlement  ; 

2.  La  quantité  de  terrain  ou  propriété  ainsi  exproprié  ; 

3.  Le  montant  payé  ou  offert  à  cette  ou  à  ces  personnes  pour  ce  terrain  ou  pro- 
priété dans  les  cas  où  tel  paiement  ou  telle  offre  ont  eu  lieu.  Présentée  le  13  février 
1914.— M.  Maclean  (Halifax) p«s  imprimée. 

129.  Copie  de  la  convention  internationale  pour  la  sécurité  en  mer.     Présentée  par  l'honorable 

M.  Hazen,  le  16  février  1914. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

129a.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  février 
1914,  pour  copie  de  toute  correspondance  avec  les  autorités  impériales  ou  quelques  orga- 
nisations commerciales  au  sujet  de  la  protection  de  la  vie  sur  l'océan,  et  copie  de  l'arrêté 
du  conseil  nommant  des  représentants  du  Canada  à  la  Conférence  internationale  pour 
la  protection  de  la  vie  en  mer.     Présentée  le  20  février  1914.— Sir  Wilfrid  Laurier. 

Pas  imprimée. 

130.  Réponse  à  un   ordre  de  la   Chambre,   en  date  du   9   février   1914,    pour   copie  de   tous  les 

comptes,  notes,  reçus  et  pièces  justificatives  en  rapport  avec  les  services  de  N.  W. 
White,  au  cours  de  1912  et  1913,  en  qualité  de  commissaire  chargé  de  faire  une  enquêta 
au  sujettes  terres  des  sauvages  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique.  Pré- 
sentée le"  17  février  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

131.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  enqiaéte 

ou  document  quelconque  concernant  une  réclamation  de  Jean  Ross  ou  Joseph  Rosa,  de 
Amqui,  comté  de  Rimouski,  province  de  Québec,  entre  le  chemin  de  fer  Intercolonial, 
résultant  d'un  accident  arrivé  à  un  cheval,  etc.,  le  10  décembre  1906.  Présentée  le  17 
février  1914. — M.  Boulay Pas  imprimée. 

132.  Copie  de  l'arrêté  du  conseil  nommant  une  commission  pour  faire  une  enquête  sur  le  coût 

de  la  vie.     Présentée  le  17  février  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imjyrumée. 

133.  Relevé  de  la  population  du  Canada  et  de  ses  provinces  et  territoires  dans  les  années  1&Z1, 

1881,  1891,  1901  et  1911,  d'après  les  rapports  des  recensements.  Présenté  par  l'hono- 
rable M.  Borden,  le  17  février  1914 Pas  imprimé. 

134.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1911,  pour  copie  de  toutes  protes- 

tations, s'il  en  est,  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Grand-Tronc-Pacifique  contre- 
les  changements  de  rampes  sur  la  ligne  du  chemin  de  fer  National-Transcontinental 
entre  Winnipeg  et  l'est,  et  les  facilités  terminales  à  Québec  ;  de  toutes  approbations  sub- 
séquentes des  dits  changements,  s'il  en  est,  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Grand - 
Tronc-Pacifique  ;  et  de  toute  correspondance  à  ce  sujet.  Présentée  le  18  février  1914. — 
Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée, 

135.  Copie  du  second  rapport  intérimaire  de  la  Commission  royale  sur  les  ressources  naturelles,. 

le  commerce  et  la  législation  de  certaines  parties  des  dominions  de  Sa  Majesté,  et  des 
minutes  de  la  preuve  faite  sur  ces  questions  en  Australie  et  en  Nouvelle-Zélande.  Pré- 
sentée par  l'honorable  M.  Foster,  le  18  février  1914 Pas  imprimée. 

136.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,   en  date  du  27  janvier  1914,  pour  rapport  annuel  fait  en 

janvier  1913  par  la  Central  Railway  Company  au  ministère  des  Chemins  de  fer. — 
{Sénat) Pas  imprimée. 

137.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  27  janvier  1914,  pour  rapport  annuel  fait  par  la 

Salisbury  and  Albert  Railway  Company  au  ministère  des  Chemins  de  fer. —  {Sénat). 

Pas  imprimée. 

138.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance et  documents  échangés  entre  le  gouvernement  ou  quelqu'un  de  ses  membres 
ou  de  ses  officiers  et  quelques-uns  des  officiers  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Grand- 
Tronc-Pacifique,  au  sujet  des  questions  soumises  à  sir  Wm  White  par  le  gouvernement, 
la  commission  du  Transcontinental  ou  la  commission  chargée  de  faire  une  enquête  sur 
la   construction   du  chemin   de   fer   National-Transcontinental  ;    et   aussi,    copie   de  towte 
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correspondance  échangée  entre  quelque  nombre  ou  officier  de  l'une  ou  l'autre  des  dites 
commissions  et  le  ministère  de  la  Justice  au  sujet  de  ces  questions.  Présentée  le  19 
février  1914. — M.  Graliam Pas  imprimée. 

139.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  faisant  connaître 

les  noms,  les  salaires  et  les  grades  des  secrétaires  particuliers  des  membres  du  gouver- 
nement libéral  au  1er  octtobre  1911,  et  les  noms  des  secrétaires  particuliers  employés 
de  temps  à  autre  par  les  membres  du  gouvernement  actuel,  et  le  salaire  et  le  grade  de 
chacun  d'eux.     Présentée  le  19  février  1914.—  M.   Murphy Pas 

140.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  9   février   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître combien  d'industries  en  lainages  sont  en  opération  en  Canada  ;  où  elles  sont 
situées  dans  quelle  province,  cité,  ville  ou  village  ;  cruel  est  le  nombre  de  personnes  em- 
ployées dans  chacune  ;  et  quel  a  été  le  montant  de  la  production  dans  chaque  établisse- 
ment en  1913.     Présentée  le  19  février  1914.— M.  Verville Pas  impi 

141.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  indiquant  le  nom- 

bre, la  situation  et  la  longueur  en  milles  des  routes  rurales   (s'il  en  est).,  établies  dans 
le  comté  de  Bonaventure  depuis  octobre  1911  jusqu'à  date,  et  copie  de  toutes  dema 
mémoires,    rapports   et   correspondance   à   ce   sujet.      Présentée   le    23    février    1914. — If. 
Mardi  (Bonaventure) Pas  impi 

141«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  relevé  en  foi 

tableaux  du  nombre  de  parcours  de  livraison  postale  rurale  établis  depuis  1911,  y  com- 
pris le  nombre  de  boîtes,  ainsi  que  des  nouveaux  contrats  de  livraison  de  la  malle  ren- 
dus nécessaires  par  l'établissement  de  ces  parcours  dans  chaque  comté.  I  le  23 
février  1914. — M.  Lemieux Pas  impr 

141&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   19   février    1914,   pour  état   indlqi 
nombre  de  routes  postales  rurales  établies  dans  la  Nouvelle- E                    '   ur  nom. 
un   service  epuotidien  sur   quelqu'une   de   ces   routes  a   été  établi.      I 
1914. — M.Sinclair Pas  impi 

141c.   Réponse  à  un  ordre  de  la.  Chambre,  en  date  du  ls  février  1914.  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, requêtes,  lettres,  télégrammes,  etc.,  échangés  entre  qui  épie  ce  soit  et  l< 
ment    des    Postes    concernant    l'établissement    de    la    poste    rurale    dans    la    parois- 
Sainte-Marguerite   de    Blairfindie,    dans   le    comté   de    Saint-Jean    d'Iberville,    y    cc> 
tous  documents,   lettres  et  télégrammes,  etc..   qui  se  rapportent   aux  contrats  de    •■ 
port  de  la  malle  rurale  dans  la  élite  paroisse.      Présentée  le  29  avril  1914.— .1/     D 

Pas    imp 

141^.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  elate  élu  20  avril  1914.  pour  état  indiquant: — 

1.  Si  le  service  postal  a  été  établi  dans  le  comté  ele  Québec,  quand  ielles 
paroisses  du  dit  comté. 

2.  Si    des    soumissions    publiques    ou    autres    ont    été    demandé»,  s    pour    i 

quand,  combien  ont  été  reçues,  de  qui  et  quel  est  le  montant  de  chacune  d'elles,  et 
laquelle  a  été  acceptée. 

3.  Le  prix  de  la  soumission  acceptée,  le  nom  du  soumissionnai!.    Us  conditions  de 
paiement  et  la  durée  du  contrat.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Lâchât 

141e.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril   1914,  pour  copie  de  tous  ; 

lettres  et  pétitions  concernant  l'établissement  d'une  route  postale  rurale  de  Xew-Glas- 
gow  à  Mount-William,  Granton  et  Abercrombie,  comté  de  Pictou.      Prési  I    mai 

1914. — M.  Macdonald Pas  impr, 

141/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  elate  élu  4  mars  1914.  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, télégrammes,  requêtes,  recommandations  et  autres  documents  relativement  ^a 
l'établissement  du  service  de  la  malle  rurale  dans  la  paroisse  de  Saint-Théodore  i 
ton.     Présentée  le   12  juin   1914. — M.  Macdonald Pas   impr 

141#.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  ele  toutes  péti- 
tions, lettres,   télégrammes  et  autres  papiers   concernant  l'établissement   de   si 
livraison  rurale  dans  le  comté  de  Pictou  depuis  le  1er  janvier  1912  :  aussi,  étal  do: 
le  nombre  de  routes,  les  courriers  sur  chaque  route,  les  soumissions  reçues  dans  chaque 
cas  pour  le  dit  service; — aussi,  copie  de  la  correspondance  relative  a  ces  soumissk 
à  leur  acceptation  ;  aussi,  relevé  des  bureaux  de  poste  fermés  ou  qui  devront  être  fermés 
par  suite  de  l'établissement  des  dites  routes.     Présentée  le  12  juin  1914. — .V.  Macdonald. 

Pas  impr 

142.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  lisant  con- 

naître quels  sont  les  nouveaux  bureaux  de  poste  établis  dans  le  comté  de  L'Is 
1911;  le  nom  du  titulaire  de  chacun  d'eux;   quel  revenu  ils  ont  donné;  quelles  ont  été 
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les  dépenses  de  ces  bureaux,  comprenant  le  salaire  et  les  honoraires  du  maître  de  poste, 
et  les  frais  de  transport  de  la  malle  ;  si  ces  bureaux  de  poste  ont  été  demandés  par 
requête  des  contribuables  intéressés  ;  et  si  non,  par-  qui  ;  quelle  est  la  quantité  de  lettres 
et  autres  matières  postales  qui  sont  passées  par  chacun  de  ces  bureaux  depuis  leur  éta- 
blissement.    Présentée  le  23  février  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska) .  .Pas  imprimée. 

142«-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, papiers,  requêtes,  correspondance,  rapports,  etc.,  concernant  l'ouverture  d'un 
bureau  de  poste  sous  le  nom  de  "  Giasson  ",  dans  la  paroisse  de  Saint- Aubert,  comté  de 
L'Islet.     Présentée  le  22  avril  1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska)..    ..    ..Pas  imprimée. 

143.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître les  noms  et  adresses,  rang  et  fonctions  de  toutes  les  personnes  qui  ont  accom- 
pagné le  ministre  de  la  Milice  et  de  la  Défense  à  l'occasion  de  son  voyage  en  Angleterre 
et  sur  le  continent  européen  au  cours  de  l'été  de  1913,  et  dont  les  dépenses  ont  été 
défrayées  en  tout  ou  en  partie  par  le  gouvernement  fédéral,  ou  qui  ont  reçu  un  traite- 
ment ou  rémunération,  pour  la  durée  du  voyage,  avec  mention  de  la  somme  payée  à 
chaque  personne.     Présentée  le  23  février  1914. — M.  Carvell Pas  imprimée. 

144.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1911,  pour  copie  de  toute  corres- 

dance,  télégrammes  et  autres  papiers  dans  le  département  du  Service  de  la  marine  con- 
cernant le  décès  et  les  funérailles,  à  Montréal,  de  Joseph  LeBlanc,  matelot  du  steamer 
de  l'Etat,  le  Canada.     Présentée  le  23  février  1913. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

145.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  2   février   1914,   pour  copie  des  soumis- 

sions reçues  pour  la  construction  d'un  établissement  pour  l'élevage  du  saumon  sur  la 
rivière  Nipissiguit,  comté  de  Gloucester,  N.-B.,  et  du  contrat  accordé  à  cet  effet.  Pré- 
sentée le  23  février  1914. — M.  Turgeon ' Pas  imprimée. 

146.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, télégrammes,  lettre,  requête,  affidavit,  certificat,  rapport,  plainte  et  autres 
documents  se  rapportant  à  la  démission  de  M.  M.  C.  Biais,  officier  recruteur  du  départe- 
ment de  la  Marine  et  des  Pêcheries  aux  chantiers  du  gouvernement  à  Saint-Joseph  de 
Sorel,  et  à  la  nomination  de  M.  A.  P.  Vanasse  à  cette  charge.  Présentée  le  23  février 
1914. — M.  Cardin Pas  imprimée. 

147.  Réponse    à   un    ordre    de    la    Chambre,    en    date    du    9    février    1914,    pour  copie    de    tous 

les  documents,  lettres,  correspondance,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  aux  dif- 
férends industriels,  au  cours  de  l'année  1913,  entre  les  patrons  et  les  employés  de  l'une 
quelconque  des  compagnies  qui  exploitent  des  mines  de  charbon  sur  l'île  de  Vancouver, 
et  aux  difficultés  qui  s'y  sont  produites,  de  toute  correspondance  échangée,  soit  avant 
soit  après  l'année  1913,  au  sujet  de  ces  différends;  et,  particulièrement,  de  toute  corres- 
pondance, lettres,  télégrammes  et  autres  documents,  adressés  au  premier  ministre,  à 
l'honorable  ministre  du  Travail  ou  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  du 
Travail,  ou  provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  personnes  susdésignées,  touchant  les  essais 
de  conciliation  en  rapport  avec  ces  différends,  ou  adressés  à  l'honorable  ministre  de  la 
Milice  ou  à  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  de  la  Milice,  et  à  l'hono- 
rable ministre  de  la  Justice  ou  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  de  la 
Justice,  ou  provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  personnes  susdésignées,  au  sujet  de  l'appel 
sous  les  armes  de  la  milice  en  rapport  avec  ces  différends  ;  et  un  relevé  des  arrestations 
opérées  et  des  sentences  prononcées,  s'il  en  est,  pour  transgressions  des  lois  ;  aussi, 
copie  des  témoignages  entendus  et  des  rapports  des  enquêtes  faites  par  l'honorable  mi- 
nistre du  Travail,  M.  Samuel  Price,  commissaire  nommé  par  le  département  du  Travail, 
et  le  sous-ministre  du  Travail  ;  ainsi  qu'un  relevé  des  dépenses  occasionnées  par  ces 
enquêtes,  et  des  autres  dépenses  encourues  par  l'un  ou  l'autre  des  départements  de 
l'administration  par  suite  de  ces  différends  ou  des  difficultés  qui  en  ont  découlé.  Pré- 
sentée le  23  février  1914. — Sir  W.  Laurier Pas  imprimée. 

147«-  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  février 
1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  lettres,  télégrammes  et  rapports  entre  le  gou- 
vernement et  les  grévistes  et  opérateurs  des  mines  de  houille  dans  la  Colombie-Britan- 
nique depuis  le  commencement  de  la  grève  jusqu'à  date,  et  copie  de  tous  arrêtés  du 
conseil  au  sujet  des  dites  grèves.     Présentée  le  23  février  1914. — M.  Verville. 

#  Pas  imprimée. 

147&.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie 
de  tous  les  documents,  lettres,  correspondance,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  aux  dif- 
férends industriels,  au  cours  de  l'année  1913,  entre  les  patrons  et  les  employés  de  l'une 
quelconque  des  compagnies  qui  exploitent  des  mines  de  charbon  sur  l'île  de  Vancouver, 
et  aux  difficultés  qui  s'y  sont  produites,  de  toute  correspondance  échangée,  soit  avant 
soit  après  l'année  1913,  au  sujet  de  ces  différends;  et,  particulièrement,  de  toute  corres- 
pondance, lettres,  télégrammes  et  autres  documents,  adressés  au  premier  ministre,  à 
l'honorable  ministre  du  Travail  ou  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  du 

71 


4-5  George  V  Liste  des  documents  parlementaires  A.  1914 


VOLUME  28— Suite. 

Travail,  ou  provenant  de  l'un  ou  l'autre  des  personnes  susdésignées,  touchant  les  essais 
de  conciliation  en  rapport  avec  ces  différends,  ou  adressés  à  l'honorable  ministre  de  la 
Milice  ou  à  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  de  la  Milice,  et  à  l'hono- 
rable ministre  de  la  Justice  ou  l'un  ou  l'autre  des  fonctionnaires  du  département  de  la 
Justice,  ou  provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  personnes  susdésignées,  au  sujet  de  l'appel 
sous  les  armes  de  la  milice  en  rapport  avec  ces  différends  ;  et  un  relevé  des  arrestations 
opérées  et  des  sentences  prononcées,  s'il  en  est,  pour  transgressions  des  lois;  aussi, 
copie  des  témoignages  entendus  et  des  rapports  des  enquêtes  faites  par  l'honorable  mi- 
nistre du  Travail,  M.  Samuel  Price,  commissaire  nommé  par  le  département  du  Travail, 
et  le  sous-ministre  du  Travail  ;  ainsi  qu'un  relevé  des  dépenses  occasionnées  par  ces 
enquêtes,  et  des  autres  dépenses  encourues  par  l'un  ou  l'autre  des  départements  de 
l'administration  par  suite  de  ces  différends  ou  des  difficultés  qui  en  ont  découlé.  Pré- 
sentée le  24  février  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

148.  Règlements  approuvés  par  arrêté  du  conseil,  en  date  du  19  janvier  1914,  pour  la  disposi- 

tion des  droits  d'exploitation  du  pétrole  et  du  gaz  naturel  appartenant  à  la  Couronne 
dans  le  Manitoba,  la  Saskatchewan,  l'Alberta,  les  Territoires  du  Nord-Ouest,  le  Terri- 
toire du  Yukon,  la  zorîe  de  chemin  de  fer  dans  la  Colombie-Britannique,  et  dans  les 
limites  du  bloc  contenant  3 à  millions  d'acres  de  terre  acquis  par  le  gouvernement  fédé- 
ral de  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  et  mentionnés  dans  l'alinéa  (b)  de  l'arti- 
cle 3  de  la  Loi  des  terres  fédérales.  Présentés  par  l'honorable  M.  Roche,  le  23  février 
1914 Pas  ivipr 

149.  Règlement  concernant  les  baux  de  pâturage  sur  les  terres  fédérales  vacantes,  etc.      Pré- 

senté par  l'honorable  M.  Roche,  le  23  février  1914 Pas  imp 

150.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9   février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître en  détail  les  sommes  payées  à  Ward  Fisher,  de  Shelburne,  N.-E.,  inspecteur  des 
pêcheries,  années  1912  et  1913,  pour  salaire,  dépenses  de  bureau,  frais  de  voyage  et 
toutes  autres  dépenses.     Présentée  le   24   février  1914. — M.  Maclcan  (Halifax). 

Pas  imprimée. 

151.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  du  rapport  .sur 

les  opérations  de  l'établissement  de  piscifacture  à  Port-Daniel-Ouest  pour  l'année  1913. 
Présentée  le  24  février  1914. — M.  Marcil  (Bonavcnture) Pas  imprimée. 

152.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  février  1914,  pour  copk-  de  toutes  cor- 

respondances, enquêtes  ou  autres  documents  coneernant  la  perte  d'un  cheval  tué  sur 
l'Intercolonial  le  10  septembre  dernier,  lequel  appartenait  à  Johnny  Roy,  d'Amqui.  Pré- 
sentée le  24  février  1914. — M.  Boulay Pas  impr. 

153.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  faisant  cormaitre 

l'augmentation  des  taux  de  transport  du  bétail,  y  compris  les  chevaux,  sur  l'Intercolo- 
nial, en  vertu  du  tarif  en  vigueur  le  1er  mai  1913,  comparativement  au  tarif  en  vigueur 
le  15  avril  1909,  pour  les  distances  suivantes: — 

Au-dessus  de     5  et  pas  plus  de     10  milles. 

10  "                  15 

15  "                  20        " 

20  "                  25 

25  "                   30 

30  "                   40 

40  "                   50 

50  "                   C0 

60  "                   70 

70  "                   S0 

80  "                   90 

90  "                 100 

100  "                 110 

110  "                 120 

120  "                 130 

130  "                 140 

140  "                 150 

150  "                 160 

Présentée  le  2,4  février  1914. — M.  Kyte Paê  impr. 

154.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tout 

pondances,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  le  rapport  et  les  recom- 
mandations de  la  commission  nommée  en  vertu  de  la  Loi  des  enquêtes  sur  les  coal 
pour  s'assurer  des  méthodes  adoptées  par  la  United  Shoc  Machinery  Company.     Y: 
tée  le  24  février  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imp- 

155.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  fé\  rier 

1914,  pour  copie  d'une  convention  conclue  entre  les  chemins  de  fer  de  l'Ftat  et  la  Com- 
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pagnie  du  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique,  en  ce  qui  concerne  le  transport  des 
colis  et  des  voyageurs  entre  Halifax  et  Saint-Jean  sur  l'Intercolonial,  en  rapport  avec 
le  service  des  paquebots  du  Canadien  du  Pacifique  et  de  la  ligne  Allan  qui  transportent 
les  malles  anglaises,  et  qui  ont  le  port  de  Halifax  comme  terminus  ;  aussi,  de  toutes  les 
ententes,  tous  les  décrets,  requêtes,  mémoires,  règlements  ou  décisions  du  département 
des  Chemins  de  fer  et  des  canaux,  ou  de  l'un  quelconque  des  fonctionnaires  de  ce  dépar- 
tement ou  de  l'Intercolonial  ;  aussi  des  lettres,  correspondance  et  entrevues  avec 
le  premier  ministre  ou  l'un  ou  l'autre  des  membres  de  l'exécutif,  se  rapportant  en  quoi 
que  ce  soit  à  la  susdite  convention  ;  et  de  tous  les  télégrammes  et  lettres  reçus 
par  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  membres,  ou  envoyés  par  les  mêmes  per- 
sonnes en  réponse  ou  autrement  ; — aussi,  de  tous  les  documents,  lettres,  télégrammes, 
représentations,  etc.,  se  rapportant  à  la  dite  convention,  ou  s'y  rattachant  en  quelque 
manière  que  ce  soit,  reçus  par  P.  P.  Gutelius,  gérant  général  de  l'Intercolonial,  et  venant 
du  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique,  ou  de  toute  compagnie,  personne  ou  corpora- 
tion, ou  envoyés  par  lui  en  réponse  ou  autrement,  au  dit  chemin  de  fer  Canadien  du 
Pacifique,  ou  à  toute  autre  compagnie,  corporation  ou  personne.  Présentée  le  24  février 
1914. — M.  Emmerson Pas  imprimée. 

156.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  février 

1914,  pour  copie  de  tous  arrêtés  du  conseil  depuis  le  1er  juin  dernier,  modifiant  en  quel- 
que manière  les  taux  de  droits  établis  par  la  Loi  des  douanes.  Présentée  le  24  février 
1914.— Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

157.  Correspondance,   états,   etc.,   concernant  certaines  avances  projetées  aux  commissaires  du 

havre  de  Montréal,  devant  être  dépensées  au  cours  des  années  1914,  1915,  1916  et  1917. 
Présentés  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  27  février  1914 Pas  imprimés. 

1T>8.  Mémorandum  sur  les  améliorations  du  havre  que  les  commissaires  du  havre  de  Québec  se 
proposent  d'exécuter  en  1914  au  moyen  de  certaines  avances  à  être  faites  à  la  dite  com- 
mission.    Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  27.  février  1914 Pas  imprimés. 

**- 

159.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

correspondance,  télégrammes,  etc.,x  échangés  en  1912  et  1913  entre  le  département  du 
Commerce  et  toute  personne  ou  personnes,  compagnies  ou  corporations  au  sujet  d'un 
service  de  steamers  entre  Saint-Jean,  N.-B.,  et  Bear-River,  N.-E.,  et  les  points  intermé- 
diaires, et  du  paiement  d'une  subvention  à  cet  effet.  Présentée  le  2  mars  1914. — M. 
Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

160.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  des  rapports  faits 

par  les  propriétaires  du  steamer  Canada,  d'après  lesquels  a  été  payée  la  subvention  de 
1913  pour  service  entre  Campbellton,  N.-B.,  et  Gaspê  ;  aussi,  copie  de  toutes  plaintes 
contre  le  dit  service,  et  la  correspondance,  rapports  et  documents  en  la  possession  du 
département  du  Commerce  à  ce  sujet  pour  la  dite  année.  Présentée  le  2  mars  1914. — 
M.  Mardi  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

161.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  4  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître la  somme  d'argent,  s'il  en  est,  dépensée  par  le  gouvernement  depuis  le  21  septem- 
bre 1911  dans  le  comté  de  Wright,  Québec,  et  de  quelle  manière  elle  a  été  dépensée. 
Présentée  le  2  mars  1914. — M.  Devlin Pas  imprimée. 

162.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2G  février  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Combien  de  commis  stagiaires  ont  été  employés  dans  la  bibliothèque  du  Parle- 
ment, au  cours  des  sessions  1911-12  et  1912-13,  les  noms  et  le  salaire  de  chacun  d'eux 
et  la  somme  totale  payée  de  ce  chef. 

2.  Combien  de  commis  stagiaires  y  sont  employés  actuellement,  leurs  noms  et 
salaires  respectifs. 

3.  Si,  au  cours  de  la  session  de  1910-11,  des  commis  stagiaires  y  étaient  employés, 
et  quel  en  était  le  nombre. 

4.  Quel  était,  à  cette  époque,  le  nombre  de  fonctionnaires  permanents  à  la  biblio- 
thèque, et  quel  en  est  le  nombre  actuellement. 

5.  Pourquoi  des  commis  stagiaires  y  occupent  des  postes  supérieurs  et  à  des  émolu- 
ments plus  élevés  que  ceux  que  reçoivent  les  commis  permanents.  Présentée  le  3  mars 
1914. — M.  Turgeon Pas  imprimée. 

163.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  février 

1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  télégrammes,  mémoires,  arrêtés  du  conseil, 
instructions  à  des  fonctionnaires,  règlements  et  autres  papiers  et  documents  concernant 
une  modification  des  règlements  relatifs  à  la  pêche  du  saumon  dans  la  rivière  Saint- 
Jean,  en  amont  de  la  haute  marée.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  Sinclair. 

Pas  imprimée. 

164.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

télégrammes   et  correspondance   se   rapportant  à  la   nomination   d'hommes  qui  ont   été 
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employés  en  quelque  manière  au  vivier  à  saumon  de  Margaree  en  1913.  Présentée  le  3 
mars  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) • Pas  imprimée. 

165.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  des  soumissions 

reçues  en  1912  pour  la  construction  d'un  brise-lames  à  Green-Point,  comté  de  Glou- 
cester,  N.-B.,  et  de  toute  correspondance,  lettres  et  télégrammes  faisant  connaître  pour- 
quoi le  contrat  n'a  pas  été  adjugé  au  plus  bas  soumissionnaire.  Présentée  le  3  mars 
1914.— M.  Turgeon Pas  imprimée. 

166.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, lettres,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  en  quelque  manière  aux  travaux  faits 
à  Lingan-Beach,  Cap-Breton-Sud,  sous  la  surveillance  de  H.  D.  McLean.  Présentée  le 
3  mars  1914.—  M.  Carroll Pas  imprimée. 

167.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

annonces,  soumissions,  offres,  contrats,  rapports,  pièces  justificatives,  comptes,  reçus, 
correspondance,  etc.,  concernant  un  quai  récemment  construit  à  Gold-River.  comté  de 
Lunenburg,  N.-E.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax).  .    .  .l'as  imprimée. 

.168.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  février 
1914,  pour  copie  de  tous  documents,  arrêtés  du  conseil,  correspondance,  télégrammes,  sou- 
missions, comptes,  pièces  justificatives,  etc.,  concernant  la  construction  d'un  pont  ou  de 
travaux  entre  le  continent  et  l'île  Bouthillier,  à  South-West-Cove,  comté  de  Lunenburg, 
N.-B.     Présentée  le  3  mars  1914.     M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp 

"169.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  avis 
publics,  soumissions,  contrats,  documents,  lettres  et  correspondance  se  rapportant  à  la 
fourniture  du  charbon  pour  l'édifice  public  fédéral  à  Lunenburs.  N.-E.  Présentée  le  3 
mars  1914.— M.  Macdonalcl Pas  Impr 

"170.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  comparatif  du 
nombre  de  verges  cubes  de  dragage  opéré  par  le  Restigouche  ou  la  drague  N*  S  sur  le 
haut  fond  extérieur  dans  le  port  de  Bathurst  pendant  les  saisons  de  1910,  1911,  1912, 
et  1913.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  Turgeon Pas  imp   \ 

170«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  les 
soumissions  reçues  pour  dragage  dans  le  port  de  Bathurst.  et  du  contrat  accordé  à  cet 
effet.     Présentée  le  3  mars  1914. — M.  Turgeon Pas  imprimée. 

170&-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, lettres  et  télégrammes  concernant  le  déchargement  de  sable  et  de  boue  dans 
le  chenal  sud-ouest  par  les  entrepreneurs  de  dragage  dans  le  port  de  Bathurst.  Pré- 
sentée le  3  mars  1914. — M.   Turgeon Pas  imprimée. 

"171.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  février 
1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  télégrammes,  pétitions  et  mémoires  reçus  par 
le  très  honorable  R.  L.  Borden,  premier  ministre  du  Canada  ou  par  le  ministre  des 
Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  de  J.  A.  Gillies,  écr,  de  Sydney,  N.-E.,  ou  de  personnes 
résidant  dans  le  comté  de  Richmond,  N.-E.,  concernant  l'achat,  par  le  gouvernement, 
du  chemin  de  fer  du  Cap-Breton  et  des  édifices  d'une  ligne  de  chemin  de  fer  allant  de 
St.  Peters  à  Sydney  et  Louisbourg,  et  de  toutes  réponses  faites  à  iceux.  Présentée  le 
3  mars  1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

172.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  reltvé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Les  noms  de  tous  les  propriétaires  dont  les  terrains  ou  propriétés  ont  été  expro- 
priés pour  les  fins  du  port  d'arrivée  des  paquebots  à  Halifax  entre  Three-Mile-House 
et  le  site  projeté  des  termini  du  chemin  de  fer  et  du  trafic  océanique  : 

2.  Le  prix  ou  le  montant  de  dommage  payé  en  l'espèce,  ou  la  somme  offerte  et 
acceptée  par  chaque  propriétaire  ; 

3.  La  somme  offerte  à  chaque  propriétaire  en  règlement  de  domina-  .e  cas 
de  chaque  non  acceptation  par  le  propriétaire  ; 

4.  La  quantité  et  la  nature  de  chaque  propriété  ainsi  expropriée.  Présentée  le  3 
mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp 

172«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  1 

publics,  soumissions,  documents,  lettres  et  correspondance  se  rapportant  à  la  construc- 
tion du  chemin  de  fer  entre  Three-Mile-House  à  Bedford-Basin  et  le  port  de  Halifax  : — 
aussi,  se  rapportant  aux  jetées  ou  quais  et  murs  de  protection  du  côté  de  la  mer  en 
rapport  avec  les  travaux  projetés  et  connus  sous  le  nom  de  Halifax  Occan  Terminais. 
Présentée  le  16  mais  1914. — M.  Maclean  (Halifax j Pas  imp 
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173.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  arran- 

gements, correspondance,  papiers  et  documents  concernant  toutes  conventions  interve- 
nues entre  le  chemin  de  fer  Intercolonial  et  le  Pacifique-Canadien,  en  1913,  au  sujet  de 
la  traction  des  trains  de  fret  et  de  voyageurs  du  Pacifique-Canadien  entre  Saint-Jean 
et  Halifax  se  raccordant  avec  toutes  les  lignes  de  steamers  transatlantiques  â  Halifax 
pendant  la  saison  d'hiver  de  1913-1914.  Présentée  le  4  mars  1914. — M.  Maclean  (Hali- 
fax)   Pas  imprimée. 

174.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   20  janvier   1913,   pour  copie   de  tous  les 

télégrammes,  recommandations,  correspondance,  lettres  et  rapports  maintenant  en  la 
possession  du  département  de  la  Justice  au  sujet  de  la  vacance  survenue  au  poste  de 
sous-préfet  du  pénitencier  de  Dorchester,  et  de  la  nomination  d'un  successeur  à  M.  A. 
B.  Pipes,  qui  a  été  avancé  du  poste  de  sous-préfet  à  celui  de  préfet  du  pénitencier  de 
Dorchester.     Présentée  le  4  mars  1914. — M.  E  m  mer  son Pas  imprimée. 

175.  Correspondance  entre  la  ville  d'Ottawa  et  le  gouvernement  au  sujet  de  la  fourniture  d'eau 

pure  pour  la  ville  et  les  édifices  du  gouvernement.  Présentée  par  l'honorable  M.  Bor- 
den,  le  4  mars  1914 Pas  imprimée. 

176.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

correspondance,  télégrammes  et  tous  autres  documents  échangés  entre  le  ministre  des 
Chemins  de  fer  et  des  Canaux  et  MM.  Archer  Macdonald,  E.  Monpetit,  C.  A.  Harwood 
et  E.  Marceau,  ingénieur-résident,  St.  Amour,  surveillant  du  canal  Soulanges,  L.  A. 
Sauvé  et  autres  concernant  l'enlèvement  de  certaines  maisons  et  dépendances  érigées 
sur  le  terrain  du  gouvernement  à  Pointe-Cascades,  mais  appartenant  au  dit  L.  A. 
Sauvé.     Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Boyer Pas  imprimée. 

177.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  191.4,  pour  copie  de  tous  arran- 

gements entre  la  Commission  du  chemin  de  fer  National-Transcontinental  et  le  chemin 
de  fer  Canadian  Northern  pour  l'usage  de  la  ligne  de  la  dite  compagnie  par  les  trains 
du  chemin  de  fer  Transcontinental  depuis  Cap-Rouge  jusqu'aux  usines  à  Saint-Malo. 
Présentée  le  5  mars  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

178.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 

respondance entre  le  ministre  des  Chemins  de  fer  ou  la  Commission  du  chemin  de  fer 
National-Transcontinental  et  la  Commission  du  havre  de  Québec,  au  sujet  de  la  cons- 
truction par  la  dite  commission  du  havre  d'une  ligne  ferrée  pour  relier  le  dit  chemin  de 
fer  Transcontinental,  à  partir  du  marché  Champlain,  avec  la  gare  Union  projetée,  au 
Palais,  et  copie  de  tous  contrats  accordés  par  la  dite  commission  du  havre  à  cette  fin. 
Présentée  le  5  mars  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

179.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toutes  annon- 

ces, soumissions,  contrats  et  correspondance  se  rapportant  à  l'embranchement  projeté 
du  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  sur  New-London.  Présentée  le  3  mars 
1914. — M.  Graham Pas  imprimée. 

180.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître le  montant  total  de  fonds  disponibles,  en  dépôt  au  crédit  du  gouvernement  cana- 
dien, au  dernier  jour  de  chaque  mois  de  la  période  écoulée  entre  le  premier  avril  1913 
et  le  31  décembre  1913.     Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  imprimée. 

181.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître les  détails  suivants  de  tous  les  emprunts  effectués  ou  renouvelés  par  le  gouverne- 
ment du  Canada,  sur  le  marché  de  Londres,  au  cours  des  années  civiles  1912  et  1913  : 
Emprunt  ;  date  et  copie  du  prospectus  ;  prix  mentionné  dans  le  prospectus  et  prix  réa- 
lisé ;  date  de  l'échéance  de  l'emprunt  ;  pourcentage  ;  chiffre  total  de  l'émission  ;  montant 
réalisé  ;  frais,  y  compris  l'escompte  sur  paiements  immédiats,  etc.  ;  somme  nette  réalisée, 
et  taux  d'intérêt  réel  annuel  par  unité.  Présentée  le  5  mars  1914. — M.  Maclean  (Hali- 
fax)   Pas  imprimée. 

182.  Réponse   à  un   ordre   de  la   Chambre,    en   date   du   9    février   1914,   pour   état   indiquant  le 

nombre  respectif  d'ouvriers  de  ferme  et  de  domestiques  placés  par  les  agents  de  place- 
ment du  gouvernement  en  1912  et  1913, -les  comtés  dans  lesquels  ils  ont  été  placés  et  le 
montant  de  la  commission  payée.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Sutherland. 

Pas  imprimée. 

183.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  février  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Quelles  banques  chartées  ont  été  mises  en  liquidation  au  Canada,   depuis  l'éta- 
blissement de  la  Confédération,  et  à  quelle  date  dans  chaque  cas. 

2.  Quelles  ont  été  les  pertes  subies  dans  chaque  cas  par  les  déposants,  les  déten- 
teurs de  billets  et  les  porteurs  d'actions,  respectivement. 
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3.  Quelle  compensation,  s'il  en  est,  a  été  accordée,  dans  chaque  cas,  par  le  gouver- 
nement à  ceux  qui  ont  subi  des  pertes.     Présentée  le  G  mars  1914. — M.  Neely. 

Pas  imp\ 

184.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   11  février  1914,   pour  état  indiqu 

nombre  de  lieuses,  moissonneuses,  faucheuses,  charrues,  semeuses  et  bineuses  exportées 
du  Canada  ou  importées  en  Canada,  respectivement,  chacune  des  années  1910,  1911, 
1912  et  1913.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Neely Pas  imprimée. 

185.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   23  février   1914,   pour  état  indiquant  le 

nombre   d'animaux    exportés    du   Canada   aux   Etats-Unis   pendant   les    mois    d'octobre, 
novembre  et  décembre  1913,   et  janvier  1914,  et  pendant  la  période  corresponda: 
•  1912  et  1913.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp 

186.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23   février   1914,  pour  état  indiquant  les 

quantités  et  variétés  de  poisson  exporté  du  Canada  aux  Etats-Unis  pendant  les  mois 
d'octobre,  novembre  et  décembre  1913,  et  pendant  la  période  correspondante  en  1912 
et  1913.     Présentée  le  6  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp 

187.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  février  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Quels  étaient  lors  de  sa  constitution  en  corporation  et  quels  sont  a  prés- 
officiers  et  directeurs  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Grand-Tronc-Pacifique. 

2.  Quel  est  le  montant  du  capital-actions  de  la  dite  compagnie.     Quel  mont 

été  payé,  et  quels  sont  les  détenteurs  de  ce  stock  payé  et  le  montant  autrefois  et  encore 
à  présent  en  la  possession  de  chacun  d'eux. 

3.  Si  cette  compagnie  ou  une  compagnie  subsidiaire  a  entrepris  la  construction 
d'une  section  quelconque  du  chemin  de  fer  National-Transcontinental,  et  quel  est  le 
montant  total  de  ses  contrats  pour  ces  travaux. 

4.  Quelle  partie  de  ces  contrats  a  été  donnée  en  sous-contrats,  et  quels  bénéGces,  à 
même  ces  sous-contrats,  ont  été  réalisés  par  cette  compagnie.  Présentée  le  6  mars 
1914.— M.  Middlebro Paê  imp 

188.  Rapport  de  la  commission  d'enquête  nommée  aux  fins  d'examiner  et  de  vérifier  l<  s 

mations  des  personnes  de  la  Nouvelle-Ecosse  qui  ont  demandé  de  participer  à  la  i 
pense  accordée  aux  volontaires  qui  ont  repoussé  l'invasion  féniane.     Présenté  par  l'ho- 
norable M.  Hughes,  le  9  mars  1914 Pas  imprimé. 

188a.  Liste  des  personnes  de  la  Nouvelle-Ecosse,  réclamant  la  récompense  accordée  aux  volon- 
taires qui  ont  repoussé  l'invasion  féniane,  et  dont  les-  demandes  ont  été  accordées. 
Aussi, — Liste  des  personnes  de  la  Nouvelle-Ecosse  réclamant  la  récompense  accordée 
aux  volontaires  qui  ont  repoussé  l'invasion  féniane,  dont  les  demandes  étaient  reçues 
au  31  décembre  1913,  mais  n'ont  pas  encore  été  examinées.  Présentée  par  l'honorable 
M.  Hughes,  le  9  mars  1914 Pas  imv: 

189.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître quel  était  le  taux  local  minimum  de  transport  des  petits  colis  sur  l'Intercolonial 
avant  le  10  octobre  1911,  et  quel  est  le  taux  actuel  pour  le  même  service.  Présentée  le 
9  mars  1914. — M.  Sinclair Pas  imp> 

190.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  pour  copie  de  toute  la  correspondance,  dts  rai 

des  témoignages  entendus  et  de  tous  les  autres  documents  en  la  possession  du  mil 
des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  touchant  l'enquête  récemment  tenue  par  IL  Fcrgu- 
son,  M.A.L.,  au  sujet  des  affaires  du  canal  de  la  Vallée  de  la   Tient.      Présentés   le  9 
mars  1914. — M.  Burnham. 

Rapport  seulement  imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementa 

191.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   16  février   1D14,   pour  copie  de  te 

documents  nécessaires  pour  fournir  des  renseignements  complets  concernant 
ment,  l'armement  et  les  instructions  du  Karluk  et  dts  vaisseaux  auxiliaires,  ks  i 
grades,  soldes  et  conditions  d'engagement  des  officiers  et  hommes  d'équipage  et  de  tou- 
tes communications  reçues  de  M.  V.  Steffansson  ou  tout  autre  membre  de  l'ei 
ou  de  toute  autre  personne,  ayant  reçu  une  semblable  communication,   écrite  api 
départ  de  l'expédition  pour  l'océan  Arctique.     Présentée  le  10  mars  1914. — M.  OUvi 

Pas  Impr 

192.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  ÎS  lévrier  1914,  pour  état  donnant  le  nom- 

bre de  villes  dans  la  province  de  l'Ontario  qui  ont  une  population  plus  élev 
ville  de  Chesley,   division   sud   du  comté   de   Bruce,    dont   la   population   était   de 
d'après  le  dernier  recensement.    Aussi,  le  nombre  des  dites  villes  qui  ont  des  1 
taies  dans  les  rues.    Présentée  le  10  mars  1914. — M.  McCrr.ncy Pas  imp 

193.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   2   février   1914.   pour  rel<  \ 

naître  les  noms  des  promoteurs  de  la  compagnie  dite   Canadiar.   Contracting  Coir; 
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Limited,  et  les  pouvoirs  demandés  par  cette  compagnie  ainsi  que  ceux  qui  lui  ont 
été  accordés  par  lettres  patentes.     Présentée  le  10  mars  1914. — M.  Lemieux. 

Pas  imprimée. 
\ 

194.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître les  noms  des  promoteurs  de  la  compagnie  dite  Canadian  Contracting  Company, 
et  les  pouvoirs  demandés  par  cette  compagnie  ainsi  que  ceux  qui  lui  ont  été  accordés 
par  lettres  patentes.     Présentée  le  10  mars  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

195.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  rapports,  enquêtes  et  autres  communications  échangées 
avec  l'un  ou  l'autre  des  départements  administratifs,  et  notamment  les  départements  de 
l'Intérieur,  des  Douanes  et  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  au  sujet  de  Gustavus  A.  Col- 
pitts,  citoyen  canadien  revenant  au  pays  comme  passager  sur  VEmpress  of  Britain, 
en  septembre  1911,  et  qui  prétend  qu'il  ne  lui  a  pas  été  permis  par  les  fonctionnaires  de 
l'Etat  de  débarquer  à  Rimouski  ; — aussi,  copie  de  toutes  les  lettres,  correspondance  ou 
autres  communications  reçues  par  l'un  des  membres  du  gouvernement,  et  notamment 
s»  par  le  ministre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  ou  par  l'un  ou  l'autre  des  départements 
administratifs,  du  dit  Gustavus  A.  Colpitts  qui  était,  à  cette  époque,  étudiant  à  l'uni- 
versité de  Mount-Allison,  Sackville,  N.-B.,  et  de  toutes  lettres  et  autres  communications 
en  réponse.     Présentée  le   10   mars  1914. — M.   Emmerson Pas  imprimée. 

196.  Nombre    de    Chinois    arrivés    au    Canada    durant    les    années    1911,    1912    et    1913,    etc. 

(.Sénat) Pas  imprimée. 

197.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  plans,  correspondance,  mémoires  et  autres  documents  concernant  le  raccourcis- 
sement des  distances  sur  l'Intercolonial,  entre  Pictou  et  Port-Mulgrave,  et  la  construc- 
tion d'un  nouveau  pont  à  Pictou  pour  obtenir  ce  résultat.     Présentée  le  12  mars  1914. 

M.  Macdonaîd Pas  imprimée. 

198.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  correspondance,  baux  et  autres  documents  concernant  la  coupe  du 
bois  par  M.  B.  T.  Smith,  sur  la  réserve  dite  réserve  sauvage  de  Tobique,  dans  la  pro- 
vince du  Nouveau-Brunswick,  et  de  toutes  recommandations  faites  à  ce  sujet  par  l'agent 
des  affaires  des  sauvages  pour  cette  partie  de  la  province,  ou  par  tout  autre  fonction- 
naire du  département  dans  la  dite  province  ;  aussi,  état  indiquant  la  quantité  de  bois 
abattu  par  le  dit  Smith  sur  la  dite  réserve,  les  droits  de  souche,  et  les  montants  d'argent 
payés  depuis  le  1er  janvier  1912.     Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Carvell. 

Pas  imprimée. 

198a-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous  mé- 
moires, correspondance,  lettres,  télégrammes,  requêtes,  etc.,  relatifs  à  la  vente  ou  au 
transfert  de  la  réserve  indienne  de  Sydney,  N.-E.,  et  au  départ  des  sauvages  de  la 
réserve.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

198t-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  toutes  ins- 
tructions données  à  C.  P.  Fullerton  et  Pawcett  Taylor  ou  à  l'un  d'eux,  au  sujet  de  la 
réserve  sauvage  de  Saint-Pierre.     Présentée  le ,8  avril  1914. — M.  Oliver.  .Pas  imprimée. 

199.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 

respondance, lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  l'achat  dans  les 
Etats-Unis,  pour  le  chemin  de  fer  Intercolonial,  d'une  quantité  de  charbon  au  cours  des 
derniers  mois.     Présentée  le  12  mars  1914. — M.  Macdonaîd Pas  imprimée. 

199a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Quand  le  chemin  de  fer  Intercolonial  et  celui  ""e  l'Ile-du-Prince-Edouard  ont  de- 
mandé le  plus  récemment  des  soumissions  pour  la  fourniture  du  charbon,  et  quand  elles 
devaient  être  envoyées  à  l'administration  ; 

2.  Combien  de  soumissions  ont  été  reçues,  quels  étaient  les  noms  des  soumission- 
naires et  quels  étaient  les  prix  stipulés  dans  les  soumissions  ; 

3.  Quelle  était  la  date  du  dernier  ou  des  derniers  contrats  pour  cette  fourniture  à 
l'Intercolonial,  et  quels  étaient  le  ou  les  entrepreneurs,  respectivement; 

4.  Quels  ont  été  les  soumissionnaires  heureux,  à  la  suite  du  dernier  appel  de  sou- 
missions, et  les  prix  respectifs  stipulés  dans  les  soumissions  ; 

5.  Quel  était  le  nombre  de  tonnes  de  chaque  contrat  passé  avec  chaque  entrepre- 
neur, et  quel  était  le  prix  respectif  par  tonne  ; 

6.  Si  du  charbon  a  été  acheté  pour  les  réseaux  ferrés  du  gouvernement  dans  les 
Etats-Unis  depuis  le  31  mars  1913,  et,  s'il  en  a  été  acheté,  par  qui,  et  par  l'intermé- 
diaire de  qui  il  l'a  été,  et  à  quel  prix  ;  quel  a  été  le  coût,  par  tonne  livrée,  y  compris  les 
commissions  aux  chemins  de  fer.     Présentée  le  18  mars  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imprimée. 
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199&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître combien  le  gouvernement  a  acheté  de  wagons  à  charbon,  à  marchandises  ou  à 
voyageurs  pour  l'Intercolonial  au  cours  des  derniers  six  mois,  et  dans  l'affirmative,  de 
qui  et  en  quelle  quantité  ;  quel  prix  a  été  payé  dans  chaque  cas  ;  si  des  soumissions  ont 
été  demandées  à  cette  fin  ;  quels  étaient  les  soumissionnaires,  t  le  montant  mentionné 
dans  chaque  soumission.     Présentée  le  6  avril  1914. — M.  MacdonaUl .  .    .  .Pas  impi 

200.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 

quels  étaient  les  taux  de  transport  de  la  farine,  du  foin,  de  l'avoine,  du  bois  de  cons- 
truction et  du  bois  à  brûler  par  100  livres  ou  par  tonne,  entre  Bathurst,  N.-B.,  et  Nipis- 
siguit-Junction,  Red-Pine,  Bartibogue,  Beaver-Brook  et  entre  Bathurst,  Beresford, 
Petit-Rocher  et  Belledune,  avant  les  changements  faits  en  août  1913,  et  quels  sont  les 
taux  de  transport  de  ces  mêmes  articles,  entre  les  mêmes  points,  sous  le  régime  de  la 
nouvelle  liste  des  taux.     Présentée  le  16  mars  1914. — M.  Turgeon Pas  impri 

201.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous  con- 

trats, comptes,  mémoires,  lettres,  correspondance,  reçus,  pièces  justificatives,  connaisse- 
ments, etc.,  concernant  tous  les  matériaux,  provisions,  approvisionnements  et  articles  de 
toute  espèce  achetés  et  expédiés  à  Fort-Nelson  en  1913  par  tout  département  du  gou- 
vernement du  Canada  et  arrangements  pour  l'emploi  d'ouvriers  en  rapport  avec  la  cons- 
truction du  chemin  de  fer  de  la  Bale-d'Hudson  et  des  facilités  terminales  à  Port-Nel- 
son.    Présentée  le  18  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas   imprimée. 

202.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  correspondance,  instruction,  rapports,  évaluations,  nominations  d'évalua- 
teurs,  recherches  de  titres  ou  autres  actes  de  vente  dans  l'un  quelconque  des  départe- 
ments de  l'administration,  ou  dans  les  bureaux  de  l'Intercolonial  à  Moncton,  se  rappor- 
tant en  quoi  que  ce  soit  à  l'achat  par  le  chemin  de  fer  Intercolonial  d'un  immeuble  à 
Moncton,  N.-B.,  au  coin  des  rues  Archibald  et  Main,  autrefois  la  propriété,  de  son 
vivant,  de  feu  P.  S.  Archibald,  I.C.,  et  maintenant  occupé  comme  résidence  par  le  surin- 
tendant général  de  l'Intercolonial,  M.  P.  P.  Brady  ;  aussi,  de  tous  les  comptes,  som- 
maires de  dépenses  pour  réparations  aux  constructions  sur  le  dit  immeuble  ;  aussi,  de 
tous  comptes,  commissions,  etc.,  payés  à  des  avocats,  procureurs  ou  autres  personnes 
en  solde  de  recherches,  préparation  et  passation  d'actes;  aussi,  un  relevé  de  tout' 
sommes  payées  à  titres  d'honoraires  et  frais  en  rapport  avec  l'acquisition  de  cet  im- 
meuble ou  l'obtention  du  titre  de  la  propriété.  Présentée  le  16  mars  1914. — M.  Em- 
merson  Pas  impr 

202«.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914, 
pour  copie  de  tous  les  documents,  lettres,  correspondance,  instruction,  rapports, 
évaluations,   nominations   d'évaluateurs,   recherches   de  titres   ou  autrei  de   vente 

dans  l'un  quelconque  des  départements  de  l'administration,  ou  dans  les  bureaux  de 
l'Intercolonial  à  Moncton,  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  l'achat  par  le  chemin  de 
fer  Intercolonial  d'un  immeuble  à  Moncton,  N.-B.,  au  coin  des  rues  Archibald  et  Main, 
autrefois  la  propriété,  de  son  vivant,  de  feu  P.  S.  Archibald,  I.C.,  et  maintenant  occupé 
comme  résidence  par  le  surintendant  général  de  l'Intercolonial,  M.  F.  P.  Brady  ;  aussi, 
de  tous  les  comptes,  sommaires  de  dépenses  pour  réparations  aux  constructions 
sur  le  dit  immeuble  ;  aussi,  de  tous  comptes,  commissions,  etc.,  payés  à  des  avocats, 
procureurs  ou  autres  personnes  en  solde  de  recherches,  préparation  et  passation  d'actes  ; 
aussi,  un  relevé  de  toutes  les  sommes  payées  à  titre  d'honoraires  et  frais  en  rapport 
avec  l'acquisition  de  cet  immeuble  ou  l'obtention  du  titre  de  la  propriété.  Présentée  le 
26  mars  1914. — M.  Emmerson Pas  impr 

202&.  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  un  ordre   de  la   Chambre,   en  date  du   9   février 
1914,  pour  copie  de  tous  les  documents,   lettres,   correspondance,    instruction,   rapports, 
évaluations,   nominations   d'évaluateurs,   recherches  de  titres   ou  autres  actes   de  vente 
dans   l'un   quelconque    des   départements    de   l'administration,    ou   dans   les   bureaux    de 
l'Intercolonial  à,  Moncton,  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  Tachât  par  le  chemin  de 
fer  Intercolonial  d'un  immeuble  à  Moncton,  N.-B.,  au  coin  des  rues  Archibald  et  V 
autrefois  la  propriété,  de  son  vivant,  de  feu  P.  S.  Archibald,  I.C.,  et  maintenant  occupé 
comme  résidence  par  le  surintendant  général  de  l'Intercolonial,  M.  F.  P.  Brady  ;  aussi, 
de    tous    les    comptes,    sommaires    de    dépenses    pour    réparations    aux    constructions 
sur  le  dit  immeuble;  aussi,  de  tous  comptes,  commissions,  etc..   payés  à   des  av. 
procureurs  ou  autres  personnes  en  solde  de  recherches,  préparation  et  passation  d'à 
aussi,  un  relevé  de  toutes  les  sommes  payées  à  titre  d'honoraires  et  frais   en  rapport 
avec  l'acquisition  de  cet  immeuble  ou  l'obtention  du  titre  de  la  propriété.     Présentée  le 
1er  avril  1914. — M.  Emmerson.  . Pas  imprimée. 

203.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 

quels  étaient,  sous  le  régime  de  l'ancien  tarif  de  l'Intercolonial,  les  taux  de  transport, 
par  100  livres  ou  par  tonne,  de  poisson  frais,  séché  et  fumé,  de  la  mélasso.  de  la  kéro- 
sine,  des  articles  de  quincaillerie  et  du  charbon  anthracite,  des  stations 
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Junction  et  Bathurst  à  Saint-Jean  et  vice  versa,  et  quels  sont  les  taux  actuels  pour  les 
mêmes  articles,  entre  les  mêmes  points.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imprimée. 

204.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  état  indiquant  tous 

les  permis  de  pêche  de  l'éperlan  dans  le  comté  de  Pictou  au  cours  de  la  dernière  saison, 
et  copie  de  toute  correspondance  à  ce  sujet.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

204«.  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  état 
indiquant  tous  les  permis  de  pêche  de  l'éperlan  émis  dans  le  comté  de  Pictou  au  cours 
de  la  dernière  saison,  et  copie  de  toute  correspondance  à  ce  sujet.  Présentée  le  17  avril 
1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

205.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments concernant  les  derniers  changements  faits  dans  les  règlements  relatifs  à  la  pêche 
du  homard  dans  les  Iles  de  la  Madeleine.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Lemieux. 

Pas  imprimée. 

206.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 

respondance, télégrammes,  soumissions  et  autres  documents  se  rapportant,  de  quelque 
manière  que  ce  soit  à  la  fourniture  du  charbon  à  la  homarderie  de  Margaree  durant 
les  années  1910-11,  1911-12,  1912-13,  1913-14.  Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Ghis- 
holm  (Antigonish) Pas  imprimée. 

207.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  des  accusations 

portées  contre  Mme  Marguerite  Fair,  directrice  de  poste  à  Black-Cape,  Québec,  au  sujet 
desquelles  M.  Louis  Taché,  de  Rimouski,  a  été  autorisé  à  faire  une  enquête,  et  copie  du 
rapport  sur  la  dite  enquête,  si  une  enquête  a  eu  lieu.  Présentée  le  17  mars  1914. — M. 
Mardi  (BonaventureJ Pas  imprimée. 

208.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  rapports,  etc.,  en  rapport  avec  l'amélioration  projetée  du  service 
de  la  malle  entre  Shelburne,  N.-E.,  et  Jordan-Bay  et  Jordan-Ferry,  aller  et  retour, 
depuis  le  1er  octotbre  1911.     Présentée  le  17  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  imprimée. 

209.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance échangée  entre  le  département  des  Postes  ou  quelqu'un  de  ses  fonctionnaires 
et  quelques  personnes  au  sujet  de  l'installation  de  boîtes  postales  dans  les  rues  du  vil- 
lage Chesley,  comté  de  Bruce-Sud.     Présentée  le  17  mars  1914.  — M.  Graham. 

Pas  imprimée. 

210.  Rapport  de  la  Commission  de  Conservation  du  Canada  sur  le  relevé  hydrographique  du 

versant  des  eaux  de  la  Trent,  étude  faite  par  C.  D.  Howe,  Ph.  D.,  et  J.  H.  White,  B.A., 
B.  Se,  F.,  avec  une  préface  explicative  par  B.  E.  Fernow,  KL.  D.  Présenté  par  l'hono- 
rable M.  Borden,  le  19  mars  1914 Pas  imprimé. 

210a.  Conservation  de  la  houille  au  Canada.  Rapport  de  la  Commission  de  conservation. 
(Sénat.) * Pas  imprimée. 

211.  Copie  des  témoignages  entendus  devant  M.  "William  Henry  Moore,  le  commissaire  chargé 

de  faire  une  enquête  sur  certaines  accusations  d'ingérence  politique  active,  pendant  la 
durée  de  son  emploi,  portées  contre  M.  Fank  Fairen,  garde-magasin  sur  le  canal  de  la 
Trent.     Présentée  par  l'honorable  M.  Reid,  le  19  mars  1914 Pas  imprimée. 

212.  Copie  de  l'opinion  du  sous-ministre  de  la  Justice  au  sujet  de  l'augmentation  de  la  représen- 

tation des  provinces  de  l'Ouest  du  Canada  dans  le  Sénat.  Présentée  par  l'honorable  M. 
Borden,  le  19  mars  1914 Pas  imprimée. 

212a.  Copie  d'une  résolution  de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de  la  Colombie-Britan- 
nique, approuvée  par  Son  Honneur  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil,  demandant  au 
gouvernement  fédéral  d'augmenter  le  nombre  des  sénateurs  pour  la  dite  province.  Pré- 
sentée par  l'honorable  M.  Borden,  le  19  mars  1914 Pas  imprimée. 

212&.  Copie  de  l'opinion  de  l'assistant  du  sous-ministre  de  la  Justice  au  sujet  de  l'augmentation 
de  la  représentation  des  provinces  des  Prairies  du  Canada  dans  le  Sénat.  Présentée  par 
l'honorable  M.  Borden,  le  23  mars  1914 Pas  imprimée. 

213.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  papiers  et 

correspondance  dans  le  ministère  des  Douanes  concernant  l'entrée  à  Lethbrigde,  Alberta, 
d'un  appareil  de  forage  expédié  en  août  1913  par  John  Stirk  and  Company  à  l'adresse 
des  Lethbridge  Iron  Works.    Présentée  le  20  mars  1914. — M.  Buchanan.        Pas  imprimée. 
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214.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  d'une  pétition  en 

date  du  9  juillet  1911,  signée  par  Etienne  Barré,  Joseph  Trudeau  et  autres  contribuables 
de  la  municipalité  du  Bassin  de  Chambly,  au  ministre  de  la  Justice  ;  ainsi  que  des  docu- 
ments et  pièces  justificatives  annexés  à  la  dite  pétition  ;  et  de  toute  correspondance  et 
autres  documents  relatifs  à  la  dite  pétition.     Présentée  le  23  mars  1914. — M.  Lamarche. 

Pas  imprimée. 

215.  Réponse  à  un  ordre  de  la.  Chambre,   en  date   du   2   février   1914,   pour  sommaire   faisant 

connaître  où  a  été  construit  le  croiseur  Margaret;  qui  en  ont  été  les  constructeurs  ;  quel 
était  le  prix  stipulé  dans  le  contrat  ;  si  le  contrat  a  été  adjugé  au  plus  bas  soumission- 
naire ;  quels  sont  les  noms  et  l'adresse  postale  de  chaque  soumissionnaire  et  le  montant 
mentionné  dans  chaque  soumission  ;  si  le  gouvernement  ou  l'un  quelconque  de  ses  dépar- 
tements a  conclu  un  contrat  pour  quelque  autre  navire  ou  navires  au  cours  des  derniers 
dix-huit  mois,  et  dans  l'affirmative,  quel  est  le  nombre  de  ces  navires,  quels  sont  les 
noms  et  domiciles  des  entrepreneurs,  le  tonnage  brut  de  chaque  navire  et  le  prix  men- 
tionné dans  le  contrat,  et  à  quel  service  ces  navires  sont  destinés.  Présentée  le  23  mars 
mars  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

216.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

télégrammes  eu  autre  correspondance  concernant  la  saisie  de  onze  chevaux  apparte- 
nant à  M.  John  M.  Ferguson,  Kaleida,  Manitoba,  le  ou  vers  le  28  mars  1912.  Présentée 
le  24  mars  1914. — M.  Turriff Pas  imprimée. 

217.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  état  faisant  connaître 

les  quantités  et  la  valeur  des  pommes  de  terre  importées  chaque  mois  en  Canada  en 
1911,  1912  et  1913,  et  les  pays  d'où  ces  produits  ont  été  importés.  Présentée  le  25  mare 
1914. — M.  Hughes  (King,  J.-P.-E.J Pas  imprimée. 

217a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître les  quantités  et  valeurs  des  pommes  de  terre  exportées  tous  les  mois  de  chacune 
des  provinces  du  Canada,  du  1er  septembre  1911  au  1er  janvier  1914,  et  les  pays  où  elles 
ont  été  exportées.     Présentée  le  25  mars  191 1. — M.  Carvcll Pas  imprimée. 

218.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître combien  de  colonels,  colonels  honoraires,  lieutenants-colonels,  lieutenants-colonels 
honoraires  et  autres  officiers,  à  titre  honoraire  ou  autrement,  ont  été  nommés  par  le 
ministre  de  la  Milice  et  de  la  Défense,  depuis  le  mois  d'octobre  1911  jusqu'à  ce  jour. 
Présentée  le  25  mars  1914. — M.  Hughes  (T.-P.-E.) Pas  imp 

218«-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  relevé  faisar 
naître  combien  de  personnes  ont  été  nommées  à  des  grades  honoraires  militaires  | 
ministre  actuel  de  la  Milice  et  de  la  Défense  ou  avec  son  assentiment  depuis  qu'il  est 
entré  en  fonctions;  quel  est  le  nom  des  titulaires  et  le  grade  de  chacun.     Présentée  le 
1er  avril  1914. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

219.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  toute  correspondance, 

dossiers,  rapports  ou  documents,  dans  le  département  des  Affaires  des  Sauvages,  se  rap- 
portant à  l'achat  de  la  réserve  des  sauvages  Kitsilano  par  le  gouvernement  de  la  Colom- 
bie-Britannique.    (Sénat.) Pas  imprimée. 

220.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  mars  1914. 

pour  copie  de  tous  papiers,  documents,  arrêtés  du  conseil,  correspondance,  etc.,  au  sujet 
de  la  suspension  de  M.  Joseph  McGillis,  du  département  des  Douanes,  Ottawa.  Présen- 
tée le  27  mars  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imp^ 

221.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  contenant  les  nome 

de  toutes  les  personnes  qui  ont  été  employées  sur  la  ferme  expérimentale  de  Sainti  - 
Anne  de  la  Pocatière  pendant  les  années  1912  et  1913,  et  les  salaires  et  honoraires  payés 
à  chacune  de  ces  personnes.     Présentée  le  30  mars  1914. — M.  Lapointe  (Kamoura*: 

Pas  imp- 

222.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre quel  est  le  nombre  total  des  inspecteurs  vétérinaires  employés  par  le  gouvernement 
dans  les  abattoirs  du  pays  ;  comment  ils  sont  répartis  dans  chaque  province  ;  quel  est 
le  nom  des  établissements  et  le  nombre  des  officiers  dans  chacun  ;  si,  a.  part  des  inspec- 
teurs vétérinaires  employés  dans  les  abattoirs,  le  gouvernement  en  emploie  un  certai» 
nombre  d'autres  pour  surveiller  et  constater  l'état  de  santé  des  troupeaux  sur  Us  fer- 
mes ;  et,  dans  l'affirmative,  quel  en  est  le  nombre  et  comment  il  se  répartit  par  pro- 
vince, quel  est  le  nombre  de  troupeaux  puis  de  sujets  de  race  bovine  et  porcine  qui  ont 
subi  l'inspection  au  cours  des  années  1911-12-13  ;  combien  d'animaux,  après  examen  et 
constatations  de  la  tuberculose,  ont  été  abattus,  par  province  ;  si  le  gouvernement  a 
payé  des  indemnités  pour  tel  abatage,  et,  dans  l'affirmative,  quel  est  le  montant  pour 
chacune  des  provinces  ;  quel  est  le  salaire  des  inspecteurs  vétérinaires,  employés  dans 
les  abattoirs  ;    quelle   est  la  durée  des  heures  de   travail   de  ces   officiers  ;    quel   i  - 
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salaire  des  inspecteurs  vétérinaires  employés  pour  d'autres  fins  ;  à  quel  montant  se  sont 
élevées,  pour  les  années  1911,  1912  et  1913,  les  dépenses  de  cette  branche  du  départe- 
ment de  l'Agriculture,  d'abord  pour  la  régie  interne  en  salaires,  et  en  second  lieu,  en 
salaires  et  en  dépenses  pour  chacune  des  provinces.  Présentée  le  30  mars  1914. — M. 
Boyer Pas  imprimée. 

223.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  du  rapport  de 

George  Lafontaine,  fait  au  département  de  l'Agriculture,  durant  la  présente  année  fis- 
cale, concernant  la  production  des  engrais  chimiques.  Présentée  le  30  mars  1914. — 
M.  Boulay Pas  imprimée. 

224.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Si  le  ministre  des  Postes  a  passé  un  contrat  pour  la  fourniture  des  boîtes  desti- 
tuées aux  colis  postaux  ruraux,  et  dans  l'affirmative,  avec  qui. 

2.  S'il  a  demandé  des  soumissions  à  cet  effet. 

3.  De  qui  ces  soumissions  ont  été  regues. 

4.  Quel  est  le  prix  des  différentes  soumissions,  s'il  y  en  a. 

5.  Combien  de  boîtes  ont  été  commandées  et  à  quel  prix. 

6.  Si  le  ministre  des  Postes  a,  depuis  son  entrée  en  fonctions,  passé  un  contrat  pour 
la  fourniture  de  boîtes  aux  lettres  rurales,  et  dans  l'affirmative,  quand. 

7.  Quel  est  le  prix  de  ce  contrat. 

8.  Quels  ont  été  les  soumissionnaires  et  quel  est  le  montant  des  différentes  soumis- 
sions, s'il  y  en  a. 

9.  Qui  a  obtenu  l'entreprise,  et  à  quel  prix  par  boîte. 

10.  Combien  de  boîtes  ont  été  commandées,  s'il  y  en  a.     Présentée  le  31  mars  1914. 
M.  Nesbitt Pas  imprimée. 

225.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  état  donnant  le  taux 

de  l'intérêt  payé  sur  tous  les  emprunts  fédéraux  depuis  1890  jusqu'à  1914.  Présentée 
le  31  mars  1914. — M.  Pardee Pas  imprimée. 

226.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  mars 

1914,  pour  copie  de  toute  correspondance  échangée  depuis  octobre  1911,  entre  le  gouver- 
nement du  Canada,  représenté  par  le  département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  d'une 
part,  et  le  gouvernement  du  Royaume-Uni,  celui  des  Etats-Unis,  ou  tout  autre  gouver- 
nement, d'autre  part,  au  sujet  des  chalutiers  à  vapeur  munis  de  filets  traînants,  dans 
les  eaux  de  l'Atlantique.     Présentée  le  31  mars  1914. — M.  Sinclair..    ..Pas  imprimée. 

227.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  toutes  les 

lettres,  les  télégrammes  et  les  demandes  écrites  adressés,  au  cours  des  années  1912  et 
1913,  au  département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  ou  au  département  des  Affaires  de 
la  Marine,  ou  quelqu'officier  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  départements  ou  des  subdivisions 
navales  de  ce  département,  ou  à  quelqu'officier  ou  fonctionnaire  de  l'une  ou  l'autre  divi- 
sion, par  qui  que  ce  soit  en  rapport  avec  des  propositions  ou  demandes  à  l'effet  que  les 
navires,  ou  l'un  ou  l'autre  des  navires  sous  la  régie  de  la  division  de  la  Marine  de  ce 
département  soient  présents  à  quelque  course  nautique  ou  célébration  de  quelque  nature 
que  ce  soit  tenue  sur  un  point  quelconque  du  littoral  canadien  de  l'Atlantique  ou  du 
Pacifique  au  cours  de  ces  années  ; — aussi,  de  toute  réponse  à  ces  lettres,  télégrammes  et 
demandes  écrites.     Présentée  le  31   mars   1914. — M.  Law Pas  imprimée. 

228.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, mémoires  et  autres  documents  concernant  l'inspecttion  morale,  mentale  et 
physique  des  immigrants  qui  entrent  en  Canada.  Présentée  le  1er  avril  1914. — M. 
Paquet .Pas  imprimée. 

229.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  ordres, 

rapports,  requêtes,  télégrammes  et  autres  documents  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit 
à  la  mise  à  la  retraite  de  Amasa  B.  Killam,  un  employé  du  chemin  de  fer  Intercolonial, 
et  à  sa  demande  d'une  gratification  de  retraite,  en  vertu  des  dispositions  de  la  Loi  de 
la  Caisse  de  prévoyance  des  employés  des  chemins  de  fer  Intercolonial  et  de  l'Ue-du- 
Prince-Edouard  ; — aussi,  copie  de  toutes  les  instructions  et  lettres  du  ministre  des  Che- 
mins de  fer  d'alors  au  gérant  général  ou  à  tout  autre  fonctionnaire  de  l'Intercolonial 
au  sujet  de  la  nomination  ou  de  l'emploi  du  dit  Amasa  E.  Killam,  et  de  tous  les  rap- 
ports, lettres,  correspondance,  instructions  et  autres  documents  se  rapportant  en  quoi 
que  ce  soit  à  cette  matière  et  à  l'engagement  du  dit  Amasa  E.  Killam,  au  cours  de  mars 
1897,  à  titre  d'inspecteur  des  ponts  et  de  la  construction  sur  l'Intercolonial,  le  servfëe 
devant  commencer  le  1er  avril  1897.     Présentée  le  1er  avril  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imprimée. 

230.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres  et  autres  documents  concernant  les  paiements  faits  à  Skinner's-Cove,  comté  de 
Pictou,  pour  achats  de  terrains  en  1913.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 
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281.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
correspondance,  télégrammes,  lettres,  listes  de  paie,  comptes  et  pièces  justificatives  se 
rapportant  en  quelque  manière  aux  dépenses  faites  par  ce  gouvernement  pour  le  quai 
public  à  Whycocomagh.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Maclean  ( Halifax j. 

Pas  imprimée. 

231a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
annonces,  soumissions,  offres,  contrats,  rapports,  pièces  justificatives,  comptes,  reçus, 
correspondance,  etc.,  concernant  la  construction  d'un  quai  à  Feltzen-South,  comté  de 
Lunenburg,  N.-E.,  actuellement  en  voie  de  construction,  ou  récemment  terminé.  Pré- 
sentée le  2  avril  1914. — M.  Chisîwlm  (Inverness) Pas  imprimée. 

231^.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Combien  d'argent  a  été  dépensé  pour  les  réparations  du  quai  à  South-Gut,  comté 
de  Victoria,  durant  l'été  de  1913  ; 

2.  Combien  a  été  dépensé  en  main-d'œuvre  et  combien  en  matériaux  ; 

3.  Qui  était  contremaître,  par  qui  recommandé,  et  quel  était  le  chiffre  de  ses  gages 
par  jour  ; 

4.  Combien  de  jours  a  duré  son  emploi  comme  contremaître  ; 

5.  Combien  a-t-il  eu  chaque  jour  d'hommes  sous  ses  ordres  travaillant  sur  le  quai, 
et  quels  étaient  les  gages  de  chacun  des  ouvriers  ; 

6.  Combien  a  été  payé  pour  les  matériaux  qui  ont  servi  aux  réparations,  et  où  ils 
ont  été  achetés. 

7.  De  qui  les  matériaux  ont  été  achetés,  de  quelle  nature  ils  étaient,  et  quel  prix  ils 
ont  été  payés  du  pied  ; 

8.  Qui  était  payeur  pour  ces  travaux,  et  quand  les  hommes  ont  été  payés.     Présen- 
tée le  22  avril  1913. — M.  McKenzie Pas  imprimée. 

231c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître quelle  a  été  la  somme  dépensée  par  le  gouvernement  pour  quais,  brise-lames,  tra- 
vaux publics  et  dragage,  dans  le  comté  de  Yarmouth,  depuis  le  11  octobre  1911,  et  à  qui 
ont  été  payées  les  sommes  ainsi  dépensées.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Lato. 

Pas  imprimée. 

231d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Quelle  somme  d'argent  a  été  dépensée  pour  réparer  le  quai  à  Englishtown,  comté 
de  Victoria,  durant  l'été  de  1913  ; 

2.  Combien  a  été  payé  pour  la  main-d'œuvre,  et  combien  pour  les  matériaux  ; 

3.  Quel  était  le  contremaître  des  travaux,  qui  l'a  recommandé,  et  quel  était  le  chiffre 
de  ses  gages  par  jour  ; 

4.  Pendant  combien  de  jours  il  a  été  employé  en  qualité  de  contremaître  ; 

5.  Combien  d'hommes  avait-il  sous  ses  ordres  chaque  jour,  et  quel  était  le  chiffre 
des  gages  payés  à  chacun  d'eux  ; 

6.  De  qui  ont  été  achetés  les  matériaux,  en  quoi  ils  consistaient,  et  quel  était  le  prix 
payé  par  pied  ; 

7.  Qui  était  le  payeur  pour  ces  travaux,  et  quand  les  ouvriers  ont  été  pa\ 

8.  Quand  les  travaux  ont  commencé  et  quand  ils  ont  été  terminés.     Présentée  le  2 
avril  1914. — M.  McKenzxe Pas  imprimée. 

231e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1G  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 
télégrammes,  correspondance,  bordereaux  de  paie,  pièces  justificatives  et  documents  de 
toutes  sortes  concernant  de  quelque  manière  que  ce  soit  les  réparations  ou  le  prolonge- 
ment du  quai  de  Finlay-Point,  Mabou,  comté  d'Inverness,  pendant  l'année  1910-11.  Pré- 
sentée le  2  avril  1914. — M.  Chishoîm  (Inverness) Pas  imprimée. 

231  /•  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914.  pour  relevé  faisant  con- 
naître quelle  quantité  de  bois  a  été  employée  pour  refaire  et  réparer  le  quai  de  Port- 
Clyde,  comté  de  Shelburne,  N.-E.,  et  quel  prix  a  été  payé  pour  ce  bois  ;  quel  a  été  le  mon- 
tant des  gages  payés  pour  ces  travaux,  et  à  qui  ils  ont  été  payés  ;  quel  a  été  le  nombre 
et  le  prix  des  pièces  de  bois  pour  ballastage  employées  pour  les  dits  travaux.  Présentée 
le  2  avril  1914. — M.  Laio Pas  imprimée. 

2310-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  copie  de  tous  papiers, 
télégrammes,  documents,  rapports,  correspondance,  etc.,  se  rapportant  en  quelque  manière 
à  un  projet  d'extension  ou  de  construction  d'un  nouveau  quai  à  Finlay-Point,  comté 
d'Inverness,  N.-E.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Chishoîm  (Inverness)..  .Pas  imprimée. 

231/1.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  mai  1913,  pour  copie  de  tous  papiers, 
lettres,  documents  relativement  à  la  construction  d'un  quai  en  la  ville  de  L'Assomption. 
Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Séguin Pas  imp 

231i-  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Excellence  l'administrateur,  en  date  du  19  mai  ISIS,  pour 
copie  de  tous  papiers,  documents,  correspondance,  lettres,  contrats,  soun    -  nptes 
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et  arrêtés  du  conseil  concernant  (a)  l'acquisition  d'un  site  pour  le  quai  public  en  voie 
de  construction  ou  récemment  construit  à  Bear-River,  N.-E.  ;  (b)  la  construction  du  dit 
quai,  et  concernant  tout  ce  qui  s'y  rattache.  Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Maclean 
(Halifax) Pas  imprimée. 

231/  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  31  mars  1913,  pour  copie  de  tous  papiers,  do- 
cuments, correspondance,  etc.,  concernant  l'acquisition  d'une  propriété  à  Centreville, 
comté  de  Shelburne,  N.-E.,  pour  y  ériger  uh  quai  public,  et  aussi  se  rapportant  aux 
montants  dépensés  sur  la  propriété  McGray,  Centreville,  pour  y  construire  un  quai 
public.     Présentée  le  2  avril   1914. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

231&-  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie 
de  toute  correspondance,  lettres,  télégrammes,  notes,  lequêtes,  etc.,  etc.,  adressés  au 
ministère  ou  à  l'honorable  ministre  des  Travaux  publics,  directement  ou  indirectement, 
au  sujet  des  travaux  nécessaires  pour  finir  le  quai  de  Sainte-Croix,  comté  de  Lotbinière, 
P.Q.,  depuis  le  11  septembre  1911  jusqu'à  cette  date.  Présentée  le  16  avril  1914. — 
M.  Fortier Pas  imprimée. 

231?.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, pétitions,  mémoires,  lettres,  rapports  et  télégrammes  dans  le  ministère  des 
Travaux  publics  ou  dans  tout  autre  ministère  au  sujet  d'un  quai  ou  brise-lames  projeté 
à  Little-Cape  et  Great-Shemogue-Harbour,  comté  de  Westmoreland,  N.-B.  ;  aussi,  copie 
de  toute  correspondance,  lettres  et  télégrammes  échangés  entre  quelque  membre  du  gou- 
vernement et  M.  G.  Siddal  ou  toutes  autres  personnes  ou  corporations  concernant  une 
proposition  ou  demande  de  construire  un  quai  ou  brise-lames  à  Little-Cape  ou  Great- 
Shemogue-Harbour,  comté  de  Westmoreland,  N.-B.,  ou  au  sujet  d'une  exploration  à  faire 
en  rapport  avec  la  dite  proposition.     Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imprimée. 

231m.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  rap- 
ports, mémoires,  correspondance  et  documents  de  toute  nature,  se  rapportant  à  la  cons- 
truction d'un  quai  en  la  ville  de  L'Assomption,  ainsi  que  de  toutes  requêtes  et  correspon- 
dance, demandant  ou  s'opposant  à  telle  construction  jusqu'à  date  et  expliquant  pourquoi 
on  n'a  pas  procédé  à  la  construction  de  tel  quai  autorisé  par  les  crédits  de  1911-1912. — 
Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Séguin Pas  imprimée. 

231«-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
comptes,  pièces  justificatives,  bordereaux  de  paie,  instructions,  correspondance  et 
recommandations  concernant  la  dépense  faite  au  sujet  du  quai  public  à  Arichat,  N.-E., 
depuis  le  lime  jour  d'octobre  1911.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Kyte. 

Pas  imprimée. 

23 lo.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  con- 
trats, soumissions,  mémoires,  bordereaux  de  paie,  pièces  justificatives,  correspondance, 
papiers  et  documents,  etc.,  se  rapportant  aux  travaux  exécutés  au  quai  du  gouverne- 
ment à  Croft's-Cove,  comté  de  Lunenburg,  en  1912.  Présentée  le  30  avril  1914. — 
M.  Maclean  (Halifax) pas  imprimée. 

2,31p.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, correspondance,  lettres,  pétitions  et  autres  documents  se  rapportant  à  une 
réclamation  de  la  Bonaventure  and  Gloucester  Inter provincial  Company,  Limited,  con- 
cernant un  quai  sur  la  rivière  Bonaventure,  comté  de  Bonaventure.  Présentée  le  30  avril 
1914. — M.  Sévigny pas  imprimée. 

231g-  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie 
de  toute  correspondance,  lettres,  télégrammes,  notes,  requêtes,  etc.,  etc.,  adressés  au 
ministère  ou  à  l'honorable  ministre  des  Travaux  publics,  directement  ou  indirectement, 
au  sujet  des  travaux  nécessaires  pour  finir  le  quai  de  Sainte-Croix,  comté  de  Lotbinière, 
P.Q.,  depuis  le  11  septembre  1911  jusqu'à  date.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Fortier. 

Pas  imprimée. 

23 lr  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, soumissions,  contrats,  bordereaux  de  paie,  pièces  justificatives,  correspondance, 
etc.,  en  rapport  avec  l'achat  d'un  site  pour  le  quai  du  gouvernement  à  Bear-River, 
N.-E.,  et  la  construction  de  ce  quai.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  imprimée. 

231s  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaî- 
tre : — • 

1.  Quelle  somme  a  été  dépensée  pour  le  quai  de  Hall's-Harbour,   comté   de   King, 
N.-E.,  en  1913  ; 

2.  Quel  était  le  nom  du  surveillant  ou  contremaître  ;  par  qui  il  a  été  recommandé, 
et  quels  étaient  ses  émoluments  ; 

3.  Quelle  quantité  de  bois  a  été  employée  pour  le  dit  quai  en  1913,  de  qui  il  a  été 
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acheté,  et  quel  prix  a  été  payé  pour  les  diverses  quantités.  Présentée  le  30  avril  1914. 
— M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

23 1^.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  la  liste  de 
paie,  avec  noms  et  résidence,  de  tous  ceux  qui  ont  été  employés  aux  travaux  du  quai  de 
l'Ile-Verte,  comté  de  Témiscouata  ;  le  nombre  de  jours  que  chacun  a  fournis  aux 
travaux;  le  montant  reçu  par  chacun;  qui  a  ou  qui'ont  signé  le  reçu  ou  les  reçus  pour 
les  dits  montants;  et  cela  pour  les  travaux  durant  l'été  de  1912,  et  durant  l'été  de  1913. 
Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Gauvreau Pas  imprimée. 

231'!-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  la  liste  de 
paie,  avec  noms  et  résidences  de  ceux  qui  ont  travaillé  au  quai  de  l'ouest  de  la  rii 
Verte,  Témiscouata;  le  nombre  de  jours  fournis  pour  chacun;  le  montant  que  chacun  .« 
reçu;  qui  a  ou  qui  ont  signé  le  ou  les  reçus  pour  les  dits  montants,  sur  la  dite  lit- 
paie  ou  autrement;  et  cela  pour  les  travaux  exécutés:    (1)   en  1912    (2)   en  1913. 
sentée  le  4  mai  1914. — M.  Gauvreau Pas  impr 

231o.   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1911,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance,  lettres,   télégrammes,   notes,   requêtes,   etc.,    etc.,   adressés   au   ministère   ou   à 
l'honorable  ministre   des   Travaux   publics,   directement   ou   indirectement,    au   suj.  | 
travaux  nécessaires  pour  finir  le  quai  de  Sainte-Croix,  comté  de  Lotbinière,  P.Q.,  depuis 
le  11  septembre  1911  jusqu'à  cette  date.     Présentée  le  4  mai  1914. — .1/.  Fortirr. 

Pas  impr 

231*':.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  30  mars   1914,   pour  copie  de  tous 
grammes  et  lettres  adressés  par  G.  A.  R.  Rowlings  et  J.  S.  Wells  au  ministère  0 
ministre  des  Travaux  publics,   depuis  le   1er  octobre   1911,   au  sujet  de  la  construction 
d'un  quai  public  à  Cole-Harbour,  comté  de  Guysborough,  N.-E.,  et  toutts  les  réponse 
aux  dits  télégrammes  et  lettres.     Présentée  le  12  mai  1914. — 3/.  Sinclair.  .Pas  impr 

231'.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  toutes  let- 
tres, télégrammes  et  correspondance  de  toute  espèce  se  rapportant  en  quelque  manière 
aux  réparations  requises  à  la  jetée  de  Margaree-Harbour,  comté  <1  ,  is  en 

1912-13  et  1913-14.     Présentée  le  12  mai  1914.— M.  Chisholm  (Invcmess). 

Pas  impri 

231.'/-   Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril   1914,  pour  copie  de  tous  p.. 

correspondance,  feuilles  de  paie,  comptes,  reçus  et  pièces  justificatives  concernant  la 
construction  du  quai  de  South-Feltzen,  comté  de  Luiunburg.  N.-E.  Présentée  le  1»; 
mai  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  impr 

231-     Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  2  février  1914.  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, correspondance,  télégrammes,  lettres,  bordereaux  de  paie,  comptes  et  pièces  jus 
tificatives  se  rapportant   en   quoi  que  ce  soit  aux   dépenses   faites   par   l'administr 
actuelle  pour  la  construction  et  la  réparation  du  quai  public  à  Port-Hood.     Présentée  1« 
16  mai  1914. — M.  Chisholm  (Invcmess) Pas  impr 

231  (2a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, correspondance,  plaintes,  feuilles  de  paie,  pièces  justirlcatives  et  tous  autres 
documents  se  rattachant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  dépense  de  $500,  en  1913,  pour  le  quai 
de  Finlay-Point,  comté  d'Inverness.  Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Chisholm  (Invtr- 
ness) Pas  impr, 

231  (26).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
comptes,  pièces  justificatives,  bordereaux  de  paie,  instructions,  correspondance  et  recom- 
mandations concernant  la  dépense  faite  pour  l'édifice  public  à  Arichat,  N.-E.,  depuis  le 
lime  jour  d'octobre  1911.    Présentée  le  29  mai  1914. — M.  Kytc Pas  imprimée. 

231  (2c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  sommaire  faisant 
connaître  : — 

1.  Combien,  au  cours  de  l'année  1913,  d'argent  a  été  dépensé  pour  le  quai  de  K 
port,  comté  de  King,  N.-E.  ; 

2.  Quel  était  le  nom  du  contremaître  ou  surveillant  des  travaux,  par  qui  il 
recommandé,  et  quels  émoluments  lui  ont  été  paj-és  ; 

3.  Combien  de  bois  carré  a  été  acheté  et  utilisé  pour  ce  quai,  de  qui  il  a  été  a. 
et  quelle  en  a  été  la  liste  des  prix  ; 

4.  Comment  on  a  disposé  du  bois  carré  ou  des  pilotis  qui  ont  été  enlevés  de  ce  quai  ; 
et,  si  ce  bois  a  été  vendu,  à  qui  il  l'a  été  et  à  quel  prix.  Présentée  le  29  mai  1914. — 
M.  Maclean  (Halifax) .  ." Pas  impr. 

231  (2d).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  correspondance,  feuilles  de  paie,  comptes,  reçus  et  pièces  justificatives  c>- 
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riant  la  construction  du  quai  de  Kraut-Point,  comté  de  Lunenburg,  N.-E.     Présentée  le 
12  juin  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

232.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaître: — 

1.  Quelles  sommes  d'argent  ont  été  dépensées  pour  travaux  publics  dans  les  comtés 
de  Rimouski  et  Gaspé,  respectivement,  depuis  le  11  octobre  1911  ; 

2.  Et  des  sommes  ainsi  dépensées,  quel  montant  avait  été  inséré  dans  le  budget  de 
1911-12;  \ 

3.  Aussi  quelles  sommes  ont  été  dépensées  pour  des  travaux  auxquels  il  n'avait  pas 
été  pourvu  dans  le  budget  de  1911-12.  Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Mardi  (Bonaven- 
ture) Pas  imprimée. 

232^.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  état  indiquant  quelle 
somme  d'argent  a  été  dépensée  dans  le  comté  d'Antigonish,  depuis  le  11  octobre  1911  ; 

2.  Combien  du  montant  d'argent  ainsi  dépensé  avait  été  voté  pour  l'exercice  finan- 
cier de  1911-1912; 

3.  Quelle  somme  d'argent  a  été  dépensée  en  travaux  publics  dans  le  dit  comté  et 
qui  n'était  pas  comprise  dans  les  crédits  de  1911-12.  Présentée  le  2  avril  1914. — M. 
Chisholm  (Antigonish) Pas  imprimée. 

232î>.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
rapports,  documents,  correspondance,  plans,  etc.,  concernant  un  édifice  publio  projeté  à 
Bear-River,  N.-E.,  et  l'achat  d'un  emplacement  à  cette  fin.  Présentée  le  2  avril  1914. — 
M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

232c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  avril  1913,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, accusations,  correspondance,  bordereaux  de  paie,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant 
en  quelque  manière  que  ce  soit  aux  sommes  dépensées  pour  l'amélioration  du  havre  de 
Mabou  par  le  département  des  Travaux  publics,  au  cours  des  années  1911-12,  1912-13. 
Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

232d.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  mai  1913,  pour  copie  des  devis  et  des 
soumissions  se  rapportant  aux  matériaux  dont  on  devra  se  servir  pour  la  construction 
de  la  cale  sèche  projetée  à  Lauzon,  Que.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Lemieuos. 

Pas  imprimée. 

232e.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  rapports  d'ingénieurs,  et  dépenses  détaillées  concernant  le  dragage  à  la 
rivière  Bonaventure,  Québec.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure). 

Pas  imprimée. 

232/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1913,  pour  copie  de  toutes  pétitions, 
correspondance,  rapports  et  autres  papiers  ou  documents  dans  le  département  des  Tra- 
vaux publics  concernant  la  construction  d'un  brise-lames  à  Goulman's-Point,  Half- 
Island-Cove,  comté  de  Guysborough,  N.-E.     Présentée  le  2  avril  1914. — M.  Sinclair. 

Pas  imprimée. 

232g.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, lettres,  correspondance  et  documents  de  toute  nature  se  rapportant,  de  quelque 
manière  que  ce  soit,  à  la  construction  projetée  d'un  phare  à  Red-Cape,  Margaree- 
Harbour,  comté  d'Inverness.     Présentée  le  7  avril  1914. — M.  Chisholm  (Inverness). 

Pas  imprimée. 

232h.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
documents,  télégrammes,  correspondance,  etc.,  concernant  l'acquisition  d'un  emplace- 
ment à  Saskatoon  pour  un  bureau  de  poste.    Présentée  le  16  avril  1914. — M.  McCraney. 

Pas  imprimée. 

232i.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, rapports,  pétitions  et  documents  échangés  par  et  avec  le  ministère  des  Tra- 
vaux publics  depuis  le  21  septembre  1911  jusqu'à  date,  expliquant  pourquoi  on  n'a  pas 
procédé  à  la  construction  de  l'édifice  public  autorisé  en  la  ville  de  Saint-Lin  des  Lauren- 
tides,  dans  le  comté  de  L'Assomption,  par  les  crédits  de  1911-1912.  Présentée  le  17 
avril  1914. — M.  Séguin Pas  imprimée. 

232;'-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 
pondance, rapports  et  documents  échangés  par  et  avec  le  ministère  des  Travaux  publics 
depuis  le  mois  d'octobre  1911  jusqu'à  date,  expliquant  pourquoi  on  n'a  pas  procédé  à  la 
construction  de  l'édifice  public  autorisé  à  New-Carlisle,  le  chef-lieu  du  comté  de  Bona- 
venture, par  les  crédits  de  1911-1912.  Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Mardi  (Bonaven- 
ture)  ". Pas  imprimée. 

232k.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  donnant  les  noms 
de  toutes  les  personnes  qui  ont  travaillé  à  la  barre  de  Lingan,  Cap-Breton-Sud,  sous  les 
ordres  du  surintendant  H.  D.  McLean,  les  gages  payés  à  chacune  par  jour,  le  montant 
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'payé  ou  payable  à  chacune,  et  indiquant  d'une  manière  générale  de  quelle  manière  a  été 

•dépensé  le  crédit  voté  pour  ces  travaux,  et  le  montant  reçu  par  H.  D.  McLean  en  rapport 

.    avec  ces  travaux.     Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Carroll Pas  imprimée. 

2327.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments, avis  publics,  soumissions,  contrats,  télégrammes,  correspondance,  rapports, 
comptes,  pièces  justificatives,  reçus,  etc.,  en  rapport  avec  tout  dragage  effectué  par  la 
Nova  Scotia  Dredging  Company,  ou  toute  autre  compagnie  ou  particulier,  à  Jeddore, 
comté  de  Halifax,  N.-E.,  au  cours  des  années  1912  et  1913.  Présentée  le  17  avril  1914. — 
M.  Macïean  (Halifax) Pas  imprimée. 

232»?.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mai  1913,  pour  copie  de  tous  papiers, 
télégrammes,  documents,  rapports,  correspondance,  etc.,  se  rapportant  en  quelque  manière 
à  une  station  de  sauvetage  qui  a  été  construite  à  Chéticamp  en  1912.  Présentée  le  28 
avril  1914. — M.  Chishohn  (Invemess).   .  .' Pas  imprimée. 

232w.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 
naître : — 

1.  Quelles  firmes  ou  personnes,  depuis  le  1er  octobre  1911,  sont  ou  ont  été  employées 
pour  faire  des  travaux  de  dragage  dans  le  havre  de  Saint- Jean  et  dans  la  rivière  Saint- 
Jean  et  ses  tributaires  : 

.  2.  Quel  montant  a  été  payé  à  chaque  firme  ou  personne  pour  ces  travaux  depuis  le 
1er  octobre  1911  jusqu'à  date  ; 

3.  Quels  sont  les  officiers,  président,  gérant  et  secrétaire  de  chacune  de  ces  corpora- 
tions.    Présentée  le  30  avril. — M.  Carveîl Pas  imprimée. 

232o.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments concernant  la  réparation  de  l'amélioration  du  chemin  Métapédia,  dans  les  comtés 
de  Rimouski  et  de  Bonaventure.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure). 

Pas  imprimée. 

1232p.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  mars  1914,  pour  relevé  faisant  con- 
naître : — 

1.  Quels  remorqueurs  ou  bateaux-annexes  à.  vapeur  ou  à  gazoline  ont  été  employés 
par  le  gouvernement  depuis  le  21  septembre  1911  pour  les  travaux  de  dragage  dans  le 
havre  de  Saint-Jean  et  dans  la  rivière  Saint-Jean  et  ses  tributaires  ; 

2.  Quels  sont  les  propriétaires  de  ces  bateaux,  et  de  qui  chacun  d'eux  a  été  loué  ; 

3.  Quelle  est  la  somme  payée,  par  jour,  pour  chaque  remorqueur  ou  bateau-annexe 
et  pendant  combien  de  jours  chacun  d'eux  a  été  employé  pendant  la  période  précitée  ; 

4.  Quelle  somme  d'argent  a   été   payée  pour  le  service  de  chacun   de   c 
pendant  la  période  précitée,  et  à  qui  elle  a  été  payée.     Présentée  le  30  avril  1914. — If. 
Carvell Pas  Imtpri 

232(7.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  état  donnant  en  détail 
la  nature  des  travaux  au  sujet  du  barrage  de  la  rivière  Châteauguay,  le  nombre  d'hom- 
mes employés,  leurs  noms,  les  gages  payés  dans  chaque  cas,  et  la  durée  de  leur  emploi 
pendant  l'année  civile  1913.     Présentée  le  30  avril   1914. — M.  Lcmieux .  .Pas  imp 

232''.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  télé- 
grammes,  lettres,   correspondance,   rapports,   requêtes,   etc.,   de  record   dans  le  départe- 
ment des  Travaux  publics,  depuis  1910,  touchant  le  dragage  effectué  dans  le  havre  d'An- 
.  tigonish,  ou  le  redressement  ou  l'élargissement  du  chenal,  ou  autres  améliorations  pro- 
jetées au  même  endroit.     Présentée  le  30  avril  1914. — If,  Chishohn  (Antigonish). 

Pas  imp 

232s.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
documents,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  l'achat  d'un  lot  de  terrain  dans  la  ville  de 
Stellarton,  pour  les  fins  d'un  édifice  public.     Présentée  le  30  avril  1914. — lf,  Macdonald. 

'.  Pas  imprimée. 

23 2f.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  copie  de  tous  papiers, 
correspondance,  télégrammes,  lettre,  liste  de  paie,  comptes  et  pièces  justificatif 
rapportant  en  quelque  manière  aux  dépenses  faites  par  le  gouvernement  pour  la  cons- 
truction de  la  nouvelle  ligne  télégraphique  ou  téléphonique  de  Baddeck,  comté  de  Victo- 
ria, N.-E.,  à  North-East-Margaree,  comté  d'Inverness.  N.-E.,  et  de  là  à  Big-Intervale, 
comté  d'Inverness,  N.-E.;  et  aussi  au  sujet  des  lignes  entre  South-West-Marga: 
Loch-Ban  et  entre  Scotsville  et  Whycocomagh,  tous  dans  le  comté  d'Inverness,  N.-E. 
Présentée  le  4  mai  1914. — M.  Chishohn   (Antigonish) Pas  imp 

232w-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914.  pour  copie  de  tous  } 

documents,   télégrammes,   correspondance,    etc.,   concernant   l'acquisition   d'une   propriété 
ou  d'un  site  sur  la  rue  Gotingen,  Halifax,  pour  y  ériger  un  bureau  de  l>  -  -entée 

le  4  mai  1914. — ilJ.  Maiclean  (Halifax) Pw  Imprimée, 
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232v.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  état  indiquant  tous 
paiements  faits  en  1913  pour  réparations  au  brise-lames  de  Blue-Rock,  comté  d'Anti- 
gonish,  ou  tous  deniers  dépensés  pour  le  dit  brise-lames,  les  noms  des  personnes  aux- 
quelles ces  paiements  ont  été  faits,  le  montant  payé  à  chacune,  et  pour  quels  objets  les 
dits  paiements  ont  été  faits.     Présentée  le  4  mai  1914. — M.  Ghisholm  (Antigonish). 

Pas  imprimée. 

232w>-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 
documents,  correspondance,  etc.,  de  toute  personne  ou  personnes  concernant  l'acquisition 
d'un  terrain  pour  le  bureau  de  poste  à  Canning,  N.-E.  Présentée  le  4  mai  1914. — M. 
Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

232».  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  des  soumissions 
reçues  pour  la  construction  d'un  phare  à  Grande-Anse,  comté  de  Gloucester,  N.-B.,  et 
du  contrat  accordé  pour  ces  travaux.     Présentée  le  5  mai  1914. — M.  Turgeon. 

Pas  imprimée. 

2322/.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  télégrammes,  rapports,  actes,  honoraires  payés  aux  avocats,  et  autres 
papiers  relatifs  à  un  achat  de  terrain  de  Mmes  Chs  P.  Bertrand  et  Arthémise  Dionne 
se  rapportant  aux  travaux  exécutés  sur  le  côté  sud-ouest  de  Rivière-Verte,  L'Islet,  dans 
le  comté  de  Témiscouata.     Présentée  le  5  mai  1914. — M.   Gauvreau.  .    .  .Pas  imprimée. 

232-.  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914, 
pour  copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  ministre  des  Travaux  publics,  le 
ministre  de  la  Justice  ou  tout  autre  membre  du  gouvernement  et  toute  personne  ou  per- 
sonnes au  sujet  du  site  et  de  la  construction  du  nouveau  bureau  de  poste  dans  le  village 
d'Eganville,  comté  de  Renfrew.     Présentée  le  5  mai  1914. — M.  Graham.  .Pas  imprimée. 

232  (2a).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  documents,  recommandations  et  rapports  concernant  le  dragage  de  la 
rivière  des  Prairies,  les  travaux  exécutés,  la  profondeur,  la  longueur  et  la  largeur  du 
chenal  creusé  ;  aussi,  la  liste  des  hommes  employés  à  ces  travaux,  leurs  gages  respectifs 
et  le  montant  d'argent  dépensé  pour  les  dits  travaux  depuis  le  22  novembre  1912  jus- 
qu'au 2  février  1914.     Présentée  le  7  mai  1914. — M.  Wilson  (Laval)..    ..Pas  imprimée. 

232  (2&).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 
grammes, lettres,  correspondance,  plaintes,  comptes,  pièces  justificatives,  reçus  ou 
autres  documents  se  rattachant  en  quelque  manière  à  la  dépense  faite  pour  le  havre  de 
Friar's-Head  par  Simon  P.  Doucet  en  1912-13  et  1913-14.  Présentée  le  7  mai  1914. — 
M.  Chisholm  (Inverness) pas  imprimée. 

232  (2c).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
documents  relatifs  à  l'édifice  public  de  Gravelburg,  depuis  le  1er  janvier  1912.  Pré- 
sentée le  7  mai  1914. — M.  Knowles Pas  imprimée. 

232  (2d).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous 
devis  et  de  toutes  soumissions  concernant  l'édifice  public  de  Brantford,  actuellement  en 
construction,  du  contrat  passé,  et  de  tous  télégrammes,  correspondance,  ou  lettres  à  ce 
sujet.     Présentée  le  7  mai  1914. — M.  Nesbitt Pas  imprimée. 

232  (2e).  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9 
février  1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  télégrammes,  pétitions  et  mémoires 
reçus  par  le  très  honorable  R.  L.  Borden,  premier  ministre  du  Canada,  ou  tout  membre 
du  cabinet,  depuis  le  1er  octobre  1911,  de  J.  A.  Gillies,  écr,  de  Sydney,  ou  de  personnes 
résidant  dans  le  comté  de  Richmond,  N.-E.,  concernant  la  dépense  de  deniers  publics 
pour  travaux  publics  dans  le  dit  comté  de  Richmond.  Présentée  le  8  mai  1914. — M. 
Kyte Pas  imprimée. 

232  (2/).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour 
copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  ministre  des  Travaux  publics,  le  ministre 
de  la  Justice  ou  tout  autre  membre  du  gouvernement  et  toute  personne  ou  personnes  au 
sujet  du  site  et  de  la  construction  du  nouveau  bureau  de  poste  dans  le  village  d'Egan- 
ville, comté  de  Renfrew.     Présentée  le  8  mai  1914.— If.  Graham Pas  imprimée. 

232  (2g).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  faisant  con- 
naître les  opérations  de  dragage  exécutées  dans  le  comté  de  Bonaventure  en  1913,  et 
copie  des  décomptes  progressifs,  rapports  et  correspondance  à  cet  effet.  Présentée  le  11 
mai  1914. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

232  (2h).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance  et  autres  documents  concernant  la  construction  d'un  bureau  de  douane 
dans  le  village  de  Chesley,  comté  de  Bruce-Sud.     Présentée  le  12  mai  1914. — M.  Truax. 

Pas  imprimée. 
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232  (2i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  des  comptes  et 
pièces  justificatives  au  sujet  des  dépenses  faites  en  1913  à  South-Lake,  Lakevale,  comté 
d'Antigonish  ;  aussi,  état  indiquant  en  détail  les  personnes  auxquelles  ces  paiements  ont 
été  faits  ;  l'objet  des  dits  paiements  ;  le  nombre  de  jours  pendant  lesquels  les  ouvriers 
ont  été  employés  ;  le  taux  des  gages  ;  la  quantité  des  matériaux  employés  et  le  prix 
payé  ;  la  quantité  des  matériaux  transportés  sur  le  lieu  des  travaux  mais  non  employés  ; 
et  les  personnes  qui  ont  fourni  ces  matériaux.  Présentée  le  12  mai  1914. — M.  Chishoîm 
(Antigonish) Pas  imprimée. 

232  (2i).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  lettres,  télégrammes,  évaluations  et  autres  documents  concernant  l'acquisition 
d'un  terrain  pour  un  édifice  public  à  Hantsport,  N.-E.  Présentée  le  12  mai  1914. — 
M.  Macdonald Pas  imprimée. 

232  (2fc).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  toute 
correspondance,  lettres,  télégrammes,  rapports,  expertises  et  autres  documents  concer- 
nant l'expropriation  d<?.s  propriétés  de  John  Campbell  et  Albert  E.  Milligan,  en  rapport 
avec  les  améliorations  à  East-River,  comté  de  Pictou.  Présentée  le  12  mai  1914. — 
M.  Macdonald Pas  imprimée. 

232  (2Z).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers,  lettres  et  autres  documents,  y  compris  listes  de  paie,  concernant  les  sommes 
dépensées  par  le  ministère  des  Travaux  publics  pour  la  levée  du  township  de  Falmouth, 
comté  de  Hants,  en  1913.     Présentée  le  12  mai  1914. — M.  Macdonald.   .  ,    .  .  Pas  imprimée. 

232  (2m).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les 
comptes,  pièces  justificatives,  bordereaux  de  paie,  instructions,  correspondance  et  recom- 
mandations concernant  la  dépense  faite  pour  l'édifice  public  à  Arichat,  N.-E.,  depuis  le 
lie  jour  d'octobre  1911.     Présentée  le  16  mai  1914. — M.  Kyte Pas  imp 

232  (2n).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  toute  cor- 
respondance et  de  tous  autres  documents  relatifs  à  l'adjudication  des  travaux  du  havre 
de  Toronto.     Présentée  le  16  mai  1914. — M.  l'ardcc Pas  imprimée. 

232  (2o).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  démontrant 
la  nature  et  le  coût  des  travaux  exécutés  dans  le  comté  de  Bonaventure,  par  le  minis- 
tère des  Travaux  publics,  depuis  le  10  octobre  1911  jusqu'à  date,  ainsi  que  copie  de  tous 
rapports,  décomptes  progressifs,  bordereaux  de  paie  et  correspondance  s'y  rapportant. 
Présentée  le  27  mai  1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  impr 

232  (2p).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments,   correspondance,    recommandations    et   rapports    concernant    le    dragage   à 
Elgin,   comté   de   Westmoreland,    N.-B.,    et   aussi,    état   faisant   connaître    les   nom 
hommes  employés  à  ces  travaux,   leurs  gages,   respectivement,   et   le   montant   d'à 
dépensé  pour  les  dits  travaux  depuis  le  1er  janvier  1901  au  1er  janvier  11*14.     Préi 
le  1er  janvier  1914.     Présentée  le  27  mai  1914. — M.  Robidoux Pas  imprimée. 

232   (2g).  Réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour 
copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  ministre  des  Travaux  publics,  le  mi: 
de  la  Justice  ou  tout  autre  membre  du  gouvernement  et  toute  personne  ou  personr. 
sujet  du  site  et  de  la  construction  du  nouveau  bureau  de  poste  dans  le  village  d'Egan- 
ville,  comté  de  Renfrew.     Présentée  le  27  mai  1914. — M.  Graham Pas  impr 

232  (2r).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous 
papiers  concernant  l'édifice  de  l'immigration  à  Gravelburg,  Sask.,  depuis  le  1er  janvier 
1912.     Présentée  le  1er  juin  1914. — M.  Knowlcs Pas  impri 

232    (2s).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   2   février   1914.  pour  copie  d< 
les  avis  publics,  soumissions,  comptes,  pièces  justificatives,  lettres,  documents 
pondance  se  rapportant  à  la  construction  d'un  brise-lanus  à  The-Graff,  comté  de  Hali- 
fax, N.-E.     Présentée  le  2  juin   1914. — M.  Mactcan   (Halifax) Pas  impr. 

232    (2t).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  23  février  1914,  pour  copie  de  tous 
les   documents,    lettres,    télégrammes,    correspondar.ee    et    contrats   relatifs    à    l'abai 
par  MM.  A.  et  R.  Loggie,  d'un  contrat  de  dragage  dans  la  baie  de  Miramichi,    \ 
à  l'adjudication  en  faveur  de  la  Northern    Dredging    Company,    d'un    contrat    poui 
ouvrage,  ou  une  partie  de  cet  ouvrage;  aussi,  copie  de  tous  les  avis  publics  deman 
des   soumissions,    des   soumissions   elles-mêmes   et   des   contrais   relatifs   à   cet    ou\ 
Présentée  le  2  juin  1914. — M.  Carvcll Pas  imp:  i 

232    (2u).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  G  avril   1914,  pour  copie 

documents,  lettres,  télégrammes,   etc.,  se  rapportant  à  l'achat  par  le  gouvernemei 
lots  1  et  2,  bloc  125,  plan  96,  dans  la  cité  de  Moosejaw,  comme  site  pour  un  ei 
vérification.     Présentée  le  2  juin  1914. — M.  Knowles Pas  impri 
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232  (2-y).  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  toutes 
lettres,  télégrammes,  correspondance  de  toute  nature,  bordereaux  de  paie,  pièces  de 
comptabilité,  etc.,  se  rapportant  en  quelque  manière  à  la  dépense  de  deniers  pour  les 
barrages  de  dérivation  sur  la  rivière  Margaree  à  Margaree  et  North-East-Margaree,  en 
1911-12  et  1912-13.     Présentée  le  2  juin  1914. — M.  Chisholm  (Inverness) .  .Pas  imprimée. 

233.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  avril  1913,  pour  état  indiquant  les  noms 

des  officiers  et  manœuvres  employés  sur  la  drague  Northumberland  à  Pictou,  au  cours 
des  mois  de  janvier,  février  et  mars  1913,  et  le  salaire  payé  à  chacun  d'eux;  aussi,  les 
sommes  payées  durant  la  même  période  pour  réparations  et  approvisionnements,  res- 
pectivement, en  rapport  avec  cette  drague,  et  les  noms  de  ceux  à  qui  ces  sommes  ont  été 
payées  respectivement.     Présentée  le   2   avril   1914. — M.  Macdonald..    ..Pas  imprimée. 

234.  Nouveaux  règlements  concernant  la  pêche  au  homard,  établis  par  le  décret  du  conseil  du 

25  mars  1914,  et  remplaçant  les  règlements  établis  par  le  décret  du  conseil  du  30  sep- 
tembre 1910,  et  tous  les  amendements  qui  y  ont  été  faits,  sous  l'empire  des  dispositions 
de  l'article  54  de  la  Loi  des  pêcheries,  chapitre  45  des  Statuts  revisés  du  Canada,  1906. 
Présentés  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  7  avril  1914 Pas  imprimés. 

235.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  23   mars   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître : — 

1.  Combien  d'ingénieurs  sont  actuellement  à  l'emploi  de  l'Intercolonial  à  Moncton  et 
à  d'autres  points  sur  ce  chemin  de  fer,  et  quels  sont  leurs  noms  ; 

2.  Combien  d'entre  eux  ont  été  précédemment  employés  par  la  Compagnie  du  che- 
min de  fer  du  Pacifique-Canadien  ; 

3.  Si  Martin  Murphy,  I.C.,  est  au  service  de  ce  chemin  de  fer,  et  dans  l'affirmative, 
quand  il  a  été  employé  et  quel  est  son  âge.     Présentée  le  7  avril  1914. — M.  Emmerson. 

Pas  imprimée. 

236.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  état  des  dépenses  de 

voyages  payées  par  le  gouvernement  à  l'honorable  Rodolphe  Roy,  juge  de  la  cour 
Supérieure  à  Rimouski,  durant  les  années  1912-13  et  1913-14,  pour  voyages  à  Québec, 
à  Rimouski  et  retour.     Présentée  le  8  avril  1914. — M.  Boulay ..Pas  imprimée. 

237.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître : — ■ 

1.  Les  noms  des  avocats  qui  ont  représenté  le  département  de  la  Justice  ou  tout 
autre  département  dans  le  district  de  Québec  depuis  le  21  septembre  1911  ; 

2.  Quelle  somme  a  été  payée  à  chacun  d'eux.  Présentée  le  8  avril  1914. — M.  La- 
pointe  (Kamouraska) , Pas  imprimée. 

238.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

télégrammes  et  documents  en  général  concernant  le  retrait  d'un  appel  à  la  cour  Suprê- 
me du  Canada  dans  la  cause  de  Sa  Majesté  le  Roi,  appelant,  et  Alfred  Olivier  Faiar- 
deau  et  Constant  Napoléon  Falardeau,  répondants.  Présentée  le  8  avril  1914. — M. 
Lemieux Pas  imprimée. 

239.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  actes 

de  transfert  de  terrains  par  le  département  de  la  Milice  aux  Commissaires  du  havre  de 
Montréal,  et  de  toute  la  correspondance  se  rattachant  à  cette  question.  Présentée  le  15 
avril  1914. — M.  Carvell.  .  . Pas  imprimée. 

240.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  état  Indiquant: — 

1.  La  quantité  de  chaque  classe  de  blé  reçue  dans  les  élévateurs  de  tête  de  ligne  de 
Fort-William  et  de  Port- Arthur  depuis  la  date  du  pesage  de  1910  jusqu'à  celui  de  1911, 
et  la  quantité  reçue  en  1911-12  et  1912-13  ; 

2.  La  quantité  de  chaque  classe  livrée  par  chacun  des  dits  élévateurs  durant  les 
mêmes  périodes  ; 

3.  La  quantité,  en  plus  ou  en  moins,  suivant  le  cas,  de  chaque  classe  dans  chacun  de 
ces  élévateurs  d'après  les  pesages  susdits  durant  chacune  des  susdites  périodes  ; 

4.  La  date  du  pesage  dans  chaque  cas.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  Neely. 

Pas  imprimée. 

241.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  copie  de  tous  règlements, 

règles  et  ordonnances  concernant  la  manutention  du  grain  par  la  commission  des  grains 
jusqu'à  date,  et  de  tous  changements,  s'il  en  est  faits  dans  les  taux  et  conditions  exigés 
par  les  élévateurs.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  Neely Pas  imprimée. 

242.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  des  nouveaux  règle- 

ments et  règles  concernant  les  employés  des  chemins  de  fer  de  l'Intercolonial  et  de  l'Ile- 
du-Prince-Edouard.     Présentée  le  15  avril  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

243.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  30  mars 

1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  pétitions,  listes  d'actionnaires,  arrêtés  du  con- 
seil, permis,  certificats  et  autres  papiers  et  documents,  et  tous  renouvellements  d'iceux, 
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ayant  trait  à  la  constitution  légale  et  au  permis  de  la  banque  de  Saint-Jean,  de  la  banque 
Ville-Marie  et  de  la  banque  Jacques-Cartier,  toutes  dans  la  province  de  Québec.  Pré- 
sentée le  16  avril  1914. — M.  Deniers Pas  imprimée. 

243a.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  23  mars 
1914,  pour  copie  de  toutes  correspondance,  pétitions,  listes  d'actionnaires,  arrêtés  du  con- 
seil, permis,  certificats  et  autres  papiers  et  documents,  et  leur  renouvellement,  concer- 
nant la  constitution  légale  et  la  mise  en  opération  de  la  banque  de  Yarmouth,  et  de  tous 
papiers  et  documents  concernant  la  liquidation  de  la  dite  banque.  Présentée  le  16  avril 
1914. — M.  Law Pas  imprimée. 

243&.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  16  mara 
1914,  pour  copie  de  toutes  les  lettres,  les  requêtes,  les  listes  d'actionnaires,  les  décrets  du 
conseil,  le  permis,  les  certificats  et  les  autres  documents,  et  tous  les  renouvellements  de 
l'un  quelconque  des  documents  ci-dessus,  touchant  la  constitution  légale  de  la  Banque 
de  Pictou,  et  le  permis  de  faire  le  commerce  de  banque  accordé  à  cette  institution  moné- 
taire ;  aussi,  copie  de  tous  les  papiers,  documents  se  rattachant  à  la  liquidation  des 
affaires  de  cette  banque.     Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Macdonald.  .    .  .Pas  imprimée. 

244.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  des  rapports  faits 

par  Colin  F.  McKinnon,  de  Taylor's-Road,  comté  d'Antigonish,  Frank  A,  McEachen, 
d'Inverness,  N.-E.,  Joshua  McDougall,  de  Glace-Bay,  C.-B.,  John  M.  McDonald,  de 
Christmas-Island,  C.-B.,  "William  Watkins,  de  Cobourg-Road,  Halifax,  S.  P.  Fream,  de 
Brighton,  comté  de  Digby,  et  J.  J.  Walker,  de  Truro,  N.-E.,  agents  spéciaux  d'immigra- 
tion nommés  dans  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse.  Présentée  le  16  avril  1914. — 
M.  Chisholm  (Antigonish) Pas  imprimée. 

245.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  4   février 

1914,  pour  copie  de  toute  la  correspondance  et  de  tous  les  documents  en  général  concer- 
nant les  changements  projetés  dans  le  comité  judicaire  du  Conseil  privé.  Présentée  le 
16  avril  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

246.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  sommaire  fournissant, 

autant  que  la  chose  est  possible,  les  renseignements  suivants  touchant  la  constitution 
des  Chambres  Hautes  ou  Sénats  dans  l'Empire  britannique  et  dans  les  autres  pays,  et 
surtout  en  ce  qui  regarde  les  Dominions  autonomes  et  les  pays  étrangers  qui  possèdent 
un  mode  fédéral  de  gouvernement  : — 

1.  Quant  à  la  méthode  de  nomination,  que  ce  soit  par  l'autorité  de  l'Exécutif,  ou  par 
l'élection  par  le  peuple,  ou  autrement  ; 

2.  Quant  à  la  durée  des  fonctions,  soit  pour  la  vit-,  soit  pour  un  certain  nombre 
d'années,  soit  autrement  ; 

3.  Quant  à  la  prolongation  du  terme  d'office  ou  à  la  réélection,  et  en  général  quant 
au  mode  suivi  pour  remplir  les  vacances  causées  par  décès  ou  autrement  ; 

4.  Quant  aux  qualifications  sous  le  rapport  de  l'âge,  de  la  résidence,  d 
d'immeubles  ou  de  propriété  personnelle,  ou  autrement  ; 

5.  Quant  à  la  limite  du  "nombre  des  personnes  qui  en  font  partie,  et  quant  à  la  pro- 
portion numérique  par  rapport  aux  membres  de  la  Chambre  populaire  ; 

6.  Quant  aux  dispositions  qui  régissent  la  dissolution,  l'appel  au  peuple,  les  confé- 
rences ou  l'augmentation  du  nombre  de  leurs  membres  lorsqu'il  y  a  désaccord  entre  les 
deux  branches  de  la  législature  ; 

7.  Quant  à  l'application  des  méthodes  différentes  suivies  dans  les  divers  Dominions 
et  pays  mentionnés,  et  sous  quel  rapport  des  difficultés  ont  surgi  ; 

8.  Tout  autre  renseignement  pertinent  touchant  la  constitution  et  le  statut  de  ces 
Chambres  Hautes.     Présentée  le  16  avril  1914. — .1/.  Middlcbro. 

Imprimée  pour  les  docutucnts  pai'lementaires  seulement. 

246a.  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914, 
pour  sommaire  fournissant,  autant  que  la  chose  est  possible,  les  renseignements  suivant? 
touchant  la  constitution  des  Chambres  Hautes  ou  Sénats  dans  l'Empire  britannique  et 
dans  les  autres  pays,  et  surtout  en  ce  qui  regarde  les  Dominions  autonomes  et  les  pays 
étrangers  qui  possèdent  un  mode  fédéral  de  gouvernement  : — 

1.  Quant  à  la  méthode  de  nomination,  que  ce  soit  par  l'autorité  de  TExéeutif,  ou  par 
l'élection  par  le  peuple,  ou  autrement  ; 

2.  Quant  à  la  durée  des  fonctions,  soit  pour  la  vie,  soit  pour  un  certain  nombre 
d'années,  soit  autrement  ; 

3.  Quant  à  la  prolongation  du  terme  d'office  ou  à  la  réélection,  et  en  général  quant 
au  mode  suivi  pour  -remplir  les  vacances  causées  par  décès  ou  autrement  ; 

4.  Quant  aux  qualifications  sous  le  rapport  de  l'âge,  de  la  résidence,  île  la  possession 
d'immeubles  ou  de  propriété  personnelle,  ou  autrement  ; 

5.  Quant  à  la  limite  du  nombre  des  personnes  qui  en  font  partie,  tt  quant  â  la  pro- 
portion numérique  par  rapport  aux  membres  de  la  Chambre  populaire  : 

6.  Quant  aux  dispositions  qui  régissent  la  dissolution,  l'appel  au  peuple,  les  confé- 
rences ou  l'augmentation  du  nombre  de  leurs  membres  lorsqu'il  y  a  désaccord  entre  les 
deux  branches  de  la  législature  ; 

7.  Quant  à  l'application  des  méthodes  différentes  suivies  dans  les  divers  Dominions 
et  pays  mentionnés,  et  sous  quel  rapport  des  difficultés  ont  surgi  ; 
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8.  Tout  autre  renseignement  pertinent  touchant  la  constitution  et  le  statut  de  ces 
Chambres  Hautes.     Présentée  le  10  juin  1914. — M.  Middlebro. 

Imprimée  pour  les  documents  parlementaires  seulement. 

247.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  avril  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître : — 

1.  Combien  le  gouvernement  a  déboursé  pour  achat  d'eau  en  bouteille  et  distillée,  à. 
Ottawa,  depuis  le  1er  janvier  1912  jusqu'au  1er  mars  1914  ; 

2.  Quelle  est  actuellement  la  dépense  quotidienne  pour  la  fourniture  de  l'eau  en 
bouteille  et  distillée.     Présentée  le  16  avril  1914. — M.  Sexsmith Pas  imprimée. 

248.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  télégrammes,  rapports  et  autres  documents  concernant  l'achat  de  terrains  de 
Joseph  Fraser,  en  rapport  avec  les  travaux  à  l'île  Camboo,  comté  de  Pictou,  par  le 
département  des  Travaux  publics.     Présentée  le  16  avril  1914. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

249.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  21  mai  1913,  pour  copie  de  toutes  corres- 

pondances échangées  durant  l'année  1912,  entre  le  capitaine  Bélanger,  commandant  de 
YEureka,  et  le  département  de  la  Marine,  tant  à  Québec  qu'à  Ottawa.  Présentée  le  16 
avril  1914. — M.  Boulay Pas  imprimée. 

250.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  23  mars   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître : — ■ 

1.  Les  noms  de  ceux  qui  ont  été  les  gardiens  du  quai  de  Coteau-Landing,  de  1900  à 
1904; 

2.  Quels  sont  les  noms  des  vaisseaux  qui  ont  accosté  à  ce  quai  durant  ce  laps  de 
temps  ; 

3.  Quel  est  le  montant  de  quaiage  que  payait  chaque  vaisseau  durant  cette  période  ; 

4.  Quel  est  le  montant  de  quaiage  que  l'on  payait  pour  déchargement  d'une  barge 
de  charbon  de  1900  à  1912.     Présentée  le  17  avril  1914. — M.  Paquet..    ..Pas  imprimée. 

251.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  tous  documents, 

lettres,  correspondance,  télégrammes  touchant  le  travail  opéré  par  le  vapeur  de  l'Etat, 
le  Stanley,  en  février  1914,  pour  rendre  libre  de  glace  le  havre  de  Yarmouth,  N.-E. 
Présentée  le  21  avril  1914. — M.  Law Pas  imprimée. 

252.  Rapport  de  la  Commission  royale  sur  les  pénitenciers,  ainsi  que  les  témoignages  entendus 

et  les  pièces  à  l'appui  produites  devant  la  dite  commission.  Présenté  par  l'honorable 
M.  Doherty,  le  22  avril  1914.     (Rapport  seulement.) 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

253.  Réponse  à  un  ordre  de  la   Chambre,   en  date  du  9   mars  1914,   pour  relevé  faisant  con- 

naître : — ■ 

1.  Combien  le  département  de  l'Agriculture  a  de  professeurs,  de  conférenciers  et 
d'inspecteurs  dans  la  province  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ; 

2.  Quels  sont  leurs  noms,  leurs  émoluments  et  à  combien  se  montent  les  frais  de 
voyage  de  chacun  d'eux  ; 

3.  Quelles  sont  les  fonctions  attribuées  à  ces  professeurs,  conférenciers  et  inspec- 
teurs ; 

4.  Combien  de  réunions  éducationnelles  et  de  démonstration  ont  été  tenues  par  ces 
représentants  du  département  de  l'Agriculture  pendant  les  mois  de  mars,  avril,  mai, 
juillet,  août,  septembre  et  octobre  de  l'année  dernière  ; 

5.  En  quel  endroit  a  été  tenue  chacune  de  ces  réunions,  et  comment  chacune  d'elles 
a  été  annoncée  ; 

6.  Combien  de  boîtes,  paniers  et  barils  de  fruit  ont  été  inspectés  au  cours  de  la 
dernière  saison,  et  quelles  espèces  de  fruits  ont  été  ainsi  inspectées  ; 

7.  Quand  et  où  l'inspection  a  été  faite,  et  combien  de  boîtes,  paniers  et  barils  ont 
été  trouvés  portant  une  étiquette  non  exacte  ou  frauduleuse  ; 

8.  Si  le  département  a  reçu  une  résolution  ou  requête  de  la  part  de  l'Association  des 
producteurs   de  fruits   de  l'Ile-du-Prince-Edouard  ; 

9.  Dans  l'affirmative,  quelle  était  la  demande  contenue  dans  cette  résolution  ou 
requête,  et  quelle  mesure  a  été  prise  par  le  département  en  la  matière  ; 

10.  Combien,  au  cours  de  l'année  1910,  de  beurreries  et  de  fromageries  ont  été  en 
activité,  dans  chacun,  des  comtés  de  l'Ile-du-Prince-Edouard,  et  combien  en  1913.  Pré- 
sentée le  22  avril  1914. — M.  Hughes  (I.-P.-E.) Pas  imprimée. 

254.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  février  1914,  pour  état  indiquant  quels 
étaient  les  taux  imposés  en  1912  et  1913  pour  le  transport  du  blé  de  Fort-William  ou 
Port-Arthur  à  des  ports  sur  la  baie  Géorgienne  et  à  des  ports  canadiens  sur  les  lacs 
Huron  et  Eriê  par  la  Canadian  Pacific  SteamsMp  Line,  la  Northern  Navigation  Com- 
pany, la  Merchants'  Mutual  Line,  la  Inland  Lines,  Limited,  et  la  Canadian  Lake  Line. 
Présentée  le  24  avril  1914. — M.  Aikins Pas  imprimée. 
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255.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  télégrammes,  recommandations  et  documents  de  toute  nature  se  rapportant  à 
l'achat  d'un  champ  de  tir  près  de  Souris,  I.-P.-E.  Présentée  le  27  avril  1914. — If. 
Hughes  (T.-P.-E.) Pas  imprimée. 

256.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

annonces,  soumissions,  offres,  contrats,  télégrammes,  correspondances,  comptes,  reçus, 
pièces  justificatives,  etc.,  concernant  la  fourniture  de  la  viande,  foin,  avoine  et  autres 
approvisionnements  pour  les  exercices  militaires  au  camp  d'Aldershot.  N.-E.,  durant 
l'été  et  l'automne  de  1913.     Présentée  le  27  avril  1914. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  imprimé**. 

256c  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 
ments,  avis,  soumissions,   contrats,   etc.,   se  rapportant  à  la  fourniture  de  la  glace  au 
camp  militaire  d'Aldershot,  N.-E.,  au  cours  de  la  saison  de  1914.     Présentée  le  29  mai 
1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

257.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  1er  avril   1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître : — ■ 

1.  Quelle  a  été  la  somme  totale  payée  à  titre  de  pensions  par  le  département  de  la 
Milice  et  de  la  Défense  au  cours  de  l'année  terminée  le  31  mars  1913  ; 

2.  Quel  est  le  nombre  d'officiers  de  la  milice  actuellement  sur  les  bordereaux  de 
solde  des  corps  permanents  ; 

3.  Quel  est  le  nombre  de  soldats  porté  sur  ces  mômes  bordereaux  ; 

4.  Combien  de  soldats  ont  été  enrôlés  en  1913  ; 

5.  Combien  ont  déserté  en  1913  ; 

6.  Quelle  est  la  somme  totale  dépensée  par  le  département  de  la  Milice  et  de  la 
Défense,  au  cours  de  l'exercice  financier  1912-13,  pour  le  compte  de  la  solde  des  officiers 
et  les  appointements  des  fonctionnaires  employés  à  quelque  titre  que  ce  soit  par  1* 
département  à  Ottawa  ou  ailleurs  ; 

7.  Quelle  a  été  la  somme  globale  payée  aux  soldats  des  corps  permanents,  au  cours 
du  dit  exercice   1912-13.      Présentée  le   27   avril   1914. — M.    Sinclair.  .    .  .Pas  imprimée 

258.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  copie  de  toutes  lettres. 

télégrammes  et  autres  communications  échangés  entre  le  département  de  la  Milice  et 
MM.  A.  Macdonald,  E.  Monpetit  et  autres  en  rapport  avec  l'organisation  du  33e  Hus- 
sards, Vaudreuil  et  Soulanges.     Présentée  le  27  avril  1914. — M.  Boycr.   .  .   Pas  imprimer 

259.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télégra 

lettres,  rapports  et  autre  correspondance  en  la  possession  du  ministère  de  la  Milice  et  de 
la  Défense  concernant  l'achat  d'un  terrain  à  Farnham,  Québec,  pour  y  établir  un  camp 
militaire.     Présentée  le  27  avril  1914. — M.  Kay Pas  impri 

260.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1014,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance échangée  entre  le  département  de  l'Agriculture  ou  celui  des  Douanes  et  C.  S 
Campbell,  êcr,  C.R.,  au  sujet  de  l'importation  d'animaux  de  race  en  Canada.  Présenté* 
le  27  avril  1914. — M.  Kay Pas  imprimée. 

261.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914.  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  l'immigration  des  i 
tiques,  y  compris  les  Indous,  les  Japonais  et  les  Chinois,  et  qui  ont  trait  directement  ou 
indirectement  à  l'arrêté  du  conseil  passé  par  le  gouvernement  en  décembre  1913,  restrei- 
gnant l'immigration  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique.     Présentée  le  27  avril 
1914. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

262.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  30  avril 

1914,  pour  copie  en  double  de  tous  les  baux,  marchés,  correspondance,  décrets  du  conseil 
et  autres  documents  se  rapportant  à  l'énergie  hydraulique  ou  aux  privilèges  se   ratta- 
chant au  barrage  Stevens,  connu  sous  le  nom  de  Stevens  Dam,  qui  avait  été  construit  sur 
la  rivière  Trent  au  village  de  Campbellford  ;  aussi,  copie  en  double  d'un  permis  en  rap- 
port avec  le  dit  barrage  accordé  à  l'honorable  James  Cockburn  et  autres,  et  portant  la 
date  du  9  décembre  1869,  et  de  toute  la  correspondance  échangée  avec  le  ministre  de  la 
Justice  ainsi  que  des  opinions  émises  par  le  dit  ministre,  à  l'époque  de  l'octroi  du  permis 
en  question  et  depuis  cette  date  ;  aussi,  copie  en  double  de  tous  les  documents,  correspon- 
dance, décrets  du  conseil  se  rattachant  à  l'annulation  et  révocation  du  permis  en  ques- 
tion le  12  août  1911,  et  de  tous  marchés,  correspondance,  propositions,  ou  autres  docu- 
ments échangés  ou  consentis  par  et  avec  la  Trent  Valley  Woollcn  )fanufacturing  < 
pany,  Limited,  et  de  toute  la  correspondance  échangée  avec  le  département  de  la  Justice, 
et  des  opinions  émises  par  ce  département  en  espèce;  aussi,  copie  en  double  de  te 
documents,  rapports,  correspondance,  décrets  du  conseil,  etc.,  dont  il  est  fait  mention  dans 
un  décret  du  conseil  portant  la  date  du  25   août  1913,  reproduit   a   la   page  W-3 
3e  volume  du  rapport  de  l'Auditeur  général  pour  l'année  1913,  et  de  toute  la  corr.  S] 
dance  échangée  avec  l'Auditeur  général,  ou  entre  l'Auditeur  général  et  l'un  quelconque 
des    départements    du    gouvernement    en    la    matière.       Présentée    le    -7    avril    1914. — 
M.  Emmerson Pas  impi 
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263.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  papiers. 

actes,  contrats,  etc.,  concernant  l'achat  par  les  Commissaires  du  havre  de  Québec  d'une 
carrière  à  Saint-Nicholas,  Québec.     Présentée  le  28  avril  1914. — M.  Lemieux. 

Pas  imprimée. 

264.  Réponse  à  un   ordre   de  la   Chambre,   en  date   du    6   avril    1914,   pour   copie   de  tous   télé- 

grammes, pétitions,  correspondance  et  autres  papiers  et  documents  reçus  par  le  minis- 
tère de  la  Marine  et  des  Pêcheries  depuis  le  1er  janvier  1914,  au  sujet  du  transport  du 
poisson  des  Provinces  maritimes  aux  Etats-Unis,  et  de  toutes  les  réponses  qui  y  ont  été 
faites.     Présentée  le  29  avril  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

265.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, titres,  contrats,  etc.,  en  rapport  avec  l'achat,  par  le  département  de  l'Agriculture, 
d'une  station  de  quarantaine  à  Lévis,  Québec,  lequel  achat  aurait  été  effectué  le  ou  vers 
le  29  juillet  1913.    Présentée  le  29  avril  1914. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

266.  Décret  du  conseil  n°  976,  daté  le  18  avril  1914. — "Règlements  revisés  régissant  l'admission 

des  cadets  de  marine  ".     Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  23  mai  1914. 

Pas  imprimé. 

266«.  Décret  de  l'Exécutif  en  date  du  18  mai  1914,  concernant  l'organisation  d'une  force  navale 
volontaire.     Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  23  mai  1914 Pas  imprimé. 

267.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  copie  de  tous  papiers,  cor- 

respondance et  télégrammes  concernant  la  déportation  de  Bhwagan  Sing,  prêtre  sikh,  en 
dépit  de  l'émission  d'un  bref  d'habeas  corpus.    Présentée  le  30  avril  1914. — M.  Lemieux. 

Pas  imprimée. 

268.  Etat  des  recettes  et  dépenses  de  la  Commission  des  champs  de  bataille  nationaux,  au  31 

mars  1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  4  mai  1914 Pas  imprimé. 

269.  Copie  de  l'Acte  de  fiducie,  daté  le  30  juin  1903,  entre  la  Canadian  Northern  Railway  Com- 

pany et  la  British  Empire  Trust  Company  et  la  National  Trust  Company,  Limited.  Pré- 
sentée par  l'honorable  M.  Borden,  le  4  mai  1914 Pas  imprimée. 

269a.  Copie  de  l'Acte  de  fiducie,  daté  le  6  mai  1910,  entre  la  Canadian  Northern  Railway  Com- 
pany et  la  British  Empire  Trust  Company,  et  la  National  Trust  Company,  Limited. 
Présentée  par  l'honorable  M.  Borden,  le  4  mai  1914 ■ Pas  imprimée. 

269&.  Copie  de  l'Acte  de  fiducie,  daté  le  19  novembre  1913,  entre  la  Canadian  Northern  Rail- 
way Company  et  la  British  Empire  Trust  Company,  et  la  National  Trust  Company, 
Présentée  par  l'honorable  M.  Borden,  le  4  mai  1914 Pas  imprimée. 

269c  Relevé  faisant  connaître  les  dettes  flottantes  des  compagnies  de  chemin  de  fer  comprises 
sous  le  titre  général  de  Canadian  Northern  Railway  System.  Présenté  par  l'honorable 
M.  Borden,  le  4  mai  1914 Pas  imprimé. 

269d.  Relevé  faisant  connaître  les  obligations  engagées  comme  garantie  collatérale  des  em- 
prunts temporaires  du  Canadian  Northern  Railway  System.  Présenté  par  l'honorable 
M.  Borden,  le  4  mai  1914 Pas  imprimé. 

269c  Etat  faisant  connaître  l'approximation,  établie  par  l'ingénieur,  du  coût  du  parachève- 
ment du  réseau  du  Canadian  Northern  Raihvay.  Présenté  par  l'honorable  M.  Bordea, 
le  4  mai  1914 Pas  imprimé. 

269/.  Relevé  du  capital  social  autorisé  et  en  émission  des  compagnies  mentionnés  dans  la  pre- 
mière annexe.     Présenté  par  l'honorable  M.   Borden,   le   6   mai   1914..    ..Pas  imprima. 

269tf.  Calcul  estimatif  des  améliorations  et  réfections,  pour  une  période  de  six  années,  des 
lignes  constituant  le  réseau  du  Canadian  Northern.  Présenté  par  l'honorable  M.  Boi  - 
den,  le  6  mai  1914 Pas  imprimé. 

269^.  Relevés,  computés  au  31  décembre  1913,  faisant  connaître  les  mesures  financières  adop- 
tées pour  le  réseau  du  Canadian  Northern.  Présentés  par  l'honorable  M.  Borden,  le  (> 
mai  1914 Pas  imprimés. 

269i    Papiers  et  documents  concernant  le  réseau  du  chemin  de  fer  Canadian  Northern  : — 

1.  Correspondance,  y  compris  la  demande  officielle  d'aide. 

2.  Tableaux   faisant  connaître  en  détail  la  capitalisation,   les   recettes,   le  coût  du 
parachèvement,  etc.     Présentés  par  l'honorable  M.  Borden,  le  6  mai  1914. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

269J.  Copie  de  l'acte  de  fiducie  daté  le  14  octotbre  1911,  du  Canadian  Northern  Raihoay  à.  la 
Guardian  Trust  Company,  Limited,  et  la  British  Empire  Trust  Company,  Limited,  et  Sa 
Majesté  le  Roi  et  la  Canadian  Northern  Railway  Company.  Présentée  par  l'honorable 
M.  Borden,  le  7  mai  1914. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 
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269A:  Liste  des  compagnies  dont  l'émission  totale  des  actions  est  possédée  par  la  Canadian 
Northern  Raiîway  Company  ; — aussi,  liste  des  compagnies  dont  le  total  des  actions 
émises  doit  être  transféré  à  la  Canadian  Northern  Railway  Company  ;  et  aussi,  liste  des 
compagnies  dont  le  contrôle  en  capital  social  sera  transféré  à  la  Canadian  Northern 
Railway  Company.     Présentée  par  l'honorable  M.  Borden,  le  7  mai  1914.  .Pas  impri 

269/-  Autres  états  relatifs  à  la  situation  financière  du  réseau  du  Canadian  Northern.  Présen- 
tés par  l'honorable  M.  Borden,  le  7  mai  1914. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

269w.  Correspondance  et  télégrammes  reçus  des  premiers  ministres  des  provinces  de  la  Nou- 
velle-Ecosse, de  la  Colombie-Britannique,  de  l'Alberta,  et  du  premier  ministre  intéri- 
maire de  la  Saskatchewan,  en  ce  qui  concerne  l'aide  à  accorder  au  réseau  du  Canadian 
Northern.     Présentés  par  l'honorable  M.  Borden,  le  7  mai  1914. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaire». 

269n.   Copie  de  l'acte  fiduciaire,  daté  le  28  décembre  1903,  entre  The  Lake  Superior  Terminale 

Company,  Limited,  et  The  National  Trust  Company,  Limited,  et  The  Cau<  them 

Railivay  Company.     Présentée  par  l'honorable  M.  Borden,  le  11  mai  1914. 

Pas  imprimée. 

270.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  au  refus  de  la  part  du  département  des 
Chemins  de  fer  ou  de  l'un  quelconque  des  fonctionnaires  de  l'Intercolonial  de  permettre 
aux  employés  du  chemin  de  fer  à  Moncton  d'être  présents  au  camp  militaire  de  l'année 
dernière.    Présentée  le  6  mai  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

271.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  lit  14,  pour  copie  de  toute  la  corres- 

pondance reçue  par  le  gouvernement,  depuis  le  1er  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour,  de  John 
McCormick,  de  Sydney-Mines,  N.-E.,  au  sujet  des  travaux  suivants  dans  le  comté  de 
Cap-Breton-Nord  et  Victoria  :  prolongement  du  chemin  de  fer  dans  le  comté  de  Cap- 
Breton-Nord  et  Victoria;  l'ouverture  du  havre  de  Dingwall,  Aspey-Bay,  C.-B.  ;  le  brise- 
lames  à  Meat-Cove,  même  comté  ;  le  havre  aux  embarcations  à  Bay-St-Lawrence  :  le 
brise-lames  à  White-Point  ;  le  brise-lames  à  Neil's-Harbour  ;  le  brise-lames  à  MeLeods, 
Ingonish  ;  travaux  dans  le  havre  d'Ingonish  ;  le  brise-lames  à  Britton-Cove  ;  le  brise- 
lames  à  Little-Bras-d'Or  ;  le  brise-lames  à  Cap-Dauphin;  le  brise-lames  à  Point-Aconi  ; 
le  quai  projeté  à  Sydney-Nord  ;  le  prolongement  projeté  du  brise-lames  à  Sydney-Nord  ; 
la  construction  d'un  tronçon  de  l'Intercolonial  jusqu'aux  terrains  de  ballast  à  Sydney- 
Nord  ;  le  quai  à  Sydney-Mines  ;  le  quai  à  Leitches'-Creek  ;  les  réparations  au  quai  à 
Groves-Point  ;  la  construction  du  quai  à  Boisdale  ;  le  brise-lames  à  Jamesville  ;  le  quai  à 
Castle-Bay,  et  le  quai  projeté  à  Shenacadie.     Présentée  le  7  mai  1914. — .V.  McKent 

imprimée. 

272.  Copie  de  toutes  lettres,  documents  et  correspondance  cour,  ruant  les  mesures  prises 

gouvernement  pour  venjr  en  aide  aux  actionnaires  et  déposants  de  la  Farm*  ra  Bank,  du 
décret  du  conseil  nommant  sir  Wm.  Meredith,  commissaire,  et  de  toute  correspondance 
se  rapportant  à  ce  sujet.  Aussi,  état  des  affaires,  etc.,  se  rapportant  A  la  Farmers 
Bank  du  Canada.     Présentée  par  l'honorable  M.  White,  le  s  mai  1914.  .  imec. 

273.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télégrammes, 

lettres  et  correspondance  reçus  par  le  ministre  des  Postes  au  sujet  de  plaintes  portant 
que  le  maître  de  poste  de  Yarmouth-Nord,  N.-E.,  avait  vendu  ou  vend  des  timbres-poste 
en  dehors  de  sa  juridiction.     Présentée  le  8  mai  1914. — M.  Laïc Pas  imp 

274.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  0. février  L914,  pour  état  indiquant  le  nom- 

bre des  criminels  élargis  sur  parole,  dans  les  divers  pénitenciers  du  Dominion,  pendant 
l'année  terminée  le  31  mars  1913,  le  nature  du  délit  pour  laquelle  chacun  de  ces  prison- 
niers a  été  condamné  et  indiquant  en  même  temps  s'il  s'agissait  d'un  premier,  d-'un  second 
ou  d'un  délit  subséquent.     Présentée  le  S  mai  1914. — .1/.  Sinclair Pas  Imprimée. 

275.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   9   mars   1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître : — 

1.  Combien  d'acres  de  terr^  ont  été  donnés  à.  des  compagnies  de  chemins  de  î 
Canada,  par  le  gouvernement  fédéral  depuis  1S7S  jusqu'à  date; 

2.  Combien  d'acres  ont  été  octroyés  chaque  année  pendant  la  susdite  période.     Pré- 
sentée le  11  mai  1914. — M.  Tobin Pas 

276.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  de- 

dépenses   du   bureau   de   poste   de    Saint-Philippe-Est   et   du   bureau    de    ;  Saint- 

Philippe-Ouest,  dans  la  paroisse  de  Saint-Philippe  de  Néri,  depuis  le  1er  juin  1912  jus- 
qu'à ce  jour.     Présentée  le   11   mai   1914. — M.  Lapointe  (Kamouraska) .  .Pas   imp 

277.  Rapport  du  Commissaire  fédéral  des  naufrages  re  l'enquête  officielle  tenue  quant  aux 

qui  ont  amené  l'échouage   du  steamer  britannique   Saturnia   sur   les   hauts-fonds   de  la 
Traverse    d'en   bas,   fleuve    Saint-Laurent,    le    2S    avril    1914.      Présenté   par    l'hon<  : 
M.  Hazen,  le  12  mai  1914 Imprimé  pour  les  documents  parlement 
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278.  Rapport  du  Commissaire  fédéral  des  naufrages  re  l'enquête  officielle  tenue  quant  aux  causes 

qui  ont  amené  l'échouage  du  steamer  britannique  Montford  sur  les  battures  de  Beauport, 
fleuve  Saint-Laurent,  le  28  avril  1914.  Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  12  mai 
1914 Imprimé  pour  les  documents  parlementaires  seulement. 

279.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  2  février 

1914,  pour  copie  de  l'arrêté  du  conseil  nommant  Arthur  Plante,  écuier,  comme  commis- 
saire pour  recevoir  les  réclamations  contre  le  chemin  de  fer  de  l'Atlantique  au  lac  Supé- 
rieur et  le  chemin  de  fer  Québec  et  Oriental,  et  copie  du  rapport  du  dit  commissaire,  et 
de  l'état  des  réclamations  qu'il  a  acceptées  ou  rejetées,  avec  les  raisons  données.  Aussi, 
copie  de  toute  correspondance,  mémoires,  pétitions  et  documents  se  rapportant  à  ce 
sujet.     Présentée  le  12  mai  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

279«-  Réponse  supplémentaire  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en 
date  du  2  février  1914,  pour  copie  du  décret  de  l'Exécutif  nommant  Arthur  Plante, 
écuier,  comme  commissaire  pour  recevoir  les  réclamations  contre  le  chemin  de  fer  de 
l'Atlantique  au  lac  Supérieur  et  le  chemin  de  fer  Québec  et  Oriental,  et  copie  du  rapport 
du  dit  commissaire,  et  de  l'état  des  réclamations  qu'il  a  acceptées  ou  rejetées,  avec  les 
raisons  données.  Aussi,  copie  de  toute  correspondance,  mémoires,  pétitions  et  docu- 
ments se  rapportant  à  ce  sujet.     Présentée  le  22  mai  1914. — M.  Mardi  (Bonaventure). 

Pas  imprimée. 

280.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  toute  correspon- 

dance, comptes,  indemnités,  frais  de  route  et  de  déplacement,  de  Fraserville  à  Québec, 
ou  tout  autre  document  se  rapportant  aux  montants  d'argent  reçus,  chaque  année,  par  le 
juge  Ernest  Cimon,  depuis  1890  à  1913,  en  sa  qualité  de  juge  de  la  cour  Supérieure  sié- 
geant à  Québec,  alors  qu'il  était  assigné  au  district  de  Kamouraska.  Présentée  le  16 
mai  1914. — M.  Gauvreau Pas  Imprimée. 

281.  Rapport  des  délégués  nommés  par  le  gouvernement  du  Canada  aux  fins  de  prendre  part 

au  Congrès  international  de  la  moralité  publique,  tenue  à  Minnéapolis,  Minn.,  du  7  au 
12  novembre  1913.     Présenté  par  l'honorable  M.  Borden,  le  16  mai  1914.. Pas  imprimé. 

282.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  3  avril  1914,  pour  copie  du  contrat,  etc.,  entre  le 

gouvernement  et  une  ou  plusieurs  compagnies  de  steamers  voyageant  entre  les  ports 
canadiens  et  européens  pour  le  transport  des  malles  transcontinentales. —  (Sénat). 

Pas  imprimée. 

283.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  avril  1914,  pour  état  indiquant  : — 

1.  Combien  de  voyageurs  ont  été  transportés  par  le  chemin  de  fer  Intercolonial  de 
Saint-Jean  à  Halifax  et  d'Halifax  à  Saint-Jean,  respectivement,  aux  termes  de  l'ar- 
rangement conclu  entre  les  chemins  de  fer  de  l'Etat,  représentés  par  F.  P.  Gutelius, 
gérant  général,  et  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien,  représentée 
par  G.  M.  Bosworth,  gérant  général  du  trafic,  depuis  le  1-5  novembre  1913,  date  de  la 
mise  en  vigueur  du  dit  arrangement,  jusqu'au  31  mars  dernier. 

2.  Combien  de  tonnes  de  marchandises  de  chacune  des  classes  mentionnées  dans  le 
dit  arrangement,  ont  été  transportées  dans  les  deux  sens  par  l'Intercolonial  entre  Saint- 
Jean  et  Halifax,  aux  termes  du  dit  arrangement  pendant  la  même  période. 

3.  Quelles  ont  été  les  recettes  totales  perçues  par  l'Intercolonial  aux  termes  du  dit 
arrangement  jusqu'au  31  mars  dernier,  pour  le  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises, respectivement. 

4.  Quel  montant  a  été  payé  au  chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien,  ou  porté  à 
son  crédit,  pour  location  de  wagons  aux  termes  du  dit  arrangement. 

5.  Quel  nombre  de  wagons  vides  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Pacifique- 
Canadien  ont  été  transportés  par  l'Intercolonial  gratuitement  aux  termes  du  dit  arran- 
gement, et  quels  ont  été  les  frais  de  traction. 

6.  Quel  aurait  été  le  montant  total  payé  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du 
Pacifique-Canadien  au  chemin  de  fer  Intercolonial,  en  vertu  du  tarif  en  vigueur  lors  du 
dit  arrangement,  pour  les  voyageurs  et  pour  les  marchandises  ainsi  transportés,  res- 
pectivement. 

7.  Si  le  dit  arrangement  a  été  soumis,  tel  que  promis  par  le  gouvernement,  à  la 
Commission  des  chemins  de  fer  par  le  ministre  des  Chemins  de  fer,  aux  fins  de  faire 
décider  par  la  commission  si,  oui  ou  non,  l'arrangement  est  préjudiciable  au  port  de 
Saint-Jean.     Dans  la  négative,  pourquoi  il  n'a  pas  été  ainsi  soumis. 

8.  Si  le  ministre  des  Chemins  de  fer  a  l'intention  de  renouveler  le  dit  arrangement 
ou  d'en  mettre  un  semblable  en  Vigueur  durant  la  prochaine  saison  d'hiver. 

9.  Quel  arrangement  le  gouvernement  se  propose  de  faire  au  sujet  des  termini  sur 
l'Atlantique  des  paquebots-poste  rapides  pour  la  saison  d'hiver  de  1914-1915.  Pré- 
sentée le  22  mai  1914. — M.  Pugsley Pas  imprimée. 

284.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  15  mai  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Combien  de  juges  ont  été  mis  à  la  retraite  depuis  1880. 

2.  Quels  sont  leurs  noms. 

3.  Quel  salaire  chacun  d'eux  a-t-il  reçu. 
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4.  Pendant   combien   d'années  chacun   d'eux   a-t-il   siégé. 

5.  Quel  a  été  le  motif  de  leur  retraite. 

6.  Quel  montant  ont-ils  reçu  chaque  année,  comme  pension.  Ordonné  que  cet  ordre 
soit  déposé  en  Chambre  et  il  est  comme  suit. —  (Sénat) Pas  imprimée. 

285  Réponse  à,  une  adresse  de  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  mars 
1914,  pour  copie  de  tous  les  documents,  requêtes,  lettres,  télégrammes,  etc.,  échangés 
entre  qui  que  ce  soit  et  le  département  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou  tout  autre 
département  de  l'administration,  en  rapport  avec  la  Southampton  Railv.ay  Company; 
aussi,  de  tous  les  rapports  d'ingénieurs  et  des  recommandations  au  sujet  d'un  subside 
en  faveur  de  ce  chemin  de  fer,  et  de  tous  les  décrets  du  conseil  octroyant  tel  subside, 
ainsi  que  de  tous  les  autres  documents  et  mémoires  en  la  possession  du  département 
des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou  de  tout  autre  département  de  l'administration,  se 
rapportant  au  dit  chemin  de  fer.     Présentée  le  27  mai  1914. — M.  Carvell.  .Pas  imprimer. 

286.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, papiers,  documents,  contrats,  etc.,  entre  le  gouvernement  du  Canada  et  toute 
compagnie,  firme  ou  particuliers,  du  1er  mai  au  1er  décembre  1913,  concernant  l'éta- 
blissement d'un  service  subventionné  de  steamers  entre  le  Canada  et  les  Antilles  anglai- 
ses.    Présentée  le  27  mai  1914. — M.  Maclean  (Halifax) Pas  imprimée. 

287.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  tous  p 

lettres,  télégrammes,  comptes  et  reçus  concernant  des  avances  faites  à  la  bande  de  sau- 
vages Montagnais  par  l'entremise  de  l'agence  des  Scpt-Iles,  Québec.  Présentée  le  2ï' 
r.iai  1914. — M.  Lemieux Pas  imp> 

288.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mai  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  comptes,  pièces  justificatives  se  rapportant  à  des  avances 
d'argent  ou  paiements  faits  par  le  gouvernement  à  Newton  Wesley  Rowell.  C.R.,  pour 
services  légaux  dans  l'affaire  de  la  réclamation  des  sauvages  d'Oka.  Présentée  le  29 
mai  1914. — M.  Sharpe  (Ontario) Pas  imprimée. 

288'''    Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  mai  1914,  pour  état  indiquant: — 

1.  Si  au  cours  des  derniers  15  ans,  le  gouvernement  a  payé  à  Newton  Wesley 
Rowell,  C.R.,  quelque  somme  d'argent  pour  services  légaux  ; 

2.  Quelles  sommes  et  quand  payées  ; 

3.  Si  le  gouvernement  a  payé  à  la  société  légale  dont  M.  Rowt-11  est  l'associé  prin- 
cipal quelque  somme  d'argent  pour  services  professionnels  ; 

4.  Quelles  sommes  ont  été  payées  et  en  quelles  années.  Présentée  le  29  mai  1914 
— M   Sharpe  (Ontario) Pas  Impr 

289.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   20  avril   1914,   pour  relevé   faisant  con- 

naître : — 

1.  La  date  de  la  constitution  en  corporation  du  Canadian  National  Bvrcau  of 
Breeding,  Limited; 

2.  Les  noms,  adresses  et  occupations  des  membres  fondateurs  de  cette  association  ; 

3.  Le  chiffre  du  fonds-social  de  l'association,  et  de  combien  d'actions  il  se  compose  ; 

4.  Le  nombre  d'actions  souscrites  depuis  l'origine  de  l'association  jusqu'à  la  date 
de  la  dépense  au  présent  ordre  ; 

5.  Le  montant  des  versements  ordonnés  sur  chaque  action  ; 

6.  Le  montant  total  des  versements  reçus  ; 

7.  Le  montant  total  des  versements  non  payés,  et  le  nombre  total  dee  actions  péri- 
mées ; 

8.  Les  noms,  adresses  et  occupations  des  personnes  qui,  dans  le  cours  des  douze 
mois  précédant  cette  date,  ont  cessé  d'en  être  membres,  et  le  nombre  d'actions  que  cha- 
cune d'elles  avait  ;  « 

9.  La  somme  payée  par  le  gouvernement  à  cette  association  pendant  chaque  année 
depuis  que  l'association  est  chartée.     Présentée  le  29  mai  1914. — M.  Suthcrland. 

Pas  iiyiprimce. 

290.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  rapports 

faits  par  les  inspecteurs  des  agents  chargés  de  placer  des  ouvriers  de  ferme  et  des 
domestiques  en  Canada  en  1912  et  1913.    Présentée  le  29  mai  1914. — If.  Suthcrland. 

Pas  imprimée. 

291.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  mars  1914,  pour  un  état  détaillé  des  édi- 

fices, maisons,  bureaux  et  immeubles  occupés  par  le  gouvernement  fédéral  à  Montréal 
pour  les  divers  départements  et  les  divers  services  de  chaque  branche  de  l'administra- 
tion, avec,  dans  chaque  cas,  les  renseignements  suivants  :  Pour  quel  département  et  pour 
quel  service  ;  où  situé,  rue  et  numéro  ;  propriété  du  gouvernement  ou  détenu  en  location  ; 
dans  ce  dernier  cas,  la  durée  du  bail,  le  montant  du  loyer,  et  les  autres  charges  imposées 
au  gouvernement.     Présentée  le  4  juin  1914. — M.  Wilson  (Laval) Pas  imprimée. 
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292.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  toute  correspon- 

dance par  ou  avec  le  département  des  Travaux  publics  ou  celui  des  Postes  concernant 
une  demande  ou  des  demandes  pour  la  construction  d'un  édifice  public  à  Melville.  Pré- 
sentée le  4  juin  1914. — M.  MacNutt Pas  imprimée. 

293.  Mémorandum,  correspondance,  estimations  du  coût,  etc.,  concernant  la  construction  du  che 

min  de  fer  Grand-Tronc-Pacifique — section  des  Montagnes.  Présentés  par  l'honorable 
M.  Borden,  le  4  juin  1914 Pas  imprimés. 

294.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  février  1914,  pour  relevé  faisant  con- 

naître quels  sont  les  noms  et  domiciles  des  personnes  chez  lesquelles  des  animaux  de  race 
ont  été  placés  par  le  département  de  l'Agriculture,  et  quelle  était  l'espèce  dans  chaque 
cas;  et  à  quelles  conditions  ces  animaux  ont  été  ainsi  placés.  Présentée  le  5  juin  1914. — 
M.  Kay.  .  .  7 Pas  imprimée. 

295.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  télégrammes,  instructions,  comptes,  pièces  justificatives,  etc.,  se 
rapportant  à  l'achat  d'animaux  vivants  dans  les  provinces  maritimes  par  un  nommé 
Jîoward  Corning,  de  Yarmouth,  N.-E.,-au  cours  de  la  période  de  son  emploi  ;  aussi,  copie 
de  la  nomination  du  dit  Howard  Corning  ;  aussi,  copie  de  toute  la  correspondance,  des 
accusations  et  autres  documents  concernant  la  cessation  de  son  emploi  s'il  a  été  destitué 
ou  mis  à  la  retraite  ;  en  même  temps  que  copie  de  tous  les  documents,  recommandations, 
correspondance,  etc.,  touchant  la  nomination  du  successeur  du  dit  Howard  Corning. 
Présentée  le  5  juin  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

296.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  mars  1914,  pour  un  relevé  indiquant  : — 

1.  Combien  d'étalons  et  de  taureaux  pur  sang  ont  été  achetés  par  le  ministère  de 
l'Agriculture  pour  l'usage  des  colons  dans  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatche- 
wan  et  dé  l'Alberta,  depuis  le  1er  janvier  1912  jusqu'à  date. 

2.  Où  ces  animaux  ont  été  achetés,  et  de  qui,  et  aussi  le  prix  payé  pour  ces  ani- 
maux, respectivement.     Présentée  le  5  juin  1914. — M.  Douglas Pas  imprimée. 

297.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, lettres,  télégrammes  et  comptes  concernant  l'achat  et  la  disposition,  en  1913, 
de  tous  chevaux,  bêtes  à  cornes,  moutons  et  porcs  pour  le  département  d'Agriculture, 
province  de  Québec,  les  fermes  expérimentales  ou  pour  l'amélioration  de  l'espèce  ;  aussi, 
état  indiquant  la  commission  et  honoraires  payés,  à  qui,  pour  ou  à  compte  des  dits 
achats.     Présentée  le  8  juin  1914. — M.  Robb Pas  imprimée. 

298.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Aîtesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  février 

1914,  pour  copie  de  tous  aiiangements  entre  le  gouvernement  et  les  diverses  provinces 
aux  termes  de  la  loi  sur  l'instruction  agricole.  Présentée  le  10  juin  1914. — Sir  Wilfrid 
Laurier Pas  imprimée 

299.  Réponse  partielle  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du 

4  mars  1914,  pour  copie  de  toute  correspondance,  télégrammes,  requêtes,  arrêts  du  con- 
seil et  autres  papiers  et  documents,  relatifs  à  des  subventions  ou  aides  données,  ou  à 
donner  par  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  ou  le  ministère  de  l'Agriculture,  à 
des  sociétés  ou  compagnies  à  fonds  social  ou  à  des  personnes  qui  exploitent  des  entrepôts 
frigorifiques  pour  la  conservation  des  produits  des  pêcheries  dans  la  Nouvelle-Ecosse, 
pour  les  années  1908-1909,  1910,  1911,  1912  et  1913,  excepté  la  correspondance  relative 
aux  compagnies  connues  sous  le  nom  "  d'Associations  des  pêcheurs  de  boitte  ".  Pré- 
sentée le  10  juin  1914. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

300.  Décret  de  l'Exécutif  n°  C.  P.,  1386,  du  29  mai   1914,  concernant  les  règlements  régissant 

l'administration  radiotélégraphique.  Présenté  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  11  juin 
1914 Pas  imprimé. 

300«.   Règlements   de   radiotélégraphie   promulgués   sous  l'autorité   de   l'article    11    de   la   loi   de 
radiotélégraphie  de  1913.     Présentés  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  11  juin  1914. 

Pas  imprimés. 

301.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  soumissions,  télégrammes,  plans  et  autres  documents  concernant  la  construction 
du  nouveau  brise-glace  par  The  Canadian  Vickers  Company,  de  Montréal.  Présentée  le 
11  juin  1914. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

302.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  16  mars 

1914,  pour  copie  de  toutes  pétitions,  lettres,  affidavit,  télégrammes  et  documents  échan- 
gés avec  le  département  de  la  Justice  ou  tout  autre  département  du  gouvernement,  au 
nom  ou  au  sujet  de  William  J.  Kelley,  prisonnier  enfermé  dans  la  prison  fédérale  des 
Etats-Unis  à  Atlanta,  Géorgie,  et  de  toutes  lettres,  télégrammes  et  autres  documents 
échangés  entre  le  département  de  la  Justice  ou  tout  autre  département  du  gouvernement 
et  l'ambassadeur  d'Angleterre  à  Washington  ou  le  gouvernement  des  Etats-Unis  au  sujet 
de  l'emprisonnement  et  de  la  libération  projetée  du  dit  Wm.  J.  Kelley.  Présentée  le  12 
juin  1914. — M.  Carvell Pas  imprimée. 
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MINISTÈRE  DE  L'INTÉRIEUR 

SERVICEDES  FORCES  HYDRAULIQUES 
.J.  B.  Challies,  Surintendant 


FORCES  HYDRAULIQUES,  DOCUMENT  N°  7. 


RAPPORT 


SUR  LES 


FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MAMTOBA 

Préparé  sous  la  direction  du  Surintendant  des  Forces  hydrauliques. 


par 


D.  L.  McLEAN,  S.  8.  SCO  VIL  et  J.  T.  JOHNSTOitf 


COMPILÉ  POUR  LE  COMMISSAIRE  DU  SERVICE  DES  UTILITES  PUBLIQUES 


(Traduit  de  l'anglais.) 


IMPRIME  PAR  ORDRE  DU  PARLEMENT 


IMPRIME  PAR  J.  de  L.  TACHÉ,  IMPRIMEUR  DE  SA  TRES  EXCEL 

MAJESTÉ  LE  ROI. 
1915 
[N°  25e— 1914] 
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A  Son  Altesse  Royale,  le  feld-maréchal,  le  prince  Arthur  William  Patrick  Albert, 
duc  de  Connaught  et  Strathearn,  C.G.,  C.C.,  O.P.,  etc.,  etc.,  gouverneur  général 
et  commandant  en  chef  du  Canada. 

Altesse, — J'ai  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Excellence  le  rapport  des  ingé- 
nieurs du  Service  des  Forces  hydrauliques  du  Canada  sur  les  pouvoirs  d'eau  du 
Manitoba. 

Respectueusement  soumis, 

WM.  J.  KOCHE, 

Ministre  de  l'Intérieur. 
Ottawa,  12  février  1914. 


Ministère  de  l'Intérieur, 

Ottawa,  12  février  1914. 
L'honorable  Wm  3".  Roche., 

Ministre  de  l'Intérieur. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  soumettre  le  rapport  des  ingénieurs  du  Service  des 
Forces  hydrauliques  du  Canada  sur  les  pouvoirs  d'eau  du  Manitoba  et  d'en  recomman- 
der la  publication. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur, 

Votre  obéissant  serviteur, 

W.  W.  CORY, 

Sous-ministre  de  l'Intérieur. 


Service  des  Forces  hydrauliques., 

Ottaava,  11  février  1914. 
Monsieur  W.  W.  Cory,  C.M.G., 

Sous-ministre  de  l'Intérieur, 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  soumettre  le  rapport  des  ingénieurs  du  Service  des 
Forces  hydrauliques  du  Canada  sur  les  forces  hydrauliques  du  Manitoba  et  d'en  recom- 
mander la  publication.  Il  serait  bon  d'en  imprimer  un  assez  grand  nombre  de  copies 
ponr  les  répandre  libéralement  parmi  ceux  qui  s'intéressent  au  développement  des  forces 
hydrauliques  du  Canada. 

Le  tout  respectueusement  soumis, 

J.  B.  CHALLIES, 

Surintendant  du  Service  des  Forces  hydrauliques. 
25e— 1| 
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Ministère  de  l'Intérieur, 

Service  des  Forces  hydrauliques, 

Edifice  de  la  Banque  Union, 

Ottawa,  12  décembre  1913. 
A  Son  Honneur  le  juge  H.  A.  Robson, 

Commission  des  Utilités  Publiques, 
Winnipeg. 

Monsieur, — Suivant  les  instructions  de  l'honorable  W.  J.  Roche,  ministre  de 
l'Intérieur,  j'ai  l'honneur  de  soumettre  le  rapport  suivant,  concernant  les  particula- 
rités physiques  des  forces  hydrauliques  de  la  province  du  Manitoba,  qui,  suivant  votre 
demande,  devait  être  préparé  par  les  ingénieurs  du  Service  des  Forces  hydrauliques 
qui  ont  fait  à  travers  la  province  une  étude  systématique  des  forces  hydrauliques  et  du 
débit  des  cours  d'eau. 

En  résumé  ce  rapport  montre  que  les  possibilités  des  forces  hydrauliques  des 
petites  rivières  de  cette  province  sont  limitées  et  d'une  importance  locale  seulement 
X<es  principales  sources  de  forces  hydrauliques  fiables  et  propres  à  l'extension  du  com- 
merce sont:  la  rivière  Winnipeg,  les  Grands  Rapides  de  la  rivière  Saskatchewan,  el 
les  grandes  rivières  du  Nord,  y  compris  le  Churchill,  Nelson  et  Beren-. 

Les  possibilités  d'énergie  hydraulique  sur  les  rivières  du  grand  Nord  - 
vastes  et  feront  preuve  de  grande  importance  dans  le  développement  des  terres  inté- 
rieures du  Manitoba.  On  connait  très  peu  ces  rivières  du  nord,  les  seuls  renseigne- 
ments que  nous  ayons  à  ce  sujet  proviennent  dos  arpentages  de  reconnaissa 
cependant,  ces  quelques  renseignements  sont  suffisants  pour  montrer  la  BOmme  énorme 
d'énergie  hydraulique  qui  peut  être  développée  et  qui  n'attend  que  l'initiative  poux 
constituer,  sous  ce  rapport,  toute  une  richesse. 

Heureusement  que  les  bassins  d'emmagasinage  des   rivières   Winnipeg    el    l'A 
glais,  qui  se  trouvent  d'ailleurs  à  peu  de  distance  des  centres  commerciaux  actuels  du 
Manitoba,   peuvent   fournir    une    énergie    hydro-électrique    suffisante    pour    alimenter 

toutes  les  usines  que  l'on  puisse  se  proposer  de  construire  dans  les  parties  habitées  de 
cette  province. 

L'efficacité  toujours  croissante  des  machines  électriques,  le  fait  qu'on  pu 
aujourd'hui  transmettre  l'énergie  à  grande  distance,  l'avancement  général  de  l'élec- 
tricité dans  les  industries,  le  coût  actuel  et  toujours  croissant  du  bon  charbon  à  vapeur 
(item  de  première  importance  pour  le  Manitoba),  tout  tend  à  rendre  de  plus  en  plus 
attrayant  le  développement  des  forces  hydrauliques  fiables  dans  la  province  du  Mani- 
toba. 

De  plus,  la  demande  toujours  croissante  pour  l'énergie  hydro-éleetrique  pour 

fins  manufacturières,  municipales  et  de  transportation,  à  l'intérieur  et   aux  envir 
de  la  ville  de  Winnipeg,  a  fait  de  la  question  concernant  le  développement  dt  - 
hydrauliques  de  la  rivière  Winnipeg,  une  des  affaires  d'administration  les  plus  impor- 
tantes qui  occupe  l'attention  du  ministère  de  l'Intérieur. 

Heureusement  qu'on  a  adopté  une  politique  étudiée  et  sage  pour  l'administration 
de  ces  forces  hydrauliques,  et  on  a  mis  en  vigueur  des  règlements  (voir  au  chapitre  9) 
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oui  donnent  au  public  une  protection  raisonnable  concernant  les  octrois  limités,  les 
rentes  et  le  contrôle  des  taux,  le  tout  sujet  à  une  revision  périodique,  et  qui  fournis- 
sent en  même  temps  des  chances  suffisamment  payantes  pour  y  encourager  les  capi- 
talistes. 

Suivant  en  ceci  la  politique  du  gouvernement  fédéral,  le  ministre  de  l'Intérieur 
a  donné  ordre  de  tenir  en  réserve,  pour  être  disposées  selon  les  règlements  touchant 
l'énergie  hydraulique  tels  qu'énoncés  ci-dessus,  toutes  les  terres  fédérales  vacantes 
attenant  aux  emplacements  de  développement  hydraulique  sur  la  rivière  Winnipeg,  et 
sur  toutes  autres  rivières  dans  la  province  du  Manitoba. 

A  cause  des  demandes  diverses  pour  des  privilèges  concernant  la  distribution  des 
forces  hydrauliques  de  la  rivière  Winnipeg  dans  le  Manitoba,  le  service  des  farces 
hydrauliques  a  jugé  nécessaire  de  faire  des  études  détaillées  touchant  l'énergie  hydrau- 
lique et  l'emmagasinage  sur  cette  partie  de  la  rivière  Winnipeg  dans  la  province  du 
Manitoba.  Ces  études  montrent  qu'à  huit  emplacements  différents  d'usines  hydrau- 
liques, au  moyen  de  l'emmagasinage  du  lac  des  Bois,  du  lac  Seul  et  des  autres  lacs  de 
la  province  d'Ontario,  qui  peut  être  effectué  assez  facilement  et  à  bon  marché,  il  est 
possible  de  développer  sans  trop  de  difficulté  au  delà  de  409,700  chevaux-vapeur  pen- 
dant 24  heures  continuellement,  à  moins  de  80  milles  de  la  ville  de  Winnipeg  et  à  une 
portée,  propre  à  la  transmission,  et  pas  trop  grande  des  centres  commerciaux  de  la 
partie  actuellement  habitée  de  la  province. 

Des  huit  emplacements  d'usines  hydrauliques  possibles  sur  la  rivière  Winnipeg^ 
il  y  en  a  actuellement  trois  qui  sont  en  voie  de  développement,  et  qui  représentent  une 
capacité  totale  de  199,000  chevaux-vapeur  pouvant  être  tenu  en  opération  pendant  24 
heures  sans  arrêt.  Un  de  ces  emplacements  est  en  exploitation  sur  le  chenal  Pinawa 
par  la  Winnipeg  Electric  Railway  Company,  et  donne  une  production  totale  d'environ 
26,500  chevaux-vapeur  dans  des  conditions  les  plus  favorables.  Un  autre  emplacement 
situé  à  la  Pointe-du-Bois,  exploité  par  la  ville  de  Winnipeg,  produit  à  l'heure  actuelle 
environ  20,800  chevaux-vapeur,  et  peut  être  développé  jusqu'au  maximum  de  77,000 
chevaux-vapeur  pendant  24  heures.  On  se  prépare  à  mettre  en  opération  le  troisième 
emplacement  d'usine  hydraulique  au  Grand-Sault  qui  pourra  produire  un  total  de 
95,500  chevaux-vapeur  en  24  heures. 

En  la  conséquence  de  ces  développements  la  rivière  Winnipeg  fournit,  à  l'heure 
actuelle,  environ  47,300  chevaux-vapeur;  cette  énergie  est  transmise  pour  servir  aux 
usines  de  la  ville  et  des  environs  de  la  ville  de  Winnipeg,  et  peut  être  augmentée,  avec 
ces  deux  usines  d'énergie  hydraulique,  jusqu'à  une  production  totale  de  103,500  che- 
vaux-vapeur en  24  heures. 

Les  cinq  autres  emplacements  d'usine  hydraulique  qui  sont  situés  sur  la  rivière 
Winnipeg  sont  sous  le  contrôle  du  gouvernement  fédéral,  et  peuvent  fournir  en  plus 
des  chiffres  déjà  mentionnés  une  énergie  totale  de  210,700  chevaux-vapeur  pendant  24 
heures,  sans  arrêt. 

Outre  ceux-ci,  il  y  a  aussi  plusieurs  sites  de  développement  d'énergie  importants 
sur  les  rivières  Winnipeg  et  de  l'Anglais  dans  la  province  d'Ontario,  qui  sont  toutes 
à  portée  raisonnable  de  Winnipeg. 
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Assurément  que  cette  somme  d'énergie  hydraulique  passible  de  développement  est 
de  nature  à  assurer  l'avenir  des  industries  du  Manitoba,  et  tout  spécialement  des  villes 
de  Winnipeg,  de  Brandon  et  de  Portage-la-Prairie. 

Un  fait  intéressant  à  remarquer  est  que  la  rivière  Winnipeg,  à  son  état  naturel, 
constitue  une  des  rivières  les  plus  puissantes  en  énergie  hydraulique  dans  le 
monde  entier,  avec  une  chute  totale  de  271  pieds  dans  la  province  de  Manitoba,  et  dans 
les  années  ordinaires  son  débit  maximum  n'est  qu'environ  quatre  fois  son  débit  mini- 
mum— soit  environ  12,000  pieds  cubes  à  la  seconde.  On  trouvera  tous  les  renseigne- 
ments concernant  la  puissance  hydraulique  de  cette  rivière  au  chapitre  3;  cette  étude 
a  été  préparée  par  M.  J.  T.  Johnston,  ingénieur  hydrographe  du  Service  des  Forces 
hydrauliques,  qui  a  surveillé  les  arpentages  et  les  inspections  faites  par  ce  service.  On 
attire  tout  particulièrement  l'attention  sur  les  deux  diagrammes  des  clichés  9  et  10 
qui  indiquent  précisément  la  puissance  hydraulique  de  cette  rivière  sous  le  régime  de 
la  régularisation  et  de  la  non-régularisation. 

La  préparation  des  matériaux  formant  ce  rapport,  excepté  ceux  qui  ont  trait  à  la 
rivière  Winnipeg,  a  été  commencée  par  M.  D.  L.  McLean,  ingéniëui  en  chef  du  -> 
des  études  hydrographiques  et  hydrauliques  du  Manitoba,  mais  à  cause  de  sa  démis- 
sion, en  octobre  dernier,  donnée  en  vue  d'une  position  dans  le  personnel  des  ingénieurs 
de  la  ville  de  Winnipeg,  ces  travaux  ont  été  terminés  par  M.  S.  S.  Scovil,  assistant" 
ingénieur  en  chef;  et  c'est  à  l'énergie  et  aux  recherches  de  ce  dernier  que  nous  sommes 
redevables  pour  la  compilation  des  renseignements  contenus  dans  ce  rapj  ort  et  qui  a 
été  faite  dans  un  temps  relativement  court. 

Il  nous  semble  inutile  de  donner  ici  de  plus  amples  donné  -  qui  cono 

l'hydrologie  et  autres  phénomènes  naturels  des  bassins  des  diverses  rivières  dans  le 
Manitoba;  lesquelles  données  ont  été  compilées  par  les  ingénieurs  du  service 
hydrauliques,  d'autant  plus  que  ces  données  seront  publiées  dans  un  prochain  ra 
touchant  le  travail  accompli  par  le  service  hydrographique  et  hydraulique  du  Mani- 
toba; aussi,  le  temps  limité  pour  l'achèvement  de  ce  rapport  nous  empêche  de  tirer  de 
ces  données  toutes  les  déductions  satisfaisantes  que  Ton  pouvait  y  trouver.  Par  con- 
séquent, nous  avons  pensé  qu'il  suffirait  de  faire  connaître  les  données  hydrographi- 
ques générales  seulement,  et  de  suggérer  que  toutes  les  personnes  qui  désireraient  avoir 
plus  de  renseignements  sur  cette  question  devraient  ou  communiquer  avec  l'ingénieur 
en  chef  du  service  hydrographique  et  hydraulique  du  Manitoba,  ou  attendri1  la  publi- 
cation du  rapport  dont  on  vient  de  faire  mention. 

Nous  regrettons  vivement  que  le  temps  limité  à  notre  disposition  pour  la  prépara- 
tion de  ce  rapport — dû  au  fait  qu'il  doit  vous  être  remis  au  15  décembre — nous  a  em- 
pêché de  donner  une  compilation  plus  complète  et  plus  soignée  des  renseignements 
disponibles  concernant  les  particularités  physiques  de  la  puissance  hydraulique  de  la 
province  du  Manitoba. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur. 

Votre  obéissant  serviteur. 

J.  E.  CHALIIES, 

Surintendant  du  service  des  force*  hydrauliques. 
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CHAPITRE  I. 
APERÇU  GENERAL. 

Tout  le  monde  sait  que  le  Manitoba  est  riche  en  forces  hydrauliques,  mais  avant 
les  enquêtes  du  service  des  forces  hydrauliques  du  ministère  de  l'intérieur  du  Canada 
on  n'en  connaissait  l'étendue  et  la  puissance  que  d  une  manière  approximative. 

Sachant  la  grande  valeur  de  ces  forces,  et  en  vue  de  répondre  aux  besoins  du  pré- 
sent et  de  l'avenir,  nous  avons  fait  une  étude  complète  de  certaines  rivières  à  chutes 
et  nous  étudions  maintenant  toutes  les  autres  qu'il  y  a  dans  la  province.  A  l'aide  de 
ces  études,  le  ministère  veut  faire  un  vaste  plan  représentant  le  développement  maxi- 
mum des  chutes  utilisables  sur  chaque  rivière. 

Les  grandes  ressources  du  Manitoba  en  matière  de  force  hydraulique  sont  dues 
aux  particularités  géologiques  et  topographiques  de  la  province.  La  partie  centrale 
du  Manitoba  agit  comme  bassin  récepteur  des  eaux  d'une  immense  superficie  de  drai- 
nage. Cette  vaste  étendue  va  des  montagnes  Rocheuses  jusqu'au  lac  Supérieur,  à  peu 
près,  vers  l'est  ;  elle  comprend  aussi  une  grande  partie  des  Etats  du  nord  et  se  rend 
jusqu'aux  terres  du  nord  de  l'Ouest  canadien. 

Là  où  ces  eaux  atteignent  la  partie  centrale  de  la  province,  il  y  a  une  dépression, 
entre  les  steppes  des  prairies  et  le  plateau  laurentien,  où  se  trouve  une  grosse  chute 
qui  peut  servir  au  développement  de  la  force  hydraulique.  Le  lac  Winnipeg  forme 
le  réservoir  où  se  réunit  presque  toute  l'eau  provenant  de  la  surface  de  drainage  ci- 
dessus  décrite.  De  ce  lac  à  la  baie  d'Hudson  l'eau  se  concentre  dans  la  rivière  Nelson 
sur  laquelle  il  y  a  une  chute  de  niveau  d'environ  700  pieds. 

Il  ressort  de  ce  qui  précède  que  la  plus  grande  partie  des  forces  hydrauliques  du 
bassin  sont  concentrées  dans  la  partie  inférieure  de  la  surface  de  drainage  ou  plus 
particulièrement  dans  le  Manitoba. 

Les  pouvoirs  d'eau  sont  séparés  naturellement  en  deux  groupes,  savoir:  ceux  des 
rivières  qui  se  jettent  dans  le  lac  Winnipeg,  situés  dans  l'ancienne  partie  ou  partie 
sud  de  la  province,  et  ceux  de  la  partie  nord  situés  sur  la  superficie  drainée  par  le 
lac  Winnipeg.  Les  forces  hydrauliques  de  la  province  sont  indiquées  suivant  ces 
deux  groupements  dans  les  tableaux. 

On  devra  remarquer  que  si,  sur  plusieurs  rivières,  on  a  recherché  la  possibilité 
de  concentrer  les  forces  hydrauliques  et  fait  une  estimation  de  la  force  utilisable  à 
différents  endroits,  il  reste  encore  des  pouvoirs  d'eau  utilisables,  sur  ces  rivières, 
comme  l'indiqueront  les  recherches  ultérieures.  Quant  aux  autres  rivières,  on  n'a 
pas  encore  fait  d'arpentages  pour  déterminer  la  concentration  qui  pourrait  s'y  opérer 
et  dans  les  cas  où  on  a  enregistré  le  débit,  on  a  fait  une  estimation  de  la  force  utili- 
sable par  pied  de  chute. 

Dans  plusieurs  cas,  on  a  estimé  la  force  du  débit  minimum  extrême  et  du  plus 
petit  débit  mensuel  des  six  mois  de  l'année  où  l'éau  est  la  plus  haute,  d'après  les  don- 
nées fournies  par  les  enregistrements  du  débit. 

On  a  calculé  la  force  de  cheval  pour  le  fonctionnement  d'une  turbine  à  une  effica- 
cité de  80  pour  100,  mais  on  n'a  pas  estimé  la  force  utilisable  à  certains  moments  où 
surviennent  les  gonflements  produits  par  l'eau  provenant  des  hauteurs,  car  cela  serait 
impossible,  à  moins  qu'on  ne  connaisse  les  circonstances  en  vue  desquelles  la  force 
pourrait  être  désirée.  Les  pouvoirs  de  la  rivière  Winnipeg  ont  été  étudiés  d'après  une 
base  d'efficacité  de  75  pour  100  pour  les  raisons  exposées  dans  le  chapitre  relatif  à 
cette  rivière. 

Les  données  de  ces  tableaux,  de  même  que  la  description  plus  détaillée  des  rivières 
telle  que  donnée  dans  les  chapitres  qui  suivent,  ont  été  prises  sur  place  par  le  service 
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des  arpentages  hydrographiques  et  hydrauliques  du  Manitoba  où  proviennent  des  com- 
pilations faites  à  Winnipeg  et  à  Ottawa.  Les  arpentages  hydrauliques  qu'on  a  fait 
et  les  stations  de  jaugeages  maintenues  après  les  arpentages  ci-dessus  mentionnés  sont 
indiqués  sur  la  plaque  n°  34. 

Le  tableau  suivant  des  pouvoirs  d'eau  de  la  province  n'a  pas  pour  but  de  clore  la 
question.     Il  reste  des  recherches  à  faire  sur  un  bon  nombre  de  rivières. 

Tableau  n°  1. 

1. — Ressources  en  forces  hydrauliques  du  sud  et  du  centre  de  la  province. 

(a)  Force  hydrauliques  actuellement  en  exploitation. 


Rivière. 

Usine  hydraulique. 

Energie  hydraulique  en 
exploitation. 

Winnipeg 

Ville  de  Winnipeg 

"Winnipeg  Electric  Railway  Co.''  . . . 
'•Brandon  Electric  Light  Co.".    . .    . 
"Minnedosa  Power  Co.  ". . . 

*Cheval-vapeur. 

20,800 

26,500 

500 

500 

Shell 

"Assessippi" 

5C 

Total 

48,350 

*L'usine  hydraulique  de  la  ville  de  Winnipeg  peut  fournir,    avec   un   débit   d'eau   régularisé,    76,800 
chevaux-vapeur  pendant  24  heures  continuellement. 


Tableau    n°    2. 
(b)  Forces  hydrauliques 

K1VIÈRE    WINNIPEG. 


Emplacement. 

Front  de 
chute . 

force  développée  en  24  hxurb8  avec  75  p.c. 
d'efficacité. 

12,000  pds  sec. 

20,000  pds  sec. 

Chute  de  l'Esclave 

2G 
39 
37 
18 
56 
37 

26,600 
11,600 
12,600 
18,400 
57,300 
37,000 

44,400 

Premier  emplacement,  Sept-Sœurs 

Second  emplacement,  Sept-Sœurs 

:>4.soo 

oT.iHJO 

McArthur 

Du  Bonnet 

Pin 

30,700 
95,500 
63,  UO 

Totaux 

164,400 

306,400 
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TABLEAU  N°  3. 

La  force  estimée  telle  qu'indiquée  se  rapporte  seulement  à  la  somme  de  chevaux- 
vapeur  par  pied  de  chute,  vu  que  les  renseignements  quant  aux  concentrations  possi- 
bles ne  sont  pas  encore  complets. 

Tableau   n°    3*. 


Emplacement. 

Force  développée  en  24  heures  avec  80  p.c. 
d'efficacité. 

Rivière. 

Débit 
min. 

Total. 

Débit 

rég. 

Total. 

Période  des  six 
mois  des  plus 
grandes  crues 
de  l'année. 

Total. 

No  1 

No  2. 

X   

X 

46 

46 

0 

0 

180 

180 
8 

36 
3,270 

92 

360 

Red . 

3,270 

Pembina 

X 

Souris 

X 

05 

45 

18 

1,685 

108 

64 

Shell    .                               

X 

Currie's  Landing. . 

Headingly 

Millwood 

653 

36 

14 

180 

203 

212 

90 

34 

34 

101 

94 

455 

455 

6,800 

3,630 

2,950 

12,706 

7,260 

f5 

137 

90 

22 

33 

82 

33 

49 

92 

76 

57 

74 

6,808 

6,o08 

36,305 

1,6S5 

No  1    

,.     2 

"'"  685' 

'""263' 
"  910 

840 
945 
987 
420 
102 
102 
303 
282 

•i     3 

„     4 

3,192 

""789" 

'"m 

172 
504 
468 

Vallée 

„     1 

„    2 

,.     3  

„    4 

1,316 

„     1 

Poule  d'eau ... 

..     2 

Meadow  Port 

No  1 

„     2 

Fairford  et  Dauphin 

M     3   

„     4 

26,546 

145 

Du  Cygne . .   

Daim-Rouge 

Manigotagan 

No'  1.! ......  "..'.. 

„       2 

"608* 

449 

109 
163 
408 
163 
245 
462 
38? 
286 
368 

n               

..      3 

..      4  

M       5 

M              6 

i,      7 



ii             

..      8 

n      9 

.,     10 

Demi-Charge 

Red  Rock 

Grands-Rapides  . . 

3,034 

'  46,289* 
46,289 

246,877 

Saskatchewan 

49,921 

339,455 

La  force  estimée  telle  qu'indiquée  se  rapporte  seulement  à  la  somme  de  chevaux- 
vapeur  par  pied  de  chute,  vu  que  les  renseignements  quant  aux  concentrations  possibles 
ne  sont  pas  encore  complets. 
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Tableau    n°    4. 
Forces  hydrauliques  dans  la  partie  nord  de  la  province. 


Rivière. 

Emplacement. 

Force  cheval-vapeur  basée  sur  le  80 
p.c.  d'efficacité. 

Débit  minimum  estimé,  50,000 
pds-sec. 

Nelson   

Portage  Whisky  Jack 

181,150 
77,150 

Rapides  de  Vase  Blanche 

n            Bladder 

135,860 
90,575 

h            Chaîne  de  Rochers. . . 

*               158,510 
113,220 

Grands  Rapides 

122,530 

Rapides  Birthday 

n       Premier  Goéland 

n       Second          ..          

n       Troisième    h         ....... 

ii       Quatrième  m         

,.       First  Kettle 

163,375 
77,150 
95, 105 
90,575 

135,860 
77,150 

ii      Second  Kettle 

97,370 

.,       Third  Kettle.    . 

181,150 

h       Upper  Long  Spruce 

Il                                       II                          H                                    

ii      Upper  Limestone 

ii      Lower  Limestone 

181,150 

235,4:<:. 

149,450 

185,ti>0 

2,548,505 

RECONNAISSANCES. 


Nos  remerciements  sont  dûs  aux  messieurs  suivants  pour  leur  assistance  généreuse 
et  très  appréciée  : — 

Col.  H.  N.  Ruttan,  ingénieur  de  la  cité,  Winnipeg. 

D.  A.  Ross,  ingénieur  consultant,  Winnipeg. 

Winnipeg  Electric  Railway  Company. 

J.  G.  Glassco,  gérant  de  la  City  Liglit  and  Power  Department. 

R.  A.  Speakman,  ingénieur  de  la  ville,  Brandon. 

Ministère  des  Travaux  publics  du  Canada. 

Ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries. 

Service  météorologique. 

Service  météorologique  des  Etats-Unis. 

Division  des  ressources  hydrauliques,  service  de  géologie  des  Etats-Unis. 

La  Commission  de  conservation. 

J.  B.  McRae,  ingénieur  consultant,  Ottawa. 
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CHAPITRE  II. 

PLUIE,  EVAPORATION  ET  RUISSELLEMENT. 

Observations  générales. 

Il  y  a  deux  facteurs  principaux  dans  l'étude  de  tout  développement  de  pouvoir 
possible — la  tête  d'eau  et  le  débit  procurable.  Tandis  que  la  première  s'obtient  par  l'ar- 
pentage et  une  connaissance  de  l'état  extrême  et  moyen  du  niveau  de  la  rivière  toute- 
fois, le  second  requiert  une  étude  extensive  du  débit,  qui,  dépendant  des  Conditions 
naturelles,  varie  non  seulement  avec  la  saison  et  l'année,  mais  aussi  avec  la  topographie 
et  le  caractère  du  bassin  de  déversement.  En  premier  lieu,  toutes  les  eaux  emportées 
par  les  rivières  viennent  de  la  pluie  ou  de  la  fonte  de  la  neige  qui  a  été  précipitée  pen- 
dant les  mois  d'hiver.  De  cette  pluie,  une  partie  s'évapore,  une  partie  pénètre  dans  le 
sol,  ou  est  absorbée  par  la  croissance  des  plantes,  ou,  par  infiltration  arrive  aux  rivières 
ou  aux  lacs,  et  la  troisième  partie  se  rend  aux  cours  d'eau  comme  courants  de  surface 
ou  ruissellement. 

Pluie. 

Quoique  l'état  du  ruissellement  dans  un  bassin  de  déversement  soit  de  première 
importance  dans  l'étude  du  développement  de  pouvoir,  toutefois,  la  pluie  ou  la  préci- 
pitation, est  d'une  valeur  extrême,  en  ce  que  ces  derniers  états,  s'ils  couvrent  une 
période  plus  longue  que  ceux  du  ruissellement,  indiqueraient  le  débit  le  plus  haut  et 
le  plus  bas  qu'on  pourraient  attendre.  De  la  même  manière,  les  états  de  la  pluie  dans 
un  bassin  de  déversement  dans  lequel  on  ne  peut  obtenir  les  mesurages  de  débit,  peu- 
vent servir  à  estimer  le  débit  basé  sur  les  états  de  la  pluie  et  du  ruissellement  dans  un 
bassin  adjacent. 

Dans  toute  la  partie  sud  de  la  province  du  Manitoba,  les  états  de  la  pluie  ont  été 
obtenus  par  le  Bureau  Météorologique  du  département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries 
du  Canada,  et  ces  états  sont  mis  en  tableau  pour  les  différentes  stations  sur  la  plaque 
n°  1. 

Il  est  bien  connu  que  la  précipitation  non  seulement  montre  une  variation  de 
saison  en  saison,  mais  aussi  qu'un  état  couvrant  une  courte  période  d'années,  n'est 
pas  suffisant  pour  montrer  la  précipitation  annuelle  moyenne,  mais  que  plutôt  on  doit 
étudier  une  longue  période  pour  arriver  à  cette  moyenne  comme  les  stations  dans  la 
province  pour  lesquelles  on  a  des  états  couvrant  une  longue  période,  ne  sont  pas  nom- 
breuses, il  est  nécessaire  de  se  servir  d'un  système  quelconque  de  compensation  pour 
les  stations  adjacentes  qui  couvrent  de  plus  courtes  périodes.  Tel  qu'indiqué  par  les 
courbes  sur  les  plaques  n°  2  et  n°  3,  les  états  de  la  pluie  aux  stations  couvrant  une 
longue  période,  montrées  séparément  pour  les  parties  est  et  ouest  dé  la  province,  elles 
ont  les  mêmes  caractères  généraux  de  période  en  période.  Supposant  que  les  stations 
intermédiaires  de  périodes  plus  courtes  se  rangeront  de  la  même  manière  de  périodes 
de  grande  précipitation  à  des  périodes  de  légère  précipitation  dans  les  mêmes  années 
qu'aux  stations  de  longues  périodes,  la  proportion  probable  de  ces  états  de  courte 
période  à  ceux  d'une  longue  période  d'une  station  adjacente,  a  été  basée  sur  la  propor- 
tion de  la  précipitation  d'une  station  de  longue  période  adjacente,  à  la  précipitation 
totale  de  la  période  à  la  station  de  longue  période.  Tel  qu'indiqué  sur  les  plaques 
nos  2  et  3,  la  précipitation,  de  même  que  la  durée  de  l'état,  sont  données  pour  les  diffé- 
rentes stations  dans  toute  la  province.     La  proportion   de  tous  les  états   de  courte 
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période  a  été  calculée  d'après  ceux  de  la  station  de  longue  période  la  plus  rapprochée, 
tel  qu'indiqué  au  tableau,  et  on  a  calculé  une  moyenne  annuelle  compensée  pour  la 
station. 

D'après  ces  résultats  compensés,  on  a  déterminé  la  situation  des  lignes  de  précipi- 
tation égale,  qui  sont  indiquées  pour  la  partie  sud  de  la  province  sur  la  plaque  n°  34. 
Pour  la  préparation  de  cette  carte  isohyétale,  on  remarquera  qu'il  a  été  nécessaire  de 
se  servir  de  plusieurs  états  de  très  courte  période,  mais,  en  somme,  ces  états  se  sont 
trouvés  à  vérifier  les  lignes  de  précipitation  égales  entre  les  stations  de  longue  période. 

EVAPORATION. 

On  connaît  très  peu  des  pertes  énormes  dues  à  l'évaporation  de  la  surface  du 
Il  est  impossible  d'arriver  à  ces  pertes  en  prenant  la  différence  entre  la  précipitation 
et  le  ruissellement,  car  en  cela  seraient  aussi  comprises  les  pertes  dues  à  l'absorption 
par  le  sol  et  la  végétation,  et  encore  le  taux  du  ruissellement  ne  dépend  pas  entière- 
ment de  la  précipitation.     Il  est  toutefois  reconnu  qu'il  y  a  changement  dan-  Vé 
ration  suivant  plusieurs  facteurs,  comprenant  les  conditions   atmosphériques, 
giques  et  topographiques  du  bassin  de  déversement,  de  même  que  l'étendue  des  forêts 
et  des  plantes. 

On  a  fait  une  étude  plus  complète  de  l'évaporation  de  la  surface  des  eaux  des  lacs 
et  des  rivières,  qui  sert  surtout  pour  la  considération  des  réserve-,  et  les  pertes  que 
peuvent  subir  ces  réservoirs  par  l'évaporation.  On  sait  très  bien  que  les  pertes  par 
évaporation  dans  les  bassins  des  lacs  sont  très  grandes,  et  même  souvent  plus  grandes 
que  la  précipitation. 

Pour  ce  qui  est  de  l'étude  des  pouvoirs  hydrauliques  de  la  rivière  Winnipi  g 
considérant  au  maximum  la  possibilité  de  développement,  on  a  trouvé  née    - 
considérer  et  étudier  la  possibilité   de   conserver   les   eaux   d'inondation.     En 
quence,  on  est  à  étudier  très  sérieusement  les  possibilités  de  réa  rve  des  superficies 
immenses  de  lacs  du  district  du  lac  des  Bois.     Ces  études  comprennent  naturellement 
l'obtention  des  chiffres  sur  l'évaporation,  et,  le  1er  niai   1913,  une  >tation  d'évapora- 
tion,    avec    plusieurs   instruments    enregistrant    tous    les    phénomènes    astronomiques 
affectant  l'évaporation,  a  été  établie  sur  le  lac  de-   Bois,  aux  environs  de  Keewatin, 
Ont. 

Ruissellement. 

On  voit  facilement  que  l'étendue  du  ruissellement  ou  débit  de  cours  d'eau  dépend 
principalement  de  la  pluie  et  de  la  superficie  du  bassin,  toutefois  il  y  a  beaucoup  d'au- 
tres facteurs  d'une  importance  extrême  comme  la  formation  géologique  et  le-  points 
caractéristiques  de  la  topographie  du  bassin  de  déversement,  soit  qu'il  soit  en  pente 
permettant  un  ruissellement  rapide,  ou  qu'il  soit  composé  de  terre-  basses  et  mi 
geuses  où  l'écoulement  est  uniforme,  et  aussi  la  croissance  du  bois  et  des  plan' 
même  que  d'autres  facteurs  très  nombreux. 

Quoiqu'on  puisse  apprendre  beaucoup  par  l'étude  de  la  précipitation  et  de  l'éva- 
poration et  les  caractères  physiques  du  bassin  de  drainage,  toutefois  les  ehiffn 
plus  précis' et  les  plus  certains  sont  obtenus  par  un  jaugeage  systématique  et  un  mesu- 
rage  du  débit  du  cours  d'eau  pour  obtenir  le  ruissellement  continuel,  et  pendant  un 
temps  suffisant  pour  obtenir  la  fluctuation  extrême.  Le  ruissellement  de  tout  cours 
d'eau  varie  non  seulement  de  saison  en  saison,  mais  aussi  jusqu'à  un  tel  point  d'année 
en  année,  que  les  mêmes  conditions  ne  se  répètent  pas  dans  une  rivière  pour  deux 
aimées  successives.  Des  chiffres  pour  une  période  d'au  moins  sept  années  sont  d'or- 
dinaire nécessaires  pour  calculer  la  variation  annuelle  à  laquelle  on  peut   s'attendre. 

Non  seulement  l'étude  du  ruissellement  est-elle  d'une  importance  extrême  dan> 
la  considération  des  possibilités  de  pouvoir,  mais  elle  est  aussi  d'une  extrême  valeur 
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pour  la  réclamation  possible  des  terres  basses  par  le  drainage,  ou  des  terres  arides  par 
l'irrigation.  Cette  étude  est  aussi  nécessaire  dans  les  rivières  où  l'on  propose  des  sys- 
tèmes pour  améliorer  la  navigation. 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE  DU  MANITOBA. 

Avant  l'année  1911,  il  n'y  eût  pas  d'obtention  systématique  ou  certaine  de  chiffres 
sur  le  débit  des  rivières  de  la  province  du  Manitoba.  On  avait  quelques  mesuragea 
de  débit  par-ci  par-là  dans  la  province,  mais  pas  suffisants  pour  faire  connaître  le  débit 
continuel  des  rivières  aux  différentes  époques.  Cette  année-là  M.  J.  B.  Challies,  surin- 
tendant du  bureau  des  pouvoirs  hydrauliques,  département  de  l'Intérieur  du  Canada, 
inaugura  une  étude  systématique  des  possibilités  de  pouvoir  de  la  rivière  Winnipeg. 
L'arpentage,  dont  M.  D.  L.  McLean  avait  charge,  consistait  en  un  relevé  détaillé  de 
la  rivière  et  de  ses  possibilités  de  pouvoir  dans  le  Manitoba,  et  comprenait  aussi  l'éta- 
blissement et  l'entretien  de  stations  de  jaugeage  sur  la  rivière.  Ce  travail,  au  prin- 
temps de  1913,  fut  encore  augmenté  et  comprend  une  étude  systématique  du  débit  et 
des  possibilités  de  pouvoir  de  toutes  les  rivières  de  la  province.  Pour  accomplir  ce 
travail  immense,  on  a  organisé  le  Relevé  Hydrographique  du  Manitoba,  dont  M.  D. 
L.  McLean  fût  nommé  ingénieur  en  chef,  et  le  travail  est  toujours  fait  sous  la  direc- 
tion du  bureau  des  pouvoirs  hydrauliques.  On  a  établi  de  nombreuses  stations  de 
jaugeage  dans  toutes  les  rivières  et  tous  les  cours  d'eau  de  la  province,  et,  depuis  ce 
temps,  on  a  poussé  vigoureusement  l'obtention  et  l'enregistrement  des  chiffres.  Les 
différentes  stations  de  mesurage  et  de  jaugeage  entretenues  actuellement,  de  même 
que  l'étendue  des  relevés  des  pouvoirs  de  la  province,  sont  montrées  sur  le  plan,  plaque 
n°  34. 
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Plaque  1. 
RELEVE  HYDROGRAPHIQUE  DU  MANITOBA. 

ÉTATS   DE   LA   PRECIPITATION  AU    MANITOBA. 


Ce  tableau  a  été  fait  d'après  les  chiffres  du  service  météorologique;  on  a  supposé  que 
10  pouces  de  neige  égalaient  1  pouce  de  pluie. 


Station. 


Almasippi 

Asessippi. ■'.'... 

A/ielphi 

Brandon 

Bïr'tl.e  ; 

Barriardo.. ......... 

Rivière-Berens. 

Bëauséjour' 

Bufnside 

Craigilea 

Ile  Channel 

Cartwright 

Clarkleigh 

Carberry 

Clandeboye 

Elkhorn  

Ernerson 

Eden 

Fort  Ellice 

Gretna 

Gilrad 

Hillview 

Minnedosa 

Morden 

Norquay. 

Oakbank 

Oakdale  Park 

Portage-la- Prairie.. . 

Pilot  Mound 

Rapid  City 

Russell 

St.  Albans    

Rivière  du  Cygne  . . 

Rivière  Shell 

Montagne  Stony  ... 
Montagne  Turtle . . . 

Treherne 

Winnipeg..   

Kenora  (Ont) 

Norway  House 

York  Factory 

Moosomin  (Sask .... 

Saltcoats  (Sask) 

Port- Arthur  (Ont)... 


Elévation. 


Durée 

de 
l'état. 


1,176 
1,703 


710 


1,533 


1,258 


760 


1,400 

1,690 

978 

798 

740 

740 

830 

1,547 

1,180 


1,060 


803 
2,150 
1,212 

760 


Années 


1903-1912 

10 

1886 

1 

1888—1912 

1 

1885-1912 

21 

1884 

1 

1891—1905 

9 

1908—1912 

5 

1886-1888 

3 

1886—1890 

4 

1888 

1 

1890—1905 

15 

1884-1912 

15 

1886- -1888 

3 

1909-1911 

3 

1884-1888 

4 

1895-1901 

4 

1894—1898 

3 

1884—1887 

4 

1885—1891 

7 

1903-1910 

8 

1904—1905 

2 

1891—1912 

20 

1881—1912 

32 

1888-1912 

17 

1888—1912 

16 

1886-1912 

22 

1905 

1 

1884-1908 

14 

1887—1898 

4 

1882-1912 

15 

1884-1904 

9 

1885-1912 

25 

1901-1910 

4 

1884—1890 

6 

1878—1909 

22 

1884-1904 

12 

1910—1912 

3 

1873-1912 

40 

1886-1912 

9 

1896—1904 

8 

1875—1882 

3 

1901—1905 

3 

1900—1903 

4 

1886—1912 

27 

Moyenne 
annuelle. 


Pouces. 

20  90 

13  52 
12  25 
17  16 
25  40 

16  80 
2122 
15  09 

14  95 

15  05 

17  10 
19  82 
18-10 
17  07 
16-72 
17  81 

21  67 

17  14 
15  25 

18  67 
11  77 
20-00 
17-82 

19  69 
1900 
2104 
18-48 

17  00 

18  74 
17  66 
15  18 
17  66 
20/85 
15  37 

17  64 

21  92 

18  28 
2155 

22  41 
18  90 
20-38 
17  39 
15  69 

23  08 


Moyenne  de  longue 
période  b 

sur  l'état. 


Winnipeg. .  .  . 
Minnedosa..  . 
Bottineau,  N. 


Dak. 


Hilli 


Winnipeg 

Montagne  Stony.  . 

Winnipeg 

Montagne  Stony. . 

Bottineau 

Montagne  Stony  . 

Minnedosa  .. 
Montagne  Stony. . 
Hillview..    . 
Pembina,  N.  1  >ak. 

Minnedosa 

Hillview 
Pembina,  N.  Dak. 

Bottineau 

Minnedosa 


Pembina.  N.  Dak 
Winnipeg 


Minnedosa 
Winnipeg. 

Pembina.  . 
Minnedosa. 
Hillview. . 


Minnedosa. 


.,  innipeg 
Bottineau 


i*l 


W 

B< 

Winnipeg 

Winnipeg.  P.  Arthur 


Hillview. 
Hillview, 


>.  0 

M-C'g 

%*  l 

•  °.-  = 

x    -    tL 

-    r.    - 
J2   -    • 


=  = 


p.c. 

100 
65 
86 
100 
130 
122 

53 

7" 
78 

123 

86 
90 

72 

115 

îo»; 

74 
M 

u 

114 

100 

93 

85 

100 

110 

93 

91 

100 


83 

141 

93 

100 


113 
122 


ah 


14  0 
17  8 

17  - 
13  1 

22  S 

19  4 

18  4 

•_'l   7 

15  3 

18  - 
21  4 
15  1 

20  4 

15  4 

19  s 

12  6 

17  a 

17  - 
211 

21  9 
21  0 

î-  a 

1G  - 

17-7 

16  9 

12  9 
19  6 


151 
12  a 


Novembre  1913. 


xoomomoioOuîo^OiootooiooioOtnoto 

10    ifl    <t    -t    5    iO    f    ji    -    -    oo<n<n«o«ot-t-«5^9u-)io,<t- 

2 

b 

£ 

M 

> 
O 

Z 
«n 

1 

c 

1 

1161 
1161 
0\€1 
6061 
9061 
L06» 
<506« 
5061 
*061 
Î06I 
7061 
1061 
0061 
6691 
9691 
1.691 
«9691 
9691 
*69  1 
«691 
^6  91 
1691 
OÇ91 
6991 
9991 
L99I 
9991 
S991 
*99l 
<!991 

1991 

oe«  t 

6L91 
91,91 

LL9I 
9L9I 
S  1-9  1 
VL91 
6L91 

33 

— 

J 

i 

r:r] 

.Jt^ 

_ 

1 
1 

""■"■ 

--Î 

1 

o  o 

T*"51 

v9    < 

n  ? 

d^s 

> 

—-ZiS* 

_^ 

:.-.-i 

£  î 

S  S 

> 

I 

-::: 

■::::;.;  3 

SCÉ 

UJ  L- 

J  LJ 

ÛJ 

fe^ 

"'i 

1 

U 

1 

^ 

i,--  ;' 

v  ': 

4-    fcffî 

l 

>• 

'<T» 
<J0 

> 
UJ 

> 
OC 

Z) 

O 

£ 

Ê 

Z 

o 

E 

p 

01 

c 

3^^i 

J 

o     < 

_J  _ 

3  J 

— 1 

(0 

o 

et 
o 
o 

UJ 

ce 

-I 

_J 

< 

u. 

z 

< 
< 

cû 
o 

z 
< 

<r> 

c 
o 

0 
c 

0 

f£ 

EL 

Ô 
U 

a. 

1 

0 

c 
,  o 

**^ 
0 

«I 

<r 
c 

! 

X 

'^J> 

!*J, 

«■•- 

t     O 

'5 

S 

•i 

< 

^:> 

J      ' 

15* 

_  -v- 

3    ", 

■v- 

1K 

— J  - 

3  -J 

— 1 

?| 

1 

\ 

, 

il 

1  j 

i  1 

v~ 

1 

„«  *^ 

*\ 

£ 
y 

S 

îiSLl 

^. 

? 

s  ^ 

2  ^ 

s 

"*■*«« 

^T 

S.  - 

?<s 

*- 

-^= 

fi 

c  ; 

2  eu 

■V- 

^^f^S 

1 

22 

70 

o 

0 

•3" 

*^*- 

r:^* 

r 

K" 

i." 

'  J 

^-7 

« 

v 

:.^ 

4) 

> 
»■ 
3 

O 

£3 

"^q 

H 

> 

■ — -               , 

* 

Ir" 

/ 

> 

^^^ 

— ■ — . 

—  — 

i 

^-* 

H 

--^"- 

1 

U)  ••  o  -m    o    «o  •  O    IO    O    tf 

4" 

t 

< 

J 
0. 

ir)OiOOlOO«OOtOoir>OioOlOOlOOIOOiOOtQ 

lOvOTt^-tOrOe'c3     —     —     oo^><ncoeot-t"'<5><sLo«o< 

.  ^ 

•>    0 

.<♦ 

c? 

l\6l 

Ol6\ 
60GI 

LOGI 

S06I 
■boôl 
Ç.06I 
%o«l 
»OÇl 
0  061 

L^e\ 

ses; 

Î69I 

^6Q^ 

\«81 

0691 

9Q9I 
LS9' 
«>98» 
S09» 
V99» 
<L991 
T.99I 
199  \ 
09  9» 
6L9I 
9L9I 
LL*\ 
<9J-9\ 
SL9t 

vue» 
Çuo> 

.j. 

9      O 

t- 

0 

1 

2 

V 
ri 

-O 

> 
0 
Z. 

<r> 

~~ 

— 

"i. 

---. 

_  > 

> 

— 

=^==T 

i 

•1    _*> 

<u 

V 

r/: 

^   " 

La 

J   UJ 
| 

L»J 

1 

1 

< 

C — s< 

^N 

,J 

u 

■>      »0 

<o 

6j'r 

il 

II 

î 

J   ' 

0 
C 

0 

>: 

-  \, 

< 

T>   CT» 

c 

61 

c 
0 

g 

>■ 

-  — * 

^ 

C 

■>      O 
J    _J 

0 

— 1 

Ô 

R* 

^: 

;r 

-■' 

"u 

5     S 

vô 

> 

> 

ce 

ZD 

vO 
O 

X 

< 

ûc 

S 

ce 

û 

È 

Z 
< 

2 

Vf) 

O 

ce 
0 
0 

UJ 

<r 

.J 
< 

Z 

< 

ce 

< 

0 
h 

Z 
< 
5 

J    * 
*    f 

0    t 

1 
1 

\ 

-   -V- 

j  3 

G 

0 

1 

A. 

^! 

— / 

c 

i^ 

î 

1 

1      mi 

1 

1 

0 

c 
0 

0 

0 
u 

1- 

^2 

— ^ 

4 

<: 

C 

Sri 

^2 

i    | 

3    ai 

r 

•*! 

i-". 

■sas 

ï& 

0 

?*l 

^ 

-».   > 

I        * 

2 

:  <i)l 

cû 

xi 

1/ 

1 

L 

- 

""l 

1 

M 

*~— 

-H 

— -- 

-1 

0 

c 
m  0 

0 

? 

<r 
c 

£ 

0 

> 
>- 

O 

j 

3 

i 

•  ^1. 

"j 

1 

1 

1 

"*~"  ^ 

-,">' 

1 
A 

K 

;L_  ; 

"3 

h 

1 

r 

ao3a 

40^3     xs>d 

4  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e  A.    1914 


FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MANITOBA 


CHAPITRE  III 


RIYTIERE   WINNIPEG 


M 


4  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e  A.    1914 


CHAPITRE  III. 

RIVIERE  WINNIPEG. 

1.  Nécessité  d'étude. 

On  a  reconnu  depuis  longtemps  qu'il  y  a  une  réserve  énorme  de  pouvoir  dans  la 
rivière  Winnipeg  à  l'intérieur  de  la  province  du  Manitoba.  La  rapidité  avec  laquelle 
les  développements  actuels  de  la  rivière  ont  été  ,et  sont,  augmentés  à  leur  capacité,  et 
l'intérêt  actif  qu'on  a  pris  dans  les  sites  de  pouvoir  non-développés,  ont  poussé  le 
gouvernement  du  Dominion,  à  donner  aux  ressources  de  pouvoir  de  cette  rivière 
pleine  et  entière  considératioon.  Dans  les  dernières  années,  on  a  présenté  au  gouver- 
nement du  Dominion  plusieurs  demandes  pour  privilèges  de  pouvoir  dans  cette 
rivière;  on  a  proposé  des  systèmes  pour  utiliser  différentes  parties  de  la  descente 
naturelle,  certains  proposant  de  combiner  plusieurs  chutes,  en  concentrant  leurs 
chutes  respectives  dans  un  emplacement  de  pouvoir,  et  d'autres  proposant  simplement 
d'utiliser  la  descente  d'une  chute  en  particulier.  Ces  systèmes  ont  été  tellement  variés, 
tellement  contraires  les  uns  aux  autres,  et  en  même  temps  appuyés  sur  l'opinion 
d'ingénieurs  d'une  renommée  si  respectable,  que  le  gouvernement  n'a  pas  trouvé  bon 
de  se  prononcer  concernant  les  développements  de  la  rivière,  avant  d'en  faire  un  relevé 
complet  et  une  étude,  dans  le  but  d'obtenir  le  maximum  possible  et  l'emploi  avanta- 
geux des  ressources  de  pouvoir  hydraulique  de  la  rivière.  Ces  études  furent  commen- 
cées au  commencement  de  l'année  1911,  sous  la  direction  de  M.  J.  B  .McRae,  I.C., 
d'Ottawa,  et  les  relevés  furent  poussés  vigoureusement  jusqu'à  la  fin  sous  la  direction 
de  M.  D.  L.  Mc'Lean.  En  vue  de  ce  rapport  à  la  Commission  des  Travaux  publics,  qui 
devait  être  terminé  pour  le  15  décembre,  des  plans  basés  sur  ces  relevés  furent  faits  à 
la  hâte,  et  les  ingénieurs  du  bureau  des  pouvoirs  hydrauliques  ont  fait  un  estimé  préli- 
minaire provisionel  de  la  meilleure  méehode  de  concentration  des  différentes  chutes 
séparées  de  la  rivière,  pour  que  toute  la  chute  naturelle  soit  utilisée  pour  produire 
du  pouvoir,  et  en  même  temps  faire  de  chaque  unité  de  développement  une  partie 
indivise  du  système  général  de  toute  la  rivière.  Ces  concentrations  sont  indiquées 
sur  le  plan  et  le  profile  sur  les  plaques  nos  6  et  7.  Une  étude  de  ce  profil  montrera 
jusqu'à  quel  point  le  but  de  l'étude  a  été  atteint,  et  combien  la  conservation  des  res- 
sources hydrauliques  de  la  rivière  a  été  considérée. 

2.  Description  de  la  rivière  et  du  bassin  de  drainage. 

La  rivière  Winnipeg  est  une  des  rivières  à  pouvoir  parmi  les  plus  remarquables  du 
continent;  elle  coule  vers  l'ouest,  joignant  le  lac  des  Bois  au  lac  Winnipeg.  Le  bassin 
de  drainage  (voir  plaque  n°  4)  comprend  une  immense  superficie  de  quelques  55,000 
milles  carrés,,  à  l'extrémité  ouest  du  plateau  laurentien.  Ainsi  qu'il  est  typique  à  la 
campagne  laurentienne,  cet  espace  est  marqué  de  muskegs  et  de  lacs  innombrables, 
ces  derniers  variant  en  grandeur,  depuis  les  petits  étangs  jusqu'au  lac  des  Bois,  qui  a 
une  superficie  de  1,500  milles  carrés.  Le  bassin  de  drainage  comme  ensemble,  a  cer- 
tains points  caractéristiques,  puisque  pratiquement  toute  l'étendue  est  de  formation 
laurentienne  avec  un  sol  d'une  origine  glaciaire.  Le  terrain  est  rude  et  montagneux, 
avec  de  grandes  étendues  de  parties  de  roc.  Cette  dernière  particularité  se  rencontre 
sur  tout  le  long  de  la  rivière  Winnipeg,  et  se  prête  à  une  formation  caractéristique  au 
chenal  de  la  rivière,  ce  qui  a  une  valeur  exceptionnelle  pour  les  intérêts  du  dévelop- 
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pement  de  pouvoir.  La  grande  partie  du  lit  de  la  rivière  dans  la  province  du  Mani- 
toba  consiste  en  une  série  de  bassins  en  forme  de  coupe,  formant  de  petites  étendues 
en  forme  de  lacs,  ayant  très  peu  ou  pas  de  courant.  Le  courant  fait  son  chemin  de 
ces  bassins,  en  chutes  et  rapides  sur  la  formation  de  roc  qui  apparaît  toujours  aux 
'  débouchés,  et  forme  immédiatement  le  moyen  de  déversement  et  le  trait  qui  contrôle 
le  niveau  du  bassin.  Ces  chutes  constituent  les  emplacements  naturels  du  pouvoir 
de  la  rivière. 

Une  croissance  de  bois  de  valeur,  comprenant  l'épinette,  le  tamarack,  le  bouleau 
et  le  pin,  se  rencontre  dans  tout  le  district.  La  coupe  du  bois  se  pratique  beaucoup, 
et,  de  plus,  on  a  établi  des  industries  de  pulpe  et  de  papier  à  Fort  Frances  et  à  Dryden. 
Malgré  la  grande  étendue  de  parties  de  roc,  il  y  a  une  étendue  considérable  de  terre 
arable,  surtout  dans  les  districts  de  la  rivière  Whitemount  et  de  la  rivière  La-Pluie. 
Quoiqu'il  y  ait  dans  le  bassin  plusieurs  villes  prospères,  comme  Fort-Frances, 
rivières  La-Pluie  et  Kenora,  toutefois  la  plus  grande  partie  de  la  contrée  n'a  pas  été 
colonisée,  et  est  encore  à  son  état  naturel. 

La  section  supérieure  au  bassin  arrive  à  la  hauteur  des  terres  séparant  le  drai- 
nage de  l'Atlantique  de  celui  de  la  baie  d'Hudson,  dans  laquelle  se  jettent  sans  doute 
les  eaux  de  la  rivière  Winnipeg.  Le  lac  Xord,  qui  est  situé  sur  la  frontière  interna- 
tionale, à  quelques  quarante-cinq  milles  du  lac  Supérieur,  est  la  tête  d'eau  du  bassin 
de  drainage.  Du  lac  Nord,  la  rivière  coule  vers  l'ouest,  passant  par  plusieurs  petits 
lacs,  ramassant  le  débit  de  nombreux  tributaires  et  se  jetant  finalement  dans  le  lac 
La-Pluie.  Ces  eaux  supérieures,  en  somme,  forment  une  partie  de  la  frontière  inter- 
nationale. Plusieurs  cours  d'eau  ayant  leur  source  dans  les  lacs  et  les  muskegs  supé- 
rieurs contribuent  aussi  au  débit  du  lac  La-Pluie.  Ce  dernier  a  une  superfiî 
milles  carrés,  et  une  superficie  de  drainage  de  quelques  14,600  milles  carrés.  La 
Tivière  La-Pluie,  qui  en  est  le  débouché,  se  jette  dans  le  lac  des  Bois.  De  ce  dernier, 
jusqu'au  lac  Winnipeg,  la  rivière  est  connu  sens  le  nom  de  Winnipeg.  Quarante 
milles  en  aval  du  lac  des  Bois,  le  débit  de  la  rivière  des  Anglais  se  jette  dans  la  Winni- 
peg. Cette  rivière  est  presque  aussi  grande  que  celle  dans  laqquelle  elle  se  jette,  car 
elle  a  un  bassin  de  drainage  de  22,000  milles  carrés,  tandis  que  la  rivière  Winnipeg,  à 
la  sortie  du  lac  des  Bois,  n'en  a  que  25,000  milles  carrés.  Du  lac  des  Bois  au  lac 
fWinnipeg,  il  y  a  une  chute  totale  de  341  pieds,  dont  70  pieds  en  amont  et  271  en 
aval  de  la  jonction  avec  la  rivière  des  Anglais;  comme  cette  jonction  se  trouve  prati- 
quement aux  limites  d'Ontario  et  du  Manitoba,  il  s'ensuit  que  le  débit  réuni  dee 
rivières,  de  même  que  la  chute  plus  rapide,  donnent  le  pouvoir  hydraulique  au  Mani- 
toba.   Une  part  considérable  de  ce  pouvoir  est  actuellement  employée  dans  la  rivière. 

3.  Etats  du  débit. 

Des  estimés  du  débit  quotidien  de  la  rivière  Winnipeg  ont  été  préparée  par  le 

relevé  hydrographique  du  Manitoba,  basés  sur  les  mesurages  de  débit  qu'ils  ont  faits, 
ainsi  que  sur  des  chiffres  de  mesurages  fournis  par  le  colonel  Ruttan,  D.  A.  Ross  et  les 
ingénieurs  en  hydrographie  de  la  cité  de  Winnipeg.  Ces  estimés  de  débits,  donnés 
dans  les  tableaux  nos  5  à  24,  sont  pris  au  débit  de  la  rivière  à  Pointe-du-Bois.  et 
couvrent  une  période  de  six  années.  Pour  cette  période,  on  a  enregistré  un  maximum 
de  débit  de  53,400  pieds-seconde  et  un  minimum  de  11,700  pieds-seconde.  Les  mar- 
ques d'eau  haute  sur  la  rive  indiquent  qu'il  y  a  eu  dans  le  passé  des  débits  de  100.000 
pieds-seconde.     Ces  inondations  doivent  toutefois,  se  produire  à  de  rares  intervalles. 

4. — RÉSERVOIR    DU    BASSIN    SUPÉRIEUR. 

La   question   de   réserve  dans   le   bassin    supérieur   de   la   rivière   Winnipeg 
actuellement  concernée,  en  ce  que  la  régularisation  du  lac  des  Bois  est  devenue  une 
question  internationale,  et  est  maintenant  devant  la  commission  conjointe   interna- 
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tionale.  Considérant  que  le  lac  a  un  bassin  de  drainage  tributaire  de  25,000  milles 
carrés,  et  une  superficie  de  1,500  milles  carrés,  offrant  des  avantages  de  réserve  insur- 
passables,  il  est  d'importance  vitale  pour  les  pouvoirs  de  la  rivière  Winnipeg  qu'on 
obtienne  une  réserve  dans  ce  lac.  La  régularisation  partielle  du  tributaire  de  drai- 
nage du  lac  La-Pluie  est  maintenant  contrôlée  dans  le  lac  La-Pluie  par  la  digue  de  la 
Ontario  and  Minnesota  Power  Company  à  Fort-Frances. 

Par  l'établissement  de  réservoirs  de  réserve  sur  la  rivière  des  Anglais,  on  peut  régu- 
lariser son  débit;  et  conjointement  avec  la  réserve  du  lac  des  Bois,  on  peut  arriver  à 
une  rég-ularisation  complète  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg  dans  le  Manitoba. 

Dans  les  six  dernières  années,  pendant  lesquelles  on  a  les  états  du  débit  de  la 
rivière  Winnipeg,  on  a  enregistré  un  débit  minimum  de  11,700  pieds-seconde,  et  dans 
la  même  période,  un  débit  maximum  de  53,400  pieds-seconde,  une  marge  seulement 
de  1  à  4,  ce  qui  montre  une  fluctuation  extrêmement  petite  sous  des  conditions  prati- 
quement naturelles.  Avec  un  système  suffisant  de  réserve,  ce  débit  peut  être  régula- 
risé de  manière  à  ce  que  le  débit  minimum  soit  augmenté  de  12,000  à  20,000  pieds- 
seconde.  Sur  la  plaque  n°  5,  on  montre  une  courbe  du  débit  de  la  rivière  à  Pointe- 
du-Bois  depuis  le  23  janvier,  1906,  au  31  décembre,  1912.  Pour  cette  période,  une 
réserve  de  373  billions  de  pieds  cubes  eût  été  nécessaire  pour  faire  une  régularisation 
complète. 

TABLEAU  N°  5. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg  près  de  Pointe-du-Bois,  Man.,  1906. 


Date. 

Hydrographe. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

7  mars 

Col.  Ruttan 

Pds. 
160  51 

Pds-sec. 
19,876» 

1  Rapporté  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 

2  Juste  en  amont  des  chutes  à  Pointe-du-Bois,  couverte  d'un  pouce  de  glace.     Hauteur  à  la 
jauge  approximative. 


TABLEAU  N°  6. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  de  Pointe-du-Bois,  1907. 


Date. 


1er  août.. .'. 
2 
31  oct 


Hydrographe. 


Pratt  et  Ross  pour  la  Winnipeg  Stteet  Railway  Co. 


Hauteur  à  la 
jauge. 


Débit. 


Pds. 

162  2 
162  2 
164  2 


Pds-sec. 

31,0471 
30,6002 
41,3003 


Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 

1  En  aval  de  la  digue  de  diversion  et  du  cheval  Pinawa. 

2  Chute  barrière, 
s  Chutes  Otter. 
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TABLEAU  N°  7. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  de  Pointe-du-Boi-.  1908. 


Date. 


14  juillet. 
7  nov... 


Hydrographe. 


Hauteur  kla 
jauge. 


Débit . 


Pratt  et  Ross  pour  la  Street  Railway  Co . 


Pds.  Pds-sec. 

164.2  43,000 

162  0  28,700 


Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 
Débit  mesuré  aux  chutes  Otter. 


TABLEAU  N°  8. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  de  Pointe-du-Bois,   L909. 


Date. 

Hydrographe. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Défait 

24  mai 

17  juillet 

Pratt  et  Ross  pour  la  Ftreet  Railway  Cu 

do                       do 

Pds. 

1610 

161 "25 
160-70 
MO 

Pd>  - 
26,000 

8  oct 

8  nov 4 

do                       do                

do                       do 

22.500 
•21.770 

Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 
Débit  mesuré  aux  chutes  Otter. 


TABLEAU  N°  9. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  de  Pointe-du-Bois,  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

I».  bit. 

28  juillet 

Prabt  et  Ross  pour  la  Street  Railway  Co.. 

Pds. 
162  25 

Mai 

2V.. 

Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 
Débit  mesuré  aux  chutes  Otter. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  de  Pointe-du-Bois,  1911. 
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Date. 

Hydrographe. 

Mètre 
No. 

Largeur 

Air  de  la 
section. 

Vitesse 
moyen- 
ne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit 



Pds. 

Pds 
carrés. 

Pds  par 
sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

4,  6,  7  fév 

13,  14, 15  fév . . 

Stamford  (pour  la 
citédeWin'peg) 
do 

280.5 

5,475 
5,691 

2.26 

2.28 

159.26 
159.26 

12,375     ! 
13,256      » 

7  mai 

Pratt     et     Ross, 
(pour  la  "Street 
Railway  Co") . . 

159.42 
159.87 

161. £0 
161.70 

160.68 

13,450 
15,800 

26,115 
26,391 

24,145 

2 

do             .   . 

2 

14  oct.  13 

29  oct... 

G,  7,  8,  9  iéc. . 

A .      M .      Beale 

relevé    hydro- 

'   graphique) .... 

do           

A.    M.   Beale    et 
Alex.  Pirie. . . . 

3 
1 

1 

269 
269 

610 

7,272 

7,218 

21,910 

3.59 

3.68 

1.10 

4 

6,  7,  8,  9  déc. 

do 

i 

610 

21,9L0 

1.11 

160.68 

24,320 

> 

5 

Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 

1A  la   station   de  mesurage  de  la  cité   10   milles   en   aval   de  Pointe-du-Bois,   Man.,    section 
couverte  de  glace  ;  mesurages  comparés. 

2  Chutes  Otter,  mesurage  dans  la  glace. 

3  Chutes  de  l'Esclave. 

4  1J  mille  en  amont  des  grandes  chutes  du  Bonnet,  méthode  0.2  et  0.8  sous  la  glace. 

5  lj|  mille  en  amont  des  grandes  chutes  du  Bonnet,  méthode  courbe  Vert.     Vol.  sous  la  glace. 

TABLEAU  N°  11. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Winnipeg,  près  des  chutes  de  l'Esclave,  1912. 


Date 


o  mai. .  . . 

14  mai.    . . 
28  mai . .    . 

4  juin   .  . 
6  j  uin .  .  . 

10  juin. . . 

17  juin 

24  juin. . . 

6  juillet. 
8  juillet. 

11  juillet  . 

15  juillet  . 

16  juillet. 

17  juillet. 

18  j  uillet . 

19  juillet  . 

20  juillet  . 

20  août.    . 
23  oct 

21  nov 

31  déc 


Hydrographe. 


A.  M.  Beale  . . . 
G.  H.  Burnham 
A.  M.  Beale.... 
E.  B.  Patterson. 
G.  H.  Burnham. 


Mètre 

No. 


1197 
1197 
1197 
1196 
1187 


E.  B.  Patterson I     1197 


W.  H.  Richardson 


Alex.  Pirie. 


1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1197 
1462 
1462 


Largeur 


Pds. 

260 
264 
273 
264 
277 
277 
273 
272 
272 
271 
271 
271 
272 
271 
271 
271 
271 
272 
293 
291 
274 


Air  de  la 
section. 

Vitesse 

Hauteur 

moyen- 

à la 

Débit. 

ne. 

jauge. 

Pds 

Pds  par 

Pds. 

Pds-sec. 

carrés. 

sec. 

6.761 

2 

91 

160 

52 

19,675 

7,014 

3 

26 

161 

20 

22,865 

7,366 

3 

65 

161 

88 

26,887 

^7,542 

3 

85 

162 

15 

28,036 

7,565 

3 

95 

162 

5 

29,882 

7,536 

3 

92 

162 

25 

29,543 

7,449 

3 

80 

162 

09 

28,207 

7,396 

3 

67 

161 

90 

27,144 

7,238 

3 

56 

161 

75 

25,780 

7,237 

3 

55 

161 

78 

25,692 

7,446 

3 

54 

161 

76 

26,358 

7,446 

3 

58 

161 

77 

26,656 

7,473 

3 

60 

161 

79 

26,901 

7,473 

3 

54 

161 

80 

26,453 

7,446 

3 

52 

161 

78 

26,209 

7,473 

3 

55 

161 

75 

26,528 

7,473 

3 

55 

161 

76 

26,528 

7,369 

3 

74 

161 

98 

27,560 

7,934 

4 

36 

163 

28 

34,628 

7.785 

3 

95 

162 

85 

30,761 

7,430 

3 

64 

162 

10 

27,095 

Hauteurs  à  la  jauge  rapportées  à  la  jauge  inférieure  à  Pointe-du-Bois. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 

TABLEAU 

Hauteur  à  la,  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

c 

o 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

.  Débit. 

H't'r 

à  la 

jauge. 

Débit 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

16180 
•75 

Pds-sec. 

27,860 
27,550 
27,550 
27,860 
29,100 
29,100 
27,860 
26,620 
24,140 
24,140 
24,140 
24,140 
20,420 
21,660 
19, 180 
19,180 
19, 180 
18,560 
20, 420 
19,800 
20, 420 
19,180 
19,180 
19,800 
20,420 
21,660 
21,040 
20, 420 

Pieds. 
160  4 

Pds-sec . 

19,180 
19,180 
18,560 
17,940 
18,560 
19, 180 
18,560 
19, 180 
17,940 
17,320 
16,700 
17,940 
17,940 
17,940 
18,560 
17,320 
17,320 
17,320 
17,320 
17,320 
16,700 
16,100 
16,100 
15,500 
15,500 
15,500 
15, 500 
15,500 
16,100 
16,700 
16,700 

Pieds. 
160  G 

Pds-sec . 

16,700 
16,100 
15,500 
14,950 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14.400 
14,400 
14,100 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14.400 
14.  K»o 

Pieds. 
159  6 

Pds-sec . 
14,400 

Pied* 

160  8 

• 
21,660 

2 
3 

160 

ieo 

160 

160 
159 

159 

160 

4 

2 

3 
4 
3 
4 
2 

6' 

2 

2 
2 

3 
1 

1 
1 
l 
1 
0 
9 
9 
s 
8 
8 
8 
8 
9 
0 
0 

159 
159 

159 

159 

159 

159 

9 

8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
»i 
ti 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

159 
159 

159 

L6G 

160 

160 

7 
6 
6 

6 
6 

7 
- 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
> 
0 
1 
1 
•_> 

a 

i 
: 

L* 

3 

4 

5 

5 
6 

14,950 
14,400 
14,400 

9 
H 
s 
9 

0 
2 
o 

2 

2 

4 

* 

s 
0 
0 
0 
! 
2 

L' 

3 
4 
5 
g 
6 
1 
6 

: 
1 

7 

21,660 

4 

•80 

162-0 

1620 

161  8 

•6 

•2 

21,660 

5 
6 

7 
8 

q 

14,400 
14,400 
I4,9fi0 

15,500 

161 

24,140 

24.1 4<» 
24,140 

10 

14,960 

24.140 

n 

1612 
•2 

160  6 
•8 
•4 

160  4 

14,960 
14,950 
14,950 
14,960 
14,960 
14,960 

ici 
162 

1? 

13 

27,860 

14 

r> 

16 

29,100 

17 

18 
19 
20 

31 

•3 
•6 
•5 
160  6 
4 
•4 

'     6" 
160  8 
•7 
•6 

16.700 
17,820 
17,3» 
17,940 

30,340 

,y.> 

31,580 

2;} 
24 
25 
26 

27 
28 

9q 

1615 

ièié"  * 
ièi:85 

:85' 

26,000 
26,000 
26,000 
26,000 
26, 700 
27,400 
28,170 
28,170 
28,170 

17.940 
17,320 

17,320 
17,940 
18.5H0 

19,180 

19,800 

20,420 

ta 

33,440 

MO 

33.4  4" 

31 
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Juillet. 

Août. 

Septe 

A1BRE. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r. 

s4 

5 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

0 

►8 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec . 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pieds. 

Pds-sec . 

Pieds. 

Pds-sec . 

Pieds. 

Pieds. 

P. -se. 

1 

162  7 

33,440 

162  2 

30,340 

162-9 

34,680 

163  6 

39,020 

164  2 

42,740 

164  2 

42,740 

2 

8 

34,060 

3 

30,960 

163 

0 

35,300 

6 

39,020 

2 

42,740 

2 

42, 740 

3 

8 

34,060 

2 

30,340 

0 

35,300 

8 

40,260 

2 

42,740 

2 

42, 740 

4 

7 

33, 440 

2 

30,340 

0 

35,300 

8 

40,260 

2 

42,740 

2 

42,740 

5 

8 

34,060 

2 

30,340 

0 

35,300 

164 

0 

41,500 

2 

42,740 

1 

42, 120 

(i 

162 

7 

33,440 

162 

2 

30,340 

163 

1 

35,920 

2 

42,740 

164 

2 

42,740 

164 

1 

42, 120 

7 

8 

34,060 

2 

30,340 

2 

36,540 

2 

42, 740 

2 

42,740 

0 

41,500 

8 

7 

33,440 

2 

30,340 

2 

36,540 

li 

42,740 

2 

42,740 

0 

41,500 

9 

6 

32,820 

2 

30,340 

2 

36,540 

2 

42,740 

2 

42,740 

0 

41,500 

10 

5 

32,200 

2 

30,340 

2 

36,540 

•i 

42,740 

2 

42,740 

0 

41,500 

11 

162 

5 

32,200 

162 

2 

30, 340 

163 

2 

36,540 

164 

2 

42,740 

164 

2 

42,740 

163 

8 

40,260 

12 

5 

32,200 

2 

30,340 

2 

36,540 

2 

42,740 

2 

42,740 

8 

40,260 

13 

4 

31,580 

2 

30,340 

2 

36,540 

3 

43,360 

2 

42, 740 

8 

40,260 

14 

4 

31,580 

2 

30, 340 

3 

37,160 

2 

42,740 

2 

42,740 

7 

39,640 

15 

4 

31,580 

2 

30,340 

4 

37,780 

2 

42,740 

2 

42, 740 

6 

39,020 

16 

162 

4 

31,580 

162 

2 

30,340 

163 

4 

•37,780 

164 

2 

42,740 

164 

2 

42,740 

163 

6 

39,020 

17 

4 

31,580 

2 

30,340 

4 

37,780 

2 

42,740 

2 

42,740 

6 

39,020 

18 

4 

31,580 

o 

30,340 

4 

37,780 

2 

42,740 

2 

42,740 

6 

39,020 

19 

4 

31,580 

2 

30,340 

4 

37,780 

2 

42,? 40 

2 

42,740 

6 

39,020 

20 

4 

31,580 

4 

31,580 

1 

37,780 

2 

42,740 

2 

42,740 

5 

38,400 

21 

162 

4 

31,580 

162 

6 

32,820 

163 

4 

M7,780 

164 

3 

43,360 

164 

2 

42,740 

163 

4 

37,780 

22 

4 

31,580 

6 

32,820 

4 

37,780 

4 

43,980 

2 

42, 740 

4 

37,780 

23 

4 

31,580 

6 

32,820 

4 

37,780 

3 

43,360 

2 

42,740 

4 

37,780 

24 

4 

31,580 

6 

32, 820 

4 

37,780 

3 

43,360 

2 

42,740 

;s 

37,160 

25 

4 

31,580 

6 

32,820 

4 

37,780 

3 

43,360 

2 

42,740 

4 

37,780 

26 

162 

3 

30,960 

162 

6 

32,820 

163 

4 

37,780 

164 

3 

43,360 

164 

2 

42,740 

163 

4 

37,780 

27 

2 

30,340 

6 

32,820 

6 

39,020 

3 

43,360 

2 

42,740 

3 

37,160 

28 

2 

30,340 

6 

32,820 

6 

39,020 

3 

43,360 

1 

42,120 

2 

36,540 

29 

2 

30,340 

6 

32,820 

6 

39,020 

3 

43,360 

1 

42120 

2 

36,540 

30 

2 

30,340 

7 

33, 440 

•6 

39,020 

2 

4ï;  740 

1 

42,120 

2 

36,540 

31 

2 

30,340 

8 

34,000 

2 

42,740 

2 

36,540 

32 


MIXIKTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE   V,  A.  191  l 

TABLEAU 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 

H'teur 

H  'teur 

H'teur 

H  "teur 

Htr 

5 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la        Débit. 

a  la    Débit 

0 

jauge. 
Pds. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jaupre. 

jauge. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pris  sec. 

J'K    P-sec 

1 

103.2 

3->,540 

163.8 

40,260 

162.7 

33,440 

161.8 

27,800 

102.0 

20,100    163.5    H 

•_> 

.2 

30,540 

.9 

40,880 

.6 

32,820 

162.0 

29,100 

.1 

20,720 

.5 

38,400 

3 

.3 

37,160 

.8 

40,260 

.6 

32,820 

101  9 

28,480 

1 

29,720 

.5 

\ 

.3 

37,100 

.6 

39,020 

.5 

32,200 

.8 

27,800 

1 

29,720 

.5 

38,400 

5 

.2 

30,540 

.8 

40,200 

.5 

32,200 

162.0 

29,100 

1 

29,720 

5 

3m, 400 

6 

103.2 

30,540 

163.8 

40, 200 

102.5 

32,200 

.0 

20,100 

102.2 

30,340 

103.5 

7 

.3 

37,160 

.8 

40,200 

.5 

32,200 

.0 

29, 100 

.1 

29,720 

B 

38,400 

S 

.2 

36,540 

.8 

40,200 

.0 

32, 820 

161.9 

28,480 

.2 

30,340 

5 

!» 

2 

36,540 

.6 

39,020 

.7 

33,440 

■  9 

28,480 

.2 

90,340 

.6 

10 

.3 

37,160 

.4 

37,780 

.7 

33,440 

.9 

28,480 

.2 

30,340 

.8 

11 

103.2 

36,540 

163.2 

36,540 

162.6 

32,820 

161.9 

28,480 

162  2 

30,340 

164  " 

41,600 

12 

.2 

36,540 

.0 

35,300 

4 

31,580 

.9 

28, 480 

.3 

2 

12,740 

L3 

.2 

30,540 

162.8 

34,060 

.4     31,580 

.9 

28,480 

.4 

31,580 

2 

12,740 

14 

.2 

36,540 

.8 

34,060 

.4      31,580 

.9 

28,480 

.4 

.2 

15 

.2 

30,540 

.8 

34,060 

.3     30,900 

.9 

28,480 

4 

.2 

10 

103.2 

36,540 

162.8 

34,060 

162.6      32,82» 

101.9 

28,480 

102  4 

164  2 

12,740 

17 

.2 

36,540 

.8 

34,060 

.4     31,580 

!» 

28,480 

4      : 

•_' 

12,740 

18 

.2 

30,540 

.8 

34,060 

.4  !  31,580 

7 

27,240 

.5      32.  2» m» 

2 

42,740 

10 

.2 

36,540 

.8 

34,060 

.4      31,580 

.7 

27.2  0) 

.5      32,200 

.2 

12,740 

20 

.2 

36,540 

.8 

34,060 

2     30,340 

.8 

:,     :.. 

.3 

21 

103.2 

30,540 

162.8 

34,060 

162.4      31,580 

101.8 

27,860 

164.3 

22 

.2 

36,540 

6 

32, 820 

.4  ;  31,580 

s 

27.800 

.3 

43,360 

23 

.2 

36,540 

8 

34,000 

.2      30,340 

- 

27.  Si Ki 

163.0 

3 

24 

.2 

30, 540 

163.1 

35,920 

.1  !  29,720 

102.0 

29, 10<» 

<» 

20 

.1 

35,920 

3 

37,160 

.1   1  29,720 

0 

20,100 

0 

.3 

2»; 

103.0 

35,300 

163.3 

37,160 

162.1      29,720 

162.0     20,100 

If.:;  2 

L64  S 

27 

.0 

85,300 

.3 

37.1HO 

1      29,720 

.0      29,100 

•  » 

4 

28 

.4 

37,780 

.2 

36,540 

.1   '  29,720 

.0      29,100 

2 

4 

20 

.0 

39,020 

.0 

.0      29,100 

.0     29,100 

2 

4 

:-}(» 

.8 
.8 

40, 260 
40, 200 

.0      29,100 
1G1  9      28.480 

0      29,100 

3 

4 

:î1 

37,780 

FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MANITOBA 
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rûpeg,  près  des  chutes  Otter,  pour  1908. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

— ' 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

o 

•"5 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec 

Pds. 

Pds-sec 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

P-sec . 

1 

164.3 

43,360 

164.0 

41,500 

163.4 

37,180 

162.8 

31,060 

162.1 

29,720 

161.3 

24,760 

2 

.4 

43,980 

.0 

41,500 

.6 

39,020 

.8 

34,060 

.0 

29, 100 

.3 

24,760 

3 

.4 

43,980 

.0 

41,500 

6 

39,020 

.9 

34,680 

.1 

29,720 

.2 

24, 140 

4 

.4 

43,980 

163.9 

40,880 

.5 

38,400 

.8 

34,060 

.1 

29, 720 

.2 

24,140 

5 

.4 

43,980 

.8 

40,260 

.5 

38,400 

.7 

33,440 

.1 

29,720 

.2 

24, 140 

6 

164.4 

43,980 

163.8 

40, 260 

163.5 

38,400 

162.6 

32,820 

162.2 

30,340 

161.2 

24,140 

7 

.4 

43,980 

.8 

40,260 

.5 

38,400 

.7 

33,440 

.1 

29,720 

.2 

24,140 

8 

.4 

43,980 

.8 

40,260 

.5 

38,400 

.7 

33,440 

.0 

29, 100 

.2 

24, 140 

9 

.4 

43,980 

.8 

40, 260 

.4 

37,780 

.7 

33, 440 

.0 

29, 100 

.3 

24,760 

10 

.4 

43,980 

.8 

40,260 

.4 

37,780 

.7 

33,440 

.0 

29,100 

.2 

24,140 

11 

164.3 

43,360 

163.8 

40,260 

163.3 

37,160 

162.7 

33,440 

162.0 

29, 100 

161.2 

24, 140 

12 

.3 

43,360 

.8 

40,260 

.2 

36,540 

.7 

33,4*0 

.0 

29,100 

.2 

24,140 

13 

.3 

43,360 

.8 

40,260 

.1 

35,920 

.7 

33,440 

.1 

29,720 

2 

24,140 

14 

.3 

43,360 

.8 

40,260 

.0 

35,300 

.7 

33,440 

.1 

29,720 

.2 

24,140 

15 

.3 

43,360 

.7 

39,640 

162.9 

34,680 

.6 

32,820 

.0 

29, 100 

.0 

22,900 

16 

164.3 

43,360 

163.7 

39,640 

.9 

34,680 

162.6 

32,820 

162.0 

29, 100 

161.0 

22,900 

17 

.3 

43,360 

.6 

39.02C 

.9 

34,680 

.8 

34,000 

.0 

29, 100 

.1 

23,520 

18 

.3 

43,360 

.6 

39,020 

.9 

34,680 

.7 

33,440 

.0 

29,100 

.1 

23,520 

1!) 

.3 

43,360 

.6 

39,020 

.9 

34,680 

.7 

33,440 

.0 

29, 100 

.1 

23,520 

20 

.2 

42, 740 

.6 

39,020 

.9 

34,680 

.7 

33,440 

161.8 

27,860 

.1 

23, 520 

21 

164.1 

42, 120 

163.6 

39,020 

162.9 

34,680 

152.7 

33, 440 

.8 

27,860 

161.0 

22, 900 

22 

.1 

42,120 

.6 

39,020 

.8 

34,060 

.6 

32,820 

.8 

27,860 

.0 

22,900 

23 

.1 

42,120 

.6 

39,020 

.8 

34,0»'.0 

.6 

32, 820 

.7 

27,240 

.0 

22, 900 

24 

.1 

42, 120 

.6 

39,020 

.8 

34,060 

.5 

32,2d0 

.7 

27,240 

160.9 

22,280 

25 

.1 

42,12) 

.6 

39,020 

.8 

34,060 

.5 

32,200 

.6 

26,620 

.9 

22,280 

2G 

164.1 

42, 120 

163.5 

38,4<(0 

162.8 

34,060 

162  5 

32, 200 

161.6 

26,620 

160.9 

22, 280 

27 

.o 

41,500 

.5 

38, 400 

.8 

34,060 

.5 

32,200 

.5 

26,000 

.8 

21,660 

28 

.0 

41,500 

.4 

37,780 

.8 

34,060 

.5 

32,200 

.4 

25,380 

.8 

21,660 

29 

.0 

41,500 

.4 

37,780 

.8 

34,000 

.4 

31,580 

.4 

25,380 

.8 

21,660 

30 

.0 

41,500 

.4 

37,780 

.7 

33, 440 

.4 

31,580 

.4 

25,380 

.8 

21,660 

31 

.4 

37,780 

.2 

30, 340 

.8 

21,660 

2oe- 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  191  t 
TABLEAU 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  ]a  rivière  Win 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

•Il  in. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

Ht'r 

(m 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la     D'-bir. 

3 

jauge. 
Pds. 

Pds-sec . 

jauge. 
Pds.' 

jauge. 

JauÉ 

re. 

s. 

Pds-sec . 

jauge. 
Pds. 

jauge. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pd 

Pds-sec. 

P-sec 

1 

160  89 

22,280 

160  99 

22,900 

160  89  1  22,280 

160  10 

17,320 

160  00 

16,700 

161  2' (24,140 

2 

89 

22,280 

•99 

22,900 

•79     21,660 

10 

17,320 

159  90 

16,100 

_'4, 14" 

3 

89 

22,280 

99 

22,900 

•69     21,040 

10 

17,320 

90 

16,100         •25124,450 

4 

89 

22,2^0 

•99 

22,900 

•59     20,420 

00 

16,700 

90 

16,100           20  24,140 

5 

89 

22,280 

•99 

22,900 

59 

20,420 

00 

17,700 

90 

16,100          -30  24, 70'» 

6 

160 

89 

22,280 

160  99 

22,900 

160  49 

19,800 

160 

10 

17,320 

159  90 

16,100    161  30l24,760 

7 

99 

22,900 

19 

24,140 

•49 

19,800 

10 

17,320 

16000 

16,700           30  24,7»." 

8 

161 

29 

24,760 

•29 

24,760 

•49 

19,800 

00 

16,700 

10 

17,320           25  24,450 

9 

69 

27,240 

•39 

25,380 

49 

19,800 

00 

16,700 

•20 

17,940 

10 

79 

27,860 

•39 

25,380 

49 

19,800 

00 

16,700 

■20 

17, 94«>           3024,760 

11 

161 

69 

27,240 

16139 

25,380 

160  49 

19,800 

160 

00 

16,700 

160  30 

18,500    161  2524,450 

12 

69 

27,240 

•49 

26,000 

•49 

19,800 

00 

16,700 

•40 

19,18(i           3tl  24,760 

13 

89 

28,480 

•59 

26,620 

39 

19,180 

00 

16,700 

50 

19,800           3024,760 

14 

89 

28,480 

•59 

26,620 

■39 

1.4,180 

00 

10,700 

60 

20,421 

15 

79 

27,860 

•59 

26,620 

•39 

19,180 

00 

16,700 

•70 

21,040 

25  24,  150 

16 

161 

79 

27,860 

■59 

26,620 

160  39 

19, 180 

160 

00 

16,700 

100  70 

21,040 

161  30  2 

17 

79 

27,860 

•59 

26,620 

•29 

18,500 

159 

90 

16, 100 

70 

21,040 

24,400 

18 

69 

27,240 

•39 

25,380 

09 

17,320 

90 

16,100 

•80 

21,660 

19 

59 

26,620 

•19 

24,140 

19 

17,940 

90 

10,100 

•80 

21,660 

•20  24.14M 

20 

59 

26,620 

160  99 

22,900 

17,940 

90 

10,1(1(1 

80 

21,660 

20124,140 

21 

161 

49 

26,000 

•89 

22,280 

17,940 

160 

00 

16,700 

160  90 

22,280 

161  '30124,760 

22 

09 

23,520 

•89 

22,280 

17,320 

159 

90 

16.100 

•90 

22,280 

24,450 

23 

23,210 

99 

22,900 

17,320 

160 

00 

10, 700 

161  00 

22,900 

24 1  160 

'99 

22,900 

•99 

22,900 

160 : 09' 

17,320 

00 

16.700 

00 

22,900 

30  24,760 

25.... 

22,900 

161  09 

23,520 

09 

17,320 

00 

16.700 

10 

23,520 

30)24,760 

26|.. 

22,900 

09 

23,520 

160  09 

17,320 

160 

00 

16.700 

161  10 

161-30  24.  7'".<» 

27  .. 

22,900 

160  99 

22,900 

09 

17,320 

00 

16.700 

10 

24,  160 

28;.. 

22, 900 

99 

22,900 

09 

17,320 

00 

16.700 

10 

25  24. 4."-» 

29  .. 

22,901) 

09 

17,320 

00 

16, 700 

10 

23,520           3024,760 

301.. 

22,900 

09 

17,320 

08 

16,700 

2"      24,140 

■303 

81'. . 

22  900 

159  99 

16,700 

■20      24.140 

i" 
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DOC.   PARLEMENTAIRE  No  25e 

1<°  14. 

mpeg',  près  des  chutes  Otter,  pour  1909. 


JlTELLET. 

A.OÛT. 

Septembre.             ( 

)CTOBRE. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

H'teur 

H't< 

îur 

H'teur  |                   Ht 

3ur 

H'teur 

H't'r 

g 

à  la 

Débit.        à  ] 

a 

Débit. 

à  la        Débit.        à 

a 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit- 

u 

jauge . 

jaug 

fe. 

jauge. 

jaug 

je. 

jauge. 

j  auge. 

Pds. 

Pds-sec.      Pc1 

s. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec.      Pc1 

s. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

P-sec. 

1 

101  25 

24,450     101 

25 

24,450 

101 

10 

23,520     100 

80 

21,000 

100  50 

19,800 

100-70 

21,940 

2 

•25 

24,450 

25 

24,450 

00 

22,900 

75 

21,350 

45 

19,490 

75 

21,350 

3 

•30 

24,700 

20 

24,140 

00 

22,900 

75 

21,350 

50 

19,800 

75 

21,350 

4 

•30 

24,700 

20 

24,140 

00 

22,900 

75 

21,350 

55 

20,110 

75 

21,350 

5 

•30 

27,700 

20 

24,140 

05 

23,210 

75 

21,350 

55 

20,110 

75 

21,350 

6 

10130 

24,700     101 

30 

24,700 

101 

00 

22,900      100 

75 

21,350 

100 

55 

20,110 

100 

75 

21,350 

7 

35 

25,070 

30 

24,700 

100 

90 

22,280 

75 

21,350 

55 

20, 110 

75 

21,350 

8 

•35 

25,070 

30 

24,700 

95 

22,590 

70 

21,040 

55 

20,110 

80 

21,000 

9 

•35 

25,070 

30 

24,700 

85 

21,970 

05 

20,730 

55 

20,110 

85 

21,970 

10 

•35 

25,070 

30 

24,700 

90 

22,280 

00 

20, 420 

55 

20, 110 

95 

22,590 

11 

10130 

24,700     101 

25 

24,450 

100 

90 

22,280     100 

55 

20,110 

100 

55 

20,110 

100 

95 

22,590 

12 

•30 

24,700 

25 

24,450 

90 

22,280 

55 

20,110 

55 

20,110 

95 

22,590 

13 

•30 

24,700 

30 

24,700 

95 

22,590 

50 

19,800 

00 

20,420 

95 

22,590 

14 

30 

24,700 

35 

25,070 

95 

22,590 

50 

19,800 

00 

20,420 

95 

22,590 

15 

•30 

24,700 

35 

25,070 

90 

22, 280 

50 

19,800 

00 

20,420 

95 

22,590 

10 

101-30 

24,700      101 

35 

25,070 

100 

90 

22,280      100 

50 

19,800 

100 

00 

20, 420 

100 

95 

22,590 

17 

•30 

24,700 

30 

24,700 

90 

22,280 

45 

19,490 

00 

20,420 

95 

22,590 

18 

■30 

24,700 

30 

24,700 

95 

22,590 

50 

19,800 

05 

20, 730 

95 

22,590 

19 

■30 

24,700 

30 

24,700 

90 

22,280 

55 

20,110 

05 

20,730 

95 

22,590 

20 

•30 

24,700 

20 

24,140 

90 

22,280 

55 

20,110 

05 

20,730 

95 

22,590 

21 

10130 

24,700      101 

25 

24,450 

100 

85 

21,970     100 

50 

19,800 

100 

05 

20,730 

100 

95 

22,590 

22 

30 

24,700 

25 

24,450 

85 

21,970 

55 

20, 110 

05 

20,730 

95 

22,590 

23 

■30 

24,700 

25 

24,450 

85 

21,970 

55 

20, 110 

70 

21,040 

95 

22,590 

24 

•30 

24,700 

25 

24,450 

80 

21,000 

55 

20,110 

70 

21,040 

101 

00  22,900 

25 

•25 

24,450 

25 

24,450 

80 

21,000 

55 

20, 110 

70 

21,040 

00]22,90O 

20 

101-20 

24, 140     101 

25 

24,450 

100 

80 

21,000     100 

50 

19,800 

160 

70 

21,040 

101 

00!  22, 900 

27 

•25 

24,450 

30 

24,700 

80 

21,0fi0 

45 

19.490 

70 

21,040 

05  23,210 

28 

•20 

24,140 

30 

24,700 

80 

21,000 

55 

20, 110 

70 

21,040 

20 

24,140 

29 

•20 

24,140 

25 

24,450 

80 

21,000 

55 

20,110 

70 

21,040 

35 

25,070 

30 

15 

23,830 

15 

23,830 

80 

21,000 

50 

19,800 

70 

21,040 

20 

24, 140 

31 

•20 

24, 140 

10 

23, 520 

50 

19,800 

20 

24, 140 

25e— 3* 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 
TABLE AI 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 

FÉv 

HIER. 

Mars. 

Av 

RIL. 

Mai.                   Juin. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

'      Htr 

5 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit.       à  la 

1-       • 

c 

1-5 

jauge. 
Pds. 

jauge. 
Pds. 

Pds-sec. 

jauge. 
Pds. 

Pds  sec. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

•c.    Pda. 

P-sec. 

1 

16120 

24,140 

16130 

24,760 

16120 

24,140 

16140 

25,380 

165  50 

50,880  165  70  52,1  Ou 

2 

.20 

24, 140 

•30 

24,760 

•20 

24,140 

•50 

20,000 

•55 

51,200 

3 

•20 

24,140 

•3G 

24,760 

•20 

24,140 

•60 

26, 020 

■70 

52, 100 

60  51,520 

4 

•50 

26,000 

•30 

24,760 

•20 

24,140 

•70 

27,240 

7:» 

52, 480 

55  51,200 

5 

•3f> 

25,070 

•30 

24, 760 

•20 

24,140 

•90 

28, 4^ 

80 

52,S«0 

6 

161-40 

25,380 

161  30 

24,760 

161-20 

24,140 

162-20 

30,340 

165 

R5 

53,12m  165 

7 

•40 

25,380 

•25 

24,4"»0 

•20 

24,140 

•40 

31,580 

90 

53,440 

8 

•50 

26,000 

•20 

24,140 

•20 

24,140 

•60 

32,820 

85 

53,120 

9 

•70 

27, 240 

•20 

24, 140 

•20 

24,140 

•80 

34,060 

80 

800 

10 

•50 

26,00' 

•20 

24,140 

•20 

24,140 

163  10 

35, 920 

h0 

52,800 

il 

161-60 

26,000 

16120 

24, 140 

161  20 

24, 140 

•30 

37,160 

165 

80 

52,8011  L65 

12 

•50 

26,000 

•20 

24,140 

•20 

24,140 

•50 

38,400 

80 

52,800 

13 

50 

26,000 

20 

VA,  140 

•15 

23,830 

•60 

39,020 

Ml 

52,800 

45  f  0,560 

14 

•50 

26,000 

20 

21,140 

•15 

23,830 

"75 

39,950 

80 

.i»0 

15 

•50 

21»,  000 

•20 

24,1  0 

15 

23,830 

•90 

40,880 

.s:, 

120 

16 

16145 

25,690 

161  20 

24,110 

161- 15 

2*. 830 

164  00 

41,500 

165 

90 

53,440  165 

17 

•40 

25, 380 

•20 

24,140 

15 

23,830 

15 

42,430 

53,1'Jo 

L8 

•40 

25,380 

20 

24,140 

15 

23,830 

•40 

43,980 

85 

53,1201164 
53,12o 

19 

•35 

25,070 

•20 

24,140 

•15 

23, 830 

•55 

44,910 

85  46,770 

20 

35 

25,070 

20 

24,140 

15 

23,830 

•75 

40, 150 

21 

16L-35 

25,070 

16120 

21,140 

16115 

23,830 

164  75 

40, 150 

165 

85 

53,1 201 164 

BO  16,460 

22 

30 

24,760 

•20 

24,140 

15 

23.S30 

75 

46, 150 

85 

r>3,  l .' 

23 

•35 

25,070 

'20 

24,140 

•15 

23,830 

40,77" 

B! 

53,1- 

24 

•35 

25,070 

•20 

24, 140 

15 

23,830 

165  ou 

47.700 

53,1 

25 

•35 

25,070 

•20 

24,140 

10 

23,   20 

•20 

48,900 

2(1 

161  30 

24,760 

16120 

24, 140 

161  05 

23,210 

165  25 

49,2-0 

165 

27 

•30 

24,760 

•20 

24, 140 

00 

22.ÎK  10 

•30 

49,6  0 

80 

ho 

2:- 

•30 

24,760 

•20 

24,140 

00 

22,  000 

•3o 

4!),i.00 

53,120 

50  14,600 

2!» 

•30 

24, 700 

•05 

23,210 

•30 

49,600 

5î»,ia 

30 

•30 

24,760 

05 

23,210 

•40 

50,240 

10 

30  43. 300 

31 

•20 

24, 140 

■20 

24,140 

75 

FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MANITOBA  37 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

N°  15- 

nipeg,  près  des  chutes  Otter,  pour  1910. 


JUIL 

LET. 

Ao 

H'teur 

ÛT. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

■~ 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

5 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

• 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds  sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

P-sec , 

I 

164  25 

43,050 

16180 

27,860 

160  80 

21,660 

160-25 

18,250 

159-78 

15,500 

159  38 

13,450 

2 

20 

42,740 

•90 

28,480 

80 

21,660 

20 

17,940 

74 

15,180 

35 

1:^,250 

3 

20 

42,740 

•65 

26,930 

70 

21,040 

20 

17,940 

74 

15,180 

35 

13,250 

4 

15 

42,430 

•60 

26,820 

70 

21,040 

25 

18,250 

70 

14,950 

35 

13,250 

5 

10 

42,120 

•55 

26,310 

70 

21,040 

15 

17,630 

70 

14,950 

30 

13,050 

6 

164 

00 

41,500 

16160 

26,620 

160 

70 

21,040 

160 

20 

17,940 

159 

70 

14,950 

159 

30 

13,050 

7 

* 

00 

41,500 

•55 

26,310 

05 

20, 730 

20 

17,940 

70 

14,950 

30 

13,050 

8 

163 

90 

40,880 

•50 

26,000 

50 

19,800 

20 

17,940 

70 

14,950 

30 

13,050 

9 

90 

40, 880 

•45 

25,690 

45 

19,490 

20 

17,940 

65 

14,630 

30  13,050 

10 

90 

40,880 

•50 

26,000 

45 

19,490 

20 

17,940 

00 

14,400 

30jl3,050 

11 

163 

85 

40,570 

16145 

25,690 

160 

50 

19,800 

160 

15 

17,630 

159 

60 

14,400 

159 

30 

13,050 

12 

75 

30,950 

•40 

25,380 

40 

19,180 

15 

17,630 

65 

14,630 

30 

13,050 

13 

70 

39,640 

•35 

25,  «70 

45 

1^,490 

05 

17,010 

65 

14,630 

30 

13,050 

14 

70 

39,640 

•35 

25,070 

40 

19,180 

00 

16,700 

60 

14,400 

30 

13,050 

15 

60 

39,020 

•35 

25,070 

40 

19,180 

00 

16,700 

50 

13,900 

20 

12,700 

16 

163 

55 

38,710 

16135 

25,070 

160 

40 

19,180 

160 

05 

17,010 

159 

44 

13,680 

159 

20 

12,700 

17 

40 

37,780 

•40 

25,380 

35 

18,870 

00 

16,7C0 

50 

13,900 

20  12,700 

18 

25 

36,850 

•15 

23, «30 

40 

19,180 

00 

16,700 

10 

13,450 

2012,700 

19 

10 

35,920 

•30 

24,760 

45 

19,490 

05 

17,010 

50 

13,900 

20  12,700 

20 

00 

35,300 

•00 

22,900 

40 

19,180 

05 

17,010 

55 

14,15» 

25  12,880 

21 

165 

85 

34,370 

161  15 

23,830 

160 

30 

18,560 

160 

10 

17,320 

159 

50 

13,900 

159 

25  12,88"0 

22 

65 

33, 130 

•oo 

22, 900 

35 

18,870 

00 

16,700 

45 

13,680 

18  12,700 

23 

55 

32,510 

15 

23,830 

35 

18,870 

159 

95 

16,400 

40 

13,450 

14  12,550 

24 

50 

32,200 

•10 

23,520 

40 

19,180 

90 

16,10  1 

50 

13,900 

1212,400 

25 

50 

32,200 

00 

22,900 

40 

19,1*0 

90 

16, 100 

50 

13,900 

10  12,400 

26 

162 

45 

31,890 

160  95 

22,590 

160 

10 

19,180 

159 

90 

16,100 

159 

50 

13,900 

159 

1012,400 

27 

35 

31,270 

•90 

22, 280 

40 

19,180 

87 

15,800 

50 

13,900 

20  12,700 

28 

25 

30,650 

•90 

22,280 

30 

18,560 

85 

15,800 

50 

13,900 

15  12, 550 

29 

05 

29,410 

•90 

22,280 

35 

18,870 

85 

15,800 

45 

13,680 

3013,050 

30 

161 

85 

28,170 

•90 

22, 280 

35 

18,870 

82 

15,500 

42 

13,450 

35  13,250 

31 

75 

27,550 

•85 

21,970 

80 

15,500 

40  13.450 

: 

38 
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TABLEAU 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

>- 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit      a  la     Débit. 

0 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jai.. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec.    Pds.   P-sec. 

L 

159  50 

13,800 

159  50 

13,800 

159  42 

13,350 

159  00 

12,000 

159  25 

12,7801160  1"  16,860 

2 

58 

14,300 

54 

14,050 

30 

12,950 

158 

90 

11,700 

30 

12,950          15  17,14»» 

3 

66 

14,550 

58 

14,300 

30 

12,950 

159 

00 

12,000 

30 

12,950          20  17,420 

4 

78 

15,300 

46 

13,580 

30 

12,950 

10 

12,300 

30 

12,950         2017,420 

5 

72 

14,800 

55 

14,050 

35 

13,150 

08 

12,300 

3.-. 

13,150         20  17 

6 

159 

70 

14,800 

159 

65 

14,550 

159 

38 

13,350 

159 

02 

12,000 

159 

40 

13,350  160  20  17.  42»  • 

7 

70 

14,800 

54 

14,050 

42 

13,350 

02 

12,000 

45 

13,580         20  17,420 

s 

70 

14,800 

42 

13,350 

20 

12,600 

02 

12,000 

40 

13,360         20  17,420 

9 

71 

14,800 

48 

13,800 

15 

12,450 

02 

12,000 

45 

13,580         25117,700 

10 

75 

15,050 

50 

13,800 

18 

12,600 

00 

12,000 

47 

13,580 

17,700 

11 

159 

80 

15, 300 

159 

48 

13,800 

159 

00 

12,000 

159 

00 

12,000 

159 

48 

13,800 

1 

L2 

95 

16,050 

40 

13,350 

40 

13,350 

05 

12,150 

50 

13,800 

18,200 

L3 

160 

00 

16,300 

32 

12,950 

12 

12,300 

05 

12, 150 

50 

13,800 

L4 

05 

16,580 

23 

12,780 

18 

12,600 

05 

12, 150 

60 

14,300         35 

15 

10 

16,860 

23 

12,780 

14 

12,450 

12 

12,300 

70 

14,800          35 

16 

160 

15 

17,140 

159 

23 

12,780 

159 

14 

12,450 

159 

15 

12,450 

159 

77 

15,050  160  36 

17 

00 

16,300 

23 

12,780 

14 

12,450 

15 

12,450 
12,460 

79 

15,300         58 

18 

159 

78 

15,300 

25 

12,780 

12 

12,300 

17 

15,550         S6 

18,260 

L9 

76 

15,050 

28 

12,950 

10 

12,300 

17 

12,450 

87 

15,55»»         40 

20 

72 

14,800 

30 

12,950 

08 

12,300 

17 

12,450 

90 

L5.800         40  18,540 

21 

159 

6» 

14,800 

159 

30 

12,950 

159 

05 

12, 150 

159 

25 

12,780 

159 

:»»> 

15,8(1»'  160  39  H 

22 

64 

14,550 

27 

12,780 

10 

12,300 

25 

12,780 

38 

15,800         43 

23 

62 

14,300 

25 

12,780 

12 

12,300 

25 

12,780 

90 

0          46 

21 

60 

14,300 

22 

12,600 

15 

12, 450 

25 

12,780 

90 

15,800         ">»' 

19,100 

25 

60 

13,800 

22 

12,600 

13 

12,450 

25 

12, 780 

90 

26 

159 

40 

13,350 

159 

25 

12,780 

159 

00 

12,000 

159 

27 

LS.780 

159 

95 

16,050 

27 

40 

13,350 

30 

12,950 

158 

90 

11,700 

32 

12,950 

98 

On 

28 

40 

13,350 

35 

13, 150 

159 

10 

12,300 

31 

12,950 

160 

02 

16,301 

29 

45 

13,580 

07 

12,150 

30 

12,950 

05 

16,580 

30 

•45 

13,580 

15 

12,450 

25 

12,780 

10 

60       -62 

19,060 

31 

50 

13,800 

05 

12,150 

10 

16,8 
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nipeg,  près  des  chutes  de  l'Esclave,  pour  1911. 


Juillet  . 

Août. 

Septembre. 

Oct< 
H'teur 

5BRE. 

Novembre. 

Décembre. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'rl 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la    Débit. 

o 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec . 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

| 
Pds.  P-sec. 

1 

160  62 

19,660 

16162 

25,260 

16168 

25,820 

16147 

24,420 

16160 

25,260 

160  75 

20,500 

2 

62 

19,660 

•61 

25,260 

65 

25,540 

•50 

24,700 

•57 

24,980 

72 

20, 220 

3 

64 

19,940 

•60 

25,260 

62 

25,260 

50 

24,700 

•55 

24,980 

68 

20,220 

4 

66 

19,940 

•63 

25,540 

65 

25,540 

•56 

24,980 

•50 

24,700 

65 

19,940 

5 

66 

19,940 

•65 

25, 540 

65 

25,540 

•64 

25,540 

45 

24,420 

65 

19,940 

6 

160 

66 

19,940 

161  68 

25,820 

161 

64 

25,540 

16175 

26, 100 

16142 

24,140 

160 

62 

19,660 

7 

66 

19,940 

•72 

25,820 

60 

25,260 

•79 

26,380 

•37 

23,860 

60 

19,660 

8 

78 

20,780 

•78 

26,380 

55 

24,980 

•85 

26,660 

•36 

23,860 

60 

19,660 

9 

90 

21,340 

•84 

26,660 

48 

24,700 

•85 

26, 660 

•34 

23,860 

56 

19,380 

10 

90 

21,340 

•90 

26,940 

45 

24,420 

•85 

26,660 

33 

23,860 

56 

19,380 

11 

160 

95 

21,620 

16187 

26,660 

161 

46 

24,420 

16190 

26,940 

16133 

23,860 

160 

m 

19, 660 

12 

161 

05 

22, 180 

•85 

26,660 

40 

24,140 

•93 

27,220 

■30 

23,580 

6i» 

19,660 

13 

10 

22, 460 

•85 

26,660 

38 

24, 140 

•80 

26.3H0 

•25 

23,300 

60 

19,660 

14 

15 

22,740 

•85 

26 '660 

40 

24,140 

•80 

26,380 

•20 

23,020 

55 

19,380 

15 

18 

23,020 

•85 

26,660 

43 

24,420 

•80 

26,380 

15 

22,740 

55 

19,380 

16 

161 

25 

23,300 

16183 

26, 660 

161 

43 

24,420 

16180 

26,380 

161  15 

22, 740 

160 

56 

19,380 

17 

34 

23,860 

•81 

26,380 

45 

24,420 

•65 

25,540 

10 

22,460 

66 

19,940 

18 

42 

24, 140 

•81 

26,380 

47 

24,420 

•70 

25,820 

10 

22,460 

55 

19,380 

19 

48 

24,700 

•80 

26,380 

50 

24,700 

•75 

26, 100 

10 

22,460 

54 

19,380 

20 

48 

24, 700 

•78 

26,380 

53 

24, 980 

•75 

26,100 

05 

22,180 

53 

19,380 

21 

161 

52 

24,700 

16177 

26,100 

161 

56 

24,980 

16178 

26,380 

161  05 

22,180 

160 

52 

19, 100 

22 

52 

24,700 

•75 

26,100 

57 

24,980 

•80 

26,380 

•05 

22, 180 

50 

19,100 

23 

52 

24,700 

•76 

26,100 

57 

24,980 

•75 

26,100 

•00 

21,900 

50 

19,100 

24 

52 

24, 700 

•76 

26,100 

54 

24,980 

•75 

26,100 

161  00 

21,900 

48 

19,100 

25 

52 

24,700 

•75 

26, 100 

51 

24,700 

•70 

25,820 

160  95 

21,620 

50 

19,100 

26 

161 

55 

24,980 

161  75 

26, 100 

161 

48 

24,700 

16170 

25,820 

•90 

21,340 

160 

46 

18,820 

27 

60 

25,260 

•73 

26,100 

45 

24,420 

•70 

25,820 

•90 

21,340 

42 

18,540 

28 

62 

25,260 

•70 

25,820 

48 

24,700 

•70 

25,820 

•88 

21,340 

40 

18,540 

29 

62 

25,260 

•70 

25,820 

45 

24,420 

•68 

25,820 

•85 

21,060 

35 

18,260 

m 

62 

25,260 

•68 

25,820 

48 

24,700 

•65 

25,540 

•80 

20,780 

30 

17,980 

31 

62 

25.260 

•68 

25,820 

•60 

25, 260 

30 

17,980 

40 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 
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TABLhA! 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


FÉVRIER. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Mars. 


Avril. 


Mai. 


Juin. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


H'teur 
à  la 
i  jauge. 


Débit. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Ht'r 

à  la 

jauge. 


Débit, 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pds. 

160.30 
.30 
.30 
.35 
.40 

160.65 

151  00 
.05 
.10 
.10 

161. L0 
.10 
.05 
.05 
.00 

160.95 
.70 
.70 
.70 
.65 

16060 
.55 
.55 
.55 
.50 

169.45 
.45 
.45 
.43 
.41 
.40 


Pds-sec . 

17,980 
17,980 
17,980 
18,260 
18,540 
19,940 
21,900 
22,180 
22,460 
22,460 
22,460 
22,460 
22, 180 
22, 180 
21 , 900 
21,620 
20,220 
20,220 
20,220 
19,940 
19,660 
19,380 
19,380 
19,380 
19,100 
18,820 
18,820 
18,820 
18,820 
18,540 
18,540 


Pds. 

160.40 
.40 
.35 
.30 
.28 

160.28 
.28 
.25 
.23 
.20 

160.15 
.12 
.10 
.05 
.02 

160.00 
.00 
.00 

159.98 
.97 

159.96 
.95 
.94 
.93 
.92 

159.91 
.89 
.89 


Pds-sec . 

18,540 
18, 540 
18,260 
17.9S0 
17,980 
17,980 
17,980 
17,700 
17,700 
17,420 
17,140 
16,860 
16,860 
16, 580 
16,300 
16, 300 
16, 300 
16,300 
16,30li 
16,0  0 
16,050 
16,050 
16,050 
16,050 
15,800 
15,800 
15,800 
15,8<>0 
15,800 


Pds 


159 


159 


159 


159.23 
23 


Pds-sec.      Pds. 


15, 550 ; 
15,550 
15,550 
15, 300 
15,300 
15,050 
15,050 
14,800 
14,800 
14,550 
14,550 
14,300 
14,300 
14,000 
14,000 
13, 700 
13,700 
13,400 
13,400 
13,100 
13,100 
12,950 
12,700 
12,500 
12,300 
12,400 
12, 400 
12,500 
12,500 
12,600 
12,600 


Pds-sec.;     Pds.     Pds-sec 


Pds 


P-sec 


159.35 


12,700 
12,700 
12, 700 
12,775 
12,775 
12,800 
12,800 
12,900 
12,900 
12,900 
12,900 
12,'.  On 
13,000 
13,000 
13,000 
13,100 
18,100 
13,100 
13,150 
13,200 
13,500 
13,800 
14,100 
14,400 
14,700 
15,000 
15,300 
15,600 
15,900 
16,200 


160.07 
.10 
.45 
.50 

160.40 
.48 
52 
.65 

2n 
85 

iéi  40 

.43 

101 '50 
loi   51 

.70 

.74 

ièiiàè 

.88 
.91 


162 


16,500 

16,860 

19,100 
W  162 

19,100 
19,940 
20,500 

21,900 

10  162 

24,000  162 
24,140 
24.  120 

24.700 
24,700  162 
24,980 
60  161 

26,100 
26,  100  161 
26,660 

KO 
26,940 
27.220 

00.. 


.55  30,5*0 

30  2!  M  S0 

28,  100 

05  27,780 
05  27,780 

00  27 

! 


780 
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nipeg,  aux  chutes  de  l'Esclave,  pour  1912. 


Juillet. 

Aoûf. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

s 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

i-a 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

P-sec . 

] 

161.96 

27,220 

162.05 

27,780 

161.99 

27, 500 

30,300 

163.25 

34, 500 

162.60 

30,860 

2 

.89 

26,940 

.05 

27,780 

.99 

27,500 

30,500 

.25 

34, 500 

.60 

30,860 

3 

.87 

26,660 

.01 

27,500 

162.00 

27.50C 

30,700 

.25 

34,500 

.60 

«0,860 

4 

.84 

26,660 

.05 

27,780 

.47 

30,020 

3  ',  900 

.25 

34,500 

.60 

30,860 

5 

.79 

26, 380 

.09 

28,060 

.35 

29,460 

31, 100 

.20 

34,220 

.60 

30,860 

6 

161.75 

26,100 

162.07 

27,780 

162.16 

28,340 

31,300 

163.15 

33,940 

162.60 

30, 860 

7 

.76 

26, 100 

.10 

28,060 

.25 

28, 900 

162. 70 

31,420 

.15 

33, 940 

.50 

30,300 

8 

.78 

26, 330 

.05 

27,780 

.25 

28,900 

.70 

31,420 

.15 

33,940 

.50 

30,300 

9 

.76 

26, 100 

.05 

27,780 

.26 

28,900 

.74 

31,700 

.15 

33,940 

.50 

30,300 

10 

.76 

26, 100 

.06 

27,780 

.25 

23,900 

.80 

31,980 

.15 

33,940 

.50 

30,300 

11 

161.75 

26,100 

162.07 

27,780 

162.23 

28,900 

162  91 

3  3,540 

163.15 

33, 940 

162.40  29,740 

12 

.76 

26, 100 

.08 

28,060 

.25 

28,900 

.96 

32,820 

.10 

33,660 

.40  29,740 

13 

.76 

26,10» 

.09 

28, 060 

.25 

28,900 

.98 

33, 100 

.10 

33,660 

.40|29,740 

14 

75 

26,100 

.03 

27,780 

29,000 

163.03 

33,380 

.00 

33, 100 

.30  29,180 

15 

.77 

26, 100 

.03 

27,780 

29,200 

.05 

33,380 

162.90 

32,540 

.30  29,180 

16 

161.79 

26,380 

162.03 

27,780 

29, 300 

163.06 

33,380 

.85 

32, 260 

162.30  29,180 

17 

.80 

26,380 

.02 

27,500 

29,500 

.10 

33,660 

.85 

32,260 

.20  28,620 

18 

.78 

26,380 

.04 

27,780 

29,600 

.10 

33,660 

.85 

32, 260 

.20 

28,620 

19 

.75 

26, 100 

05 

27,780 

29,800 

.15 

33,940 

.85 

32,260 

.20 

28,620 

20 

.76 

26,100 

161  98 

27,500 

29,900 

.20 

34,220 

.85 

32,260 

.20 

28,620 

21 

161.74 

26, 100 

162.00 

27,500 

162  45 

30,020 

163.28 

34,780 

162.80 

31,980 

162.20 

28,620 

22 

.70 

25,820 

.05 

27,780 

.46 

30,020 

.28 

34,780 

.80 

31,9-0 

.20 

28,620 

23 

.75 

26,1(0 

.03 

27,780 

.48 

38,300 

.28 

34,780 

.80 

31,980 

.20 

28,620 

24 

.77 

26,100 

161.98 

27,500 

.51 

30,300 

.25 

34,500 

.80 

31,980 

.20 

28,020 

2:5 

.79 

26,38» 

162.00 

27,500 

.58 

30, 860 

.25 

34,500 

.75 

31,700 

.20 

28,620 

20 

161.80 

26,380 

.00 

27,500 

162.57 

30, 500 

163.20 

34,220 

162.75 

31,700 

162.20 

28,020 

27 

.84 

26,660 

.00 

27,500 

.56 

30, 580 

.20 

34,220 

.75 

31,700 

.20 

28,620 

2S 

.85 

26,660 

.00 

27,500 

.56 

30,580 

.20 

34,220 

.75 

31,700 

.20 

28,620 

29 

.89 

26,940 

161.99 

27,500 

.46 

30,020 

.25 

34,500 

.75 

31,700 

.20 

28, 620 

30 

.90 

26,940 

162.00 

27,500 

30, 100 

.25 

24,500 

.75 

31,700 

.10 

28,060 

31 

.94 

27,220 

.00 

27, 500 

.30 

34,780 

.10 

28,060 
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TABLEAU 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Win 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai.                   Juin. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

c 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit.      à  la    Débit. 

o 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 
Pds.     ! 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pd 

5. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds  sec. 

1 

162  1 

28,060 

162 

1 

28,060 

160 

9 

21,340 

159 

9 

15,800 

160  89 

21,340  102  M  31,980 

2 

0 

27,500 

1 

28,060 

9 

21,340 

95 

16,0.50 

161  11 

22,460 

94  32.820 

3 

0 

27,500 

1 

28,060 

9 

21,340 

95 

16,050 

•18 

23,020 

89  32,540 

4 

0 

27,500 

1 

28,060 

8 

20,780 

160 

0 

16,300 

27 

23,300 

96  32,820 

5 

0 

27,500 

1 

28,060 

■S 

20,780 

ii 

16,300 

•51 

24,700  163 

00  33,100 

6 

162  0 

27,500 

162 

1 

28,060 

160 

8 

20,780 

160 

0 

16,300 

161  61 

25,260  162 

93  32,820 

7 

0 

27,500 

1 

28,060 

8 

20,780 

0 

16,300 

72 

25,820 

8 

0 

27,500 

0 

27,500 

7 

20,220 

0 

16,300 

•70 

86,890 

92l32,5#0 

!» 

0 

27,500 

0 

27,500 

7 

20,2i0 

0 

16,300 

•82 

26,380  L63 

- 

LO 

0 

27,500 

0 

27,500 

G 

19,660 

0 

16,300 

•89 

26,940 

11 

162  0 

27,500 

162 

0 

27,500 

160 

6 

19,660 

160 

05 

16,580 

161  98 

27,500163 

- 

12 

28,060 

0 

27,500 

5 

19,100 

05 

16,580 

162  03 

27,786 

05  33,380 

L3 

28,060 

0 

27,500 

5 

19,100 

05 

16,580 

03 

27,766 

14 

28,060 

0 

27,50') 

5 

19,100 

05 

16,580 

10 

28,<i' 

05  33.380 

15 

28,060 

161 

9 

26,940 

4 

18,540 

05 

16,580 

11 

28,060  162 

16 

162'1 

28,060 

9 

26,940 

160 

4 

18,540 

160 

1 

16,860 

16214 

28.3IC  163 

0133.100 

17 

2s '060 

8 

26,380 

4 

18,540 

1 

16,8(50 

12 

88,060 

02  33,100 

18 

28,060 

8 

26,380 

3 

17,980 

15 

17,140 

15 

4!-  162 

99  33,106 

1!» 

28,060 

6 

25,260 

3 

17,980 

L5 

17,140 

37 

29,460 

20 

28, 060 

6 

25,260 

3 

17,980 

•> 

17,420 

43 

30,02" 

90  32,540 

21 

162  1 

28,060 

161 

3 

23,580 

ICO 

2 

17,420 

160 

2 

17.420 

162  43 

30,020  L62 

22 

28,060 

3 

23,580 

2 

17,420 

3 

17,980 

•43 

30,020 

87  32,266 

23 

28,060 

2 

23,020 

16,860 

3 

17,980 

•68 

31,420 

24 

28,060 

1 

22, 460 

16,860 

4 

L8.540 

70 

3I.4LM 

25 

28,060 

1 

22,460 

16, 860 

5 

19,100 

78 

31 .  ' 

85  32.260 

26 

1621 

28,060 

161 

0 

21,900 

160 

16,860 

160 

5 

19,100 

162  80 

31,980  L62 

86132,260 

27 

28,060 

0 

21,900 

16,860 

6 

19,660 

76 

31,700 

85  32,260 

28 

28,060 

0 

21,900 

16.H60 

7 

20,220 

38 

32,540 

92  32.540 

29 

28,060 

0 

16,300 

7 

20,220 

•86 

32,  a 

86132, 260 

:>o 

28,060 
28,060 

159 

0 
9 

16,300 
15,800 

7 

20220 

83 
•86 

32,260 
32,266 

■ 

SI 

1 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H't'r 

3 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

i-a 

jauge. 

jauge. 

jauge. 
Pds. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

P-sec. 

1 

162 

89 

32,540 

16190 

26,910 

16184 

26,660 

161  03 

22,180 

159*80 

15,300 

159  89 

15,800 

2 

93 

32,820 

90 

26,940 

80 

26,380 

160 

93 

21,620 

•60 

14,300 

H2 

15,300 

3 

91 

32,540 

87 

26,660 

81 

26,380 

75 

20,500 

•70 

14,800 

82 

15,300 

4 

91 

32,540 

162 

00 

27,500 

80 

26, 380 

59 

19,660 

•70 

14,800 

i  i 

15,050 

5 

82 

31,980 

161 

94 

27,220 

77 

26,100 

62 

19,660 

•91 

15, 800 

7!) 

15,300 

6 

162 

75 

31,700 

98 

27,500 

161 

70 

25,820 

160 

70 

20,220 

159  87 

15,550 

159 

77 

15,050 

7 

81 

31,980 

160 

02 

27,500 

60 

25,260 

42 

18,540 

•84 

15,550 

54 

14,050 

8 

72 

31,420 

01 

27,500 

77 

26,100 

45 

18,820 

•84 

15,550 

82 

15,300 

9 

71 

31,420 

02 

27,500 

76 

26,100 

46 

18,820 

•84 

15,550 

76 

15,050 

10 

73 

31,700 

161 

97 

27,220 

70 

25,820 

45 

18,820 

15,550 

79 

15,300 

11 

162 

80 

31,980 

162 

07 

27,780 

161 

62 

25,260 

160 

32 

17,980 

15,500 

159 

74 

15,050 

12 

68 

31,420 

09 

28,060 

66 

25, 540 

16 

17,140 

15,450 

69 

14,800 

13 

52 

30,300 

12 

28,060 

62 

25,260 

32 

17,980 

15,450 

72 

14,800 

14 

52 

30,300 

07 

27,780 

54 

24,980 

27 

17,700 

15,450 

56 

14,050 

15 

51 

30, 300 

16 

28,340 

61 

25,260 

19 

17,420 

15,350 

59 

14,300 

16 

162 

37 

29,460 

162 

13 

28,340 

161 

59 

25,260 

160 

19 

17,420 

159  79 

15,300 

159 

59 

14,300 

17 

24 

28,900 

09 

28,060 

58 

25,260 

16 

17,140 

15, 250 

64 

14,550 

18 

11 

28,060 

20 

28,620 

63 

25,540 

06 

16,580 

15,200 

56 

14,050 

19 

07 

27,780 

19 

28,620 

48 

24,700 

159 

65 

14,550 

15,150 

56 

14,050 

20 

161 

99 

27,500 

14 

28,340 

43 

24,420 

160 

02 

16,300 

15,150 

49 

13,800 

21 

98 

27,500 

162 

06 

27,780 

161 

36 

23,860 

160 

07 

16,580 

15,050 

159 

49 

13,800 

22 

162 

00 

27,500 

05 

27,780 

58 

25,260 

02 

16,300 

15,000 

46 

13,570 

2)5 

161 

94 

27,220 

161 

98 

27,500 

53 

24,9*0 

02 

16, 300 

159  69 

14,800 

49 

13,800 

24 

90 

26, 940 

96 

27,220 

48 

24,700 

00 

16,300 

15,000 

59 

14,300 

25 

93 

27,220 

95 

27,220 

40 

24,140 

159 

78 

15,300 

15, 100 

44 

13,570 

26 

161 

82 

26,380 

161 

92 

26,940 

161 

35 

23,860 

159 

99 

16,300 

15,300 

159 

39 

13,350 

27 

72 

25,820 

92 

26,940 

•25 

23,300 

160 

60 

19,660 

159  84 

15, 550 

32 

12,950 

28 

85 

26,660 

88 

26,940 

16 

22,740 

10 

16,860 

•86 

15,550 

38 

13,350 

29 

89 

26,940 

85 

26,660 

•24 

23, 300 

10 

16,860 

•82 

15,300 

51 

13,800 

30 

88 

26,940 

85 

26,660 

13 

22,740 

160 

00 

16,300 

•64 

14,550 

54 

14,050 

31 

•89 

26,940 

78 

26,380 

00 

16,300 

51 

13,800 
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TABLEAU  N°  19. 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Winnipeg  aux  chutes  Otter,  pour  1907. 
(Superficie  du  bassin  de  drainage,   53,000   milles  carrés.) 


Mois. 


Janvier.  . 
Février   . . 

Mars 

Avril 
Mai    . .    .  . 
Juin   ... 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre . . . 
Novembre 
Décembre. 

L'année . . . 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONHE. 


Maximum. 


28,170 
29,100 
19,180 
1H,7»0 
20,420 
33,440 
34,060 
34,060 
39,020 
43,980 
42,740 
42,740 

43,980 


Mi 


Moyenne. 


Per  mille 
carré. 


26,000 
18,560 
15,500 
14.400 
14,400 
21,660 
30,340 
30,340 
34,680 
39,020 
42,120 
36,540 

14,400 


26,960  ' 

22,880 

17,320 

14,590 

10,290 

28,030 

32,020 

31,340 

37,140 

42,520 

42,680 

39,500 

29,460 


509 
432 
327 

307 

G04J 

591 

701 

805 

745 

556 


Rkm>k 

MENT. 


Profd'r  en 
|hj8  sur  la 
snrfa<  • 
déverseiii  t 


17 
45 
38 
31 
•35 

70 

78 

90 


Note. — Les  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  de  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipale  de  la  cité  de  Winnipeg,  à  Pointe-du-Bois,  Man.,  avec  les  mesurages  de 
dépit  de  Pratt  et  Ross  pour  la  "Street  Railway  Co.",  aux  chutes  Otter. 

Les  lectures  de  jauge  furent  commencées  à  Pointe-du-Bois,  le  23  janvier  1907,  ce  qui  fait  «un- 
ie débit  donné  pour  janvier  1907,  n'est  que  pour  neuf  jours,  et  l'année  n'est  que  pour  343  jours. 


TABLEAU  N°  20. 

Délit  mensuel  de  la  rivière  Winnipeg  aux  chutes  Otter,  pour 
(Superficie   du  bassin   de   drainage,    53.000   milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PlEOS-SECONDE. 

1     -K- 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Par 
Moyenne.         "* 

mille 
nv. 

Prof'd'r  *-n 
pcs  sur  la 

surfac 
dé\>:  - 

40, 260 

40, 880 
33,440 
29,100 
37,780 
43,980 
43,980 
41,500 
39,020 
34,680 
30, 340 
24,760 

43,980 

35,300 
32, 820 
28, 480 
27,240 
29.1<K) 
38,400 
41,600 
37,780 
33,440 
30,340 
25,380 
21,660 

21,660 

36,880 

36,660 
31 .  380 
28,600 
38,600 

41,640 
42.980 
39, 560 
35,900 
33,040 
S8,400 
83, 340 

34,830 

688 

SU 

811 

747 

683 
6» 

440 

646 

7S 

Mars 

Avril 

Mai 

1 
71 

m 

Juillet 

M 

Août 

- 

Septembre   

Octobre 

Novembre 

ri 

Décembre 

L'année 

M 

Note. — Les  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  de  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipal  de  la  cité  de  Winnipeg,  à  Pointe-du-Bois,  avec  les  mesurages  du  débit  de 
Pratt  et  Ross,  pour  la  "Street  Railway  Co.".  aux  chutes  Otter. 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Winnipeg  aux  chutes  Otter,  pour  1909. 
(Superficie   du  bassin   de   drainage,   53,000   milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIED-SECONDE.                             RENDEMENT. 

Mois. 

• 

Maximum . 

Minimum. 

Moyenne.      Par  m,ile 
J                  carre. 

Prof 'd'r  en 
pcs  sur  la 
surface  de 
déversem't 

Janvier 

Février 

Mars 

28,480 
2(i,620 
22,280 
17,320 
24,140 
24,760 
25,070 
25,070 
2*,  520 
21,660 
21,040 
25,070 

28,480 

22,280 
22,280 
16,700 
16,100 
16,100 
24,140 
23,830 
23,520 
21,660 
19,49  • 
19,490 
21,040 

16,100 

24,770 
24,180 
18,820 
16,700 
20,300 
24,560 
24,650 
24,530 
22,290 
20,330 
20,470 
22,530 

22,010 

467 
456 
355 
315 
383 
463 
465 
463 
420 
384 
386 
425 

415 

5 

54 

48 
41 

Avril 

Mai 

35 
44 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre .  , 

Octobre 

Novembre 

Décembre . . 

L'année 

52 
54 
53 
47 
44 
43 
49 

64 

Note. — Ces  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  de  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipale  de  la  cité  de  Winnipeg,  à  Pointe-du-Bois,  Man.,  et  des  mesurages  du  débit 
de  Pratt  et  Ross,  pour  la  "  Street  Railway  Co.",  aux   chutes   Otter. 


TABLEAU  N°  22. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Winnipeg  aux  chutes  Otter,  pour  1910. 
(Superficie  du  bassin   de  drainage,   53,000   milles  carrés.) 


Mois. 


Janvier  . . . 
Février  . . 

Mars 

Avril    . .    . 

Mai 

Juin  

Juillet.  .. 
Août.  ... 
Septembre 
Octobrn . . . 
Novembre, 
Décembre. 

L'année. . . 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Maximum. 


27,240 
24,760 
24,140 
50,240 
53,440 
52,160 
43,050 
28,480 
21,660 
18,250 
15,500 
13,450 

53,440 


Minimum 


24,140 
24,140 
22,900 
25,380 
50,880 
43,360 
27,550 
21,970 
1K.560 
15,500 
13,4*0 
12,400 

12,400 


Moyenne. 


25,260 
24,280 
23,830 
39,900 
52,820 
48,690 
36,950 
24,700 
19,630 
17,000 
14,280 
12,920 

28,360 


Rendement. 


Prof'd 

ren 

Par  mile 

pcs  sur  la 

carre. 

surface  de 

déversem't 

477 

•55 

458 

48 

450 

52 

753 

84 

997 

1 

15 

919 

1 

03 

697 

80 

466 

54 

370 

41 

321 

37 

270 

30 

■244 

•28 

535 

7 

27 

Note. — Ces  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  de  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipale  de  la  cité  de  Winnipeg,  à  Pointe-du-Bois,  Man.,  et  des  mesurages  du  débit 
de  Pratt  et  Ross,  pour  la  "Street  Railway  Co."  aux  chutes  Otter. 
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TABLEAU  N°  23. 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Wirmipeg  aux  chutes  de  l'Escalve,  pour  1911. 

(Superficie  du  bassin  de  drainage,  52,000  milles  carrés.) 


DÉRIT  EN 

PIEDS-SECONDE. 

Rk.ni.k- 

MKNT- 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

i 

AI  „1Bmt Par  mille 

Moyenne.   • 

J                   carre. 

• 

Prof'dV  en 
pcs  rar  la 

rUrflM  • 

dévt-i  - 

17,140 
14,550 
13,350 
12,950 
16,860 
19,660 
25,260 
26,940 
25,820 
27,220 
25,260 
20,500 

27,220 

13,350 
12,600 
11,700 
11,700 
12,780 
16,860 
19,660 
25,260 
24,140 
24,420 
30,780 
17,980 

11,700 

14,820             285 
13,280             255 
12.540             241 
12,390             238 
14,770             284 
18,340             353 
22,900             440 
26,1:30             503 
24,810             477 
25,960             499 
22,950  I           441 
19,330  | 

33 

27 

Mars 

■28 
27 

Mai 

33 

Juin 

Juillet 

Août 

51 

•58 

Septembre 

Octobre 

63 

4'.* 

jJécembre 

u 

L'année 

19,01                 36 

4  9S 

Note. — Ces  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  à  la  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipale,  à  Pointe-du-Bois,  Man.,  et  des  mesurages  de  débit  du  relevé  hydrogra- 
phique du  Manitoba  aux  chutes  de  l'Esclave. 

TABLEAU  N°  24 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Winnipeg  aux  chutes  de  l'Esclave,  pour  L912. 

(Superficie  du  bassin  de  drainage,  52,000  milles  carr< 


DÉBIT  EN  1*1  K 

■M'K. 

Kkndk- 
R 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

ProTd'rea 

poa  -ur  la 

surf.ii  i 
dev» i i 

22,460 

18,540 
15,550 
16,200 
27,500 
30,580 
27,220 
28,060 
30,860 
34,780 
34,500 
30,860 

34,780 

17,980 
15,800 
12,300 
12.700 
16,500 
26,380 
25,820 
27,500 
27,500 
30,300 
3l,70c 
28,060 

12,300 

20,080 
16,840 
13,820 
13,570 
22,800 
28,100 
26,380 
27,710 
29,410 
33,070 
32.610 
29,400 

24.. MO 

386 
324 

261 
tS9 
540 
507 
683 

636 
627 

142 

Février.         

Mars 

Avril ; 

Mai 

.-m  m; 

Juin  .... 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre ... 

Décembre 

617 

L'année 

471 

6  446 

Note. — Ces  débits  furent  obtenus  en  se  servant  des  hauteurs  à  la  jauge  enregistrées  à  l'usine 
hydraulique  municipale,  à  Pointe-du-Bois,   Man.,   et  des  mesurages  de   débit   du   relevé   hyd 
phique  du  Manitoba  aux  chutes  de  l'Esclave. 

Pour  l'année  1912,  il  y  avait  des  vannes  dans  la  digue  Norman,  au  débouché'  ouest  du  la 
Bois,  jusqu'au  4  octobre  1912,  lorsqu'on  en  enleva  vingt.     Le  17  octobre  1912,  on  enleva  encore  dix 
vannes.     Ces  trentes  vannes  ne  furent  pas  remises.     Le  moulin  "A"  de  la   tête  d'eau.   Ke<  > 
fut  fermé  du  22  juin  au  22  novembre  1912. 
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5. USINES    HYDRAULIQUES    ACTUELLEMENT    EN    OPERATION. 

(a)   Winnipeg.  Electric  Railway  Company. 

Le  développement  de  la  Winnipeg  Electric  Railway  Company  est  situé  à  quelques 
soixante  milles  de  Winnipeg  sur  le  chenal  Pinawa  ou  Lee.     Ce  chenal  est  un  vieux 
chenal  d'eau  haute  d'une  longueur  d'environ  25   milles,   qui  a   été  amélioré,   et  est 
agrandi.     L'eau  pour  l'usine  est  conduite  dans  le  chenal  Pinawa  par  trois  digues  de 
diversion,  dont  la  principale  se  compose  d'un  remplissage  de  roc  entouré  de  béton, 
d'une  longueur  de  1,332  pieds  dans  le  chenal  principale,  et  rattaché  aux  rives  des 
deux  côtés  par  des  vannes  en  béton,  faisant  une  longueur  totale  de  1,650  pieds.   Deux 
petites  digues  de  bois  barrent  les  chenaux  secondaires.     L'eau  ainsi  détournée  coule 
dans  les  chenaux  améliorés  jusqu'à  une  digue  de  contrôle,  qui  est  capable  d'arrêter  le 
débit,  et  d'en  renvoyer  une  partie  ou  le  tout  à  la  rivière  principale  par  dessus  la  digue 
de  diversion.    De  la  digue  de  contrôle,  l'eau  coule  dans  le  lit  tortueux  du  vieux  chenal 
d'eau  haute,  qui  a  été  creusé  et  redressé.    Ce  passage  qui,  en  été,  peut  contenir  10,000 
pieds-seconde,  ne  peut  en  contenir  en  hiver  que  les  deux-tiers,  à  cause  de  la  glace. 
En  amont  de  l'usine  hydraulique,  la  chute  finale  a  été  améliorée  par  le  dragage.     L'usine 
est  située  à  une  courbe  de  la  rivière,  ou  une  digue  munie  d'un  canal  de  dérivation 
construit  en  forme  d'arche  forme  une  colonne  de  trente-neuf  pieds.     Les  usines  de 
tête  sont  munies  d'une  estacade  à  débris,  d'une  glissoire  pour  la  glace,  d'un  canal  de 
dérivation,  de  cadres  à  débris  et  de  vannes  de  front.     Les  unités  électriques  de  cette 
usine  consistent  en  : — Une  roue  de  quatre  1,000  K.W.  et  cinq  2,000  K.W.,  60  cycles, 
2,300  voltes,  des  générateurs  triphasés  avec  deux  excitateurs  à  courant  direct  de  125 
K.  W.    Les  générateurs  peuvent  porter  une  surcharge  de  50  pour  100,  donnant  en  tout 
une  production  de  21,000  K.  W.  ou  28,200  C.-V.     Quand  on  obtient  de  cette  usine 
21,000   K.   W.   pour   les   charge   extrêmes,   on  peut   obtenir   9,000    additionnels   d'une 
turbine  à  vapeur  auxilaire  à  Winnipeg,  opérée  par  la  compagnie.    L'énergie  électrique 
est  transmis  à  la  vill  d  Winnipg  à  50,000  volts  sur  une  ligne  de  transmission  de  65 
milles. 

(b)   Usine  municipale  de  la  cité  de  Winnipeg. 

Le  développement  hydraulique  de  la  cité  de  Winnipeg  est  situé  à  environ  soixante- 
dix-sept  milles  au  nord-ouest  de  Winnipeg,  à  Pointe-du-Bois,  sur  la  rivière  Winnipeg. 
Cette  usine  consiste  essentiellement  en  une  grande  station  de  pouvoir  en  béton  avec 
des  murs  de  détention  et  des  canaux  de  dérivation,  le  tout  formant  l'abée,  dont  l'entrée 
est  contrôlée  par  une  vanne  de  front  avec  des  aiguilles  de  pertuis.  Deux  caissons  de 
béton  ou  digues  contrôlent  l'élévation  des  eaux  de  tête,  et,  avec  une  digue  à  remplag 
d  roc,  détourne  l'eau  vers  l'abée  pour  qu'elle  serve  à  l'usine. 

Cette  concentration  du  pouvoir  a  formé  un  colonne  de  44  à  48  pieds,  avec  une 
éclaircie  de  sept  milles  carrés  en  amont.  Cette  éclaircie  est  importante  comme  avan- 
tage pendant  les  périodes  de  charges  minimae. 

Le  développement  est  préparé  pour  une  installation  finale  de  16  unités,  chacune 
consistant  en  turbines  à  double  impulsion  de  grande  vitesse,  estimées  à  5,200  CE.  pour 
une  tête  de  46  pieds,  et  d'un  générateur  triphasé  de  3,000  K.  W.  L'installation  finale 
donnerait  48,000  K.  W.,  avec  les  turbines  d'une  capacité  maximum  de  83,200  C.  E. 
Comme  chaque  unité  de  turbine  requiert  1,250  pieds-seconde  pour  la  production  ma- 
ximum, avec  une  tête  de  45  pieds  et  faisant  164  révolutions  à  la  minute,  la  quantité 
totale  d'eau  requise  serait  20,000  pieds-seconde,  plus  l'eau  requise  par  les  deux  petites 
imités  d'excitation. 

L'installation  actuelle  consiste  en  cinq  générateurs  de  3,000  K.  W.  chacun  et  deux 
excitateurs  de  250  K.  W.  chacun,  faisant  un  total  de  15,500  K.  W.,  et  une  charge 
maximum  de  7,800  pieds-seconde. 

L'énergie  électrique  est  transmise  à  la  ville  de  Winnipeg  à  66,000  voltes  sur  une 
Mgne  de  transmission  de  77  milles,  construite  sur  un  droit  de  passage  de  100  pieds 
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appartenant  à  la  ville.     Les  conducteurs  sont  en  aluminium,  supportés  par  des  tours 
d'acier.     On  est  actuellement  à  considérer  l'installation  d'une  seconde  ligne  identique. 

6. — BASE  DE  DISCUSSION  DES  POUVOIRS  PROPOSES  PAR  LE  GOUVERNEMENT. 

Les  estimés  du  coût  des  pouvoirs  proposés  par  le  gouvernement  sur  la  rivière 
Winnipeg,  entendent  dans  tous  les  cas  le  coût  capital  d'installation,  et  sont  basés  sur 
le  développement  initial  et  final.  Le  développement  initial  est  préparé  pour  utiliser 
à  chaque  emplacement  le  débit  minimum  actuel  de  la  rivière,  i.  e.,  12,000  pieds-se- 
conde, ou  telle  partie  pouvant  être  obtenue  à  l'emplacement  particulier  en  question. 
Le  développement  final  est  préparé  pour  utiliser  à  chaque  emplacement,  un  débit  régu- 
lier de  20,000  pieds-seconde,  ou  toute  partie  pouvant  être  obtenue  à  cet  emplacement. 
Après  la  diversion  de  l'eau  suffisante  dans  le  chenal  Pinawa  pour  opérer  l'usine  de  la 
Winnipeg  Electric  Raîlway  Company,  il  resterait  à  employer,  à  Sept- Sœurs,  dans  la 
rivière  principale,  environ  4,000  et  12,000  pieds-seconde,  sous  les  conditions  non  régu- 
larisées et  régularisées  de  la  rivière,  respectivement.  Il  est  important  de  rein.ir  [uer 
que  c'est  sur  cette  base  qu'est  discuté  le  pouvoir  possible  aux  emplacement»  de  Sept- 
Sœurs. 

Pour  que  les  emplacements  de  pouvoirs  puissent  être  comparés  sur  une  base  raison- 
nable et  juste,  tous  les  devis  et  les  pla*ns  ont  été  semblables  autant  que  possible,  don- 
nant toute  considération  aux  différentes  têtes,  et  aux  conditions  physiques  locales  de 
chaque  emplacement  en  particulier.  On  n'a  rien  accordé  dans  les  devis  pour  la  trans- 
mission, les  frais  dans  tous  les  cas  étant  le  coût  capital  pour  le  pouvoir  sur  le  commu- 
tateur à  basse  tension  dans  l'usine  de  pouvoir,  et  le  pouvoir  étant  considéré  © 
pouvoir  direct  de  24  heures  à  75  pour  100  de  capacité,  basée  sur  le  débit.  Ceci  forme 
une  base  très  modeste.  Les  coûts  de  transmission  sont  omis  dans  les  devis,  car 
il  est  impossible  de  dire  d'avance  l'emploi  qu  on  pourra  faire  du  pouvoir  aux  diffé- 
lents  emplacements,  lorsqu'il  aura  été  développé,  et  l'on  désire  une  comparaison  directe 
des  emplacements  tels  qu'ils  sont.  Les  coûts  ici  donnés  peuvent  être  légèrement  chan- 
gés après  revision  finale. 

Dans  tous  les  cas,  les  digues  sont  supposées  en  béton  solide,  avec  ample  capa- 
cité de  débit  pour  passer  les  inondations  les  plus  sévères.  Les  stations  de  pouvoir 
ont  été  développées  avec  des  installations  de  turbines  verticales  à  rotation  simple, 
variant  avec  les  différentes  têtes,  et  faites  pour  affronter  les  conditions  locales. 

Un  profil  complet  de  la  rivière  par  rapport  au  niveau  de  la  mer  a  été  préparé  au 
commencement  du  relevé,  et  forme  la  base  sur  laquelle  toute  l'étude  s'est  d 
On  a  reconnu  les  besoins  futurs  de  la  navigation,  et  on  a  laissé  aux  différents  empla- 
cements, dans  le  travail  permanent,  la  place  pour  des  écluses,  au  cas  ou  elles  devien- 
draient nécessaires. 

7. — POUVOIRS   PROPOSÉS   PAR    LE   GOl  VERSEMENT. 

(a)  Emplacement  des  chutes  de  V Esclave. 

Le  développement  proposé  aux  chutes  de  l'Esclave  concentre  une  colonne  de  26 
pieds,  formée  par  la    combinaison  des  chutes  de  l'Esclave  et  de  celles  de  Huits-Pieds,   La 

digue  est  au  sommet  des  chutes,  et  courbant  en  aval  à  un  arc  d'environ  90  degn 
joist  la  station  de  pouvoir  sur  la  rive  droite  de  la  rivière.     On  a  préparé  l'installation 
future  d'un  écluse    sur  la  rive  gauche. 

L'élévation  de  la  tête  et  du  pied  du  courant,  telle  que  proposée  maintenant, 
de  928  et  902  respectivement. 

L'installation  initiale,  pour  laquelle  on  a  préparé  ces  devis  estimatifs,  demande 
huit  turbines  de  5,000  C.-V.,  suffisantes  pour  employer  un  débit  de  12,000  pieds-seconde 
à  une  ouverture  de  §io,  avec  une  machine  surnuméraire  en  cas  d'accident.  Sur  une 
base  de  75  pour  100  de  capacité,  24  heures,  26,000  O.-V.  pourront  être  obtenus  à  un 
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coût  capital  de  $93.45  par  C.-V.,  sur  le  commutateur  de  basse  tension.  L'installation 
finale  demande  treize  turbines  de  5,000  C.V.,  suffisantes  pour  employer  20,000  pieds- 
secondee,  à  une  ouverture  de  tV>,  avec  machine  supplémentaire.  Sur  une  base  de  75 
pour  100  de  capacité,  24  heures,  44,400  C.-V.  pourront  être  obtenus  à  un  coût  de 
$S3.30  par  C.-V.  au  commutateur. 

(b)  Emplacements  de  Sept-Sœurs. 

Aucun  travail. détaillé  n'a  encore  été  possible  concernant  la  meilleure  méthode  de 
développer  cette  section  de  la  rivière.  Toutefois,  on  considère  qu'elle  peut  être  déve- 
loppée à  deux  emplacements  ayant  respectivement  34  et  37  pieds  de  tête.  Après  avoir 
fourni  suffisamment  d'eau  pour  activer  l'usine  de  la  Winnipeg  Electric  liailway  Com- 
pany sur  le  chenal  Pinawa,  il  est  douteux  qu'aucun  développement  des  Sept-Sœurs 
soit  praticable,  avant  que  le  débit  de  la  rivière  soit  régularisé  à  20,000  pieds-seconde 
au  moins,  par  l'emmagasinage  des  eaux  supérieures.  Le  pouvoir  pouvant  être 
obtenu  à  l'emplacement  de  34  pieds,  sous  les  conditions  non  régularisées,  est  environ 
11,600  C.-V.,  et,  sous  les  conditions  régularisées,  34,800  C.-V.  De  la  même  manière,  l'em- 
placement de  37  pieds  donnerait  12,000  C.-V.  et  30,700  C.-V.  respectivement. 

(c)  Emplacement   Me  Arthur. 

A  la  chute  inférieure  McArthur,  une  colonne  de  18  pieds  est  propre  au  développe- 
ment. La  rivière  est  divisée  ici  en  deux  chenaux  par  une  grande  île.  Le  plan  général  con- 
siste en  une  vanne  de  béton  solide  sur  le  sommet  et  la  chute  dans  le  chenal  à  droite, 
ou  principal,  et  une  longue  vanne  ou  talus,  comprenant  des  portes,  traversant  l'île 
diagonalement,  et  rejoignant  la  station  de  pouvoir  sur  le  canal  à  gauche.  On  a  fait 
place  sur  l'île  pour  la  construction  d'une  écluse. 

L'élévation  de  la  tête  d'eau  est  fixée  à  827,  i.e.,  à  peu  près  le  niveau  d'eau  le  plus 
élevé  du  lac  du  Bonnet  .  Le  pied  du  courant  est  porté  à  809,  donnant  une  tête  de  18 
pieds. 

L'installation  initiale  demande  onze  turbines  de  2,500  c.-v.,  suffisantes  pour  em- 
ployer 12,000  pieds-seconde  'à  une  ouverture  de  8/io,  avec  une  machine  supplémentaire 
en  cas  d'accident.  Sur  un  base  de  75  pour  100  de  capacité,  pendant  24  heures,  18,400 
c.-v.  pourront  être  obtenues  à  un  coût  capital  de  $123  par  c.-v.  au  commutateur  de  basse 
tension.  L'installation  finale  demande  dix-sept  unités  de  2,500  c.-v.  sur  une  base  de 
20,000  pieds-seconde  de  débit,  et  75  pour  100  de  capacité,  pouvoir  de  24  heures,  i.e., 
30,700  c.-v.  Le  coût  par  c.-v.  sur  le  commutateur  est  de  $97.50.  Cet  emplacement 
pourra  être  montré  sous  un  aspect  beaucoup  plus  favorable,  quast  la  réserve  locale 
du  lac  du  Bonnet  (dont  les  32  milles  carrés  forment  la  tête  d'eau)  sera  prise  en  con- 
sidération. 

(d)  Emplacement  Du  Bonnet. 

Le  système  de  développement  proposé  aux  chutes  du  Bonnet,  concentrera  là  une 
tête  de  56  pieds,  faite  des  grandes  et  des  petites  chutes  du  Bonnet  et  des  chutes  White- 
mud.  Cette  dernière  peut  être  ajoutée  en  faisant  le  pont  de  roc  par  dessus  lequel  la 
chute  actuelle  passe.  La  digue,  composée  d'un  talus,  de  sections  de  portes  et  vannes, 
part  de  la  rive  gauche,  et  traverse  la  rivière  sur  le  sommet  des  petites  chutes  du  Bon- 
net, rejoignant  la  station  de  pouvoir,  qui  est  parallèle  à  la  ligne  de  la  rive  droite  sous 
la  chute.  Les  vannes  et  le  talus  joignent  la  station  de  pouvoir  à  la  haute  terre  de  la 
rive  droite.     On  fait  place  à  des  écluses  sur  cette  rive. 

L'élévation  de  la  tête  d'eau  a  été  fixée  à  808,  avec  le  pied  à  762  avant  de  faire 
sauter  les  chutes  Whitemud,  et  752  après.  Ceci  donne  une  tête  de  46  pieds  d'abord, 
et  56  pieds  pour  l'installation  finale. 

25e— 4 
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L'installation  initiale  calcule  sept  turbises  de  10,000  c.-v.  employant  12,000  pi< 
seconde  à  une  ouverture  de  §io  et  une  tête  de  46  pieds.  Ceci,  sur  la  même  base  que 
les  autres,  donnera  47,100  ce.  à  un  coût  capital  de  $79.40  par  ce.  sur  le  commutateur 
de  basse  tension.  On  a  aussi  estimé  une  installation  intermédiaire  comprenant  l'I 
unités  et  pouvant  employer  12,000  pieds-seconde  à  une  tête  de  46  pieds,  et  produisant 
78,700  c.-v.  Le  coût  du  pouvoir  au  commutateur  pour  cette  installation  intermé- 
diaire est  de  $68.90  par  c.-v.  L'installation  finale  se  compose  de  quatorze  unités  de 
10,000  c.-v.,  pour  le  développement  de  20,000  pieds-seconde  à  une  tête  de  56  pieds,  les 
10  pieds  additionnels  obtenus  en  faisant  sauter  les  chutes  Whitemud.  Sur  la  même 
base  qu'auparavant,  95,500  c.-v.  seraient  obtenus  à  un  coût  de  $70.70  par  c.-v.  au  com- 
mutateur. 

(e)  Emplacement  des  chutes  du  Pin. 

Le  développement  des  chutes  du  Pin  concentrera  la  chute  naturelle  des  chutes 
Pin  et  d'Argent,  donnant  une  tête  de  37  pieds.     La  digue  traverse  diagonalement  la 
rivière,  partant  de  la  rive  droite,  et  rejoint  directement  la  station  de  pouvoir,  qui  est 
une  continuation  de  la  digue.     La  station  de  pouvoir  est  jointe  à  la  terre  de  La  ri 
gauche  par  un  talus  et  des  vannes.     On  a  fait  la  place  à  des  écluses  sur  cette  rive. 
Les  élévations  de  la  tête  et  du  pied  sont  de  750  et  713  respectivement.     Comme  le 
pied  est  pratiquement  au  niveau  du  lac  Winnipeg,  il  variera  d'année  en  année  avec 
le  niveau  du  lac     L'installation  d'une  station  de  pouvoir  n'a   pas  été  finalement  dé- 
cidée,  mais   les   estimés   suivants   du   coût  du   pouvoir   sont   considérés   assez   justi  •-. 
L'installation  initiale  demande  le  développement  de  12,000  pieds-seconde  à   une  • 
de  37  pieds,  i.e.  37,900  c.-v.  à  capacité  de  75  pour  100,  base  de  24  heures  a  un  coût  de 
$80.30  par  c.-v.  sur  le  commutateur.     L'installation  finale  pour  20,000  pieds-seconde, 
sur  la  même  base,  dosne  63,100  c.-v.  au  coût  de  $70.70  par  c.-v.  sur  le  commutateur. 

8. — Sommaire  des  possibilités  de  pouvoir  de  la  rivière   Wennipko. 

La  plaque  n°  8  est  un  tableau  des  pouvoirs,  développés  et  non  développés,  de  La 
rivière  Winnipeg,  régularisée  et  non  régularisée.     Le  pouvoir* non  développé  est   con- 
sidéré sur  une  base  de  75  pour  100  de  capacité  en  24  heures,  et  le  coût  capital  par  c.-v.  • 
est  donné  en  termes  de  ce  pouvoir,  estimé  à  basse  tension  sur  le  commutateur  dan- 
l'usine  du  pouvoir. 

On  attire  l'attention  sur  les  diagrammes  circulaires  des  plaques  n*  9  et  n°  1". 
car  ils  démontrent,  on  ne  peut  mieux,  graphiquement,  les  conditions  de  pouvoir  dé- 
veloppé et  non  développé  de  la  rivière,  avec  un  débit  régularisé  et  son  régularisé. 
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9. — Valeur  économique  future  des  pouvoirs  de  la  rivière  Winnipeg. 

Pour  ce  qui  est  de  la  valeur  économique  future  des  pouvoirs  de  la  rivière  Winni- 
peg, on  ne  pourrait  mieux  faire  que  de  citer  des  parties  du  rapport  au  département  de 
l'Intérieur  en  septembre  1911,  de  M.  J.  R.  Freeman,  ou  des   ingénieurs  consultants 

engagés  par  le  département  à  donner  leur  avis  au   sujet  des  pouvoirs   hydraulique-. 
M.  Freeman  dit  : — 

"Economie  et  conservation. — Quoique  les  avantages  des  pouvoirs  hyd 
liques  de  la  rivière  Winnipeg  aient  semblé  il  y  a  très  peu  d'années  tellement 
hors  de  tout  emploi,  que  l'économie  ordinaire  n'était  pas  nécessaire,  il  est,  je 
crois,  très  clair  aujourd'hui,  sans  aucun  doute,  que  toutes  les  opportunités  de 
pouvoir  qui  restent  devraient  être  conservées  avec  attention,  et  développées 
seulement  dans  des  conditions  qui  ne  nécessiteront  pas  de  grandes  i 
ou  des  dommages  aux  opportunités  qui  restent. 

"Plusieurs  procédés  électro-chimiques  remarquables  ont  été  inventé-  récem- 
ment, qui  promettent  de  rendre  de  grands  service-  à  l'agriculture  et  aux  autres 
arts.  Le  fertilisateur  à  l'usage  des  fermiers  est  maintenant  fait  avec  su© 
l'électricité  du  nitrogène  de  l'air,  et  les  grands  pouvoirs  hydrauliques  de  la 
Norvège  sont  maintenant  développés  dans  ce  but,  en  plus  des  autre-  emplois, 
et  des  développements  récents  ont  été  faits  de  procédés  semblables  non  loin  de 
la  limite  sud  du  Canada. 

"  Les  grands  emplois  du  pouvoir  hydro-électrique  aux  chutes  Niagara  et 
au  Sault,  pour  la  fabrication  de  l'aluminium,  du  carbone  pour  l'éclair;.- 
gaz,  de  poudres  à  blanchir,  de  soude  caustique,  et  d'autre-  produits  très  impor- 
tants, n'étaient  pas  connus  il  y  a  quelques  années.  De  fait,  on  peut  dire  que 
tous  les  procédés  électro-chimiques  maintenant  à  Niagara,  ont  été  inventés 
depuis  la  construction  de  la  première  station  de  pouvoir  hydro-électrique 
endroit.  Il  est  inutile  de  dire  que  l'ère  de  l'invention  électro-chimique  impor- 
tante est  maintenant  bien  commencée,  et,  avec  les  nombreux  chercheurs  habiles 
qui  y  travaillent  dans  plusieurs  parties  du  monde,  de  grandes  découvertes  addi- 
tionnelles et  des  développements  commerciaux  dan-  l'application  du  pouvoir 
électrique  à  bon  marché,  sont  sûrs  de  venir,  particulièrement  en  métallurgie, 
ou  la  réduction  des  minerais. 

"Le  marché  de    Winnipeg   est    maintenant   amplement   approvisionné. — La 

ville  de  Winnipeg  aura  bientôt  tout  le  pouvoir  dont  elle  a  besoin  pour  le  service 
public,  et  pour  toutes  les  manufactures  concevables  qui  pourraient  s'établir  dans 
ou  près  de  la  ville,  pour  peut-être  plusieurs  années  à  venir,  de  l'usine  de  la 
compagnie  de  tramways  déjà  en  opération,  et  qui.  aujourd'hui,  est  BU] 
fournir  22,000  c.-v.,  et  de  la  nouvelle  usine  hydo-électrique  municipale  à  Pointe- 
du-Bois,  qui  achève  do  se  construire,  avec  une  première  installation 
c.-v.,  et  des  projets  d'usine  pouvant  donner  trois  toi-  cette  quantité. 

"Ainsi,  ces  deux  usines  pourront  donner  à   Winnipeg  plus  d<  c.-v. 

d'énergie  électrique  de  21  heures,  quantité  qui  sera  mieux  appréciée  en  voyant 
qu'elle  est  plus  grande  que  le  pouvoir  hydraulique  total,  à  Lowell,  Lawrence, 
Manchester  et   Ilolyoke  toutes  ensemble. 

"Un  champ  possible  d'emploi. — Le  meilleur  emploi  qu<  je  puisse  prévoir 
des  pouvoirs  hydrauliques  qui  demeurent  non  développés  dans  la  rivière  Win- 
nipeg, seraient  qu'ils  servent  de  base  à  l'établissement  de  trois  ou  quatre  ville- 
industrielles,  basées  sur  l'industrie  électro-chimique,  tout  connue  le  pouvoir 
hydraulique  a  servi  de  base  à  la  création,  il  y  a  des  années,  de-  villes  de  Lowell. 
Lawrence,  Manchester,  Ilolyoke,  Bellows  Falls.  et  Comme,  il  n'y  a  que 
(pies  années,  il  a  réuni  des  centaines  de  foyers  aux  chutes  Niagara,  aux  chutes 
Shawinigan  et  au  Sault. 
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"  Nous  ne  pouvons  dire  aujourd'hui  quelle  pourrait  être  la  ligne  de  manu- 
facture, car  les  arts  électro-chimiques  sont  encore  à  un  état  de  croissance  et  de 
création.  On  a  déjà  démontré  que  par  chauffage  électrique,  l'acier  pour  la 
fabrication  des  outils  peut  être  fait  d'une  qualité  et  d'une  valeur  difficile  à  obte- 
nir autrement.  L'engrais  chimique,  sous  la  forme  de  salpêtre  artificiel,  est 
introduit  dans  le  commerce  en  grande  quantité  d'après  des  procédés  allemands, 
et  le  carbure,  le  carbonmdum,  l'aluminum  et  beaucoup  d'autres  produits  utiles 
sont  faits  en  grande  quantité  par  électro-chimie  à  Magaro  et  ailleurs,  et  tôt  ou 
tard,  le  temps  viendra  où  les  engrais  chimiques  ne  seront  pas  méprisés  par  les 
cultivateurs  du  Nord-Ouest  canadien.  On  nous  promet  de  nouveaux  procédés 
métallurgiques  pour  lesquels  l'électricité  sera  nécessaire,  et  le  prix  par  livre  de 
plusieurs  de  ces  produits  est  tel  qu'il  peut  supporter  un  coût  considérable  de 
transport  jusqu'au  marché,  et  tel  qu'un  pouvoir  capable  d'être  développé  en  si 
grande  quantité  à  un  seul  endroit,  et  à  un  coût  si  peu  élevé,  comme  il  semble 
bien  pratiquable  à  trois  ou  quatre  emplacements  de  la  rivière  Wiimipeg,  serait 
très  attrayant." 

"  Ces  nouvelles  industries  doivent  s'établir  près  des  rapides. — Ces  procédés 
électro-chimiques,  poussés  dans  le  commerce,  demandent  que  le  travail  soit  fait 
près  de  l'endroit  où  se  trouve  le  pouvoir,  pour  deux  raisons:  Premièrement, 
parce  que  quoique  le  procédé  du  salpêtre  de  l'air  emploie  un  courant  alterné, 
presque  tous  les  procédés  électro-chimiques  requièrent  le  courant  direct  à  un 
voltage  bas,  qui  ne  peut  être  transmis  à  de  grandes  distances  avec  la  même 
facilité  que  le  courant  alterné  ;  et  secondement,  parce  que,  pour  présenter  ces 
produits  au  public  ,il  est  nécessaire  que  le  coût  par  c.-v.  soit  le  plus  bas  possible, 
et  non  augmenté  par  le  coût  de  longues  lignes  de  transmission,  et  le  pourcentage 
du  pouvoir  nécessairement  perdu  dans  cette  transmission." 

"  Si  quelque  nouveau  centre  industriel  de  quelques  centaines  de  foyers, 
peut  être  établi  en  dedans  de  cent  milles  de  Winnipeg,  cela  ajoutera  à  l'a  pros- 
périté de  Winnipeg,  à  un  degré  non  moindre  que  s'il  s'établissait  dans  ses  limi- 
tes, et  ajoutera  à  la  prospérité  de  la  province,  par  les  nouveaux  avantages  qu'il 
offrira  au  travailleur,  la  diversité  qu'il  ajoutera  aux  intérêts  des  affaires,  et 
•  l'argent  qu'il  mettra  en  circulation.  Il  est  clair  qu'un  grand  nombre  des  déve- 
loppements récents  faits  dans  diverses  parties  d'Amérique,  dont  le  pouvoir  est 
transmis  à  de  grandes  distances  pour  remplacer  le  pouvoir  à  vapeur,  dans  les 
centres  populeux,  ont  laissé  beaucoup  plus  d'hommes  sans  travail1  qu'ils  n'en 
ont  employés.  Un  tel  développement  rend  moins  de  services  au  pays  que  les 
premiers  développements  hydrauliques  qui  ont  servi  à  crée;-  des  villes  déjà  nom- 
mées, à  construire  des  centaines  de  nombreux  foyers,  et  à  offrir  à  des  milliers 
d'hommes  de  nouveaux  avantages  de  travail." 


31  août,  1911. 


Rivière  Winnipeg-  Grandes  chutes  du  Bonnet. 


31  août  1911. 


Rivière  Winnipeg — Petites  chutes  du  Bonnet. 


30  sept.  1913. 
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Rivière  Winnipeg — Usine  hydraulique  municipale  de  Pointe-du-Bois. — Canal  de  dérivation  au  bas 
de  la  glissoire  à  billes. 


23  août  1913- 


'22>R~°AU5. 


^inollâeg Kj 


Rivière  Winnipeg — Chenal  Pinawa.     Station  de  pouvoir  de  la  compagnie  de  tramways,  montrant  le 

dégorgeoir. 


Chenal  Pinawa.     Chaussée  de  contrôle.     Vu     prise  à  mi-chemin  entre  La  digne  et  le  coinmencen»  nt  du 

chenal. 


28  juin  1911. 


Juns 


h\.«nv\.w< 


StVeef  R<»MwaL{  R>wev^  Vllt\Kvj)t^( 


Caisson  principale.     Pouvoir  de  la  compagnie  de  tramways.     Rivière  Winoipeg. 


G  oct.  1912. 
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Rivière  Winnipeg — Pointe  du  bois.     Développement  municipale  de  la  cité  de  Winnipeg. 


Rivière  Winnipeg.     Chute  de  la  rivière  du  Père.     Cascade  principale. 


Chutes  d'Argent. 


Rivière  Winnipeg.    2ème  chute  McArthur.     Gaaoade  principale. 


6  sept.  1913. 


Rivière  Winnipeg — 1ère  chute  des  Sept  Sœurs. 


6  sept.  1913. 


Rivière  Winnipeg — 2ème  chute  des  Sept  Sœurs. 
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RIVIERES  DE  LA  PARTIE  SUD  DU  MANITOBA. 

Rivière  Whitemouth. 

a. — situation. 

La  rivière  Whitemouth,  (voir  plaque  n°  11),  prend  sa  source  dans  le  lac  White- 
mouth, qui  est  situé  dans  la  partie  sud-est  de  la  province  du  Manitoba.  La  direction 
générale  de  la  rivière  est  nord-est  de  sa  source  jusqu'au  point  où  elle  rejoint  la  rivière 
Winnipeg,  jusqu'en  aval  des  rapides  des  Sept-Sœurs. 

B. BASSIN   DE   LA   RIVIERE. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  est  de  1,566  milles  carrés.  La  partie  infé- 
rieure de  ce  bassin  est  étroite  et  presque  toute  divisée  en  terres  arables,  tandis  que  la 
partie  supérieure  s'étend  et  fait  partie  de  ce  qu'on  nomme  le  muskeg  Julius. 

C. LIT   ET   RIVES. 

Le  lit  de  la  rivière  se  compose  presque  entièrement  de  glaise  rocheuse,  avec  ici 
et  là  des  sorties  de  roc  dans  les  sections  inférieures,  traversant  la  rivière  à  angle 
droit.  Ces  sorties  de  roc  n'apparaissent  pas  au-dessus  au  niveau  du  lit,  excepté  dans 
les  environs  des  chutes  Whitemouth,  à  l'embouchure  de  la  rivière.  Les  rives,  à  part 
l'endroit  plus  haut  mentionné,  sont  composées  de  glaise  sablonneuse,  et  s'élèvent  à 
une  hauteur  d'environ  50  pieds.  Dans  certain  endroits,  cette  hauteur  est  atteinte  en 
pente  rapide,  et  dans  d'autres,  la  pente  est  plus  graduelle,  allant  jusqu'à  une  distance 
de  400  pieds. 

D. FORÊTS  ET  VEGETATION. 

Pour  une  distance  d'environ  deux  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière,  il  y  a  une 
grande  quantité  de  bois  de  valeur,  comprenant  le  chêne,  l'épinette  et  le  peuplier,  mais 
en  suivant  son  cours  vers  le  sud,  on  voit  que  la  terre  a  été  nettoyée,  en  partie  par  le 
feu,  et  en  partie  par  les  efforts  des  colons  pour  briser  la  terre  et  la  rendre  arable,  de 
sorte  que  seulement  des  bosquets  occasionnels  de  peupliers  et  d'ormes  se  rencontrent. 
Dans  les  sections  supérieures  de  la  rivière,  la  terre  est  presque  toute  couverte  de  petits 
tamaracks,  d'épinette  et  des  buissons. 

E. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Précipitation. — D'après  les  rapports  météorologiques  à  Oakbank,  à  l'ouest 
du  bassin  de  drainage,  et  à  Kenora,  à  l'est,  couvrant  une  période  de  22  ans  et  de  9 
ans  respectivement,  on  trouve  que  la  précipitation  moyenne  annuelle  de  la  section  de 
pays  couverte  par  le  bassin  de  drainage  est  d'environ  21  pouces. 

(b)  Mesurage  de  débit. — Une  station  de  mesurage  a  été  établie  en  mai,  1912, 
sur  la  rivière  à  Whitemouth,  par  le  service  des  relevés  hydrographiques  du  Manitoba. 
Pendant  les  années  1912-13'  ,on  a  fait  douze  mesurages  de  débit  à  cette  station,  dont 
les  résultats  sont  montrés  au  tableau  n°  25. 

On  a  aussi  enregistré  les  hauteurs  à  la  jauge  tous  les  jours  à  cet  endroit,  et  ceux- 
ci,  avec  les  débits  journaliers  supposés,  sont  montrés  dans  les  tableaux  nos  26  et  27. 
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F. — RELEVE    DU    POUVOIR. 


Un  relevé  de  reconnaissance  de  la  rivière  depuis  son  embouchure  jusqu'à  la  tra- 
verse du  Pacifique-Canadien  à  Whitemouth,  fut  fait  en  juin,  cette  année,  par  le  relevé 
hydrographique  du  Manitoba. 


CI..  —POSSIBILITES  DU   POUVOIR. 

Le  profil  de  reconnaissance  du  relevé  du  pouvoir,  plaque  n°  11a,  montre  que  la 
différence  d'élévation  de  la  rivière  depuis  son  embouchure  jusqu'à  Whitemouth  est  de 
44  pieds,  ou  2.6  pieds  du  mille. 

Emplacement  n°  1. — Une  partie  de  cette  descente  pourrait  être  concentrée  aux 
chutes  à  l'embouchure  de  la  rivière,  et  donnerait  nue  tête  de  20  pied-. 

Emplacement  n°  2. — Environ  trois  milles  en  aval  de  Whitemouth,  ou  peut  obtenir 
une  tête  d'environ  20  pieds,  car  les  rives  hautes  se  prêtent  à  un  développement  sans 
qu'une  étendue  considérable  de  terre  de  valeur  soit  inondée. 


h. 


-POUVOIR   HYDRAULIQUE. 


Basé  sur  les  estimés  du  débit  pour  l'année  finissant  le  31  octobre  1913,  le  table. m 
suivant  donne  le  pouvoir  qu'on  peut  obtenir  par  pied  .1  teete,  à  ^u  pour  cent  de  capa- 
cité, et  est  calculé  à  un  bas  débit  de  2r>  pieds-seconde,  el  au  — i  au  plus  bas  débit  men- 
suel moyen  (100  pieds-seconde)  pour  une  période  de  six  mois,  de  mai  à  octobre.    Dans 

ce  dernier  cas,  le  pouvoir  estimé  ne  s'applique  qu'à  cette  période: — 


Chevaux-électricité  estimés  a  80  pocb  <  km  i>k  capacité. 

Débit  minimum  25  pds  -•    . 

Débit  100  pd«  - 
Période  de  mai  a  octobre. 

1 

10 

20 

2  3 
23 

40 

0  0 
90 
180 

TABLEAU  X    25. 

MesurageS  du  débit  de  la  rivière  Whitemouth  à  Whitemouth,   L912-13. 


Date. 


Hydrographe. 


Mètre 


Lar- 
geur. 


Aire  de    \  itesse    1 1 

la         moyen-       à  la 
section.       ne. 


h      • 


1012. 


29  mai . . . 
20  juin. . 
13  juillet 
15  juillet 

0  août  . . 

3  sept"  . 
15oct 


1013. 


24  jan. 
18  avril. 
9  mai. . 

15  août.. 
21  sept. 


G.  H.  Bu  ni  ha 


VV.  G. 
R.  H. 


1187 

I     1187 

'     1187 

L137 

Worden   ,     1187 

1187 
Nelson 1187 


A.  Piri 


Piedt 

102 
151 
L58 
1686 

149  7 
149  7 
1720 


G.  Ebner 

W.  J.  Ireland. 
C.  O.  Allen 


1400 
1180 
1180 
1400 
1485 


110  0 
154  0 
151  0 
143  0 
136  0 


Pds  rai. 

990  5 

629  \ 

74:»  !' 
B5S  t 
6996 
816-0 

080  8 


188  6 
752  0 
732  1 
578  0 
512  2 


Pde  pai 

2   L'" 

107 
1-41 

1  67 
1  30 

1  59 


0  145 

1  66 
l  38 
o  68 


Pied».  -  - 


673 
1,057 
1,433 

1,892 


1,241 
1,010 


\  M 

2  18 

3  7" 

3  72 

4    4s 

1  28 

l  96 

1    44 

sous  la  glace. 
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TABLEAU 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  White 


Janvier. 

FÉVRIER. 

M. 

ES. 

Avril.                       Mai. 

ai    '    H'teur 
1t          à  la 
P       jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur                        H'teur 

à  la          Débit.            ;t  la 
jauge. 

Débit. 

Pds. 

1    

Pds-sec. 



Pds. 

1-34 



Pds-sec. 

Pds. 
1   12 

Pds 



Pds.                            Pds. 

1279 
1254 

2 



3'21 

3      

1 



1202 
L164 

5 

:;  12 

...      3  00 
2418 

11  15 

(1    

7    

..::::::: 

i  14 

:,  n 
5  32 

5     IL' 

5  82 

6  25 

5  48 
4  96 

I  88 
»  82 
t  76 

325 
:;  25 
3  22 
3  21 

1126 

8 

1017 

9    . 

2553 
314S 

2  92 

2  94 

2  M 

10 

11      

12 

114 

1042 

13 

116 

1010 

14 

15  

16    

17    

18  1   

.'........'. 



2271         L'  80 

2233         2  70 

2194         i'  62 

1 254 

1228 

1228 

1209         2  49 

1209         2  r. 

1!) 

20      

21  i 

761 

74" 

22  '.    . 

1   14 

1  14 

716 

23    

3  46             1362         2   15 
3  59             1446         2  13 
1490         2  41 
3  72             L629 
3  72             1529         2  35 
3- 70            1516         2 
362             1465 
350 

24 

25        1 ' 34 

26      

:::.  ::::: 

27     

28 

29 

30 

31 
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mouth  au  pont  des  voitures  de  Whitemouth,  durant  Tannée  1913. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

© 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

ce 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

0 

jauge. 

jauge. 

jaugp. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

1 

2  30 

620 

2  36 

658 

1  46 

160 

2-08 

479 

138 

138 

2 

2 

27 

601 

2  53 

767 

1  42 

149 

2 

03 

447 

134 

128 

3 

2 

25 

588 

2  51 

754 

136 

133 

1 

95 

396 

1  26 

110 

4 

2 

25 

588 

2-48 

735 

134 

128 

1 

93 

383 

1-24 

106 

5 

2 

25 

588 

236 

658 

1-28 

114 

1 

88 

351 

128 

6 

2 

33 

639 

2'2S 

607 

1-28 

114 

1 

83 

319 

133 

126 

7 

2 

61 

818 

2  19 

550 

122 

102 

1 

76 

288 

1-31 

121 

8 

2 

52 

761 

206 

466 

118 

94 

1 

71 

255 

129               116 

9 

2 

43 

703 

2  06 

466 

114 

87 

1 

63 

221 

138     | 

1 

10 

2 

35 

652 

2-00 

428 

111 

82 

1 

68 

242 

146     | 

11 

2 

23 

575 

2-08 

479 

108 

77 

1 

79 

295 

158 

12 

2 

18 

543 

2  18 

543 

108 

77 

1 

62 

216 

2-58 

13 

2 

21 

562 

2.76 

914 

104 

72 

1 

60 

208 

2-75 

14 

2 

17 

537 

3  05 

1100 

1-62 

216 

1 

55 

190 

3  01 

15 

2 

08 

479 

310 

1132 

184 

326 

1 

48 

166 

3.06 

16 

2 

08 

479 

3  26 

1284 

2  23 

575 

X 

46 

160 

3  09 

17 

1 

88 

•351 

2  95 

1033 

2  62 

825 

1 

38 

13S 

3  03 

18 

1 

86 

338 

2'83 

959 

276 

914 

1 

46 

160 

294 

19 

l 

74 

270 

261 

818 

271 

882 

1 

58 

201 

2-97 

20 

1 

76 

280 

2  54 

774 

2  66 

850 

1 

54 

186 

2'90 

-J  Glace. 

21 

1 

68 

242 

236 

658 

2  63 

831 

1 

51 

176 

28S 

22 

1 

67 

237 

2-20 

556 

254 

774 

1 

50 

172 

2-78 

23 

1 

60 

208 

220 

556 

2-48 

735 

1 

48 

166 

2-77 

24 

1 

58 

201 

2  13 

511 

2  46 

722 

1 

48 

166 

270 

25 

1 

52 

179 

2-08 

479 

2-38 

671 

1 

46 

160 

266 

26 

1 

49 

169 

196 

402 

238 

671 

1 

42 

149 

260 

27 

1 

45 

158 

1-82 

313 

229 

614 

1 

43 

152 

251 

28 

1 

45 

158 

169 

246 

221 

562 

1 

41 

146 

256 

29 

1 

67 

237 

168 

242 

2-18 

543 

1 

38 

138 

253 

30 

1 

82 

313 

155 

190 

212 

505 

1 

36 

133 

2-51 

3] 

154 

186 

214 

518 

2  36 
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Rivière  de  la  Tête-Cassée. 


A. LOCALITE. 
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La  rivière  de  la  Tête-Cassée  (voir  planche  n°  11)  se  jette  dans  la  part! 
du  lac  Winnipeg.     Elle  arrose  une  longue  et  étroite  bande  de  territoire  qui  se  trouve 
entre  les  limites  de  partage  des  eaux  du  lac  Winnipeg  et  de  la  rivière  Whitemouth  du 
côté  est,  et  celle  de  la  rivière  Rouge  du  côté  ouest. 


B. — BASSIN    DE    LA    RIVIERE. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  est  de  910  milles  carré-,  sa  plus  grande  lar- 
geur étant  de  22  milles  et  sa  longueur,  de  l'embouchure  à  la  source  étant  de  75  milles. 
La  plus  grande  partie  de  cette  superficie  se  compose  de  terre-  basses  et  marécag 
bien  qu'on  ait  rendu  du  terrain  propre  à  la  culture  le  long  des  rives  et  que  la  terre 
•ait  été  préparée  pour  la  colonisation. 

Dans  le  bassin  supérieur  de  la  rivière,  une  grande  partie  de  la   terre  est  mai 
geuse  et  ne  saurait  être  colonisé'  ou  cultivée  tant  qu'on  n'aura  pas  appliqué  u 
tome  pratique  de  drainage. 


C. — LIT    ET    B'>1{|)S    DE    LA    RIVIERE. 

Le  lit  et  les  bords  de  la  rivière  sont  composés  de  terre  sablonneuse  mêlée  dans 

quelques  endroits  à  de  gros  galet-. 

En  général,  les  bords  sont  bas  et  ne  s'élèvent  que  de  5  à   10  pieds  au-d< 
niveau  de  l'eau. 

1). — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — Des  mesures  prises  au  pluviomètre  on  a  découvert  que  la  moy 
actuelle  de  la  précipitation  est  de  22  pouces  pour  le  bassin  de  la  rivière. 

(b)  Mesurages  du  débit. — Un  poste  de  mesurage  a  été  établi  sur  la  rivière  au  vil- 
lage de  Sinnot,  en  mai  1912,  par  le  service  des  relevés  hydrographiques  du  Manitoba 
et,  depuis  cette  époque,  les  observations  ont  été  faites  continuellement 

Ces  observations  comprennent  onze  mesurages  pris  à  diverses  phas<  -  de  l'état  de 
la  rivière  et  dont  les  résultats  sont  exposés  au  tableau  28. 

Les  chiffres  des  hauteurs  quotidiennes  ont  été  aussi  conservés  au  p  «te  de  mesu- 
rage et  ces  chiffres,  avec  le  débit  quotidien  estimé  sont  exposés  aux  tableaux 

On  n'a  pas  fait  de  relevés  sur  cette  rivière  dans  le  but  «le  découvrir  la  location 
possible  d'une  usine  de  force  motrice  et,  si  l'on  prend  en  considération  la  nature  du 
pays  à  travers  duquel  la  rivière  coule,  il  est  peu  probable  qu'une  telle  locati 
puisse  trouver.  Si  l'on  en  trouvait  une,  son  exploitation  ne  pourrait  se  faire  que 
durant  la  saison  d'été  car  on  a  découvert  que  le  débit  est  susceptible  de  disparaître 
complètement  durant  les  mois  d'hiver. 

La  pente  du  village  de  Sinnot  à  l'embouchure  dans  le  lac  Winni]  uce 

approximative  de  40  milles,  est  de  72  pieds,  soit  1.8  mille  par  mille. 


F. — FORCE    HYDRAULIQUE. 

Pendant  l'année  finissant  le  31  octobre  1913,  on  verra  sur  les  tableaux  de 
que  ce  débit  a  été  complètement  coupé  durant  les  mois  de  janvier,  février  et  n 
que  le  débit  en  décembre  a  atteint  le  minimum  de  10  pieds-seconde  en  décembre. 


Rivières  Winnipeg  et  Whitemouth — Gorge,  chutes  de  Whitemouth  montrant  le  bassin  en  aval. 

Chutes  au  pied  du  Portage. 


Rivière   Whitemouth — Rapides  à  l'embouchure  de  la  rivière,  rive  droite. 
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Si  l'on  tien!  comité  de  ces  conditions  on  verra  qu'il  est  nécessaire  de  b;  - 
les  calculs  sur  le  débit  estimé  durant   une  partie  de  L'année  car  aucune  exploitation 
continuelle  n'aurait  pu  se  faire  sur  cette  rivière  durant  la  période  nommée  plus 

En  basant  les  calculs  sur  les  estimés  de  débit  pendant  l'année  finissant  le  31 
1  re   1913,  la  table  suivante  donne  la  force  motrice  utilisable  par  pied  de  tête  d'eau  à 
un  de  80  pour  100  d'efficacité  et  les  calculs  sont  établis  sur  le  plus  bas  des  débits  men- 
suels moyens  (89  pieds-seconde)  durant  une  période  de  7  mois,  d'avril  à  octol  re.    Cette 
force  motrice  évaluée  ne  se  rapporte  qu'à   la   période  nommée  plus  liant: — 


Tête  d'eau  en  pieds 


FOBCE  MOTRICE  ESTIMÉE  À  l  X   DE  S0  POUR  !•  <»  [VeFKICA<  1TK. 


Débit  de  S!)  pieds-secondes  durant  la  période  d'avril  à  octobre. 
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TABLEAU  X     28. 


Mesi  rages  de  débit  de  la  rivière  de  la  Tête-Cassée  à  Sinnot,  pendant   1912-13. 


1 >ate. 

Hydrographe. 

No.  du 
comp- 
teur. 

11*7 
LIS7 

1187 
L187 
1187 

118(1 

Lar- 
geur. 

Superfi- 
cie des 
sections. 

moyen- 
ne. 

Il  •■ 
à  la 

1      fc. 

1    '.'4 
1    81 

1    21 
1  M 

9 

1912. 

0  mai 

20  juin 

(1.  H.  Burnham 

W.  G.  Worden   '.".".'.".".'.".'.'.. 
R.  H.  Nelson...!    .'..'.'.  ..".'.".'.'. 

Alex.    Pi  rie            .    . 

Pds. 

38 
88 
88 

86 

87 
7»i 

1M.  car. 

198 
201 
136 
1K6 
341 

Pd.    par 

1    71 

0   12 
i  39 

15  juillet 

0  août../ 

B sept 

15  oct ...... 

1913 

24  jan 

58 
474 

19  avril 

1186 
1 18<; 
1469 
1 435 

89 
85 

825         L'i'i 
80             15R 

1    Hi 
o  56 

2   11 
1    4n 

417 

9  irai   

15  août 

27  sept 

H-.  Ebn«r        

W.  J.  Ireland  

C.  O.  Allen   

87 

*  Rivière  gelée  jusqu'au   fond. 
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RIVIERE  AIT  ROSEAU. 

A. LOCALITÉ. 

La  rivière  au  Roseau  est  le  plus  important  des  affluents  de  la  rivière  Rouge  à 
partir  de  Test  et  durant  son  parcours  du  Manitoba.  Elle  prend  sa  source  dans  les 
terres  basses  qui  se  trouvent  à  l'est  du  lac  des  Bois.  Environ  la  moitié  de  sa  longueur 
totale  se  trouve  au  sud  de  la  frontière  internationale  et  elle  se  jette  dans  la  rivière 
Ronge  à  environ  dix  milles  au  nord  de  cette  ligne  frontière. 

La  direction  générale  de  ce  cours  d'eau  est  vers  le  nord-ouest  et,  comme  la  rivière 
Rouge,  son  parcours  est  rempli  de  méandres  sur  toute  sa  longueur. 

B. — BASSIN   DE   LA   RIVIERE. 

Le  bassin  de  drainage  de  cette  rivière  est  de  1,987  milles  carrés  de  superficie  dont 
1,097  sont  dans  l'Etat  du  Minnesota  et  890  milles  dans  la  province  du  Manitoba. 

La  plus  grande  partie  de  cette  superficie  est  en  terrain  plat,  celui  du  bassin  élevé 
étant  d'une  telle  nature  qu'il  serait  impossible  de  le  cultiver  sans  avoir  recours  au 
drainage  artificiel.  A  ce  sujet,  quarante  milles  de  la  section  qui  se  trouve  dans  le 
Minnesota  ont  été  mis  en  droite  ligne  et  la  rivière  a  été  élargie  à  80  pieds,  la  terre 
sur  chaque  rive  se  trouvant  drainée  par  des  fossés  situés  à  un  mille  de  distance  et  sur 
une  longueur  considérable.  L'effet  de  ce  drainage  se  fait  voir  dans  les  parties  basses 
de  la  rivière  par  les  crues  rapides  qui  suivent  les  fortes  précipitationsi  de  pluies. 

C. — LIT   ET   BORDS   DE   LA   RIVIERE. 

Le  cours  de  la  rivière,  de  sa  source  à  son  embouchure,  est  dans  un  pays  plat  sans 
vallées  qui  viennent  le  couper.  Les  bords  sont  coupés  à  pic  du  niveau  de  la  prairie 
jusqu'à  celui  de  l'eau.  On  dit  que  la  nature  de  ces  bords  est  invariablement  de  lourde 
argile,  ce  qui  forme  aussi  le  lit  de  la  rivière.  La  hauteur  des  rives  varie  de  dix  à 
douze  pieds. 

D. — BOIS.  ET    VÉGÉTATION. 

Une  forte  proportion  des  terres  du  bassin  de  la  rivière  au  Manitoba  se  trouve 
en  culture  et  il  n'y  a  que  peu  de  bois  debout.  Ce  qu'il  reste  se  compose  principale- 
ment de  frêne,  d'orme  et  de  chêne  dont  très  peu  possède  quelque  valeur  commerciale, 
sauf  comme  bois  de  chauffage. 

E. ÉTABLISSEMENTS. 

On  rencontre  trois  établissements  sur  le  parcours  de  cette  rivière  dans  le  Mani- 
toba. Le  premier  se  trouve  près  des  eaux  supérieures  et  c'est  le  village  de  Sprague, 
sur  l'embranchement  Ridgeville  du  Canadian-Northern.  Le  second  est  Stuartburn, 
sur  le  même  embranchement  et  le  troisième  est  connu  sous  le  nom  de  Dominion-City 
sur  l'embranchement  du  Pacifique-Canadien,  d'Emmerson.  Ces  villages  sont  de  peu 
d'iniportance,  le  plus  grand,  Dominion-City  n'ayant  qu'une  population  de  200  âmes. 

F. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — Grâce  aux  chiffres  des  trente  dernières  années  dans  la  partie  nord 
du  Minnesota  et  ceux  pris  à  Oak-Bank,  au  nord  de  la  surface  de  drainage  et  couvrant 
une  période  de  22  ans  on  voit  que  la  précipitation  annuelle  moyenne  dans  le  bassin 
de  la  rivière  au  Roseau  est  de  22  pouces. 
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(n)  Mesnrages  du  débit.— Un  poste  de  mesurages  a  été  établi  par  le  Service  de 
Relevés  hydrographiques  du  Manitoba  à  Dominion-City,  en  mai  L912.  Pendant  le 
cours  de  l'été  de  cotte  année,  et  l'hiver  de  1912-13,  on  a  fait  neuf  mesurages  de  débit, 
mesnrages  dont  les  résultats  se  voient  au  tableau  n°  31. 

Ce  poste  a  été  abandonné  au  cours  du  printemps  de  cette  année  pour  échapper  au 
refoulement  des  eaux  provenant  d'une  digue  placée  en  aval  de  la  section  de 
par  le  Pacifique-Canadien  pour  se  créer  une  réserve  d'approvisionnement  d'eau. 

En  avril  1913  les  mêmes  relevés  ont  été  faits  par  la  -cet  ion  de  mesurages  du  pont 
de  trafic  de  Baskerville,  environ  25  milles  en  amont  de  Dominion-City  et  des  observa- 
tions, comprenant  l'inscription  quotidienne  des  hauteurs  à  la  jauge  et  les  mes 
de  débit  ont  été  faites  à  cet  endroit  durant  la  saison  actuelle.     Ces  mesurages  d<-  débit 
au  nombre  de  huit  se  trouvent  au  tableau  n°  33. 

Les  débits  quotidiens  estimés  basés  sur  les  mesures  de  débit  nommés  plus  haut 
pour  les  postes  de  Dominion-City  et  du  pont  de  Baskerville  se  trouveront  aux  tableaux 
32  et  39  du  rapport. 

G. —  FORCE    MOTRICE    POSSIBLE. 

On  n'a  pas  fait  de  relevés  sur  cette  rivière  pour  localiser  des  emplacements  i 
blés  et  les  renseignements  au  sujet  de  la  possibilité  do  concentrer  la  pente  d'ea 
un  point  quelconque  de  la  rivière  sont  fort  maigres.     L'autorité  locale  fait  rapport  que, 
pré-  «les  eaux  eu  amont  de  Dominion-City  il  est  possible  <1>-  développer  une  tête  d'eau 
de  L5  pieds  mais  ceci  n'a  pas  été  vérifié. 

Du  village  de  Sprague,  près  des  eaux  amont  de  Dominion-City,  une  distance  d'en- 
viron 200  milles  par  la  rivière,  la  différence  d'élévation  est  de  2ST  pieds,  -<>it  environ 
1.1  pied  au  mille. 

Si  des  forces  hydrauliques  étaient  développées  sur  cette  rivière  et  qu'on  demande 
une  force  motrice  continuelle,  il  faudrait  établir  une  usine  à  vapeur  auxiliaire  pour 
traverser  les  époques  de  débit  peu  élevé  car  l'absence  de  lacs  ou  de  points  de  rés 
en  amont  de  la  rivière  rend  très  difficile  la  création  de  réservoirs  de  régularisation. 


II.  —  FORCE    m  DR  \l  l.lol   E. 

D'après  les  estimations  de  débit  pour  Tannée  finissant  le  31  octobre  L913  on  verra 
(pie.  durant  les  mois  de  février  et  mars,  le  débit  a  été  entièrement  suspendu  et  ].•  tableau 
suivant  donne  la  force  motrice  disponible  par  pied  de  tète  d'eau  à  s'»  pour  100 
d'efficacité  basé  sur  le  débit  mensuel  le  moins  élevé  (  1  o  pieds-seconde),  pendant  les 
six  mois  de  mai  à  octobre,  alors  que  la  rivière  est  libre.  Cette  estimation  de  force 
motrice  n'a  trait  qu'à  la  période  citée. 


FORCH  MOTRICE  ESTIMEE  \  S"  l'on;  LO0    D 'EFFICACITÉ. 


Tête  d'eau  en  pie  1s. 


Débit  de  40  pieds-seconde,  période  de  mai  a  octobre. 
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Mesï  rages  de  débit  de  la  rivière  "Roseau  à  Dominion-City,  en  1912. 


J  )ate. 


Hydrographe. 


1912. 

21  mai . . . 

18  juin.  . 

11  juillet 
7  août.  . 

24  „ 

19  oct. .  . 
1  nov... . 

1913. 

13  janv.  . 

25  fév.... 


S.  S.  Scovil...  . 
G.  H.  Burnham. 
G.  H.  Burnham. 
W.  G.  Worden. . 
W.  G.  Worden.. 

IG.  J.  Lamb 

G.  J.  Lamb...   . 


G.  J.  Lan 
A.  Pirie  . 


M  être 

n°  du 

comp- 

Largeur. 

teur. 

Pds. 

1187 

81 

0 

1187 

73 

5 

1187 

68 

0 

1187 

74 

0 

1187 

72 

1 

1187 

85 

0 

1187 

85-5 

1374 

560 

Aire  de 
la 

section. 


Vitesse 
moyenne. 


Pds 


334  2 

238-9 
123  5 
2161 
199  3 
553  0 
581-8 


252 


Pds  p.  sec. 

1-22 
065 
0  252 
0  634 
0-515 
216 
2  19 


■  93 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pds. 

379 
2  42 
095 
2  225 
1-975 
6-85 
7  00 


Mesurages  sous  la  glace. 

Pas  de  débit,  rivière  gelée  jusqu'au  tond. 


Débit. 


Pds-sec. 

408 

155 
31 

137 

103 
1195 
1273 


23-5 
0 
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TABLEAU  N°  33. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Roseau  au  pont  de  Baskerville,  en  1913. 
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Date. 


12  avril. . 

23     „ 

30 

14  mai .. . 

28  juin.  . 
31  juillet. 
20  août . . 
18  sept... 


Hydrogiaphe. 


G.  H,  Burnham. 

]  A.  Pirie 

K.  Baukson. . .    . 

E.  Bankson 

G.  Ebner 

A.  Pirie 

C.  O.  Allen 

C.  O.  Allen 


N°  du 
comp- 
teur. 


1496 
1186 
1469 
1469 
1186 
1496 
1435 
1435 


Lar- 

Aire de 

la 
section. 

Vitesse 

Hauteur  à 

Débit. 

geur. 

moyenne. 

la  jauge. 

Pds. 

Pds  car. 

Pds  par  s. 

Pds. 

Pds-sec. 

483 

7 

2 

16 

8  00 

1,041 

910 

3 

2 

25 

12 

54 

*,044 

647 

3 

2 

42 

10 

88 

1,560 

354 

5 

1 

69 

6 

01 

560 



145 

6 

0 

88 

2 

94 

128 

165 

6 

1 

03 

2 

90 

171 

94 

0 

0 

44 

1 

55 

42 



105 

4 

0 

54 

1 

72 

57 
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LA  RIVIERE  ROUGE. 

A. LOCALITÉ. 

La.  source  de  la  rivière  Rouge  se  trouve  dans  la  partie  centrale  ouest  de  l'Etat 
du  Minnesota.  Elle  coule  d'abord  sur  une  distance  de  60  milles  vers  le  sud,  ensuite 
vers  l'ouest  sur  un  parcours  de  100  milles  jusqu'à  la  ville  de  Breckenbridge,  sur  la 
ligne  frontière  du  Minnesota  et  du  Dakota-Nord.  A  partir  de  cette  ville  .jusqu'à  la 
frontière  internationale,  la  rivière  forme  la  ligne  frontière  entre  ces  deux  états. 
Continuant  son  cours  à  travers  le  Manitoba,  elle  se  jette  dans  la  partie  sud  du  lac 
Winnipeg. 

B. DIRECTION. 

La  direction  générale  de  la  rivière  après  avoir  fait  son  iécoulement  au  sud  et  à 
l'ouest,  connue  il  est  dit  ci-dessus,  est  presque  droit  au  nord  de  la  ville  de  Breckenbridge 
jusqu'à  la  ville  de  Winnipeg,  distance  de  250  milles  et  sa  direction  ne  quitte  pas  la 
ligne  droite  de  plus  que  cinq  milles.  A  Winnipeg,  elle  se  dirige  vers  l'est  et,  pendant 
les  autres  35  milles  de  son  parcours  elle  se  dirige  vers  le  nord-ouest.  On  se  fait 
une  idée  des  méandres  de  cette  rivière  quand  on  sait  que  de  Breckenbridge  à  Win- 
nipeg, bien  que  ne  quittant  pas  beaucoup  la  ligne  droite,  la  longueur  actuelle  du  chenal 
de  la  rivière  est  plus  du  double  de  la  distance  à  vol  d'oiseau.  Cette  caractéristique  est 
commune  à  tout  son  parcours. 

C BASSIN    DE   LA   RIVIERE. 

Le  bassin  de  drainage  de  la  rivière  couvre  une  superficie  de  116,347  milles  carrés, 
dont  42,547  dans  le  Minnesota,  50,500  dans  la  Saskatchewan  et  23,300  dans  le  Mani- 
toba. Une  grande  partie  de  ce  bassin  est  formée  par  celui  de  son  principal  affluent, 
rAssiniboine. 

Les  principaux  tributaires  de  cette  rivière  au  Manitoba  sont  la  rivière  au  Roseau, 
la  rivière  au  Rat  et  la  Seine  à  l'est,  et  la  rivière  Morris  ainsi  que  l'Assiniboine  à 
l'ouest.  La  rivière  Pembina,  bien  que  la  plus  grande  partie  de  son  bassin  de  drainage 
se  trouve  dans  le  Manitoba-sud,  ne  se  jette  dans  la  rivière  Rouge  qu'au  sud  de  la  fron- 
tière internationale. 

D. LITS   ET   BORDS. 

Le  bassin  entier  est  pratiquement  situé  sur  une  plaine  de  niveau  égal  variant  en 
largeur  de  50  milles  à  200  milles  et  avec  une  longueur  de  cours  d'eau  de  plus  de  300 
milles.  Il  y  a  une  pente  douce  des  deux  côtés  de  la  vallée  jusqu'au  centre,  pente  à  peu 
près  égale  à  celle  qui  existe  de  la  source  à  l'embouchure  de  la  rivière,  soit  environ  une 
pied  par  mille.  Dans  le  centre  de  la  vallée,  la  rivière  a  coupé  un  chenal  net,  rempli 
de  méandres  et  tombant  de  20  à  50'  pieds  au-dessous  du  niveau  des  plaintes  de  chaque 
côté.  Les  rives  de  ce  chenal  sont  composées  de  glaise  et  de  gravier  et,  bien  qu'on  ne 
trouve  pas  d'affleurements  de  roc  clans  le  cours  de  la  rivière,  son  lit  est  doublé,  jus- 
qu'à près  de  l'embouchure  par  une  strie  de  roc  variant  de  dix  à  vingt  pieds. 

E. — BOIS    ET    VÉGÉTATION. 

Dans  toute  la  vallée  de  la  rivière  Rouge  qui  se  trouve  au  Manitoba  il  n'y 
a  que  très  peu  de  bois  debout,  sauf  dans  la  partie  extrême  est  de  cette  vallée.  Le 
long  du  cours  de  la  rivière  on  voit  de  temps  en  temps  des  bouquets  d'ormes  et  de 
frênes,  mais  pas  en  assez  grande  quantité  pour  rendre  l'exploitation  du  bois  rémuné- 
ratrice. La  terre  étant  presque  toute  en  prairies  et  se  trouvant  sur  la  première  ligne 
d'immigration  au  Manitoba,  c'est  le  district  le  plus  anciennement  colonisé  de  la  pro- 
vince. La  plus  grande  partie  de  la  terre  est  colonisée  et  cultivée,  car  la  terre  est  très 
fertile  dans  cette  partie  du  pays. 


80  MIXI8TERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.  1914 
P. NAVIGATION. 

La  rivière  est  navigable  pour  les  bateaux  de  faible  tirant  d'eau  à  partir  de  son 
embouchure  jusqu'à  Grand-Forks,  Minn.  Avant  la  construction  du  chemin  de  fer, 
elle  était  beaucoup  utilisée  durant  la  saison  d'été,  tant  pour  les  marchandises  que 
pour  les  passagers.  Cependant,  depuis  la  venue  des  chemins  de  fer,  le  trafic  par  eau 
ne  pouvait  pas  faire  concurrence  au  service  rapide  des  trains  et  il  est  disparu  peu  à 
peu. 

Depuis  l'installation  de  la  digue  Saint-André  et  des  écluses  près  de  l'embouchure 
de  la  rivière,  la  navigation  a  considérablement  repris  dans  la  partie  inférieure  de  la 
rivière.  Cette  digue  élève  le  niveau  de  huit  pieds  à  Winnipeg  et  permet  un  passage 
facile  de  la  ville  au  lac  Winnipeg  durant  les  mois  d'été. 

G. — ÉTABLISSEMENTS. 

En  suivant  le  cours  de  la  rivière  dans  le  Manitoba,  la  première  ville  traversée 
est  Emmerson,  sur  la  frontière  internationale,  et  entre  cette  ville  et  Winnipeg.  on 
un  grand  nombre  de  villes  plus  petites.  Dans  plusieurs  cas,  ces  villes  sont  à  un  mille 
de  la  rivière,  se  trouvant  sur  la  ligne  du  Canadian-Xorthern  qui  suit  le  rivage  sur 
toute  la  distance.  Entre  Winnipeg  et  l'embouchure,  la  ville  la  plus  important 
Selkirk,  située  à  environ  22  milles  en  aval  de  Winnipeg,  mais  il  y  a  des  établissements 
de  moindre  importance  tout-  le  long  du  parcours. 

H. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Jfluies. — Des  chiffres  recueillis  dans  le  Minnesota  central  pendant  uni 
de  30  ans,  on  trouve  que  la  quantité  moyenne  de  pluie  aux  Bources  «le  la  rivièn 
de  24  pouces  et  les  chiffres  de  Winnipeg,  qui  couvrent  une  période  de  40  ans,  donnent 
la  moyenne  annuelle  de  pluie  à  cet  endroit  comme  21  poua 

Dans  la  partie  ouest  de  la  superficie  de  drainage  de  la  rivière1,  la  quantité  de  pluie 
est  moins  forte  que  celle  donnée  ci-dessous,  et  la  moyenne  ue  dépasse  pas  17  pouces. 

(h)  Mesurages  de  débit. — Un  poste  de  mesurages  a  été  établi  sur  la  rivière  à  la 
ville  d'Emmerson,  en  mai  1912  et  durant  les  années  L912  et  1913  on  a  fait  dix-neuf 
mesurages  de  débit  à  divers  états  de  la  rivière.  Les  résultats  obtenu-  par 
rages  se  voient  au  tableau  n°  36.  Un  rapport  continu  des  hauteurs  à  la  jauge  a  été 
tenu  depuis  que  le  poste  a  été  établi  et  ces  hauteurs  avec  les  débit-  quotidiens  estimés 
forment  les  tableaux  nos  36  et  37. 

I. — DÉBIT    MINIMUM    ET    MAXIMUM. 

La  chute  et  la  crue  des  eaux  dans  la  rivière  Rouge  >e  tout  en  général  izraduelle- 
ment  au  cours  de  Pannée,  sauf  à  la  débâcle  du  printemps.     A  cette  époque  i 
ceptible  d'avoir  des  crues  excessives.     Ces  inondations  sont   causées  par  la  fonte  des 
glaces  et  des  neiges  dans  la  région  des  sources  situées  au  sud  avant  que  les  glt 
l'embouchure  soient  fondues.     Quand  l'eau  arrive  dans  les  parties  de  la  rivière  où  la 
glace  n'est  pas  encore  fondue,  elle  ne  peut  passer,  recule  et  se  refoule,  ce  qui 
fréquemment  une  élévation  de  niveau  de  20  et  30  pieds  au-dessus  de  la  normale. 

J. — FORCES    HYDRAULIQUES. 

Sur  le  cours  de  la  rivière  dans  toute  la  province,  le  seul  endroit  où  Ton  pourrait 
développer  des  forces  hydrauliques  se  trouve  situé  à  Lockport,  où  la  construction  par 
le  gouvernement  fédéral  de  la  digue  Saint-André  a  donné  une  tète  d'eau  de  15  pieds, 
approximativement. 
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Tout  développement  à  cet  endroit  ne  pourrait  être  utilisé  autrement  que  durant 
les  mois  d'été,  alors  que  la  digue  est  fermée  pour  aider  à  la  navigation,  généralement 
entre  les  mois  de  mai  et  octobre. 

Le  tableau  qui  suit  donne  le  pouvoir  disponible  estimé  à  cet  endroit,  calculé 
sur  un  coefficient  de  80'  pour  100.  Le  débit  sur  lequel  ce  tableau  est  basé  est  un  débit 
minimum  estimé  de  2,400  pieds-seconde  et  a  été  calculé  d'après  les  renseignements 
disponibles  sur  le  débit  moyen  mensuel  le  moins  élevé  de  la  rivière  au  moment  où 
elle  entre  dans  la  province  et  des  affluents  qui  se  jettent  dans  la  rivière  entre  Emerson 
et  Lockport.  Le  débit  est  estimé  pour  les  six  mois  finissant  en  octobre  1913  et  est 
susceptible  d'être  revisé. 


TÊTE  D'EAU  EN  PIEDS. 

Force  hydraulique  estimée  à  un  coefficient  de  80  poub  100. 
Débit  minimum  2,400  pieds-secondes,  période  de  mai  à  décembre. 



15 

3,270 

TABLEAU  N°  35. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Eouge  à  Emerson,  1912,1913. 


Date. 


li)12. 


Hydrographe. 


à  mai 
18  -  . 
12  juin 
15     t. 

9juil. 
24     m 

6  août. 
22     „ 
18  oct  . 
31    t.    . 

1913. 


15  janvier. 
24  février. 
10  avril .  . . 
22     „ 
29 

13  mai  .  . . 
30  juillet. . 
19  août.  . . 
19  sept  .  .  . 


S.  S.  Scovil 

S.  S.  Scovil.  . 
G.  H.  Burnham 
Gv  H.  Burnham 
G.  H.  Burnham 
(t.  H.  Burnham 
W.  G.  Worden. 
W.  G.   Worden. 

G/ J.  Lamb 

G.  J.  Lamb.    . . . 

G.  J:  Lamb.    . . . 

A.  Pirie 

G.  H.  Burnham . 

A.  Pirie 

E.  Bankson . . . . 
E.  Bankson 

A.  Pirie 

C.  O.  Allen.... 
C.  O.  Allen   .  . .  . 


1 
N°  du 

Lar- 

comp- 

teur. 

geur. 

Pds. 

1187 

222.2 

1187 

245 

1187 

243 

1187 

243 

1187 

214 

1187 

213 

1187 

214 

11S7 

214 

1187 

242 

1187 

221 

1375 

190 

1462 

185 

1497 

357 

1186 

301 

1469 

270 

1469 

244 

1469 

243 

1435 

220 

1435 

222 

Aire  de  la;    Vitesse 
section,      moyenne. 


Pds-sec. 

876 
1353 

885 

852 

649 

682 

679 

672 
1038 

881 


754 

625 

7190 

3645 

2437 

1333 

638 

492 

751 


P.  par  sec. 

1-88 
2  25 
192 
162 
1  53 
170 
174 
1-59 
169 
1-63 


66 
■45 
3  37 
281 
2  44 
241 
159 
162 
1  96 


Hauteui 
à  la 
l1)  jauge. 


Pds. 


255 


Débit. 


Pds- 


ÏC46 
3045 
1699 
1380 
994 
1159 
1183 
1070 
1754 
1436 


5001 

2781 

24233 

10230 

5936 

3211 

1015 

797 

1524 


Mesurages     sous  la  glace  pris  à  21  milles  en  aval  du  poste. 


25e— 6 


Emerson— Vue  prise  du  pont,  en  amont- 


y    a'--|>.5 


c  e^z> 


:*»■  ■ 


L<trn<X4t^  River—  léokiVvd   c^ov^  2 


Rivière  Whitemouth— Vue  prise  en  aval  des  deuxièmes  rapides  au-dessous  de  Whtfcemoata 
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TABLEAU 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

6 
Q 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Pds. 

2-8 

Débit. 
Pds-sec. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Pds. 

Débit. 
Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge . 

1  )-bit. 

1 

Pds. 

Pda-pec. 

Pds. 

4  2 

52 

7-0 

86 

lu-6 

1815 

22  15 

25  15 

27  15 

28-45 

29  45 

29  45 

29  15 

27  55 
20  ■  55 
25  55 
24  05 
22  80 
21:15 
1915 
17  46 
Ki  15 
14-85 
L3  85 
L2  85 
12  15 
11   15 
10  4". 
10  85 

Pds 

1C65 

2192 

3255 

4253 

5514 

10925 

14863 

18597 

21591 

26020 
26020 

24103 

19163 

17115 
15603 

11825 
L0337 
9304 

7651 
6971 

5419 

Pds. 

10  is 

Pda  - 

523»» 

2 

!     

9 

8 
8 
8 

s 

- 

7 
7 

: 

7 
7 
6 

95 

7 
5 
4 
3 
0 

1 
g 

ï 
9 

3 

1316 

4 

2  7 

4190 

5 

2-45 

|       213 

1127 

6 

4"»')  4 

7 

::::::::!:::::::: 



8 

2-6 

8751 

9 



10 



11 

12 

2-2 

2"  13 

13 

14 

255 



15 

6   i 

16 

17 

18 

2  53 

0 

6 
6 

! 

5 
B 
5 
5 

5 

2 

1 
0 

9 

7 

5 

4 
4 

Ie* 

2  15 

2  13 

2770 

90 

2710 

?A 

9? 

2-5 

98 

24 

3fi 

26 
97 

214 

2  13 

28 

29 

2-5 

30 



231 1 1 

31 

39 

I 
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Rouge,  à  Emerson,  durant  l'année  1913. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

s 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec. 

o 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec 

Pds. 

53 

2248 

3*  25 

1230 

255 

950 

294 

1102 

2-62 

977 

1 

5 

2 

2192 

3 

3 

1251 

2 

6 

969 

3 

0 

1125 

2 

60 

969 

2 

5 

12 

2147 

3 

3 

1251 

2 

68 

1000 

2 

8 

1047 

2 

46 

915 

3 

5 

1 

2136 

3 

27 

123S 

2 

78 

1039 

2 

72 

1016 

2 

20 

819 

4 

5 

0 

2080 

3 

25 

1230 

2 

95 

1106 

2 

6 

969 

2 

20 

819 

5 

4 

95 

2054 

3 

22 

1217 

3 

2 

1209 

2 

5 

930 

2 

23 

830 

6 

4 

93 

2043 

3 

12 

1175 

2 

92 

1094 

2 

43 

904 

2 

27 

845 

7 

4 

9 

2027 

3 

1 

1167 

2 

87 

1074 

2 

37 

882 

2 

35 

875 

S 

4 

85 

2000 

3 

0 

1125 

2 

57 

957 

2 

23 

830 

2 

45 

912 

9 

4 

8 

1974 

3 

0 

1125 

2 

56 

953 

2 

1 

782 

2 

53 

942 

10 

4 

77 

1957 

2 

9 

1086 

2 

55 

950 

2 

2 

819 

2 

60 

969 

11 

4 

7 

1921 

3 

17 

1196 

2 

5 

930 

2 

23 

830 

2 

67 

996 

12 

4 

65 

1895 

3 

4 

1293 

2 

5 

930 

2 

2 

819 

2 

75 

1027 

11 

4 

55 

1841 

3 

8 

1473 

2 

4 

893 

2 

4 

893 

2 

90 

1086 

V 

4 

45 

1790 

4 

2 

1665 

2 

3 

856 

2 

7 

1008 

3 

15 

1188 

11 

4 

35 

1740 

4 

4 

1765 

2 

2 

819 

2 

97 

1113 

3 

40 

1293 

16 

4 

22 

1675 

4 

3 

1715 

2 

1 

782 

3 

4 

1293 

3 

63 

1395 

17 

4 

12 

1625 

4 

25 

1690 

2 

1 

782 

3 

7 

1427 

3 

74 

•  1445 

18 

4 

0 

1565 

4 

1 

1615 

2 

2 

819 

3 

73 

1441 

3 

74 

1445 

19 

3 

85 

1496 

3 

95 

1542 

2 

2 

819 

3 

8 

1473 

3 

80 

1473 

2C 

3 

75 

1450 

3 

75 

1450 

2 

27 

845 

3 

9 

1519 

3 

76 

1455 

21 

3 

7 

1427 

3 

7 

1427 

2 

3 

856 

4 

0 

1565 

3 

70 

1427 

22 

3 

65 

1404 

3 

62 

1390 

2 

35 

875 

4 

1 

1615 

3 

70 

1427 

23 

3 

62 

1390 

3 

58 

1372 

2 

4 

893 

3 

9 

1519 

3 

70 

1427 

24 

3 

58 

1372 

3 

4 

1293 

2 

3 

856 

3 

7 

1427 

3 

60 

1381 

21 

3 

53 

1349 

3 

34 

1268 

2 

27 

845 

3 

5 

1335 

3 

50 

1335 

26 

3 

5 

1335 

3 

12 

1175 

2 

38 

886 

3 

3 

1251 

3 

45 

1314 

27 

3 

4 

1293 

3 

0 

1125 

2 

5 

930 

3 

0 

1125 

3 

40 

1293 

28 

3 

3 

1251 

2 

8 

1047 

2 

6 

969 

2 

9 

1086 

3 

31 

1255 

29 

3 

28 

1243 

2 

67 

996 

2 

85 

1066 

2 

75 

1028 

3 

15 

1188 

30 

26 

969 

2  8 

1047 

3'20 

1209 

31 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
EIVIERE  PEMBIXA. 

A — LOCALITÉ    ET    DIRECTION. 

Les  sources  de  la  rivière  Pembina  sont  situées  sur  le  versant  nord-est  de  la  mon- 
tagne à  la  Tortue,  d'où  cette  rivière  part  dans  la  direction  de  l'est.  Cinquante  milles 
au-dessus  de  son  embouchure,  la  rivière  se  dirige  vers  le  sud,  traverse  la  frontière 
internationale  puis,  revenant  vers  l'est,  se  jette  dans  la  rivière  Rouge  à  environ  cinq 
milles  au  sud  d'Emerson. 

B BASSIN    DE    LA    RIVIERE. 

Le  bassin  de  la  rivière  couvre  une  superficie  de  4,180  milles  carrés,  dont  1.44<> 
sont  dans  le  Dakota  et  le  reste,  soit  2,740,  dans  le  sud  du  Manitoba.  Dan-  h  -  parties 
élevées  du  bassin  on  trouve  beaucoup  de  petits  lacs  et  marais  et  c'est  dans  cette  partie 
que  se  fait  le  plus  abondant  drainage.  TTne  des  caractéristique-  remarquables  <1«  .-. 
bassin  est  le  fait  que  presque  toutes  les  eaux  entrent  dans  la  rivière  on  venant  «lu 
sud,  les  tributaires  venant  du  nord  étant  sans  importance  et  ayant  peu  d'écouL 
sauf  au  printemps  et  lors  de  pluies  abondantes. 

Les  principaux  affluents  sont  la  rivière  Whitemud,  la  rivière  Longue,  la  rivière  au 
Castor  et  le  creek  Snowflake,  tous  venant  du  sud. 

C — LIT    ET    BORDS. 

Les  derniers  quarante  milles  du  cours  de  la  rivière  se  trouvent  dan-  un  paya  très 
plat,  typique  de  la  vallée  de  la  Rouge.  Les  bords  sont  coupés  m  pic  du  niveau  de  la 
prairie  à  une  profondeur  de  20  à  40  pieds.  La  formation  de-  bords  dan-  cette  partie 
est  de  glaise  sablonneuse  qui  forme  aussi  le  lit  de  la  rivière. 

En  amont  de  cette  partie,  la  nature,  de  la  vallée  -e  transforn  e,  le-  bords  devien- 
nent plus  accentués  et  s'élèvent  à  des  hauteurs  variant  de  17.">  à  \'>  »  pieds.  La  nature 
du  sol  de  la  vallée  change  aussi,  devenant  plus  sablonneux  et  lea  plateaux  comme  1<- 
lit  de  la  rivière  sont  composés  de  gravier  et    de  galets. 

D — LARGEUR. 

La  largeur  moyenne  de  la  rivière  est  d'approximativement  90  pied-  mai- 
milieu  de  son  cours,  elle  s'élargit  à  divers  endroits  et  sa  largeur  va  d'un  mille  à  un 
mille  et  demi  alors  qu'elle  forme  un  lac.     Les  plus  importants  de  ce-  lacs  Bont  le  lac 

du  Cygne  et  le  lac  du  Roe,  qui  ont  une  longueur  respective  de  6  et  !'  mil':' 

TRANSPORT  ET  FACILITES   D'ACCES. 

La  rivière  Pembina  n'est  pas  navigable  mais,  traversant  un  paya  bien  peuplé,  elle 
est  accessible  par  de  bonnes  routes  et  aussi  par  les  lignes  de  chemin  de  fer  qui  la  tra- 
versent sur  divers  points  dans  sa  course  en  méandres  de  la  source  à  l'embouchure. 

E — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — La  chute  moyenne  de  pluie  à  l'embouchure  de  la   rivière  est  d< 
pouces.     Ceci  diminue  à  mesure  qu'on  en  remonte  le  cours  et.  a  la  source,  la  moyenne 
annuelle  est  de  14  pouces  seulement.     Cette  faible  chute  de  pluie  a  un  effet  marqué 
sur  le  débit,  car  c'est  vers  la  source  que  la  rivière  reçoit  le  plus  d'eaux  de  drainage, 
et  aux  époques  de  sécheresse  le  débit  moyen  est  coupé  à  son  chiffre  le  moins  él< 

(b)  Mesurages  du   débit. — Depuis  plusieurs  années,  le   service  des  relevés    g 
giques  des  Etats-Unis  a  fait  des  observations  sur  le  débit   de  la   rivière  Pembina    à 
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Neche,  Dakota-Nord,  et  de  ces  rapports  (voir  tableaux  38  à  42)  on  verra  qu'il  y  a 
une  grande  variation  dans  le  débit  de  la  rivière,  le  débit  moyen  mensuel  variant  du 
minimum  de  3  pieds-seconde  durant  les  mois  d'août,  septembre  et  octobre  en  1910, 
jusqu'à  3,870  pieds  en  mai  1904. 

F — FORCES     HYDRAULIQUES. 

On  n'a  pas  de  renseignements  sur  les  relevés  qui  auraient  pu  se  faire  sur  la  rivière 
dans  le  but  de  choisir  la  location  d'usines  hydrauliques,  mais  la  nature  de  la  vallée 
et  la  chute  naturelle  de  la  rivière  font  voir  que  ce  genre  de  développement  est  pos- 
sible. 

La  chute  de  la  rivière,  à  partir  de  la  base  de  la  montagne  à  la  Tortue  jusqu'à 
l'endroit  où  sa  vallée  s'ouvre  dans  celle  de  la  rivière  Rouge  est  de  700  pieds,  ou  à  peu 
près  de  3  pieds  par  mille. 

Le  débit  minimum  de  la  rivière  est  très  peu  élevé,  et  toute  exploitation  dépendant 
du  débit  naturel  serait  en  butte  à  l'obstacle  du  manque  d'eau  pendant  une  longue 
période  de  l'année. 

Un  certain  montant  de  réserve  pourrait  se  créer  sur  les  lacs  qui  se  trouvent  sur 
le  parcours  de  la  rivière  et  aussi  sur  le  lac  Pélican,  qui  est  à  environ  deux  milles  du 
chenal  de  la  rivière.  La  question  de  savoir  si  cette  réserve  serait  suffisante  pour  per- 
mettre de  traverser  la  saison  des  basses  eaux  reste  encore  à  décider  et  elle  est  fort  incer- 
taine. 

TABLEAU  N°  38. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Pembina  à  Neche,  Dakota-Nord,  en  1903. 

(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  E>:  PIEDS -SECONDE. 

RUISELLEMENT. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 
en  pieds-acre. 

Mai 

198 

110 

110 

35 

202 
149 

(10 
35 

42" 
42 

12.420 

8.8B6 

3,689 

555 

1J49 

Juillet 

Août . 

Septembre .  . 

1,156 

Période. . 

Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Pembina  à  Neche,  Dakota-Xord,  en  1904. 
(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

p.             Profondeur  en 

mille  carré,    P^ces  «ur  sur- 

face  drainée. 

Total  en 
piedft-; 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre   

Octobre ... 

3,580 

3,870 

2,530 

2,090 

420 

315 

275 

217 

217 
1,420 
926 
399 
315 
231 
217 
131 

1,920 
2,640 
1,090 
839 
385 
302 
235 
183 

0  653 

•898 
•575 
283 
131 
103 
080 
062 

û  56 

1    04 

64 
•33 
15 
11 

09 

87,600 

i  62,  ooo 
I0l,< 

51,1 

23,700 

14,400 
9,440 

La  période 

-  '<X) 

Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 


TABLEAU  IST°  39 A. 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Pembina  à  Neche,  Dakota-Nord,  en  1902 

(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 


Débit  en  pieds-seconue. 


TELLEMENT 


i  Par         Profond,    en      T      } 

Maximum.      Minimum.       Moyenne.         n    '  pcs 


Mars,  du  23  au  31 

672 

530 

606 

0*216 

0  072 

10,820 

Avril 

1,372 

311 

549 

196 

219 

Mai 

1,180 

218 

K7 

160 

184 

27,480 

Juin 

1,180 

27!) 

485 

173 

193 

Juillet 

399 

119 

206 

074 

B 

12,670 

Août   

137 

60 

97 

035 

-040 

Septembre ...    , ... 

.119 

65 

93.9 

034 

Octobre 

150 

70 

119 

042 

048 

Novembre,  du  1  au  26 

137 

91 

116 

041 

La  période 



110,900 

Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 
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Mois. 

DÉBIT  EN  riEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,    en 
pcs.  sur  sur- 
face drainée. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril,  21-30 

860 
1600 

507 

156 
54  3 
348 
55-2 
380 
190 

0 

293 

0 

11 

17  100 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre  .  .     . 

Novembre 



2,190 

805 

272 
80 
47 
66 

826 
263 
76 
36 
23 
36 

544 
172 
053 
014 
012 
019 
013 
006 

63 
19 
06 
02 
01 
02 
01 
01 

98,400 
30,200 
9,590 
3,340 
2,070 
3,390 
2,260 
1,170 

168,000 

Décembre 

La  période 



Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 


TABLEAU  N°  40. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Pembina  à  Neche,  Dakota-Nord,  en  1906. 

(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

479 
193 
271 
175 
131 
147 
144 
111 

Par  mille 
carré. 

Profond,    en 
pcs.  sur  sur- 
face drainée. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

Mai 

1220 
231 
340 
270 
143 
166 
150 
136 

193 
175 
193 
119 
119 
136 
136 
82 

0 

163 
066 
092 
060 
045 
050 
049 
038 

0 

18 
08 
10 
07 
05 
06 
06 
03 

28,500 
11,900 
16,100 
10,800 
8,060 
8,750 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

8,850 
4,180 

97{100 

La  période 

Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 
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TABLEAU  X°  40B. 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Pembina  à  Neche,  Dakota-Nord,  en  1908. 

(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne 

Par  mille 

carré. 

Profond,    en 
ir  sur- 
face drainé*  . 

Total  en 
pieds-  a 

6 
S 

3 

375 

474 

224 
87'8 
52  1 
60-9 
49  o 

002 
001 
001 

128 
161 
076 
030 
018 
021 
017 

002 
001 

001 

19 

03 
02 
02 
006 

Février 

Mars 

178 

1-4 

Avril 

Mai 

927 

591 

486 

136 

66 

78 

.V> 

310  ' 

136 

36 

36 

55 

45 

22,! 
20,100 

.Juin 

13,300 

Juillet 

Août 

Septembre 

5,400 

Octobre,   1  à  10 

La  période 

Note.— Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 


TABLEAU  X     n. 
Débit  mensuel  de  la  rivière1  Pembina  à  Neche,  Dakota-Nord,  en  1909. 

(Superficie  de  drainage  2,940  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  kn  pieds-seconde. 

l;    se 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,   en 
nos.  sur  sur- 
face drainée. 

Total  en 

.n-i . . 

Juin 

654 

164 

100 

32 

73 

67 

268 
73 
22 
22 
32 
38 

427 

113 
48  3 
277 

45  "9 

51  9 

0  145 
038 
016 

0094 

016 

018 

0.07 
M 
02 
.01 

as 

11,000 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

1,440 

Note.— Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 
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Mois. 


Mars 

Avril 

Mai    . .    . . 

Fuin 

Juillet.    .. 

Août 

Septembre 
Octobre . . . 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Maximum. 

Minimum. 

685 

115 

250 

147 

164 

86 

100 

'7 

100 

10 

10 

3 

7 

3 

10 

3 

Moyenne. 


349 

166 

120 

60 

34 

6-87 

3  93 

639 


Par  mille 


118 

056 

041 

020 

012 

0023 

0013 

0022 


Ruissellement. 


Profond.  en| 
pcs.  sur  sur- 
face drainée. 


C08 
•06 
05 
•02 
01 
003 
001 
003 


Total  en 
j  pieds-acre. 


11,800 

«1,880 

7,380 

3,590 

2,150 

422 

234 

393 


Note. — Pris  dans  les  archives  des  relevés  de  géologie  des  Etats-Unis. 


RIVIERE   SOURIS. 

La  source  de  la  rivière  Souris  se  trouve  dans  la  partie  sud  de  la  Saskatchewan, 
dans  les  marais  qui  se  trouvent  près  de  Yellowgrass,  à  20  milles  au  nord-ouest  de  la  ville 
de  Weyburn. 

La  partie  supérieure  de  la  rivière  coule  dans  la  direction  du  sud-est,  dans  l'Etat 
du  Dakota,  alors  qu'elle  se  dirige  vers  le  nord-est  et  suit  cette  direction  générale  jus- 
qu'à ce  qu'elle  se  jette  dans  l'Assiniboine  à  22  milles  au  sud-est  de  la  ville  de  Brandon. 

B BASSIN  DE   LA   RIVIÈRE. 

Le  bassin  de  la  rivière  Souris  est  probablement  plus  grand  en  comparaison  de 
son  débit  que  toute  autre  rivière  de  l'ouest,  couvrant  une  superficie  de  22-860  milles 
carrés.  L'extrême  largeur  du  bassin  est  de  160  milles  et  sa  longueur  de  la  source  à 
l'embouchure  est  de  200  milles. 

La  longueur  de  la  rivière  elle-même  est  d'environ  550  milles  si  on  tient  compte  de 
ses  méandres  et  sa  largeur  varie  de  85  à  170  pieds. 

La  partie  supérieure  du  bassin,  au  Manitoba,  consiste  en  grande  partie  d'une 
couche  inférieure  de  gravier  sablonneux  couverte  par  un  sol  d'alluvion.  Dans  ce  dis- 
trict, la  vallée  est  peu  profonde  mais,  à  mesure  qu'on  s'approche  de  l'embouchure, 
elle  s'accentue  et  le  sol  devient  plus  lourd  et  des  bords  à  pics  montent  à  150  ou  200 
pieds  dans  quelques  localités.  Les  bords  proprement  dits  de  la  rivière  varient  de  20 
à  30  pieds  de  haut  et  consistent  en  sable,  gravier  et  glaise.  Au-dessus  des  bords  de 
la  vallée,  la  terre  est  une  prairie  nue  avec  fort  peu  de  bois  et  ce  qu'il  y  a  est  isolé  et  de 
petite  taille. 

C EAUX    HAUTES    ET    BASSES. 


La  différence  entre  l'eau  haute  et  l'eau  basse  de  la  rivière  a  été  notée  comme  de 
20  pieds  dans  certains  districts,  mais  cela  est  une  condition  extraordinaire  et  les  varia- 
tions normales  sont  d'à  peu  près  10  ou  12  pieds. 
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D — ÉTABLISSEMENTS. 

Dans  tout  le  bassin  de  cette  rivière,  airManitoba,  le  pays  est  bien  colonisé  et  plu- 
sieurs petites  villes  prospères  se  trouvent  sur  le  cours  de  la  rivière,  parmi  lesquelles 
Wawanesa,   Souris,  Hartney  et  Melita. 

E TRANSPORTS    ET    FACILITES    D'ACCÈS. 

La  rivière  n'est  pas  navigable,  sauf  pour  les  chaloupes  ou  les  canots,  et  il  serait  diffi- 
cile d'y  voyager  quand  les  eaux  sont  basses.  Passant  à  travers  un  pays  bien  colonisé, 
d'un  sol  qui  tend  à  être  sablonneux,  les  routes  sont  bonnes  dans  les  environs  et  permet- 
tent un  accès  facile  à  la  rivière.  Elle  est  aussi  en  contact  avec  les  lignes  de  chemin 
de  fer  sur  son  parcours.  A  partir  de  la  ville,  de  Souris,  l'embranchement  Estevan  du 
Pacifique-Canadien  suit  le  cours  de  la  rivière  jusqu'à  une  faible  distance  de  l'< 
où  elle  prend  son  cours  à  travers  la  frontière  internationale  du  Dakota-Xord. 

F — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — La  quantité  de  pluie  qui  tombe  sur  les  terres  drainée-  pur  la  rivière 
Souris  est  très  faible,  d'environ  15  à  18  pouces,  et  le  ruissellement  réel  pour  l'année 
finissant  le  31  octobre  1913  a  été  de  1-4  pouce  par  mille  carré  de  surface  dra; 

On  peut  attribuer  à  plusieurs  causes  ce  ruissellement  très  petit  d'une  surface  aussi 
grande  de  drainage.  D'abord,  le  peu  de  pluie  et  de  neige,  ensuite  la  topographie 
du  pays;  les  prairies  plates  que  traverse  la  rivière  retiennent  les  eaux  dans  des  coulées 
et  des  marais  où  elles  s'évaporent  rapidement  avec  l'aide  du  vent  qui  souffle  violemment 
dans  ces  zones  peu  abritées  et  enfin,  la  distribution  des  pluies.  Les  rapport- 
logiques  font  voir  que  les  plus  fortes  pluies  sur  cette  -urface  de  drainage  viennent 
quand  les  plantes  poussent,  c'est-à-dire  quand  l'évaporation  se  fait  le  plus  rapidement. 

(h)  Mesurages  de  débit. — En  octobre  1912,  un  poste  de  mesurage  a  été  établi  sur 
cette  rivière  à  Wawanesa  par  la  Commission  hydrographique  du  Manitoba  or  durant 
l'hiver  de  1912-13,  ainsi  qu'au  printemps  de  cette  année,  huit  mesurages  de  débit  ont 
été  faits,  mesurages  dont  les  résultats  se  voient  au  tableau  n°  43. 

Les  hauteurs  quotidiennes   à  la  jauge  ont   été   conservées   au   poste  et.   a\« 
débits  estimés,  on  les  trouve  au  tableaux  44  et  45. 

G — FORCE    HYDRÀULIQ1  B. 

La  différence  d'altitude  entre  l'endroit  où  la   rivière  coule  dans  l'AssiniboÛ 
le  point  où  elle  entre  dans  la  province  est  de  305  pieds,  ou  d'environ  2  pieds  par  mille. 

On  n'a  pas  fait  de  relevé  sur  cette  rivière  dans  le  but  de  découvrir  un  emplace- 
ment convenant  au  développement  des  forces  hydrauliques,  et  l'estimation  faite  ci- 
dessous  du  pouvoir  disponible  est  donnée  par  pied  de  tête  d'eau. 

Cette  table  est  basée  sur  le  débit  minimum  de  l'année  finissant  le  31  octobre  1913 
et  aussi  sur  le  débit  mensuel  moyen  le  plus  petit  pendant  la  période  de  six  m 
mai  à  octobre,  de  cette  année.     Ces  chiffres  ne  s'appliquent  qu'à  la  période  donnée. 


Tête  d'eau  en  pieds. 

FOBCB  ESTIMÉE  À  UN  COEFFICIENT  DE  80  POUB  ' 

Débit  minimum  de  5  pds-sec.             ' Vlnt  de  ^J^^'  de  ""*  * 

1 
10 
20 

45                                                        4  5 
4o                                                           45 
9                                                          90 
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TABLEAU  N°   43. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Souris,  près  de  Wawanesa,  en  1912-13. 
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Date. 

Hydrographe. 

N*.  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1912. 
7  oct              

W.  G.  Worden. . 
G.  Lamb 

G.  Lamb. ....    . 

E.   Bankson  .... 

E.  Bankson  .... 

A.  Pirie 

W.  J.  Ireland. . . 
W.  J.  Ireland. . . 

1496 
1186 

1374 
1469 
1469 
1496 
1469 
1469 

Pds. 

85-0 
86-0 

215 
94  2 

96-2 
860 
850 
85-0 

Pds  carrés. 

169-2 
162  3 

195 
436  8 
462  8 
156  4 
129  3 
131  0 

P.  par  sec. 

•53 
•55 

•38 
251 
3  01 
•56 
•32 
•35 

Pds. 

150 
1-49 

193 

4-25 

4  82 
149 
120 
1-27 

Pds-sec . 
89-6 

26  oct   

1913. 

29  janv 

15  avril 

89-3 

75 
1087-7 
1434-1 

30  juin 

11  août 

89-0 
416 

10  sept 

461 

(])  Mesurage  sous  la  glace. 


TABLEAU  N°  44. 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Souris,  près  de  Wawanesa,  en  1912. 


Octobre. 

NOVEM 

BRE. 

Débit. 

g 

Octobre. 

Novembre. 

c 

Hauteur  à  la 

Débit. 

Hauteur  à  la 

Hauteur  à  la 

Débit. 

Hauteur  à  la      T)'l  > 

o 

jauge . 

jauge. 

o 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

1 

1  44 

77 
88 
84 
92 

77 
72 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

50 

84 
83 

85 
82 
82 

83 

61 

?, 

1 

53 
oO 
56 
44 
40 

1 

49 
51 

49 
48 
49 

1 

50 
56 
54 
52 
64 

3 

4 

5 

6 

7 

150 

84 

41 

73 

23 

48 

82 

15 

8 

•50 

84 

42 

74 

24 

46 

79 

62 

9 

52 

87 

39 

71 

25 

49 

83 

36 

10 

•52 

87 

43 

76 

26 

1 

49 

83 

1 

66 

11 

1-50 

84 

1 

45 

78 

27 

47 

80 

55 

12 

•50 

84 

45 

78 

28 

47 

80 

63 

13 

•50 

84 

43 

76 

29 

48 

82 

63 

14 

51 

85 

42 

74 

30 

49 

83 

•63 

15 

•53 

88 

41 

73 

31 

•46 

79 

16 

149 

83 

1-77 

94 
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TABLEAU 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


f 
Janvier.                Février. 

Mars. 

Av 

ML. 

M 

M. 

û 

O 
•-9 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Débit. 


Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 
197 

Débit. 
Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

h  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

a  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

2-08 

Pds-sec. 

Pds. 

Pdg-e 

Pd*. 

489 
•90 
91 

83 

n 

M 

78 

73 

i  67 

52 

43 

29 

|  06 

3  85 

16 

•48 

2fl 

3  05 

8  (H 

■81 
78 

00 
15 

Pda 

1,435 

2 

L.440 

1,4  4.". 
1,420 

3 

4 

"i'-éi" 

5 

1,405 

6 

1,405 

1,400 

8 

1  63 

2-08 

9 



.:'::.':  : 

10 

11 

162 

12 







13 

1,250 

14 

1,206 

15 

1  50 

322 

4  24 

4  24 

35 

w 

61 

e? 

4  74 
78 

•83 
M 

n 

4  -87 

m 

•83 

>:< 
.83 

1,110 
1,11( 
1,166 
1,230 
1,295 
1,325 
1,360 
1,380 
1,405 
1,410 
1,425 
1,425 
l .  130 
1,405 
1,406 
1,405 

1,135 

10 

1,020 

17 

'  2:07 



916 

18 

320 

19 

::>" 

20 

816 

21 

516 

22 

2  23 

3  61 

23 

428 

24 

108 

25 

886 

26 

361 

27 

327 

28 
29 

"i:93" 

•••-■•■ 

"3:33" 

82? 

SIX 

30 

31 

284 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 
N°  45. 

Souris,  près  de  Wawanesa,  en  1913. 


Juin. 

Juillet. 

Aou 

r. 

Septembre. 

Octobre. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

%> 
5 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds-sec. 

hs 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pd.s-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

2  29 

237 
220 

78 
74 

119 
19 

47 
47 

1  24 

•22 

53 
50 

125 

•25 

54 
54 

1 

22 



1  42 

2 

18 

210 

41 

73 

18 

46 

•24 

53 

•26 

55 

3 

07 

183 

•40 

72 

18 

46 

•25 

54 

•25 

54 

4 

17 

207 

•38 

67 

17 

45 

•25 

54 

•20 

48 

5 

2 

12 

195 

1  34 

65 

1  17 

45 

1-28 

57 

118 

46 

6 

02 

172 

•34 

65 

19 

47 

■27 

56 

17 

45 

7 

1 

99 

106 

•30 

60 

17 

45 

•27 

56 

•20 

48 

8 

96 

160 

•29 

59 

17 

45 

•24 

53 

•21 

49 

9 

94 

156 

30 

60 

19 

47 

•27 

56 

•28 

57 

10 

1 

87 

142 

1  34 

65 

120 

48 

1  27 

56 

1  27 

56 

11 

85 

139 

•36 

67 

•20 

48 

•28 

57 

•27 

56 

12 

82 

133 

•37 

68 

•20 

48 

■27 

56 

•30 

60 

13 

82 

133 

•40 

72 

•20 

48 

•25 

54 

•28 

57 

14 

82 

133 

•35 

66 

•26 

55 

•25 

54 

•25 

54 

15 

1 

81 

132 

135 

66 

1  19 

47 

125 

54 

122 

50 

16 

75 

122 

34 

65 

•27 

56 

•26 

54 

26 

55 

17 

69 

112 

•29 

59 

•26 

55 

•26 

55 

•24 

53 

18 

68 

110 

•27 

56 

•33 

64 

■28 

57 

23 

52 

19 

63 

102 

•25 

54 

•26 

55 

31 

61 

22 

50 

20 

1 

57 

93 

124 

53 

138 

70 

127 

56 

115 

43 

21 

50 

84 

•23 

52 

•a8 

70 

•22 

50 

•20 

48 

22 

49 

83 

•22 

50 

•35 

66 

•27 

56 

•22 

50 

23 

48 

82 

•21 

49 

•35 

66 

•32 

62 

•23 

52 

24 

44 

77 

•22 

50 

•34 

65 

•31 

61 

•24 

[    53 

25 

1 

41 

73 

120 

48 

1  34 

65 

122 

50 

122 

50 

26 

41 

73 

19 

47 

33 

64 

■28 

57 

•23 

52 

27 

55 

91 

•18 

46 

•29 

53 

•26 

55 

15 

43 

28 

55 

91 

•18 

46 

•26 

55 

■26 

55 

•18 

39 

39 

49 

.83 

18 

46 

•26 

55 

•26 

55 

18 

39 

30 



•18 

46 

•26 

55 

U 

39 

31 

KIVIEKE  DE  LA  COQUILLE. 

A LOCALITÉ. 

La  rivière  de  la  Coquille,  un  des  plus  grands  affluents  de  l'Assiniboine,  prend  sa 
source  dans  la  partie  nord  de  la  montagne  du  Canard  et,  passant  sur  son  versant  va 
se  jeter  dans  l'Assiniboine  à  environ  trois  milles  au  village  de  Shellmouth. 

B — direction. 

La  direction  générale  de  la  rivière  est  presque  droit  au  sud  à  partir  de  sa  source; 
coupant  et  recoupant  la  ligne  frontière  entre  les  rangs  27  et  28  à  l'ouest  du  premier 
méridien  jusqu'à  un  point  cinq  mille-  au  sud  de  son  embouchure,  alors  qu'elle  tourne 
vivement  à  l'ouest  et  tombe  dans  l'Assiniboine  venant  du  sud-est. 

C — BASSIN    DE    LA    RIVIÈRE. 

Près  de  l'embouchure,  le  bassin  est  étroit,  se  trouvant  resserré  entre  les  bassins 
de  l'Assiniboine  et  de  la  Vallée,  mais,  en  se  rapprochant  de  la  partie  supérieure  de  la 
rivière  il  s'élargit  d'environ  35  milles,  où  il  se  joint  au  bassin  de  la  rivière  du 
Cygne.  C'est  dans  cette  partie  supérieure  que  le  drainage  se  fait  le  plus  abondant 
bien  que  la  rivière  soit  grossie  sur  tout  son  parcours  par  des  sources  et  de  petits  cours 
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d'eau,  très  fréquents  dans  une  rivière  traversant  une  vallée  si  bien  délimitée  et  d'une 
formation  de  gravier  eomme  celle  de  la  Coquille.  Le  plus  important  des  affluents  se 
rencontre  à  70  milles  en  amont  de  l'embouchure  et  est  connu  sous  le  nom  de  Bras-Est 
de  la  Coquille. 

La  longueur  du  bassin,  du  nord  au  sud,  est  d'à  peu  près  GO  milles  tandis  que  la 
rivière,  en  tenant  compte  des  détours,  a  environ  90  milles. 

D — NATURE    DES    BORDS. 

La  vallée  de  la  Coquille  est  une  des  plus  belles  qui  se  puissent  voir  dans  la  ; 
vince,  variant  en  profondeur  de  100  pieds  près  des  sources  jusqu'à  350  pieds  à  quatre 
milles  de  son  embouchure  et  avec  une  largeur  moyenne  de  trois  quarts  de  mille. 

Les  bords  sont  principalement  formés  de  gravier,  avec  des  galets  et  il  y  pousse 
du  tremble  en  petits  bosquets.  Sur  les  plateaux,  de  chaque  côté,  se  trouvent  des  terres 
agricoles  qui  se  comparent  favorablement  avec  les  meilleures  de  la  province. 

E LARGEUR  DE  LA  RIVIERE   ET   NATURE   DU    LIT. 

Le  lit  naturel  de  la  rivière  varie  en  largeur  de  50  à  00  pieds.  Il  est  de  formation 
de  gravier  dans  toute  sa  longueur  avec  de  gros  galets.  On  ne  trouve  aucune  chute 
sur  le  parcours,  mais  les  rapides  sont  fréquents  dans  les  endroits  ou  la  vallée  se  ré- 
trécit et  la  largeur  du  lit  diminue. 

F — BOIS    ET    VÉGÉTATION. 

La  partie  supérieure  de  cette  rivière  traverse  la  réserve  forestière  de  la  ~M 
du  Canard  on  y  trouve  du  bois  de  haute  valeur.     A   mesure  m  ne  la  rivière  continue 
elle  traverse  des  terres  qui  ont  été  brûlées  mais  où  l'on  trouve  des  petit-  taillis  «le 
tremble  et  quelques  fourrés.     Dans  la  partie  inférieure  de  la  val. 
coup  d'épinette  et  de  tamarack. 

Sur  les  plateaux,  au  confluent  de  la  Coquille  et  de  l'Âssiniboine,  on  voit  de  ma- 
gnifiques taillis  d'ormes. 

Pendant  quelques  années  on  a  exploité  une  petite  scierie  au  village  'l'A-' 
mais,  depuis  quinze  ans,  il  ne  se  fait  plus  de  coupe  de  bois  sur 

(  i       HAUTES    ET   lV\ss]-;s    EAUX. 

A  l'endroit  où  des  observations  ont  été  faites  sur  les  haute-  et  basses  eaux,  i 
trouvé  qu'il  y  avait  une  différence  d'environ  quatre  pied-  entre  les  liante-  eaux  qui  se 
produisent  en  mai  et  juin,  et  les  basses  eaux  qui,  en  général,  arrivent  en  septembre. 
Les  renseignements  pris  sur  les  lieux  permettent  de  dire  qu'il  n'y  a  pas  de  crues  ni  de 
changements  soudains,  la  baisse  et  l'élévation  se  faisant  graduellement 

H TRANSPORTS. 

A  cause  de  la  profondeur  et  des  nombreux  rapide-,  un  canot  seul  pourrait  navi- 
guer dans  cette  rivière.  Elle  est  traversée  par  plusieurs  sentiers  et  d'autres  suivent 
son  cours  dans  la  région  médiane  de  la  rivière.  L'embranchement  d'Edmonton  du 
Canadian-Northern  traverse  la  rivière  à  Shelvin  et  la  gare  la  plus  proche  de  l'embou- 
chure de  la  rivière  est  celle  de  Shellmouth.  sur  la  même  ligne  de  chemin  de  fer. 

I -.-ÉTABLISSEMENTS. 

Bien  que  les  terres  soient  bien  colonisées  dans  la  partie  sud  de  la  rivière,  il  n'y 
a  que  deux  petits  villages  situés  sur  la  rivière  même.  L'un  est  Asessipi,  à  environ 
4  milles  de  l'embouchure  et  l'autre  Shevlin,  25  milles  en  amont. 

Le  village  d'Asessipi  est  habité  par  cinquante  personnes  environ  et  il  y  a  un 
magasin  général,  une  école,  une  église  et  un  moulin  à  farine.     Ce  moulin  a  été  exploite 
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à  la  force  hydraulique  de  11,884  au  printemps  de  1911,  alors  qu'il  a  été  détruit,  la 
digue  ayant  été  emportée  par  l'eau.  On  répare  actuellement  cette  digue  et  il  est  pro- 
bable que  le  moulin  servira  cet  hiver. 

La  ville  de  Russell  est  située  directement  à  14  milles  au  sud  d'Asessipi  et  un 
magnifique  pays  agricole  s'étend  entre  les  deux. 

J. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — Les  chiffres  des  pluies  pris  depuis  une  période  de  neuf  ans,  à  Eussell, 
au  sud  de  la  superficie  de  drainage  de  la  rivière,  donnent  une  moyenne  annuelle  de 
16  pouces  et  4  dixièmes.  Les  chiffres  pris  à  la  rivière  au  Cygne,  au  nord  de  la  super- 
ficie de  drainage  et  couvrant  une  période  de  4  ans,  donne  une  moyenne  annuelle  de 
20 «8  pouces.  Les  chiffres  ci-dessus  donneraient  une  moyenne  de  18  pouces.  Si  nous 
en  prenons  25  pour  1900  comme  ruissellement  réel,  nous  avons  une  décharge  annuelle 
moyenne  de  288  pieds-seconde  ou  0-33  pied-seconde  par  mille  carré  de  drainage. 

(b)  Mesurages  du  débit. — Un  poste  ordinaire  de  mesurage  a  été  établi  sur  la 
rivière  en  novembre  de  cette  année  par  le  service  des  relevés  hydrographiques  du 
Manitoba.  Des  travaux  de  champ  ont  été  exécutés  à  ce  poste  mais  on  n'a  pas  encore 
de  données  suffisantes  pour  faire  un  estimé  défini  du  débit. 

Le  résultat  d'un  mesurage  de  débit  qui  a  été  fait  par  ce  service,  le  15  septembre 
1913,  se  verra  sur  le  tableau  46.  Ce  mesurage  a  été  fait  à  un  moment  où,  selon  l'opi- 
nion locale,  la  rivière  approchait  son  étiage  ordinaire  de  l'année. 


Quant  aux  emplacements  possibles  pour  l'exploitation  de  la  force  motrice,  on  ne 
possède  que  de  très  faibles  renseignements,  car  on  n'a  pas  fait  de  relevés  dans  ce  but, 
mais,  des  observations  ordinaires  qui  ont  été  faites  et  des  renseignements  recueillis 
sur  les  lieux,  il  semble  que  cette  rivière  soit  une  des  meilleures  pour  la  force  hydrau- 
lique de  toutes  les  petites  rivières  de  cette  province. 

De  l'embouchure  à  son  confluent  avec  le  bras  est,  soit  environ  75  milles,  il  y  a 
une  différence  d'altitude  de  600  pieds,  ou  8  pieds  au  mille.  La  chute  est  bien  distribuée 
dans  les  régions  supérieures,  mais  la  proportion  de  chute  augmente  dans  la  section 
inférieure.  Cette  pente  naturelle,  combinée  avec  les  bords  élevés  qui  se  trouvent  sur 
presque  tout  le  parcours,  font  voir  la  possibilité  d'un  développement  facile  le  long  de 
son  cours. 

La  seule  exploitation,  celle  d'Asessipi,  a  une  tête  d'eau  de  10  pieds  et,  bien  qu'elle 
utilisât  une  partie  seulement  du  débit,  elle  a  réussi  à  développer  50  c.-v.  et,  à  aucune 
époque  de  l'année,  le  manque  de  débit  n'a  causé  des  difficultés. 

Comme  on  n'a  pas  fait  de  relevés  pour  localiser  des  emplacements  probables  de 
digues,  les  renseignements  au  sujet  de  la  tête  d'eau  possible  ne  sont  pas  disponibles, 
mais  la  table  suivante  donne  le  nombre  de  chevaux-vapeur  possibles  par  pied  de  tête 
d'eau,  mais  vu  sa  nature  très  sinueuse  et  ses  nombreux  bancs  de  sable,  elle  ne  sert 
que  pour  le  temps  de  six  mois,  de  mai  à  octobre,  et  est  sujet  à  la  révision. 

Dans  le  tableau,  (à)  est  la  colonne  d'eau  en  pieds,  (b)  le  débit  minimum  supposé 
en  pieds-seconde  durant  les  six  mois  de  l'été,  et  (c)  la  force-motrice  disponible  à  un 
coefficient  de  80  nour  100. 

(a)  (b)  (c) 

1 200 18-2 

10 200 182-0 

20 200 364-0 

En  ce  qui  touche  au  débit  de  la  rivière  durant  l'hiver  nous  n'avons  pas  de  données 
suffisantes  pour  y  baser  une  estimation,  car  on  n'a  pas  fait  d'observations  en  hiver,  mais 
les  chiffres  donnés  pour  les  mois  d'été  seraient  probablement  réduits  de  60  pour  100 
pour  les  six  autres  mois. 
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TABLEAU  N°  40. 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  NLa-Coquille  à   Asessîpi,  en   1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 

section. 

.. 
\  iti 

moyenne. 

Hauteur  ;i 
la  ja 

1913. 
15  sept 

W.  J.  Treiand 

1469 

Pds. 

83  0 

Pds  cariés. 
93 

P.  par  sec. 
2  3 

Pas 

de  jauge. 

213  5 

RIVIERE  ASSINIBOINE. 

L'Assiniboine  prend  sa  source  dans  la  province  de  Saskatchewan,   dan- 
sant est  de  la  montagne  de  la  Noix,  près  de  la  source  de  la  rivière  du  Daim-B 
Deer).     De  cet  endroit,  la  rivière  se  dirige  vers  le  sud-ouest  jusqu'au  moment  où  elle 
traverse  la  frontière  entre  la  Saskatchewan  et  le  Manitoba,  alors  qu'elle  tourne 
sud  et  suit  cette  direction  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive  approximativement  à  la  latitude  de 
Brandon.     Elle  tourne  ensuite  vers  l'est  et  suit  cette  direction  générale  jusqu' 
confluent  avec  la  rivière  Rouge,  dans  la  ville  de  Winnipeg. 

B  — BASSIÎn    DE    LA    RIVIERE. 

Le  bassin  de  drainage  entier  de  FAssiniboine  couvre  une  superficie  ■', 
milles  carrés.     De  cette  superficie,   il  y  a   environ   8,800   mille-  dan-   le    Dakota-1 
37,700  dans  la  Saskatchewan  et  13,050  dans  le  Manitoba. 

Les  principaux  affluents  sont  la  rivière  Qu'Appelle,  la  Souris,  la  Coquille  et  la 
Petite-Saskatchcwan. 

L'eau  qui  se  jette  dans   cette  rivière  dan-   les  derniers  cent   milles   aval   de   Bon 
cours  est  de  très  petite  quantité  car  le  bassin  se  trouve  resserré  entre  ceux  de  la  R 
et  du  lac  Manitoba. 

En  amont  de  la  ville  de  Brandon  on  remarque  une  grande  augmentation  dans 
montant  de  drainage  et  dans  la  partie  supérieure  'le  son  cours,  la  rivière 
ment  fournie  par  L'eau  des  sources  et  de-  petits  cours  d'eau    [ui  servent  de 
aux  nombreux  petits  lacs  qui  couvrent  la  partie  supérieure  du  bassin. 

C. — DES<  Klfi  I"n    DES   !M\  I  S. 

A  l'endroit  où  la  rivière  coupe  la  ligne  qui  sépare  la  Saskatchewan  du  Manil 

la  rivière  coule  dans  une  étroite  vallée  et  les  bord.-  s'élèvent  à  pic  à  une  hauteur  de 
250  pieds  du  côté  est  et  avec  une  pente  moins  abrupte  mais  de  la  même  hauteur,  du 
côté  ouest. 

Les  bords  élevés  de  la  vallée  semblent  une  des  caractéristiques  de  la  rivière  tant 
qu'elle  n'a  pas  atteint  un  point  bien  en  aval  du  confluent  avec  la  rivière  Souris.  De 
cet  endroit  jusqu'à  l'embouchure,  la  rivière  coule  dans  la  prairie  plane  et  ses  borda 
s'élèvent  tout  droit  du  niveau  de  l'eau  à  une  hauteur  qui  varie  entre  quatre  et  vingt- 
cinq  pieds. 

Il  y  a  une  différence  sensible  dans  la  largeur  de  la  vallée  qui,  dans  certains  dis- 
tricts s'élargit  assez  pour  permettre  la   culture   sur  les   plateaux  qui   se  trouvent   de 
chaque  côté  de  la  rivière.     Le  sol   de  ces  plateaux,  bien  que  d'une  nature 
ment  riche,  est  toujours  en  danger  d'être  inondé  par  les  crues  du  printemps. 

D. — LARGEUR  ET  LIT  DE  LA  RIVIERE. 

La  rivière,  à  l'endroit  où  elle  pénètre  dans  la  province,  a  une  largeur  de  cent  cin- 
quante pieds;  et,  sur  tout  son  cours,  elle  varie  entre  cette  largeur  et  deux  cent  cin- 
quante pieds. 

Dans  sa  partie  supérieure,  elle  coule  sur  un  lit  formé  surtout  de  sable  et  de  .. 
vier,  mêlés  de  gros  cailloux;  mais,   à  mesure  qu'elle  s'approche  de  son   embouchure. 
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ses  rives  et  son  lit  sont,  en  grande  partie,  d'argile  sablonneuse  et  de  cailloux,  avec  une 
couche  sous-jacente  de  glaise  bleue,  d'une  profondeur  de  cinq  à  dix  pieds. 

E. — BOIS  LT   PLANTES. 

Dans  le  Manitoba,  tout  le  terrain  qui  forme  le  bassin  de  la  rivière  est  pratique- 
ment colonisé  et  exploité  pour  des  fins  agricoles.  On  n'y  trouve  sur  pied  que  très  peu 
de  bois  de  valeur.  Celui  que  l'on  y  rencontre  est  presque  partout  petit  et  de  peu  de 
valeur,  excepté  comme  bois  de  chauffage. 

F. — ÉTABLISSEMENTS. 

La  rivière  Assiniboine  coule  à  travers  la  partie  la  plus  peuplée  de  la  province  et 
on  rencontre  sur  ses  bords  trois  des  plus  grandes  villes  du  Manitoba,  savoir:  Winni- 
peg,  Portage-la-Prairie  et  Brandon,  tandis  que  son  point  de  jonction  avec  la  rivière 
Bouge  est  juste  en  face  de  la  ville  de  Saint-Boniface. 

G. — TRANSPORT   ET    FACILITE   D'ACCES. 

La  partie  inférieure  de  la  rivière  est  navigable  pour  les  bateaux  d'un  faible  tirant 
d'eau,  mais  vu  sa  nature  très  sinueuse  et  ses  nombreux  bancs  de  sable,  elle  ne  sert 
pas  à  la  navigation  pour  fins  commerciales  ou  autres,  sauf  pour  l'agrément.  Sur 
tout  son  parcours  dans  le  Manitoba,  la  rivière  est  presque  partout  d'un  accès  facile 
par  de  bons  chemins  et  par  des  sentiers  tracés  dans  la  prairie.  De  nombreuses  voies 
ferrées  la  traversent  et  la  suivent  parallèlement,  sur  une  grande  partie  de  son  cours 
à  travers  la  province. 

H. RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — D'après  les  observations  faites  aux  stations  météorologiques  établies 
un  peu  partout  dans  le  bassin  de  la  rivière,  nous  trouvons  que  la  quantité  moyenne 
d'eau  qui  tombe  chaque  année  dans  le  bassin  est  d'environ  dix-sept  pouces. 

(b)  Jaugeages. — En  mai  1912,  le  service  hydrographique  du  Manitoba  a  établi 
une  station  de  jaugeage  sur  la  rivière,  au  pont  St-James  du  Pacifique-Canadien. 
Dans  le  cours  des  observations  d'une  année,  on  a  fait  seize  fois  le  jaugeage  de  la 
rivière.  Les  résultats  de  ces  opérations  se  trouvent  au  tableau  n°  55.  On  a  abandonné 
ce  poste  au  printemps  de  cette  année  pour  éviter  le  danger  du  refoulement  des  eaux 
occasionné  par  la  fermeture  du  barrage  aux  écluses  de  Saint-André.  Il  y  a  en  ce 
moment  trois  stations  de  jaugeage  sur  la  rivière;  elles  ont  été  établies  par  le  service 
hydraugraphique  du  Manitoba.  La  première  de  ces  stations,  établie  au  printemps  de 
1913, est  située  au  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien,  à  Headingly,  quatorze 
milles  à  l'ouest  de  Winnipeg.  Depuis  l'installation  de  cette  station  on  a  fait  quatorze 
fois  le  jaugeage  du  cours  d'eau;  on  trouvera  le  résultat  de  ces  observations  au  tableau 
n°  53.  On  a  fait  également  des  observations  quotidiennes  sur  le  débit,  que  Ton  trou- 
vera au  tableau  n°  54  avec  les  estimations  des  rendements  de  chaque  jour. 

La  seconde  station  est  située  dans  la  ville  de  Brandon  au  pont  de  la  rue  First. 
Elle  a  été  établie  en  juillet  1912,  et  depuis  ce  temps  on  y  a  fait  des  observations 
régulièrement.  On  trouvera  aux  tableaux  n°  49  et  au  n°  50,  un  rapport  des  débits 
deouis  cette  date;  la  hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  l'estimation  quotidienne  du 
débit  sont  données  aux  tableaux  nos  51  et  52. 

La  troisième  station,  située  dans  le  village  de  Millwood,  a  été  établie  en  octobre 
1912,  sur  le  pont  en  aval  de  l'ancien  barrage;  dans  le  cours  de  l'année,  on  a  fait  huit 
fois  le  calcul  du  débit;  les  résultats  de  ces  calculs  sont  donnés  au  tableau  n°  47.  On 
trouvera  la  hauteur  quotidienne  à  la  jauge,  ainsi  que  les  estimations  des  débits  de 
chaque  jour,  au  tableau  n°  48. 

I. CRUE    ET   ÉTIAGE. 

Pendant  les  inondations  du  printemps,  la  rivière  est  susceptible  de  grandes  varia- 
tions en  hauteur,  et  dans  le  cours  de  cette  année  on  a  remarqué  une  variation  de  douze 
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pieds  entre  la  crue  extrême  et  l'étiage.  Cependant,  la  période  d'inondation  ne  dure 
pas  plus  de  trois  semaines,  et  la  variation  moyenne  pour  le  reste  de  l'année  est  d'en- 
viron cinq  pieds. 

J. DÉVELOPPEMENTS    DE    FORCES   HYDRAULIQUES. 

En  ce  moment,  il  n'y  a  pas  de  développements  de  forces  hydrauliques  sur  la 
rivière,  dans  la  province  du  Manitoba;  le  seul  développement  qui  existait  a  été  détruit 
pendant  l'inondation  du  printemps  dernier.  Ce  développement  était  situé  dans  le 
village  de  Millwood,  où  l'on  obtenait  une  colonne  d'eau  de  dix-huit  pieds.  La  force 
motrice  développée  servait  à  l'exploitation  d'une  minoterie,  mais  on  n'en  faisait  qu'un 
usage  restreint  depuis  quelques  années  .  On  a  construit  un  barrage  en  bois  en  travers 
de  la  rivière;  une  grande  partie  de  ce  barrage  existe  encore  en  assez  bonne  condition; 
mais  les  fondations  de  la  minoterie  elle-même  ont  été  détruits  par  l'action  de  l'eau 
et,  la  construction  étant  en  grande  partie  en  bois,  elle  a  été  emportée  par  le  courant. 
A  la  page  113  on  trouvera  des  reproductions  de  cet  emplacement  dans  sa  condition 
actuelle. 

K. — RELEVÉS    D'EMPLACEMENTS    DE    FORCES    HYDRAULIQ1      3. 

On  a  fait  trois  relevés  de  la  rivière,  dans  les  environs  de  la  ville  de  Brandon,  dans 
le  but  de  localiser  les  emplacements  propres  à  l'établissement  de  barrages  afin  de  déve- 
lopper de  la  force  motrice  pour  la  ville;  un  de  ces  relevés  a  été  fait  en  1902  par  feu 
Cecil  B.  Smith  au  nom  de  la  Western  Electric  Light  and  Power  (  'ompany.  Le  second, 
par  M.  R.  E.  Speakman,  ingénieur  municipal  de  la  ville  de  Brandon.  Ce  relevé  a  été 
fait  à  la  demande  de  M.  Speakman,  dans  le  but  d'étudier  une  suggestion  faite  à  la 
ville  par  la  compagnie  de  force  motrice  sus-mentionnée.  Au  commencement  de  L'été 
de  la  présente  année,  une  reconnaissance  a  été  faite  par  le  Bervice  «1  a  forces  hydrau- 
liques du  Manitoba,  sous  la  direction  de  feu  G.  H.  Burnham,  à  un  endroit  situé  à 
environ  12  milles  en  aval  de  Brandon. 

Les  résultats  de  ces  relevés  indiquent  qu'aux  environs  de  Currie's-Landing  (voir 
planche  n°  13),  à  douze  milles  en  aval  de  la  cité  de  Brandon,  on  pourrait  obtenir  une 
colonne  d'eau  de  18  pieds.  Cette  colonne  d'eau  serait  probablemenl  légèrement  réduite 
à  l'époque  de  la  crue  des  eaux. 

L. — FORCES   HYDRAULIQ1  ES. 

Basés  sur  le  débit  approximatif  fourni  par  les  trois  stations  de  jaugeage  men- 
tionnées plus  haut,  pour  l'exercice  terminé  le  31  octobre  1908,  les  tableaux  suivants 
donnent  la  force  motrice  qu'on  peut  obtenir  avec  un  certain  débit  à  une  efficacité  de 
8'0  pour  100,  et  avec  le  débit  minimum  approximatif  fourni  par  chacune  de  e.  - 
tions,  et  aussi  avec  le  minimum  de  débit  mensuel  moyen  pour  une  période  de  six  mois, 
allant  de  mai  à  octobre.  Dans  ce  dernier  cas,  la  force  motrice  approximative 
rapporte  qu'à  la  période  mentionnée  plus  haut. 

Ces  tableaux  peuvent  servir  pour  tout  projet  de  développement  sur  la  rivière  dans 
les  environs  des  stations  qui  ont  fourni  les  renseignements,  ainsi  qu'à  l'emplacement 
de  barrage  de  Currie's-Landing. 

Headingly. 


Colonne  d'eau  en  pieds. 

NOMBRE  APPROXIMATIF  DE  CHEVAUX-VAPETJB  À  UNE  ■mCAOIT 
DE  80   POUB  100. 

Débit  minimum  400  pds-sec 

Débit  de  11S2  pds-sec.,  période 

mai  à  octobre. 

1 
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726 

107  5 
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2150 
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Brandon. 


103 


Colonne  d'eau  en  pieds. 

Nombre  approximatif  de  chevaux-vapeur  a  une  efficacité  de 
80  pour  100. 

Débit  minimum  400  pieds-sec. 

Débit  de  1030  pds-sec.    Période 
de  mai  à  octobre. 

1 
10 
20 

36  •  3 
363 

726 

93  6 

936 
1872 

MlLLWOOD. 


Colonne  d'eau  en  pieds. 


Nombre  approximatif  de  chevaux-vapeur  a  une  efficacité  de 
80  pour  100. 


Débit  de  7C5  pd»-sec,  période 
de  mai  à  Octobre.. 


64  0 
640 

1280 


Emplacement  du  barrage  de  Currie's  Landinc. 


Colonne  d'eau  en  pieds. 

Nombre  approximatif  de  chevaux-vapeur  a  une  efficacité  de 
80  pour  100. 

Débit  minimum,  400  pds-sec. 

Débit  de  1030  pds-sec.  période  de 
mai  à  octobre. 

18 

653 

1685 

TABLEAU  N°  47- 
Jaugeage  de  la  rivière  Assiniboine,  près  de  Millwood,  1913. 


Date. 


1912. 

11  octobre 

1913. 

27  janvier. 
19  avril.    .. 

9  mal 

3  Juillet.... 

6  août  . . 
13  septembre 
19  octobre    . 


Hydrographe. 


Word  en. 


G.  Latab . . . 
E.  Bankson 


A.  Pirie 

W.  J.  Ireland... 


C  O.  Al'en. 


i  No.  de 
la  jauge 


1497 


1374 
1469 
1469 
1496 
1469 
1469 
1435 


Lar- 
geur. 


Pds 
145 


146 

157  5 

192 

145 

168-8 

144 

144  5 


Superfi-  !  Vitesse  \  H'tebr 
cia  dn  la  moyen-  i     à  la       Débit, 
stction.  i       ne.       j  jauge. 


Pds-sec 
881-2 


Pds.  par 

sec. 

1  85 


254-4 

0  68 

1484-4 

3  08 

G 

1794  8 

3  08 

7 

740 

1  81 

1 

1469  8 

2-58 

5 

699  7 

1  72 

1 

536  5 

0  31 

0 

Pds- 
2  29 


Pds-sec. 

1628 


174 
4571 
5253 
1346 
3789 
1201 

632 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE   V,  A.    1914 

TABLEAU 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière 


Janvier. 

FÉVRIER. 

M 

A  US. 

Avril. 

.Mai. 

c 

H} 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Débit. 

Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Débit. 

Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

a  la               1  i-i.it. 
jauge. 

1 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds.         Pds-eec. 

Pda. 

Pda 

6,183 
6,130 

5,150 

2 
3 
4 

0-40 

o  so 

:•:■•::::■:::..:::. 

820 

5 
G 

i  :>Q          1,260 

7  70 
7  50 
720 

7 

8 

9 

10 

"0:20" 

"0'80" 

7*40 

7  20 

11 



7   1" 

12 

."..    '.'. 

"j'ôO 
6  33            4,807 

:,it           4.515 

7  00 
20 

13 

14 



15 

16 
17 

18 

010 

0i)u 

6-50 

-12 

1,515 
1,583 
4,447 
4.515 

).}.  0 

4,110 

19 

20 

4,807 
7  83           5,74S 

21 



22 



50 

lu 

3,810 

23 

0  30 

080 

24 

25 

0:18 

20 
10 

20 

27 

28 

20 

3.  i  us 

30 

100 

(K) 

31 
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Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

! 

Oci 

X)BRE. 

H'teur 

H 

teur 

H'teur 

H'teur 

H 

teur 

à  la 

Débit.           à 

la 

Débit 

à  la 

Débit.           1 

\>  la 

Débit.           à 

la 

Débit. 

jauge. 

ja 

Lige, 
ds. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

1-3 

Pds. 

Pds-sec.        F 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec.         Pds. 

Pds-sec.        Pds. 

Pds-sec. 

4-80 

3,235         1 

40 

1,210 

5-60 

3,810         2 

17 

1,609     (     0 

34 

746 

1 

■70 

3,165 

•50 

1,260 

•65 

3,848 

07 

1,554 

31 

734 

2 

•50 

3,035 

68 

1,350 

•70 

3,885 

00 

1,515 

29 

726 

3 

•40 

2,970         2 

40 

1,735 

•70 

3,885     !     1 

96 

1,493 

26 

706 

4 

40 

2,970         3 

00 

2,085 

73 

3,908 

93 

1,477 

23 

702 

5 

420 

2,840         3 

80 

2,580 

5-70 

3,885         1 

87 

1,445         0 

20 

690 

6 

00 

2,710         4 

•30 

2,905 

•60 

3,810 

79 

1,405 

19 

686 

7 

370 

2,515 

55 

3,068 

50 

3,735 

73 

1,375 

18 

682 

8 

40 

2,325 

68 

3,152 

•20 

3,515 

66 

1.340 

18 

682 

9 

•20 

2,205 

80 

3,235 

470 

3,165 

55 

1,285 

23 

702 

10 

300 

2,085         5 

00 

3,375 

4-00 

2,710         1 

46 

1,240         0 

26 

714 

11 

270 

1,905 

57 

3,788 

340 

2,325 

36 

1,190 

29 

726 

12 

70 

1,905 

65 

3,848 

05 

2,115 

26 

1,142 

29 

726 

13 

•50 

1,790 

80 

3,9H0 

2-70 

1,905 

18 

1,106 

29 

726 

14 

20 

1,625 

83 

M,  983 

•40 

1,735 

10 

1,070 

30 

730 

15 

210 

1,570         5 

88 

4,020 

2  40 

1,735         1 

Cl 

1,030         0 

30 

730 

16 

00 

1,515 

92 

4,050 

1,780         0 

91 

985 

32 

738 

17 

190 

1,460 

90 

4,035 

1,840 

85 

958 

32 

738 

18 

70 

1,360 

85 

3,998 

1,890 

80 

935 

30 

730 

19 

•60 

1,310 

88 

4,020 

1,940 

73 

904 

28 

722 

20 

1  50 

1,260         5 

90 

4,035 

2,000 

68 

853         0 

29 

726 

21 

•40 

1,210 

95 

4,073 

"*2:86"' 

2,001          0 

61 

854 

14 

666 

22 

•30 

1,160 

93 

4,058 

•94 

2,019 

56 

834 

70 

890 

23 

30 

1,160 

85 

3,998 

•99 

2,079 

54 

826 

12 

658 

24 

•20 

],115 

80 

3,960 

•92 

2,037 

50 

810 

25 

710 

25 

110 

1,070         5 

75 

3,923 

2  79 

1,959         0 

49 

806         0 

29 

726 

26 

00 

1,025 

70 

3,885 

2-77 

1,947 

46 

794 

20 

690 

27 

00 

1,025 

60 

3,810 

■67 

1,887 

42 

778 

04 

595 

28 

10 

1,070 

60 

3,810 

•51 

1,796 

40 

770 

23 

535 

29 

•30 

1,160 

60 

3,810 

•39 

1,730 

37 

758 

18 

682 

30 

60 

3,810 

26 

1,658 

05 

632 

31 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 


TABLEAU  N°  49. 
Jaugeage  de  la  rivière  Assiniboine  à  Brandon,  1912. 


Date. 


4  juil.. 
6  juil . 

20  juil.. 

22  juil  . 
10  août. 

23  août. 

5  oot . . 
25  oct  . . 


Hydrographe. 


G    H.  Burnham 

W.  G.  Worden. 

A.  Pirie   

W.  G.  Worden. 

G.  Lamb 


No.  de 
la  jauge. 

Lar- 
geur. 

Superfi- 
cie de  la 
section. 

Pds. 

Pd.  car. 

1187 

216  5 

985-7 

1187 

214  5 

8S9 

3 

1187 

216 

870 

2 

1187 

215  5 

857 

2 

1187 

207  1 

791 

1 

1197 

190-5 

738 

0 

1497 

233  5 

15W 

5 

1187 

215  5 

950 

5 

Vitesse    H'teur 

moyen-  !      à  la 
ne.      |    jauge. 


Pds.  par 
sec. 


Pds. 


31 

15 

•99 

19 

28 

-7 


Débit. 


2701 

2419 

2246 
2049 
1489 

474.". 
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Date. 

Hj'drographe. 

22  janvier 

20  février 

7  avril   ...      . 

6  mai 

28  juin 

9  août 

Gc.  Lamb 

A.  Pirie 

E.  Bankson 

A.  Pirie 

W.  J.  Ireland 

9  sept 

20  cet 

ii               

No.  de 
la  jauge. 

Lar- 
geur. 

Superfi- 
cie de  la 

section . 

Vitesse 
moyen- 
ne. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Pds. 

Pd.  car. 

Pds.  par 
sec. 

1375 

148 

238-5 

1-62 

1-95 

1469 

167 

277 

0 

1 

37 

1 

95 

1469 

262 

2099 

7 

3 

77 

8 

54 

1469 

348 

3327 

6 

3 

87 

12 

37 

1496 

205 

826 

6 

2 

48 

3 

21 

1469 

243  1 

1516 

7 

2 

93 

5 

69 

1469 

214-2 

756 

9 

2 

44 

2 

77 

1469 

1833 

505 

8 

1 

74 

1 

47 

Débit. 


Pds-sec. 

387C1) 
380(i) 

7578 
12869 

2048 

4442 

1833 


(1)  Mesurage  fait  sous  la  glace. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEl  R 


4  GEORGE  V,  A.  1914 


TABLEAU  N°  51. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Assiniboine,  près  de  Brandon. 

pour  l'année  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

XoVKMBKE. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

■ 

. 

H'teur 

H'teur 

1 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débic. 

à  la 

Débit. 

;t  lu 

h-  bit 

•"S 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds 

1 

3  0:i 

2046 

2081 
2074 
2018 

221 

226 
2  30 
2-27 

1472 
1507 
1535 
1514 

6  58 
6  52 

6  47 

6  35 

5157 

7)102 
4970 

3  46 

2 

3 
3 
2 

08 
07 

99 

3 
3 
3 

10 
32 

3 

4 

"é 

65 

"2010" 

5 

3 

55 

2433 

3 

05 

2060 

2  29 

1528 

6  26 

i-;:; 

21 

2178 

6 

3 

48 

2380 

3 

08 

2081 

2  32 

1p49 

619 

480(1 

18 

2155   ■ 

7 

3 

01 

2032 

3 

00 

2025 

248 

1661 

5  95 

4.")4S 

15 

2133 

8 

3 

09 

2088 

2 

91 

1962 

2  77 

1864 

5  82 

1415 

3 

12 

211<i 

9 

2 

71 

1822 

3 

00 

2025 

2  95 

1996 

5  68 

4275 

3 

08 

10 

2 

76 

1857 

2 

98 

2011 

3  21 

2178 

5  50 

uuo 

3 

05 

11 

2 

83 

1906 

2 

91 

19(52 

3  40 

2320 

5  33 

3939 

3 

02 

2039 

12 

2 

89 

1948 

2 

91 

1962 

3-72 

2566 

5  L3 

:i757 

3 

00 

2025 

13 

2 

87 

1934 

2 

91 

1962 

3-93 

2734 

4  95 

2 

14 

2 

81 

1892 

2 

79 

1878 

4  60 

3290 

480 

2 

15 

2 

92 

1969 

2 

53 

1696 

473 

3401 

»  67 

2 

» 

16 

3 

03 

2046 

2 

59 

1738 

478 

3443 

2 

-7 

17 

3 

22 

2185 

2 

42 

1619 

4-80 

3460 

4  43 

3146 

2 

10 

18 

3 

40 

2320 

o 

31 

1542 

478 

3443 

l  35 

2 

40 

19 

3 

13 

2118 

2 

30 

L535 

4'79 

3452 

4  27 

3010 

■-' 

4" 

2C 

3 

13 

2118 

2 

33 

1556 

4  7'.» 

3452 

I   L8 

2934 

2 

21 

3 

20 

2170 

2 

23 

1486 

4  97 

3013 

410 

2870 

2 

22 

3 

14 

2125 

2 

15 

1433 

5  46 

4062 

-'77  * 

•_' 

1507 

23 

3 

04 

2053 

2 

10 

1400 

5  51 

4110 

3  92 

2 

14 

24 

2 

95 

1990 

2 

05 

1368 

5  59 

U86 

3  88 

2694 

2 

14 

1  126 

25 

2 

90 

1955 

2 

23 

1486 

.Y6S 

427-"> 

174- 

26 

2 

71 

1822 

2 

03 

1355 

•V71 

4305 

3  80 

2630 

27 

2 

90 

1955 

2 

00 

1335 

f»89 

4485 

2574 

28 

2 

81 

1892 

1 

90 

1270 

6  00 

4600 

3  68 

2534 

29 

3 

02 

2039 

2 

20 

1465 

6  27 

1884 

3  62 

2486 

30 

3 

01 

2032 

ï 

93 

1290 

0  44 

5069 

3  57 

2448 

31 

299 

2018 

1-97 

1316 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 


TABLEAU  N°  53. 
Jaugeage  de  la  rivière  Assiniboine  à  Headingly,  1913. 


Date. 


1913. 

16  avril. 

22  ,. 
2  mai . 
7    "   . 

12  M    . 
19     .,   . 

23  juin 
19  juil.. 

5  août. 
14     .. 

18      M 

16  sept. 
27      .. 

13  oct  . 


Hydrographe. 


G.  H.  Burnham 

E.  Bankson 

E.  Bankson 

G.  Ebner 

G.  Ebner 

G.  Ebner 

G.  Ebner 

A.  Pirie 

W.  J.  Ireland 

W.  J.  Ireland 

G.  Ebner 

C.  O.  Allen 

E.  Budge 

Ireland  and  Edmtmdson 


No.  de 

Lar- 

la jauge. 

geur. 

Pds. 

1497 

317 

1409 

366 

1469 

366 

1187 

395 

1186 

372 

1186 

370 

1186 

260 

1496 

360 

1469 

302 

1469 

301 

1196 

261 

1435 

248 

1186 

235 

1469 

238 

Superficie 

de  la 
Section.   ,»oye«ne. 


Vitesse 


Pds.  car.    P.  par  sec. 


2543 
2719 
2888 
3516 
3526 
3118 
l587 
1835 
1977 
1952 
1871 
1194 
1079 
1007 


02 
40 

■58 

•83 
86 
35 

•20 
36 
41 
44 
32 

•64 
44 
19 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pds. 

685 

7-70 

8-% 

H 

9 

4 
4 

5 

4 
4 
2 

2 
1 


Débit. 


Pds-sec. 

9258 
10337 
13464 
13610 
10447 

3491 

I75W 
«626 
4276 

L969 

1561 
1201 
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TABLEAU  X°  55. 
Jaugeage  de  la  rivière  Assiniboine  à  St-Jame«    1912-13. 


Date. 


1912 

14  mai 

25  .. 
11  juin 
24       „ 

1  juillet 

8      „ 

23  il 
3  août . 

27  .. 

24  septembre 
8  octobre  .  . 

30         h       .  . 

28  décembre 

1913. 


17  janvier 
7  mars. . . 
3  mai..    . 


Hydrographe. 


S.  S.  S^ovil 

G.  H.  Burnham. 


W.  G.  Worden 


A.   Pirie 

R.  H.  Nelson 

H.  M.  Nelson 


A.  Pirie 

G.  H.  Burnham 
E.  Bankson 


No.  de 

Lar- 

Su p.  de 

la  jauge. 

geur. 

section. 

Pds. 

Pd>.  car. 

1186 

291 

1227 

1187 

356 

1160 

1187 

357 

1608 

1187 

293 

1118 

1187 

291 

1087 

1187 

285 

911 

1187 

285 

863 

1187 

285 

7!'" 

1187 

ILS? 

280 
290 

728 

1102 

1187 

295 

1429 

1197 

285 

916 

1197 

285 

77!» 

1469 

263 

399 

111*7 

P.  17 

317 

1469 

360 

22  42 

moyen-      de  la 
ne.         jauge. 

Pds.  par       ,,(K 


1  31 
l  19 


4  75 

5  90 


2  63 
2  83 
7    W 


Débit. 


7  "21 

4841 
1  125 
3308 

2221 
1914 
1450 
6161 


(4)  Mesurage  fait  sous  la  glace. 


iBÈKîf+r' 


-•■ 


Assiniboine  Rwer.       Ûownshreiam  side  oF  olgl.  Dam   al"   Mftlwoocl 


Rivière  Assiniboine— Côté  d'aval  du  vieux  barrage  à  Millwood. 


Rivière  Assiniboine — Vue  d'amont  de  l'emplacement  du  vieux  barrage  à  Millwood. 


25e— 8 


Relevé 


de  Erandon  touchant  les  forces  hydrauliques — T.a  rivière  Assûriboine,  ta  rapides  à» 

Landing.     (Vue  eu  aval.) 


Currte 


M^ 


Braoaon  Power  SurvejS-     KsSimbôir*.  R»W  ,T^oro\^S  <xb^Currk'î,l,anf^ 


Relevés  de  Brandon  touchant  les  forces  hydrauliques— La  rivière  Assiniboine— Vue  prise  à  dew 

milles  en  amont  de  Currie's  Landing— Pont  du  Canadian-Xorthern. 
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LA  RIVIEKE  PETITE-SASKATCHEWAK 

A. SITUATION    ET    DIRECTION. 

La  rivière  Petite-Saskatchewan  (voir  planche  n°  12),  prend  naissance  dans  la 
partie  méridionale  de  la  région  de  la  réserve  du  Mont-Forest  et  coule  dans  une  direc- 
tion sud-orientale  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  le  village  de  Minnedosa.  A  cet  endroit, 
elle  tourne  presque  à  angle  droit,  et  coule  dans  une  direction  sud-occidentale  jusqu'à 
une  distance  de  moins  de  quinze  milles  de  son  embouchure  où  elle  reprend  son  cours 
original  vers  le  sud-est  et  se  jette  dans  la  rivière  Assiniboine.  Le  point  de  jonction 
avec  cette  dernière  rivière  est  à  huit  milles  à  l'ouest  de  la  cité  de  Brandon  et  presque 
directement  au  sud  de  sa  source. 

b. — BASSIN. 

Le  bassin  de  la  rivière  couvre  une  étendue  de  1,640  milles  carrés,  en  grande  partie 
montagneuse  ou  ondulée.  La  largeur  du  bassin  vers  la  source  est  d'environ  quarante- 
cinq  milles,  et  la  longueur  depuis  son  embouchure  jusqu'à  sa  source,  est  de  soixante 
milles.  Dans  la  région  qui  forme  la  partie  supérieure  du  bassin,  on  rencontre  beau- 
coup de  petits  lacs  qui  se  déchargent  dans  les  tributaires  supérieurs,  et  c'est  de  cette 
région  que  la  rivière  tire  la  plus  grande  partie  de  ses  eaux,  vu  que  dans  la  partie 
inférieure  de  la  rivière  on  ne  rencontre  que  quelques  tributaires.  Le  plus  grand  canal 
de  drainage  de  la  rivière  est  situé  à  environ  treize  milles  au  nord  du  village  de  Min- 
nedosa et  porte  le  nom  de  rivière  Rolling. 

C. — NATURE    DES    RIVES. 

Le  cours  de  la  rivière  est  partout  très  sinueux,  et,  comme  on  l'a  fait  remarquer 
plus  haut,  bien  que  la  longueur  du  bassin  depuis  la  source  jusqu'à  l'embouchure,  soit 
de  soixante  milles,  la  longueur  réelle  de  la  rivière  elle-même  est  de  cent  vingt-cinq 
milles. 

La  vallée  de  la  rivière  est  très  distincte  sur  toute  la  longueur.  La  hauteur  des 
rives  varie  entre  cent  et  trois  cents  pieds,  tandis  que  la  largeur  d'une  rive  à  l'autre 
varie  entre  mille  pieds  et  un  mille  et  quart. 

Le  sol  est  généralement  d'une  argile  sablonneuse,  et,  à  certains  endroits,  dans  les 
bas-fonds  surtout,  on  voit  de  nombreux  cailloux.  Ce  sol  recouvre  généralement  une 
couche  de  gravier  et  à  une  profondeur  d'environ  cinq  pieds  on  trouve  de  la  glaise 
bleue  presque  partout.  On  rencontre  aussi  des  accumulations  de  sable  mouvant,  mais 
assez  rarement. 

D. — LARGEUR  DE   LA   RIVIÈRE   ET   NATURE   DE    SON    LIT. 

Sur  presque  toute  sa  longueur,  la  rivière  coule  sur  un  lit  formé  de  gravier  fin  et 
de  sable,  bien  qu'en  certains  endroits  ce  lit  soit  recouvert  d'une  épaisse  couche  de 
gros  cailloux. 

La  largeur  du  lit  naturel  varie  entre  cinquante  et  quatre-vingt-dix  pieds. 

On  n'a  pas  remarqué  d'affleurements  de  rocher,  et  il  n'est  pas  probable  que  l'on 
en  rencontre  dans  la  rivière. 

E. BOIS  ET  PLANTES. 

Vers  la  source  de  la  rivière  on  a  remarqué  une  quantité  considérable  de  bois  de 
grande  valeur,  mais  à  cette  exception  près,  on  ne  trouvera  que  peu  de  bois  marchand, 
la  région  étant  bien  colonisée  et  le  sol  cultivé  sur  presque  toute  l'étendue  du  bassin. 
Les  terres  non  cultivées  sont  en  grande  partie  couvertes  de  jeunes  trembles  et  d'arbres 
rabougris. 
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Le  bassin  de  cette  rivière  est  probablement  l'un  des  premiers  qui  furent  colon 
dans  la  province.     Le  sol  est  fertile,  et  la  région  au  nord  de  ]\linnedosa  est   célèbre 
par  ses  récoltes  d'avoine,  tandis  que  dans  la  partie  méridionale,  le  blé  forme  la  plus 
grande  partie  de  la  récolte. 

F. TRANSPORT  ET  FACILITÉ  D'ACCÈS. 

La  rivière  n'est  pas  assez  large  pour  être  navigable,  sauf  pour  les  embarcations 
à  rames  et  pour  les  canots.  Sur  tout  son  parcours,  excepté  peut-être  dan-  la  partie 
la  plus  élevée  de  son  bassin,  les  chemins  sont  dans  un  bon  état,  et  de  ces  chemins  on 
a  un  accès  facile  à  la  rivière.  Sur  les  derniers  cent  milles  de  son  cours,  elle  est 
également  à  proximité  des  différentes  voies  ferrées  qui  la  traversent  à  huit  p  intfl 
différents.  Nulle  part  sur  cette  partie  de  son  cours,  la  distance  qui  sépare  la  rivière 
de  la  voie  ferrée  ne  dépasse  six  milles. 

G. — ETABLISSEMENTS. 

Tout  le  bassin  est  bien  colonisé  et  sur  le  cours  de  la  rivière,  on  rencontre  les  éta- 
blissements de  Hivers,  Gauthier,  Rapid-Oity,  Rîverdalè,   Minnedosa,   Rolling-Rivt 
Elpinstone.     De  ces  établissements  les  plus  considérâmes  et  les  plus  importante 
Minnedosa  et  Rapid-City;  le  premier   a   une   population   d'environ    mille   sept    cents 

âmes  et  le  second  d'environ  cinq  cent  cinquante. 

H. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — Les  observations  faites  à  Minnedosa  sur  la  quantité  de  pluie  tom 
pendant  une  période  de  trente-deux  ans,  donnent  une  quantité  annuelle  moyenne  de 
dix-huit  pouces. 

(b)  Jaugeage. — Le  service  hydrographique  du  Bianitoba  a  établi  une  station  «K- 
jaugeage  sur  la  rivière,  à  Riverdale,  en  janvier  dernier,  et,  depuis,  on  a  t'ait  des  études 
sur  le  débit  de  Ta  rivière  à  ses  différents  niveaux. 

Ces  études  comprennent  huit  jaugeages,  dont  les  résultats  sont  donnés  au  tabl 
n°  56. 

On  a  de  plus  recueilli  des  données  sur  la  hauteur  quotidienne  à  la  jauge,  et  on 
trouvera  ces  observations,  ainsi  que  leurs  débits  correspondants,  au  tableau  du  débit 
quotidien,  n°  57. 

I. — CRUE   ET   ÉTIAGE. 

D'après  le  tableau  n°  57,  on  verra  qu'il  y  a  entre  la  crue  des  eaux  et  l'étiage,  une 
variation  extrême  d'un  peu  plus  de  cinq  pieds.  La  période  de  la  crue  des  eaux  a  duré 
trois  semaines,  et,  en  dehors  de  cette  période,  la  variation  dans  le  niveau  de  la  rivière 
a  atteint  un  maximum  de  2.7  pieds. 

J. RELEVÉS. 

(a)  Le  Service  d'arpentage  des  terres  fédérales  a  fait  le  relevé  et  la  subdivision  de 
toutes  les  terres  qui  forment  le  bassin  de  la  rivière. 

(b)  Le  (Service  des  forces  hydrauliques  du  Manitoha  a  fait,  sous  la  direction  de 
feu  G.  H.  Burnham,  au  cours  de  Tété  dernier,  une  étude  soignée  du  cours  de  la  ri- 
vière, dans  le  but  de  localiser  les  emplacements  de  forces  hydrauliques  utilisai 

On  a  fait  des  travaux  de  localisation  depuis  FAssiniboine  jusqu'à  un  point  situé 
à  environ  quatre  milles  en  amont  de  Minnedosa,  et  des  recherches  sur  la  possibilité 
de  l'emmagasinage,  jusqu'aux  sources,  en  amont  du  village  d'Elphinstone.  l.a  carte 
ci-jointe,  planche  n°  12,  et  le  profil  de  la  rivière,  planche  n°  14.  donnent  la  situation 
de  quatre  emplacements  possibles  de  barrages,  ainsi  que  des  deux  développements  qui 
existent  déjà,  telle  qu'étudiée  par  ce  Service. 


PS» 
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S      S      «      «      « 


M  M  N 


FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MANITOBA  117 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

K . — EM  MAGASINAGE. 

Les  lacs  et  les  cours  d'eau,  ainsi  que  les  bas-fonds  et  les  marécages  situés  dans 
leurs  environs,  de  la  partie  supérieure  du  bassin,  qui  pourraient  servir  aux  fins  d'em- 
magasinage, sont  les  suivants: — 

Lac  Andy,  y  compris  le  creek  Big-Jackfish 1,000 

Lac  Jackfish 1,280 

Lacs  Bottle  et  Spruce . 1,100 

Creek  Squaw 2,500 

Lac  Clear 8,960 

Lac  Proutts 350 

Lac  Stuarts 650 

Lac  Oak 1,300 

Lac  Thomas 2,000 

Lac  Beaufort 600 

Lac  Long 1,800 

Lac  Sandy 2,500 

La  superficie  totale  propre  aux  fins  d'emmagasinage  sur  ces  lacs  est  de  24,040  acres. 
Le  volume  d'eau  emmagasiné  par  pied  sur  l'étendue  -sus-mentionnée  est  de  1,047 
billions  de  pieds  cubes. 

L. COURBE  DE  MASSE. 

D'après  des  études  de  courbe  .de  masse,  planche  n°  15,  faites  relativement  aux 
données  du  débit  recueillies  dans  le  cours  de  l'année  1913,  nous  trouvons  que  pour 
obtenir  un  débit  uniforme  de  230  pieds-seconde,  il  faudrait  établir  dans  les  lacs  situés 
vers  la  source  de  la  rivière  un  réservoir  convenablement  régularisé  d'une  capacité  de 
3.16  billions  de  pieds  cubes,  ou  d'une  profondeur  moyenne  de  3.01  sur  la  superficie 
d'emmagasinage  sus-mentionnée. 

M. FORCES  HYDRAULIQUES. 

Il  existe  une  différence  de  niveau  de  490  pieds  entre  le  niveau  des  eaux  au  con- 
fluent de  la  Petite- S askatchewan  et  de  l'Assiniboine,  et  le  niveau  à  un  point  situé  à 
quatre  milles  en  amont  du  village  de  Minnedosa. 

Sur  cette  section  de  la  rivière,  on  a  étudié  à  six  endroits  différents,  la  possibi- 
lité de  concentrer  une  partie  du  débit  naturel.  A  deux  de  ces  endroits,  on  a  fait  des 
travaux  de  développement,  et  ces  derniers,  ainsi  que  les  autres  emplacements  possibles 
et  leur  rendement  approximatif  en  chevaux-vapeur,  sont  énumérés  ci-dessous. 

Le  tableau  qui  suit,  basé  sur  les  débits  approximatifs  de  l'exercice  terminé  le  31 
octobre  1913,  donne  la  force  motrice  utilisable  à  80  pour  100  d'efficacité  ;  il  est  calculé 
sur  un  débit  minimum  de  50  pieds-seconde,  ainsi  que  sur  un  débit  régularisé  appro- 
ximatif de  230  pieds-seconde. 
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Emplacements  de  force  hydraulique. 


Brandon  Electric  Light  Co. 

Minnedosa  Power  Co 

Emplacement  de  barrage  n°  1 
2 
3 
4 


Nombre    approximatif  de  chevaux- 
vapeur  a  80  pour  100  d'efficacité. 


Colonne      ™tj!^ 
H  Van  mum, 

deau'  oOpds-sec. 


I>:t>it    régln, 
230  pds-sec. 


690 
504 
840 
945 
987 
420 


DEVELOPPEMENTS    DE    FORCE    MOTRICE. 


(a)  La  Brandon  Electric  Light  Co. 

La  Brandon  Electric  Light  Company  possède  et  exploite  une  force  hydraulique 
sur  la  rivière,  à  environ  un  demi-mille  en  aval  de  la  jonction  de  cette  dernière  avec 
la  rivière  Assiniboine. 

Cette  usine  fonctionne  pendant  tous  les  mois  d'été;  mais  en  hiver,  elle  est  fermée 
et  sert  d'usine  supplémentaire  à  l'usine  à  vapeur  de  la  Compagnie.  Ce  renversement 
de  la  coutume  générale  est  dû  au  fait  que  la  Compagnie  vend,  pendant  l'hiver,  sa  vapeur 
déduction  pour  fins  de  chauffage,  et  de  cette  manière  obtient  une  source  de  revenus 
qui  dépasse  le  coût  du  combustible  servant  à  créer  la  force  motrice. 

Ce  développement  comprend  un  barrage  en  terre  d'une  hauteur  de  25  pieds  «  t 
d'une  longueur  de  450  pieds,  avec  un  canal  de  trop-plein  en  bois  d'une  largeur  <!<■  68 
pieds. 

L'usine  génératrice  consiste  en  une  construction  en  bois  élevée  immédiatement 
en  aval  du  barrage. 

L'usine  a  été  installée  de  manière  à  fournir  un  rendement  de  400  à  <'.o<i  kilowatts 
l'.vec  une  colonne  d'eau  de  33  pieds. 

(b)  La  Minnedosa  Power  Co. 

L'emplacement  qu'a  développé  la  Minnedosa  Power  Compan  -'  situé  sur  la  ri- 
vière à  moins  d'un  demi-mille  du  village  de  Minnedosa. 

Les  travaux  furent  commencés,  sur  ce  développement,  en  janvier  1910,  et  bien 
que  l'usine  ne  fût  pas  encore  terminée,  on  commença  les  opérations  au  printem 
cette  année,  avec  une  colonne  d'eau  de  17  pieds.  On  prétend  que  cette  colonne  atteint 
24  pieds  maintenant  que  tous  les  travaux  sont  terminés.  On  a  pu  obtenir  une  telle 
colonne  d'eau  grâce  à  la  construction  d'un  barrage  en  terre  d'une  longueur  de  1,9  0 
pieds. 

Une  construction  en  bois  pour  les  générateurs  et  les  turbines  se  trouve  à  environ 
400  pieds  en  aval  du  barrage,  et  un  conduit  de  6  pieds  de  diamètre  faite  de  douvefl 
en  bois,  met  en  communication  la  prise  d'eau  et  une  turbine  d'une  capacité  d< 
chevau-vapeur.  (Voir  page  123.)  On  a  pris  des  mesures  pour  doubler  la  capacité 
de  l'usine  au  fur  et  à  mesure  que  la  demande  de  force  motrice  augmentera.  Un  canal 
de  dérivation  en  'béton,  dune  largeur  de  60  pieds,  est  situé  à  l'extrémité  du  barrage 
vis-à-vis  la  prise  d'eau. 

On  affirme  que  la  Compagnie  a  le  droit  d'élever  de  5  pieds  le  niveau  des-  eaux  du 
lac  Clear  afin  d'emmagasiner  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  répondre  aux  besoins 
de  l'susine  à  l'époque  de  l'étiage,  et,  à  la  page  123,  on  trouvera  la  reproduction  du  bar- 
rage en  bois  que  l'on  a  construit  à  cette  fin. 
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TABLEAU  N°  56. 

Débit  de  la  rivière  Petite-Saskatchewan,  à  Riverdale,  1913. 


Date. 


Jan.  24. 

Feb.  18. 

Apr.  16. 

May  8. 

July  1. 

Aug.  8. 

Sept.  11. 

Oct.  17 


Hydrographe. 


G.  Lamb 

A.  Pirie  .  ... 
S.  S.  Scovil... 
E.  Bankson .  . . 

A.  Pirie 

W.  J.  Ireland 
W.  J.  Ireland. 
C.  O.  Allen.., 


No.  de 

Lar- 

Super, de 

Vitesse 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

la  jauge. 

geur. 

la  section. 

Moyenne. 

Pds. 

Pds.  car. 

Pds.  per 

Pds. 

1374 

77 

68 

0-85 

3 

17 

1462.9 

65 

69 

0-89 

4 

33 

1469 

95 

318 

3  03 

5 

15 

1469 

94 

241 

2  55 

4 

2 

1496 

93 

225 

191 

3 

74 

1469 

87 

154 

101 

3 

18 

1469 

88 

134 

0  67 

2 

84 

1435 

81 

117 

073 

2 

88 

Débit. 


Pds-sec. 


571 

61 

966 

617 

430 

168 

89 

85 


i  Jaugeage  fait  sous  la  glace. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Petite- 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avi 

UL. 

M 

u. 

5 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Débit. 
Pds-sec. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Pds. 

Débit. 
Pds-sec. 

H'teur 

à  la          Débit, 
jauge. 

H'teur 
à  la 

jauge . 

Pds. 

4  10 
4  16 
4  36 
456 
4-48 
4  53 
4-58 
462 
4  66 

4  70 
610 
7  50 
670 
6  00 
520 

5  42 
5  31 
5  10 
571 
5  92 
5  61 
5  21 
551 
5  11 
5  90 
5  10 
5  70 
5  30 
5  20 
400 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

IVI.it. 

1 

Pds.         Pds-sec. 

Pds 



Pds. 

4  80 
4   70 
496 
4  36 
l  95 
4   13 
4  20 
1  20 
4  11 
4  10 
|  60 
4  30 
100 
4  00 

iou 

3  90 

;;   mm 

3  29 
3  19 
3  90 

3  80 

:;  97 

3  -7 

3  so 

3  90 
3  L8 

1M- 

2 

7: -4 

3 

'..«.I 

4 

.::::::: 



HM 

6 

4  4(1 

'4:10'" 

8 

9 



10 

11 

1368 
L942 

1614 

1327 

999 

1089 
1044 

1206 
1294 

1167 
1003 
1126 

R62 
1286 

958 
1204 
1040 

999 

12 
13 

"4:2Ô'" 

..'.'.'..'.'. 

" 450  ".'...'.    '.'.'.'. 

63C 

14 

15 

16 



167 

17 

167 

18 
19 

4  33 



20 

4  93 

.'."..'.'.. 

4  63      

21 

167 

22 



460 

23 



419 

24 

317 



127 

25 

■* 



26 

4  44 





4<Jb      .   ........ 

156 

27 

127 

28 

4-J7 

29 

:::::::•:•.::.:. 

127 

30 

31 

2  95 

127 

180 
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N~  57. 

Saskatchewan,  près  de  Riverdale,  Man.,  pour  1913. 


Jl 

IN. 

Juillet. 

Aoû 

T. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

H'teur 

H'teur 

^ 

à  la 

Débit, 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

o 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

1-5 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

3  77 

415 

3-80 

427 

360 

347 

3  00 

126 

2  50 

32 

1 

3 

77 

415 

3 

50 

307 

3 

40 

267 

2 

49 

31 

2 

60 

44 

2 

3 

70 

387 

3 

60 

347 

3 

40 

267 

3 

00 

126 

2 

90 

101 

3 

3 

86 

451 

3 

46 

291 

3 

44 

2S3 

2 

69 

58 

2 

28 

13 

4 

3 

80 

427 

3 

80 

427 

3 

30 

227 

2 

49 

31 

2 

90 

101 

5 

3 

20 

187 

3 

60 

347 

3 

20 

187 

2 

28 

13 

2 

80 

78 

6 

3 

50 

307 

3 

80 

427 

3 

30 

227 

2 

90 

101 

2 

80 

78 

7 

3 

85 

447 

3 

47 

295 

3 

92 

475 

2 

70 

59 

2 

90 

101 

8 

3 

60 

347 

3 

80 

427 

3 

61 

351 

2 

90 

101 

2 

47 

29 

9 

3 

95 

487 

3 

56 

331 

3 

83 

439 

2 

88 

96 

2 

90 

101 

10 

3 

10 

154 

3 

80 

427 

3 

30 

227 

2 

88 

96 

2 

(58 

56 

11 

3 

48 

299 

3 

48 

299 

3 

20 

187  * 

2 

24 

12 

2 

90 

101 

12 

3 

30 

227 

3 

70 

387 

3 

00 

126 

2 

50 

32 

2 

70 

59 

13 

3 

40 

267 

3 

48 

299 

3 

20 

187 

2 

80 

78 

2 

90 

101 

14 

2 

30 

227 

3 

90 

467 

3 

10 

154 

2 

44 

26 

2 

80 

78 

15 

3 

70 

387 

3 

29 

223 

3 

10 

154 

2 

45 

27 

2 

27 

13 

16 

3 

40 

267 

3 

80 

427 

3 

10 

154 

2 

50 

32 

2 

47 

29 

17 

3 

47 

295 

3 

90 

467 

2 

89 

99 

2 

80 

78 

2 

80 

78 

18 

3 

80 

427 

4 

00  . 

507 

3 

20 

187 

2 

80 

78 

2 

70 

59 

19 

3 

30 

227 

3 

90 

467 

3 

22 

195 

2 

45 

27 

2 

68 

56 

20 

3 

14 

167 

3 

49 

303 

3 

42 

275 

2 

50 

32 

2 

87 

94 

21 

3 

62 

355 

3 

90 

467 

y 

83 

439 

2 

83 

85 

2 

68 

56 

22 

3 

73 

399 

3 

80 

427 

3 

81 

431 

2 

90 

101 

2 

88 

96 

23 

3 

60 

347 

3 

66 

371 

3 

30 

227 

2 

80 

78 

2 

48 

30 

24 

3 

23 

199 

3 

26 

211 

3 

42 

275 

2 

80 

78 

2 

80 

78 

25 

3 

45 

287 

3 

60 

347 

3 

•10 

154 

2 

50 

32 

2 

28 

13 

26 

3 

65 

367 

3 

60 

347 

3 

00 

126 

2 

60 

44 

2 

48 

30 

27 

3 

60 

347 

3 

85 

447 

2 

89 

99 

2 

60 

44 

2 

80 

78 

28 

3 

70 

387 

3 

60 

347 

3 

00 

126 

2 

90 

101 

2 

70 

59 

29 

3 

70 

387 

3 

46 

291 

3 

40 

267 

2 

40 

22 

3 

00 

126 

30 

3  70 

387 

3  01 

126 

3 

41 

271 

31 

t?16» 


ÇI6I 


4MMP 

■Ljï  S 

UHle.  6a6kofcKev<or                      .rvsdosci   R>v4€rvQ>.- 

-  In+akc  fluide  cm4 

, ; j ___ ; ; , . . ,,„£,-      ■ ^ _ . 

Poy*er  Ho  a^e 

Rivière  Petite  Saskatchewan,  Minnedosa  Power  Co.—  Prise  d'eau  et  usine  d'énergie. 


Rivière  Petite  Saskatchewan;  lac  Clear— Côté  aval  de  la  chaussée  à 


a  son  issue. 


Relevés  de  Brandon  touchant  les  forces  hydrauliques— Rivière  Petite-Saskatcliewan 
Milling  Co.  et  réservoir.     Vue  pris»-  du  pont  de  traverse  en  amont. 


Rapid  Cit\ 


6rarsdor\*E.|ec+ric  Co   LittJ*.  ^ôesKp4 cKevy arv^River 


Brandon  Electric  Co. — Rivière  Petite- Saskatchcwan,  usine  d'énergie. 


Brandon  Electric  C<>. — Rivière  Petite-Saskatchewan— Vue  en  amont  de  l'usine  d'énergie. 


Relevés  de  Brandon  touchant  les  forces  hydrauliques— Rivière  Petite-Saskatchewan— Vue  en 
aval  dans  la  direction  du  pont  P.-C.  à  Ri  vers. 
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CHAPITRE  V. 

RIVIERES  DE  LA  PARTIE  OUEST  CENTRALE  DU  MANITOBA. 

Rivière   Vallée. 

a. — SITUATION. 

La  rivière  Vallée,  ainsi  appelée  parce  qu'elle  coule  dans  la  vallée  située  entre  les 
monts  Riding  et  Duck,  prend  naissance  dans  la  réserve  forestière  du  Mont-Duck,  et 
se  jette  dans  le  lac  Dauphin.     (Voir  planche  n°  16.) 

B. — BASSIN. 

On  dit  que  la  rivière  prend  sa  source  dans  le  lac  Singosh,  lac  situé  dans  la  partie 
septentrionale  des  montagnes  Duck.  De  ce  lac,  la  rivière  coule  dans  une  direction 
sud-occidentale  jusqu'au  lac  East-Angling  dans  lequel  se  jettent  du  côté  nord  les  tri- 
butaires qui  déchargent  les  lacs  Laurie  et  West-Angling.  Depuis  le  lac  East-Angling, 
la  rivière  coule  dans  une  direction  sud  sur  une  distance  d'environ  16  milles,  puis 
tourne  vers  l'est  et  suit  cette  direction  jusqu'à  ce  qu'elle  se  jette  dans  le  lac  Dauphin. 
Près  de  la  courbe  vers  l'est,  le  creek  Short,  qui  prend  sa  source  dans  la  réserve  fores- 
tière des  montagnes  Riding  et  qui  décharge  plusieurs  petits  lacs,  se  jette  dans  la 
rivière  Vallée,  du  côté  ouest.  Plus  bas,  les  cours  d'eau  qui  se  jettent  dans  la  rivière, 
viennent  du  nord;  le  plus  considérable  de  ces  tributaires  est  la  rivière  Drifting  qui 
se  jette  dans  la  rivière  Vallée  à  environ  trois  milles  à  l'ouest  de  la  station  du  chemin 
de  fer  Canadian-JSTorthern  de  Rivière-Vallée. 

C. NATURE    DU    LIT    ET    DES    RIVES. 

En  aval  de  la  réserve  forestière  des  montagnes  Duck,  la  rivière  coule  dans  la  vallée 
située  entre  les  montagnes  Duck  et  Riding;  la  hauteur  des  rives  varie  entre  15  et  85 
pieds,  tandis  que  la  largeur  du  lit  varie  entre  700'  et  2,000  pieds,  atteignant  en  cer- 
tains endroits  3,000  pieds.  Au  niveau  normal  de  l'été,  la  largeur  de  la  rivière  varie 
entre  100  et  200  pieds;  les  rives  sont  formées  de  glaise  jaune  recouvrant  un  lit  de 
gravier  et  de  cailloux.  Des  recherches  faites  à  plusieurs  endroits  sur  la  partie  de  la 
rivière  située  entre  les  plateaux  Gilbert  et  la  station  de  Rivière-Vallée,  ont  démontré 
que  l'épaisseur  de  la  glaise,  qui  recouvre  la  couche  de  gravier,  varie  entre  6  et  30 
pieds.    Le  lit  de  la  rivière  est  formée  de  gravier  mêlé  de  cailloux. 

D, — BOIS    ET    PLANTES. 

Dans  la  partie  supérieure  du  bassin,  on  trouve  une  quantité  considérable  de  bois 
de  grande  valeur,  comprenant  l'épinette,  le  pin  gris  et  le  tremble.  Plus  bas,  la  vallée 
et  les  rives  de  la  rivière  sont  recouvertes  de  chênes  rabougris,  de  trembles  et  de  brous- 
sailles. On  a  fait  peu  de  défrichement  dans  les  environs  immédiats  de  la  rivière, 
mais  plus  loin,  dans  la  contrée  adjacente,  on  cultive  les  graminées  et  on  fait  de  l'agri- 
culture mixte  sur  une  grande  échelle. 

E. — CRUE   ET  HTIAGE. 

La  crue  des  eaux  se  produit  au  commencement  du  printemps,  en  avril  ;  cepen- 
dant, le  niveau  de  la  rivière  est  sujet  à  d'extrêmes  variations  pendant  la  saison  d'été; 
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les  fortes  pluies  dans  les  régions  supérieures  de  la  rivière  inondent  les  vallées  infé- 
rieures.    L'étiage  se  produit  pendant  les  mois  d'automne  et  d'hiver. 


F. TRANSPORT  ET    FACILITE   D  ACCES. 

A  cause  des  bancs  de  sable  et  des  rapides,  la  rivière  n'est  pas  navigable,  sauf  j 
les  embarcations  à  rames  et  pour  les  canots.     On  a  accès  à  la  rivière  par  les  nombreux 
chemins  de  townships;  la  voie  ferrée  du  Canadian-Xorthern  traverse  aussi  la  rivière 
à  Rivière-Vallée,  à  Grandview  et  à  Stravel;  entre  ces  traverses  la  distance  qui  sépare 
la  rivière  de  la  voie  ferrée  ne  dépasse  pas  cinq  milles. 


G. — ETABLISSEMENTS. 

La  région  de  la  rivière  Vallée  est  peuplée  de  cultivateurs,  tandis  que  plus:. 
villages  prospères  sont  situés  dans  le  voisinage  immédiat,  tel  ceux  de  Gilbert-Plains 
de  Grandview  et  de  Rivière-Vallée.     La  ville  de  Dauphin,  qui  es1  le  centre  de  cette 
région  agricole,  est  située  à  environ  6  milles  au  sud  du  point  le  plu?  rapproché  de  la 
rivière. 

II. — RELEVÉ  DE   LA   RIVIERE. 

En  dehors  des  limites  des  réserves  forestières,  ton-  Les  townships  ont  été  arpen- 
tés.    Le  Service  Géologique  du  Canada  a  fait,  en  1887,  un  reL  iriquc  de  la  ri- 
vière, depuis  le  lac  Dauphin  jusqu'au  lac  Angling.   En  octobre  1912,  le  S<  rvic<    Hydro- 
graphique du  Manitoba  a  établi  une  station  de  jaugeage  au  pont  de  la  voie  ferrée  d 
Canadian-lSTorthern  près  du  bureau  de  poste  de  Rivière-Vallée.     Dans  le  cours  de  l'été 
suivant  le  Service  des  Forces  Hydrauliques  du  Manitoba  a  fait  une  reconnais* 
les  possibilités  de  forces  hydrauliques  de  cette  section  de  la  rivière  depuis  Gilbert- 
Plains  jusqu'à  un  point  situé  à  quatre  milles  environ  en  aval  du  bureau  de  poste  de 
Rivière-Vallée;  ces  recherches  ont  été  faites»  à  la  demande  de  la  Division  des  Forces 
Hydrauliques  du  ministère  de  l'Intérieur.     Dans  le  cours  de  l'automne  de  la   i 
année,  M.  D.  B.  Gow,  qui  déjà  avait  eu  la  direction  de  l'équipe  de  campagne  cl 
de  préparer  le  relevé  des  forces  hydrauliques,  a  fait  une  enquête  préliminaire  Bur  If- 
possibilités  d'établir  un  réservoir  dans  la  région  supérieure  du  bassin  de  la  rivu 

L, — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluies. — On  ne  peut  obtenir,  pour  une  période  suffisamment  longue,  d<  - 
vations  sur  la  quantité  de  pluie  tombée  sur  l'étendue  de  ce  bassin.     Des  observations 
faites  à  Minnedosa,  village  situé  au  sud-est  du  bassin  de  la  Rivière- Vallée,  et  qui  se 
trouve  en  grande  partie  dans  les  mêmes  conditions  physiques,  montrent  que  la  quan- 
tité annuelle  moyenne  est  de  18  pouces,  pour  une  période  de  32  ans. 

{b)  Jaugeage. — L'an  dernier,  le  service  hydrographique  du  Manitoba  a  tait  le 
jaugeage  de  la  rivière  au  pont  du  chemin  de  fer  Canadian-Northern,  près  du  bureau 
de  poste  de  Rivière- Vallée  ;  les  résultats  de  ce  travail  sont  donnés  au  tableau  î. 
Le  débit  quotidien  approximatif  pour  l'exercice  terminé  le  31  octobre  191.*».  tel  que 
donné  par  les  tableaux  nos  59  et  60,  indique  qu'il  se  produit  un  débit  minimum  d 
pieds-seconde  en  janvier,  en  février  et  en  mars.  Le  débit  maximum  observé  au  com- 
mencement du  printemps  était  de  2,760  pieds-seconde,  mais  pendant  le  mois  de  juillet, 
à  la  suite  de  pluies  exceptionnellement  fortes,  la  rivière  déborda  et  atteignit  un  débit 
maximum  de  quelque  3,500  pieds-seconde. 
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Vairey  R/ver 

McPherSon  Dàm*çttë. 

,  F?çacb  â 

homard  below  D.L 

Jufy  29^J9Î3 

La  rivière  Vallée.     Emplacement  du  barrage  McPherson,  le  29  juillet  1913. 


La  rivière  Vallée,  à  la  décharge  du  lac  East-^ngling. 
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On  ne  peut  se  procurer  de  renseignements  précis  sur  tous  les  lacs  situés  dans  la 
région  supérieure  de  ce  bassin.  D'après  une  étude  soignée  des  lacs  Angling,  on  pour- 
rait obtenir  un  emmagasinage  de  5  pieds  dans  le  lac  North- Angling,  et  de  3  pieds  dans 
le  lac  East- Angling,  ce  dernier  lac  formant  un  réservoir  collecteur  de  la  plus,  grande 
partie  du  bassin  supérieur.  Quant  au  premier  de  ces  lacs;  la  forme  topographique 
de  ses  bords  et  de  sa  décharge  permettrait  un  emmagasinage  plus  considérable,  mais 
la  hauteur  donnée  a  été  jugée  suffisante  pour  fournir  le  débit  nécessaire.  Bien  qu'on 
n'ait  pas  encore  fait  de  recherches  sur  le  lac  Singoosh,  ce  dernier  lac  présente  les 
mêmes  aspects,  et  on  affirme  dans  les  environs  qu'on  peut  élever  son  niveau  de  10 
pieds.  Bien  qu'on  puisse  emmagasiner!  l'eau  dans  d'autres  petits  lacs,  le  tableau  sui- 
vant donne  un  aperçu  de  ce  que  l'on  peut  emmagasiner  dans  les  trois  lacs  sus-men- 
tionnés  : — 


Lac. 


East- Angling, . 
North-  Angling. 
Singoosh     . 


Total 


Superficie  en 
acres. 


288 

230 

2,880 


Hauteur  de 
l'emmaga- 
sinage en 
pieds. 


Emmagasinage 

en 

pieds  cubes. 


37,700,000 

50,100,000 

376,500,000 

464,300,000 


D'après  l'étude  de  la  courbe  de  masse  du  ruissellement  de  la  Bivière-Vallée  pour 
l'exercice  terminé  le  31  octobre  1913,  on  a  calculé  qu'on  pouvait  porter,  en  se  servant  de 
l'eau  emmagasinée,  le  débit  minimum  de  la  rivière,  pendant  les  mois  d'hiver,  de  20 
pieds-seconde,  tel  que  trouvé  en  1913,  à  60  pieds-seconde. 


K. FORCES  HYDRAULIQUES. 

Le  tableau  suivant  donne  approximativement  la  quantité  de  force  hydraulique 
utilisable  aux  quatre  emplacements  de  force  hydraulique  situés  sur  la  partie  de  la 
rivière  qui  a  fait  l'objet  d'une  étude,  comme  l'indique  le  profil,  planche  n°  17. 

On  a  calculé,  sous  trois  titres  différents,  la  quantité  approximative  de  force  mo- 
trice sur  une  base  d'efficacité  de  80  pour  100  : — 

(1)  Sur  un  débit  minimum  de  20  pieds-seconde  tel  qu'observé  pendant  l'hiver  de 
1912-13. 

(2)  Sur  un  débit  régularisé  de  60  pieds-seconde,  vu  qu'on  a  calculé  que,  par  la 
régulation,  on  pourrait  porter  le  débit  minimum  à  ce  volume. 

(3)  Sur  un  débit  de  100  pieds-seconde,  ce  dernier  chiffre  étant  le  minimum  de 
débit  mensuel  moyen  pour  une  période  de  six  mois,  d'avril  à  septembre  inclusivement, 
et  conséquemment  cette  évaluation  de  force  motrice  sous  ce  titre  ne  s'applique  qu'à 
cette  période. 

Toutes  ces  estimations  de  force  motrice  sont  basées  sur  les  données  du  débit  pour 
l'exercice  terminé  le  31  octobre  1913,  et  comme  ces  observations  ne  couvrent  pas  une 
période  étendue,  les  estimations  sur  le  débit  sont  sujettes  à  revision  : — 
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Nombre  approximatif  de  chevaux-vapkcb 

calculé  à  80  pour  100  d'efficacité. 


Emplacement  de  force  hydraulique. 

Colonne 

d'eau. 

Débit 
minimum . 

Débit  réglé. 

Débit  mensuel 

min.,  0  mois., 
avril-sepi. 

N°  1 

N°  2 

19 
19 
5u 
52 

34 

31 

101 

94 

102 
102 
303 

282 

m 

172 

N°  3 

504 

N°  4  

468 

263 

789 

1,316 

TABLEAU   X°  58. 
Débit  de  la  Rivière- Vallée,  à  Rivière- Vallée,  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
compteur. 

Largeur. 

Superf.  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

de  la 
jauge. 

Débit. 

1912. 

25  oct    .... 

1913. 
13  février. . . 

W.  G.  Worden   

A.  Pirie 

1196 

1402 
1186 
1186 

1180 
1409 
1180 
1496 
1496 
1196 
1409 
1409 
1435 

Pds. 
57 

4:. 

157 

157 

154 

50 

54 

193 

144 

53 

00 

52 

51 

Pds   car. 
157  2 

80  0 
608  6 
608  1 
585  6 
140  8 
126  9 
777  9 
525  4 
128  o 

102  7 
98  s 
84'8 

Pdg.  par 

•_>   ,,;. 

0  25 

3  78 

4  1" 

371 

2  01 
1*48 

3  96 

4  11 

1  68 

2  -o; 
109 
082 

P 

o 

2 

6 

2 

Q 

5 

•_> 
•> 

ï 
1 

la. 

94 

60 
17 

17 

13 

4i» 
96 

4o 

v,l 

62 

Pds 

14  avril . . 

14       M        ... 

14     h      .... 

• ,••• 

2244 

0  juin 

17     ..     

7  juillet  .  .  . 

11     

14  août .    . 

E.    Bankson     

G.  Ebner 

A.  Pirie 

G   Ebner.!. 

2103 
2150 

22    n       .... 

17  sept 

14  oct  . 

W.  J.  Ireland 

107 

C.  O.  Allen 

DOC 
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TABLEAU   K°  59. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  Rivière-Vallée,  à  Rivière- Vallée,  1912. 


Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2  

Pds. 

Pds-sec. 

Pd 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

s. 

59 
54 
50 
61 
66 
64 
54 
50 
47 
36 
41 
51 
47 
41 
34 
28 
18 
14 
L4 
17 
32 
38 
33 
26 
23 
19 
09 
13 
12 
09 

Pds-sec. 

3 

4 

5 

G 

7 

8 ••'.. 

9 

10  

11                                        

12            

13 

14 

15  .     

16 

17 

18 

19. 

20 

21  

22 

23 

24 

25 

2  94 
293 

2'88 
279 
2-72 
269 
2-67 

371 
367 
347 

307 

286 
277 
271 

27 

28 

29 

30 

31 
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TABLEAU  N°  60. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien-  de  la 


FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

M 

.AI. 

Juin. 

o 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-.sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 


Pds. 
3  91 

Pds-sec. 

906 
786 
804 
762 
786 
726 
9"8 
978 
996 
918 
924 
P40 
636 
756 
786 
786 
801 
678 
B9J 
720 
660 
253 
197 
172 
177 
172 
172 
172 
172 
172 
17i' 

Pds. 

231 
2  31 

2  31 

3  45 
2  81 
2  93 
2  83 
2  24 
•_'  24 

2  24 

3  04 
2  93 
2  -l 
2  73 
2  51 
2  51 
243 

2  33 
2*30 
2  24 

2  20 

2  1S 
2  73 
2  71 
2  50 

Pds-sec. 

172 

2 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
g 
•> 

2 
2 

•  > 

! 

91 

71 
74 
67 
71 
61 
03 
03 
06 
93 
94 
80 
46 
66 
71 
71 
74 
53 
89 
60 
50 
61 
41 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

172 

3 

354 

5  32 

6  02 

6  30 
614 
541 
4' 52 

4  44 
5-77 

5  57 

7  00 

6  01 
5  91 
5  67 
5  71 

172 

4 

5 

319 

6 

7 



261 

327 

8 

1,806 

1,272 

1,224 

2,010 

1,S90 

2,760 

2,160 

2,100 

1,950 

1,980 

1,812 

1,920 

1.860 

1,746 

1,668 

1,602 

1,386 

1,146 

906 

666 

415 

918 

846 

158 

9 
10 

158 
158 

11 
12 

411 

13 

260 

319 

14 

2  61 

289 

15 

223 

16 

17 

201 

18 

5  42 

■J\\ 

V) 



561 

178 

20 

2  61 

5  51 
531 

170 

21 

2  61 

158 

22 
23 
24 

518 
507 
471 
4  31 
3  91 
3  51 
3  11 
393 
381 

150 
146 

25 

26 

27 

"2:62 

"2  éi" 

220 

28 

29 

274 

30 

31 
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N°  60. 

Rivière-Vallée,  à  Rivière-Vallée,  pour  1913. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

OCTOBKE. 

Hauteur  à 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit, 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

ce 

i. 

3 

la  jauge. 

Ha 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

Pds.-sec 

274 

294 

311 

445 

205 

123 

155 

6( 

î          1 

3 

01 

399 

3 

21 

495 

1-88 

100 

1 

54 

61 

)          2 

3 

11 

335 

2 

91 

359 

189 

101 

1 

54 

6; 

)          3 

4 

91 

1,506 

2 

91 

359 

189 

101 

1 

52 

6.' 

î          4 

8 

19 

3,480 

2 

71 

283 

1-87 

99 

1 

50 

6i 

>         5 

7 

87 

3,270 

2 

91 

359 

267 

271 

1 

52 

6: 

}         6 

7 

40 

3,000 

2 

81 

319 

2  42 

199 

1 

50 

6: 

l         7 

6 

21 

2,280 

2 

76 

298 

2-27 

164 

1 

49 

6J 

L         8 

5 

61 

1,920 

2 

61 

253 

220 

150 

1 

47 

51 

)         9 

5 

51 

1,860 

2 

51 

223 

212 

134 

1 

54 

61 

)        10 

5 

95 

2,130 

2 

41 

197 

2-08 

126 

1 

58 

& 

i       11 

6 

61 

2,520 

2 

36 

182 

1-91 

105 

1 

55 

6( 

>        12 

8 

31 

3,540 

2 

31 

172 

111 

38 

1 

60 

7( 

)       13 

8 

20 

3,480 

2 

22 

154 

190 

104 

1 

62 

7i 

!       14 

2,500 

2 

22 

154 

190 

104 

1 

69 

7i 

)       15 

"5 

7l' 

1,980 

2 

22 

154 

1-84 

96 

1 

63 

7.' 

5       16 

5 

31 

1,746 

2 

30 

170 

180 

92 

1 

63 

7.' 

5       17 

4 

81 

1,446 

2 

21 

152 

179 

89 

1 

63 

7: 

5       18 

4 

41 

1,206 

3 

11 

445 

176 

86 

1 

68 

7* 

]       19 

4 

41 

1,026 

3 

06 

419 

1-71 

81 

1 

63 

71 

5       20 

3 

81 

846 

3 

01 

399 

1  60 

70 

1 

60 

7( 

)       21 

3 

56 

696 

2 

99 

391 

155 

66 

1 

71 

81 

L       22 

3 

31 

550 

2 

82 

323 

151 

63 

1 

69 

71 

)       23 

2 

01 
81 
61 

399 
319 
253 

2 

2 
2 

70 
60 
50 

280 

250 

•         220 

160 
1  59 
158 

70 
69 
68 

..    24 

2 

..    25 

2 

..    26 

2 

41 
21 
01 
81 
61 

197 

152 

119 

93 

71 

2 
1 
2 
2 
2 

20 
15 
43 
22 
15 

150 
40 
201 
154 
137 

159 
159 

160 

J/60 

69 
69 
70 
70 

27 

2 

.      28 

1 

..    29 

..    30 

1 

..    31 
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RIVIERE  MOUSSEUSE. 

A. — SITUATION. 

La  rivière  Mousseuse,  qui  prend  sa  source  dans  le  lac  Dauphin,  et  qui  a  une  lon- 
gueur d'environ  21  milles,  se  jette  à  l'extrémité  méridionale  du  lac  Winnipegosis. 

B. — DIRECTION   GÉNÉRALE. 

Prenant  naissance  à  l'extrémité  nord  du  lac  Dauphin,  la  rivière  coule  dans  une 
direction  occidentale  sur  une  distance  de  deux  milles.  Elle  tourne  ensuite  dans  une 
direction  septentrionale,  pour  suivre  cette  direction  jusqu'à   son  embouchure. 

C. — BASSIN. 

A  l'exception  des  rivières  Fork  et  Fishing,  qui  se  jettent  dans  la  rivière  Mous- 
seuse sur  le  côté  ouest,  les  eaux  du  bassin  sont  recueillies  par  le  lac  Dauphin.  Les 
rivières  Vallée,  La-Tortue,  Ochre,  Wilson  et  Vermillon  se  jettent  dan-  ce  Lac.  Ces 
rivières  qui  prennent  leurs  sources  dans  les  nombreux  petits  lacs  et  dans  les  niuskegs 
des  montagnes  Riding  et  Duck,  coulent  jusqu'au  lac  dans  une  direction  généralement 
orientale.  La  partie  supérieure  du  bassin  située  dans  les  montagnes  est  formée  d'un* 
région  montagneuse  ou  ondulée,  bien  boisée,  tandis  que  la  partie  inférieure  et  la  plus 
grande  partie  du  bassin  est  une  prairie  ondulée,  couverte  de  saules  en  plu-i.  mn 
endroits.  Dans  cette  partie  de  la  prairie,  qui  est  très  fertile,  on  ^occupe  beaucoup 
de  la  culture  des  graminées  et  de  culture  mixte. 

D. — NATURE    DES    RI  VI. s. 

La  crue  des  eaux  se  produit  en  avril  et  au  commencement  «le  mai.  au  moment  de 
pieds,  et  sont  composées  d'argile  bleue  ou  jaune,  recouvrant  un  lit  de  gravier  fin.  A 
environ  1\  mille  en  amont  du  lac  Winnipegosis,  un  affleurement  de  pierre  calcaire 

traverse  le  lit  de  la  rivière.  A  cet  endroit,  le  long  de  la  rive  gauche,  sur  une  distance 
de  100  pieds,  un  rocher  vertical  s'élève  à  une  hauteur  d'environ  »>  pieds  au-dessus  du 
niveau  normal  de  la  rivière.  En  aval  de  cet  affleurement,  dans  le  voisinage  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière,  les  rives  deviennent  basses  et  marécageuses.  A  divers  endroits, 
sur  le  cours  de  la  rivière,  on  a  déposé  le  long  du  rivage  des  matériaux  dragués  du 
lit  de  la  rivière,  formant  ainsi  une  rive  irrégulière. 

E. — LARGEUR    DE    LA    RIVIERE    ET    NATURE    DU    LIT. 

La  largeur  de  la  rivière  Mousseuse  varie  entre  120  et  200  pieds:  la  largeur  moyenne 
est  de  160  pieds.  Le  lit  est  formé  de  sable  et  de  gravier,  avec  de  nombreux  cailloux 
en  certains  endroits.  On  a  amélioré  le  chenal  en  le  draguant  et  en  enlevant  des  cail- 
loux, faisant  pratiquement  disparaître  tous  les  rapides.  A  cause  des  bancs  de  sable, 
l'eau  est  très  peu  profonde  à  la  sortie  de  la  rivière  du  lac  Dauphin  ainsi  qu1 
embouchure,  près  du  lac  Winnipegosis. 

F. — BOIS     ET     PLANTES. 

A  l'ouest  de  la  rivière  Mousseuse,  la   contrée  est  bien  colonisée,  et   des  champs 
fertiles  qui  bordent  la  rivière  produisent  du  blé,  de  l'avoine,  de  l'orge  et  des  racines. 
A  l'est  de  la  rivière,  l'agriculture  n'est  pas  aussi  développée,  la  plus  grande  par- 
terrain  étant  recouverte  de  saules  et  de  trembles. 
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G. CRUE   ET   ÉTIAGE. 

La  crue  des  eaux  se  produit  en  avril  et  au  commencement  de  mai,  au  moment  de 
l'arrivée  du  printemps.  Plus  tard,  de  fortes  pluies,  tombant  dans  la  partie  supérieure 
du  bassin,  produisent  également  la  crue  des  eaux.  On  rapporte  qu'en  1902  une  crue 
extrême  des  eaux  se  produisit  et  ces  dernières  s'élevèrent  d'environ  6  pieds  au-dessus 
du  niveau  normal  de  la  rivière.  En  juillet  1913,  l'eau  s'éleva  de  nouveau,  à  la  suite 
de  fortes  pluies  prolongées,  mais  il  s'en  ait  fallu  de  quatre  pieds  qu'elle  atteignît  le 
niveau  extrême  de  1902.     L'étiage  se  produit  généralement  en  février. 

H. ÉTAT    DES    GLACES. 

Dans  le  voisinage,  on  affirme  que  sur  les  trois  premiers  milles  en  aval  du  lac 
Dauphin,  la  rivière  ne  gèle  pas  pendant  l'hiver,  mais  plus  bas  elle  se  couvre  d'une 
couche  de  glace  qui  atteint  une  épaisseur  de  deux  pieds  et  plus  en  certains  endroits. 
On  rapporte  de  plus  que  depuis  qu'on  a  amélioré  le  chenal  de  la  rivière,  la  débâcle  se 
fait  au  printemps  sans  qu'il  se  forme  d'amoncellements  de  glaces. 

I. FACILITÉS    D'ACCÈS    ET    NAVIGATION. 

Winnipigosis,  tête  de  ligne  de  l'embranchement  Winnipigosis  du  chemin  de  fer 
Canadian-JSorthern,  est  situé  à  l'embouchure  de  la  rivière.  Au  sud  de  cette  ville, 
jusqu'à  la  rivière  Fork,  une  distance  de  14  milles,  la  voie  ferrée  n'est  nulle  part 
située  à  plus  de  lh  mille  de  la  rivière.  De  nombreux  chemins  donnent  accès  à  quelque 
six  ponts  jetés  sur  la  rivière  à  différents  endroits.  Le  cours  d'eau  est  navigable  pour 
les  petites  embarcations,  mais  ne  sert  pas  actuellement  au  transport. 

J. ÉTABLISSEMENTS. 

Comme  on  l'a  rapporté  plus  haut,  la  région  adjacente  forme  un  district  agricole 
bien  peuplé.  Le  village  de  Winnipigosis,  qui  a  une  population  de  quelque  six  cents 
âmes,  est  situé  à  l'embouchure  de  la  rivière,  tandis  que  celui  de  Dauphin,  qui  est  le 
centre  du  district,  en  est  distant  de  quelque  40  milles. 

K. RELEVÉS. 

Le  service  géologique  du  Canada  a  fait,  en  1889,  une  reconnaissance  géologique 
de  la  rivière  et  de  la  région  tributaire.  Le  service  d'arpentage  des  terres  fédérales  a 
fait,  de  1887  à  1898,  la  subdivision  de  la  région  qui  fut  ouverte  à  la  colonisation. 
Dans  le  but  d'abaisser  le  niveau  du  lac  Dauphin,  en  draguant  le  chenal  de  la  rivière, 
le,  ministère  des  Travaux  publics  fit  le  relevé  de  la  rivière  en  1908,  et,  dans  le  cours 
des  quatre  années  suivantes,  on  procéda  au  dragage  de  la  rivière.  En  1905,  D.  A. 
Keizer,  I.C.,  fit  le  relevé  d'un  emplacement  possible  de  force  hydraulique,  situé  à  un 
demi-mille  en  amont  de  Winnipigosis,  sur  lequel  il  fit  rapport.  Dans  le  cours  de  l'été 
de  1913,  une  équipe  de  campagne,  du  service  des  forces  hydrauliques  du  Manitoba, 
fit  une  reconnaissance  sur  les  possibilités  de  développement  de  forces  hydrauliques 
sur  la  rivière. 

L. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Précipitation. — Bien  que  nous  n'ayons  pas  de  données  sur  la  précipitation 
dans  ce  district  pour  une  période  suffisamment  longue,  on  estime  que  la  quantité 
moyenne  d'eau  qui  tombe  annuellement  est  d'environ  18  pouces,  si  on  se  base  sur  les 
observations  faites  dans  les  bassins  avoisinants  qui  sont  pratiquement  soumis  aux 
mêmes  conditions  physiques. 

(b)  Débit. — Le  14  juillet  1913,  on  a  établi  sur  la  rivière  une  station  de  jaugeage, 
à    un  demi-mille  en  a  vol  du  confluent  de  la  rivière  Eishing.    On  trouvera  aux  tableaux 
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nos  61  et  62,,  les  résultats  des  jaugeages  faits  à  cet  endroit,  ainsi  que  les  estimations 
du  débit  quotidien  depuis  le  14  juillet  1913. 

M. — POSSIBILITÉS   D'EMMAGASINAGE. 

Le  lac  Dauphin,  qui  a  une  superficie  de  196  milles  carrés,  est  pratiquement  le 
bassin  collecteur  de  toutes  les  eaux  de  la  rivière  Mousseuse.  Des  recherches  prélimi- 
naires indiquent  qu'il  serait  possible  d'élever  de  trois  pieds  le  niveau  de  ce  lac.  Il 
faudrait  en  même  temps  tenir  compte  de  l'effet  d'un  tel  emmagasinage  sur  certains 
terrains  peu  élevés  qui  bordent  le  lac.  Dans  le  cours  des  dernières  années,  on  a  dra- 
gué et  amélioré  le  chenal  de  la  rivière,  dans  le  but  d'abaisser  le  niveau  du  lac  Dauphin, 
et  de  faciliter  davantage  l'égouttement  de  ces  terres  basses.  Bien  que  ce  rapport  ne 
traite  pas  des  effets  du  drainage  qu'il  est  possible  d'effectuer,  le  tableau  suivant  «! 
sous  les  titres  qui  suivent,  une  estimation  du  débit  que  peut  fournir  l'emmagasinage 
de  l'eau  sur  ce  lac:  (a)  Capacité  du  réservoir  par  pied  d'eau  emmagasinée;  (b) 
débit  que  peut  fournir  l'emmagasinage  pour  une  période  de  six  mois;  (c)  débit  que 
peut  fournir  l'emmagasinage  pour  une  période  d'un  an  : — 


Hauteur  de 

Eau  emmagasinée 
en  millions  de  pieds  cubes. 

DÉBIT   EN    PIEDS  COBB8    l'A  H   SECONDS. 

l'eau  emmagasinée. 

Période  de  6  mois. 

1  an. 

1  pied 

2  pieds 

(a) 

5464 

10928 

346 
692 

(c) 
173 

N. — POSSIBILITES  DE  FORCES  HYDRAULIQUES. 

Bien  que  les  observations  sur  le  débit  de  cette  rivière  ne  couvrent  pas  actuelle- 
menta  une  période  suffisamment  longue  pour  déterminer  le  minimum  de  débit,  on 
estime  que  celui-ci  est  d'environ  500  pieds-seconde;  cette  estimation  est  basée  sur  les 
résultats  des  jaugeages  faits  au  cours  de  l'hiver  de  1911-12  par  le  minis  -  Tra- 

vaux publics,  à  un  point  situé  à  un  mille  environ  en  amont  de  la  section  de  jaugeage 
du  service  hydrographique  du  Manitoba.  Faisant  usage  de  ce  chiffre,  qui  est  sujet  à 
vérification  ou  à  revision  sur  observations  subséquentes,  le  tableau  suivant  donne 
approximativement  le  nombre  de  chevaux-vapeur  utilisables  à  deux  emplacements 
possibles  de  forces  hydrauliques,  comme  on  le  verra  sur  le  profil  de  la  planche  n°  18. 
Dans  les  résultats,  tels  que  donnés,  on  a  basé  le  rendement  en  force  motrice  sur  une 
efficacité  de  turbine  de  80  pour  100.  On  ne  donne  pas  l'estimation  de  la  force  motrice 
additionnelle  que  fournirait  la  régularisation  du  débit  de  la  rivière,  bien  que  cette 
régularisation  augmentât  de  beaucoup  les  possibilités  des  développements  de  force 
motrice  : — 


Emplacements  de  forces 
hydrauliques. 

Colonne  d'eau. 

Nombre  approx.  de  chevaux-vapeur,  base  sur  une  efficacité  de 
de  80  p.  100  et  sur  un  débit  minim.  de  500  pieds-seconde. 

No.  1 

10 
10 

455 

No.  2 

455 

Total,  chevaux  vapeur. 

910 

La  rivière  Mousseuse.     Décharge  du  lac  Dauphin. 


La  rivière  Mousseuse.      Pont  de  Winnipijrosis. 
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Date. 


14  juillet  .  , . 

11  août 

19    „     :.... 
23    „     ... 
11  novembre. 


Hydrographe. 


A.  Pirie 

D.  B.  Gow.  .. 
D.  B.  Gow.  . . 
W.  J.  Ireland. 
C  O.  Allen... 


No.  du 
compteur. 


Larj 


14% 
1187 
1187 
1469 
1374 


Pieds 


1315 
128  0 
140-0 
115-8 
1U3 


Superficie 

de  la 

section. 


Pds.  car. 

5916 
485  0 
651-0 
452  3 
229 


Vitesse 
moyenne. 


Pds.  p.  sec 

2-SO 
2-64 
1-83 
254 
2-31 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds 

3 
3 
2 
2 

1 


■60 
■83 
•63 
■68 
■59 


Débit. 


Pds 


1658-1 
1280  4 
1191-3* 
11513 
666 


Jaugeage  fait  à  deux  milles  en  aval  de  la  section  régulière. 


TABLEAU  N°  62. 


Hauteur  à  1 


a. jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Mousseuse,  près  de  Rivière- 
Fishing,  pour  1913. 


Jeu 

LKT. 

Débit. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la  jauge. 

Débit, 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

o 

à  la  jauge. 



Pds. -bec. 

Pieds. 

Pds. -sec. 

Pieds. 

Pieds. 

Pds. -sec. 

Pieds 

Pds. -sec. 

1 

320 

1435 

255 

1105 

2-05 

868 

2 

3  20 

320 
3-30 
3  10 
310 
300 
2  90 
2  90 
2-50 
2  50 
2  50 

1435 
1435 
1490 
1380 
1380 
1330 
1280 
1280 
1080 
1080 
1080 

2  53 
2  50 
250 
250 
251 
2  50 
250 
2  30 
2  20 
220 
2-21 

1695 

1080 

1080 

1080 

1085 

1080 

1080 

980 

935 

935 

940 

2  05 
203 
1-87 
1-90 
190 
1-85 
1-85 
1-86 
130 
1-60 
165 

868 

3 

859 

4 

788 

5 

800 

6 

800 

7 

780 

8 

780 

9 

784 

10 

560 

11 

680 

12 

700 

13 

250 
2 'M) 

1080 
1230 

2  23 

2-20 

949 
935 

164 
159 

6% 

14 

3-7«> 

1710 

676 

15 

3-60 

1655 

2  70 

1180 

220 

935 

1-63 

H92 

16 

3-60 

1655 

2 '70 

1180 

2  19 

931 

1-63 

692 

17 

350 

1600 

2.67 

1165 

2  10 

890 

170 

720 

18 

350 

1600 

266 

1160 

2  15 

913 

170 

720 

19 

3  50 

1600 

2-68 

1170 

0-63 

329 

1  70 

720 

20 

34(1 

1545 

2  67 

1165 

115 

498 

170 

720 

21 

3  40 

1545 

2  66 

1160 

190 

800 

165 

700 

22 

330 

1490 

267 

1165 

200 

845 

170 

720 

23 

3  30 

14^0 

267 

1165 

2'20 

935 

1  70 

720 

24 

3.30 

1490 

2-65 

1155 

2  20 

935 

170 

720 

25 

330 

1490 

2  65 

1155 

2.10 

890 

1-70 

720 

26 

3  30 

1490 

265 

1155 

2  05 

868 

170 

720 

27 

320 

1435 

2  65 

1155 

207 

876 

090 

410 

28 

3  20 

1435 

2  63 

1145 

2  00 

845 

0  90 

410 

29 

3  40 

1545 

263 

1145 

2  00 

845 

110 

480 

30 

320 

1435 

2  63 

1145 

20U 

845 

1  10 

480 

31 

320 

1435 

250 

1080 

1  13 

491 
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RIVIERE   POULE-D'EAU   ET   RIVIERE   PORTAGE-LA-PRAIRIE. 

Rivière  Poule-d'Eau. 

a. situation. 

La  rivière  Poule-d'Eau,  planche  n°  19,  sort  du  lac  Winnipigosis  à  son  extrémité 

méridionale,  et  se  jette  dans  le  lac  Manitoba  à  l'extrémité  septentrionale  de  ce  lac. 

B. DIRECTION    GÉNÉRALE. 

Prenant  sa  source  dans  la  section  du  lac  Winnipigosis  appelée  Long,  la  rh 
coule  dans  deux  chenaux  séparés,  vers  une  direction  nord  sur  une  distance  d'environ 
8  milles  et  se  jette  dans  le  lac  Poule-d'Eau;  après  avoir  traversé  ce  lac,  elle  coule 
dans  une  direction  sud  sur  une  distance  d'environ  18  milles  avant  de  se  jeter  dan?  le 
lac  Manitoba. 

c. — BASSIN. 

Le  bassin  de  la  rivière  Poule-d'Eau,  qui  a  une  superficie  de  21,200  mill 
à  la  décharge  du  lac  Winnipegosis,  couvre  cette  partie  du  Manitoba  comprise  entre 
ce  dernier  lac  et  les  montagnes  Porcupine,  Riding  et  Duck.     A  l'ouest,  depuis  le  lac 
Winnipigosis  jusqu'aux  montagnes,  le  bassin  est  formé  d'une  plaine  légèrement  ondu- 
lée avec  une  pente  qui  s'élève  graduellement,  et  qui,  presque  partout,  repose  sur  une 
couche  d'argile  à  travers  laquelle  percent  des  affleurements  de  rocher.     Dans  le  Toi 
sinage  des  montagnes  le  pays  devient  inégal  et  s'élève  très  abruptement.     Cette  région 
supérieure  qui  renferme  la  ligne  de  faîte  du  bassin  est,  en  grande  partie,  couverte 
d'une  forêt  de  pin  et  d'épinette.     Les  principaux  cours  d'eau  tributaire-  du  Lac  Win- 
nipigosis qui  prennent  naissance  dans  ce  district  sont  les   rivières  R  >uge,  du   I     - 
et  Vallée.     Bien  que  plusieurs  grands  lacs,  tels  que  les  lacs  Winnipigosis,  du   Daim- 
Rouge,  du  Cygne  et  Dauphin,  se  rencontrent  dan-  la  partie  inférieure  du  basa 
ne  trouve  cependant  dans  la  partie  supérieure  que  des  lacs  «l'une  Buperncû 
treinte,  bien  qu'ils  existent  en  grand  nombre. 

D. — CHENAL    DE    LA    RIVIERE. 

Depuis  le  lac  Winnipigosis  jusqu'au  lac  Poule-d'Eau,  la  rivière  forme  deux  che- 
naux distincts;  un  chenal  plus  petit  prend  sa  source  dans  les  lacs  à  environ  six  milles 
au  sud  du  cours  d'eau  principal  et  coule  parallèlement  à  ce  dernier  à  une  distance 
d'un  demi-mille  à  un  mille.  V\\  chenal  transversal  qui  prend  naissance  dans  la  rivière 
principal  à  un  mille  en  aval  de  la  source  de  cette  dernière,  coule  dans  le  chenal  a 
daire.  Plus  bas,  les  deux  cours  d'eau  ne  communiquent  pas  entre  eux  jusq- 
qu'ils  atteignent  le  lac  Poule-d'Eau;  depuis  ce  lac  jusqu'au  lac  Manitoba.  la  rivière 
coule  dans  un  seul  chenal. 

E. NATURE    DES    RIVES. 

Dans  les  deux  chenaux  supérieurs,  la  rivière  coule  entre  des  rives  basses  et  maré- 
cageuses qui  s'étendent  à  l'intérieur  sur  une  distance  de  1.200  pieds  avant,  d'atteindre 
la  limite  de  la  forêt.  Là  où  cette  dernière  apparaît,  les  rives  atteignent  une  hauteur 
moyenne  de  trois  à  quatre  pieds  au-dessus  du  niveau  normal  de  la  rivière.  De  grandes 
étendues  de  terrain  qui  séparent  la  rivière  de  la  foret  sont  couvertes  d'eau,  et  des 
roseaux  croissent  au  loin  dans  la  rivière  même.  Le  sol,  sur  une  épaisseur  d'un  pied, 
est  léger  et  sablonneux,  mais  la  couche  sous-jacente  est  formée  de  glaise  bleue  mêlée 
de  gravier.  Depuis  le  lac  Poule-d'Eau  jusqu'à  quelques  milles  du  lac  Manitoba,  les 
rives  sont  un  peu  plus  élevées  et  plus  sèches  et,  d'après  les  indications  à  la  surface. 
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sont  de  même  composition.    Dans  le  voisinage  du  lac  Manitoba,  les  rives  deviennent 
de  nouveau  basses  et  humides. 

F. LARGEUR   ET    LIT    DE    LA    RIVIERE. 

La  largeur  du  bras  principal  de  la  rivière  Poule-d'Eau  est  d'environ  600  pieds, 
sauf  pour  la  partie  située  près  des  lacs,  où  la  rivière  atteint  une  largeur  d'environ  un 
milla 

Le  chenal  le  plus  petit,  ou  petite  Poule-d'Eau,  a  une  largeur  moyenne  d'environ 
200  pieds.  Le  fond  des  deux  rivières  est  formé  de  gravier  déposé  à  certains  endroits 
avec  de  gros  cailloux  qui,  dans  le  bief  de  la  rivière  en  aval  du  lac  de  la  Poule-d'Eau, 
rendent  la  navigation  très  difficile. 

G. — BOIS   ET   PLANTES. 

Des  terres  de  prairies  à  foin  bordent  la  rivière  sur  presque  toute  sa  longueur, 
mais  on  n'y  coupe  que  peu  de  foin,  vu  l'extrême  humidité  du  terrain.  Le  bois  y  est 
abondant,  mais  il  est  presque  entièrement  composé  de  peupliers  entremêlés  ça  et  là 
d'épinette  et  de  bouleau.  Au  poste  de  Traite  de  la  Poule-d'Eau,  sur  le  lac  de  la  Poule- 
d'Eau,  l'on  récolte  des  racines  pour  la  consommation  domestique. 

H/ — RUISSELLEMENT. 

(a)  Précipitation. — Il  n'y  a  pas  de  renseignements  définis  qui  soient  disponibles 
relativement  à  la  précipitation  dans  toute  détendue  de  ce  bassin  de  drainage.  Les 
archives  à  Russell  et  à  Minnedosa,  qui  sont  situés  un  peu  au  sud  du  bassin  de  drai- 
nage, accusent  une  moyenne  annuelle  de  précipitation  de  16.4  pouces  à  Russell  pour 
une  période  de  neuf  ans,  et  une  moyenne  annuelle  de  précipitation  de  17.8  pouces  à 
Minnedosa  pour  une  période  de  32  ans.  Des  conditions  physiques  à  peu  près  sem- 
blables s'appliquant  à  la  fois  au  drainage  supérieur  de  la  Poule-d'Eau  et  à  ces  deux 
endroits,  il  est  à  supposer  que  la  précipitation  y  est  en  quantité  analogue. 

(b)  Mesurage  du  débit. — Au  cours  de  l'été  de  1881,  M.  Thomas  Guérin,I.  C,  a 
li  it  un  mesurage  du  débit  de  la  rivière  de  la  Poule-d'Eau.  Il  semblerait  que  nul  autre 
mesurage  n'a  été  fait  avant  1913,  alors  qu'un  jaugeage  a  été  fait  par  le  Service  Hydro- 
graphique du  Manitoba  a  un  endroit  en  aval  du  lac  de  la  Poule  d'Eau  accusant  un 
débit  de  8,474  pieds-seconde,  tableau  n°  63.  Vu  l'inaccessibilité  de  cette  partie  de 
la  rivière,  on  n'y  a  pas  entretenu  de  station  régulière  de  jaugeage.  En  l'absence  de 
données  plus  dignes  de  confiance,  on  a  estimé  le  débit  d'étiage  à  5,000  pieds-seconde 
en  se  basant  sur  des  mesurages  faits  sur  la  rivière  Fairford  au  cours  des  années  1912- 
13  par  le  service  hydrographique  du  Manitoba.  Bien  que  l'on  se  serve  de  cette  esti- 
mation pour  calculer  les  possibilités  de  pouvoir  hydraulique,  il  faut  se  rappeler  que 
le  débit  ci-dessus  mentionné  est  tout  simplement  approximatif  et  sujet  à  la  revision. 

I. — PORTAGE  DE  LA  PRAIRIE  ET  POSSIBILITES  DE  FORCE  HYDRAULIQUE. 

Prise  en  elle-même  comme  possibilité  de  force  motrice,  la  rivière  Poule-d'Eau 
n'offre  pas  de  particularités  bien  attrayantes,  mais  elle  en  offrirait  plutôt  par  le  dé- 
versement de  ses  eaux  à  travers  l'étroite  langue  de  terre  séparant  le  lac  Winnipi- 
gosis  du  lac  Manitoba.  Cette  langue  de  terre,  sise  à  l'angle  sud-ouest  du  premier  de 
ces  lacs,  mesure,  dans  sa  partie  la  plus  étroite,  aux  environs  de  Portage-la-Prairie, 
environ  9,400  pieds  de  largeur.  La  hauteur  du  sommet  est  approximativement  de  six 
pieds  au-dessus  du  lac  Winnipigosis,  et  le  sol  à  la  surface  est  composé  d'argile  cal- 
caire gris-pâle  contenant  un  grand  nombre  de  petits  cailloux  de  calcaire.  D'après  les 
recherches  faites  au  sommet,  le  tuf  se  trouve  à  quatre  pieds  de  profondeur,  tandis 
que  dans  la  partie  adjacente  aux  lacs  le  sous-sol  est  formé  d'argile. 

25e— 10 


146  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 


A  diverses  époques  on  a  préconisé  la  construction  d'un  canal  entre  les  deux 
pour  les  fins  de  la  navigation,  et  si  cette  entreprise  était  mise  à  exécution,  le  dévelop- 
pement de  la  force  motrice  le  long  du  canal  en  deviendrait  un  facteur  important. 

La  rivière  Poule-d'Eau  et  le  Portage-Mousseux  sont  tous  deux  accessibles  en 
bateau  au  cours  de  l'été,  à  partir  de  la  ville  de  Winnipigosis,  laquelle  est  située  à  l'ex- 
trémité sud  du  lac  Winnipigosis.  La  distance  par  eau  à  partir  de  ce  dernier  endroit 
est  de  22  milles  pour  se  rendre  à  la  rivière,  et  de  15  milles  pour  se  rendre  au  portage. 
Un  chemin  carrossable  conduit  aussi  de  la  ville  au  portage.  La  rivière  Poule-d'K, 
est  navigable  pour  les  bateaux  d'un  faible  tirant,  mais,  en  aval  du  lac  Poule-d'Eau, 
la  navigation  en  est  difficile  à  cause  des  cailloux  dans  le  lit  de  la  rivière  et  d< 
submergées. 

k. — COLONIES. 

En  dehors  de  la  réserve  des  sauvages  Poule-d'Eau,  située  au   nord  de  Port 
la-Prairie,  et  entre  les  bras  supérieur  et  inférieur  de  la  rivière  Poule-d'Eau,  il  n'y  a 
pas  de  colonie  importante  dans  les  environs  immédiat-.     Les  terre-  avoisinant  Por- 
tage-la-Prairie ont  été  subdivisées  et  partiellement  colonis 

L. — LEVÉS  DE  LA  RIVIERE  POULE-d'eAV    ET  DU   POBTAGE-LA-PRAIBIE. 

La  région  dans  le  voisinage  de  Portage-la-Prairie  a  été  subdivisée  par  les  arpen- 
teurs fédéraux.  En  1889,  la  Commission  Géologique  du  Canada  a  l'ait  une  exploration 
géologique  du   district,  y  compris  la   rivière   Poule-d'Eau.      Un    peu    avant    L9 
ministère  fédéral  des  Travaux  publics  a  fait  une  exploration  du  la-Prairie, 

et  en  1909  d'autres  études  y  ont  été  faites  par  le  même  ministère.  Durant  l'été  de 
1913  un  levé  de  reconnaissance  du  Portage  de  la  Prairie  a  été  t'ait  par  la  Commission  de- 
Forces  Hydrauliques  du  Manitoba,  M.  I).  B.  Gow,  étant  en  charge  de  l'çqui] 
pagne.  En  même  temps  l'on  faisait  des  recherches  relative-  à  la  situation  des  empla- 
cements de  barrage  sur  les  rivières  supérieures  Poule-d'Eau,  vu  qu'il  eût  i 
saire  de  détourner  les  eaux  de  cette  décharge  pour  effectuer  un  développement  complet 
dans  les  environs  de  Portage-la-Prairie. 

M. — COLONNE  d'eAI     DISPONIBLE. 

La  différence  d'altitude  des  deux  lacs  le  26  août  1913,  telle  que  déterminée  par  la 
Commission  des  Eorces  Hydrauliques  du  Manitoba,  était  de  1S.»',  pied-.     Dana  le 
nage  des  deux  lacs  on  disait  que  l'eau  était  plus  haute  qu'à  l'ordinaire.    Tel  que  publié 
dans  le  rapport  de  la  Commission  géologique  de  1889-91,  M.  H.  B.  Smith.  I.» 
taté  e:i  1873  que  la  différence  d'altitude  était  de  18.73  pieds,  et  plus  tard,  en   L889,   M. 
G.  A.  Bayre,  I.C.,  a  constaté  un  écart  de  17.4. 

Il  est  tout  à  fait  probable  qu'une  variation  considérable  de  cet  écart  est  due  aux 
tempêtes  sur  les  lacs.  On  dit  qu'une  forte  tempête  venant  du  nord 
d  trois  pieds  les  eaux.de  l'extrémité  sud  du  lac  Winnipigosis.  Le  Commission  des 
Forces  Hydrauliques  du  Manitoba  a  recueilli  des  preuve-  à  cet  effet  après  une  forte 
tempête.  En  même  temps,  il  se  produit  un  abaissement  des  eaux  septentrionales  du 
lac  Manitoba,  mais  dans  des  proportions  beaucoup  moindres  que  dans  le  lac  d'an 

X. — POUVOIR   HYDRAULIQl  E. 

Comme  il  a  été  dit  précédemment,  on  a  supposé  un  débit  de  5.1mm»  pieds-seconde 

à  l'étiage  pour  la  rivière  Poule-d'Eau.  Ceci,  joint  à  une  colonne  d'eau  approxima- 
tive de  15  pieds(  ces  deux  chiffres  étant  sujets  à  révision),  indiquerait,  sur  une  base 
de  80  pour  100  d'efficacité,  une  forée  possible  de  6,807  chevaux. 

O. — POSSIBILITÉS  U'OI  MAGASINAGE. 

Le  lac  Winnipigosis.  qui  sert  de  bassin  collecteur  de  toute  l'étendue  de  drai] 
offre  d'immenses  possibilités  d'emmagasinage.     11  couvre,  en  dehors  des  îles  tu 
perficie  d'environ  2,000  milles  carrés.     Bien   qu'il   soit   possible  d'emmagasiner  l'eau 


La  rivière  Poule  d'Eau.     Vue  modèle  des  eaux  supérieurs  de  la  ri\  1ère. 


Petite  rivière  Poule-d'Eau.     Cette  vue  donne  une  bonne  idée  du  chenal. 


25e— 10i 


Rivière  Poule-d'Eau  (cours  inférieur).     Vue  prise  d'amont. 


Portage-La-Prairie.     Côté  du  lac  Manitoba. 


Portage  La-Praire.     Côté  du  lac  Winnipigosis. 


V\*«xdo*i  ^rhw^e.  -Txj|,ico.i   Kaxj  ^to^W,  flood*A-b<$  waves  Ç^rc  Ua*«.  WiÀmi* 


Portage  La-Prairie.     Champ  de  foin  inondé  par  les  flots  du  lac  Winnipigosis  pendant  une  violente  tempête. 
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dans  ce  lac,  il  faudrait  considérer  l'effet  de  l'exhaussement  de  ses  eaux  relativ. 
aux  terres  basses  qui  Pavoisaient.  La  table  suivante  a  été  calculée  afin  de  démontrer 
les  possibilités  du  débit  et  de  la  force  motrice  additionnels  de  cet  emmagasinag» 
les  rubriques  suivantes:  (a)  le  débit  en  pieds  cubes  par  seconde  pour  un  emmagasi- 
nage utilisé  durant  une  période  de  six  mois;  (b)  la  force  disponible  de  ce  débit  basée 
sur  une  colonne  d'eau  de  15  pieds  à  80  pour  100  d'efficacité;  (c)  le  débit  en  pieds  cubes 
par  seconde  pour  un  emmagasinage  utilisé  durant  une  période  d'une  année;  (d)  la 
force  disponible  basée  sur  les  mêmes  conditions  que  dans  (b). 


Profondeur  en  pieds  de 
l'emmagasinage. 

Débit  en  pieds 

— seconde 
durant  6  mois. 

Chevaux-vapeur 

Débit  en  pieds 

— seconde 
durant  l  an. 

Chevaux-vapeur 

1 

(a) 

3,536 
7,072 

m 

4,814 
9.628 

(r) 

1,788 

2,407 

? 

4,814 

TABLEAU  X°  63. 

Mesurace  du  débit  de  la  rivière  Poule-d'Eau,  à  quatre  milles  du  lac  Manitoba, 

1913. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur 

Etendue 
de  la 

Section. 

Vélocité 
moyenne. 

Hauteur 

de  ht  jauge 

I».  bit. 

1913. 
22  août. . . 

D.  B.  Gow 

1187 

Pieds. 
439 

Pds  carrés. 

3038 

279 



r .  > 

nde. 
B474 

RIVIERES  EAIRFORD  ET  DAUPHIN. 


A. — SITUATION  ET  DIRECTION  GENERALE. 

Les  rivières  Fairford  et  Dauphin  (voir  planche  n°  15))  forment  le  raccordement 
entre  les  lacs  Manitoba  et  Winnipeg.    Prenant  sa  source  à  l'angle  presque  à  l'extrême 

nord-est  du  lac  Manitoba,  la  rivière  Fairford  coule  ver-  le  L.ord-est  et  se  décharge 
dans  l'extrémité  ouest  du  lac  Saint-Martin.  Ce  dernier  lac  a  sa  décharge  par  la  rivière 
Dauphin  qui  prend  sa  source  dans  l'angle  nord-est  du  lac  et  coule  presque  franc  nord 
sur  une  distance  de  14  milles.  Un  coude  aigu  se  produit  alors  vers  l'est  dan-  le  cours 
de  cette  dernière  rivière,  qui  coule  vers  l'est  jusqu'à  son  embouchure  qui  entre  dans  la 
baie  de  l'Esturgeon,  sur  la  rive  ouest  du  lac  Winnipeg. 

B. — BASSIN   DE   LA   RIVIERE. 

Le  lac  Manitoba,  dont  la  superficie  est  de  1,711  milles  carrés,  agir  comme  bassin 
collecteur  pour  presque  tout  le  drainage  recueilli  par  ce  roseau  de  rivières.  En  termes 
généraux,  l'étendue  drainée  comprend  les  terres  situées  à  l'est  de  l'escarpement  du 
Manitoba  ainsi  que  cette  partie  des  plaines  tributaires  des  rivières  du  Cygne  et  du 
Daim-Rouge.  Bien  que  les  briefs  supérieurs  du  bassin  d'écoulement  s'étendent  jus- 
qu'aux montagnes  du  Dauphin,  du  Canard  et  du  Porc-Epie.  où  le  paya  est  montueux 
et  en  grande  partie  couvert  d'une  végétation  forestière,  cependant,  la  majeure  partie 
de  cette  étendue  est  une  prairie  légèrement  onduleuse.  Le  sol  est  en  majeure  partie 
composé  d'une  argile  agricole  recouvrant  des  lits  de  gravier,  avec  ça  et  là  des  affleure- 
ments de  roches.     De  nombreux  lacs,  qui  se  trouvent  dans  ce  bassin  d'ccoulemci. 
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des  dimensions  qui  varient  de  celles  de  simples  étangs  jusqu'à  celles  des  lacs  d'une 
grande  étendue  comme  les  lacs  Winnipigosis  et  Manitoba.  Dans  la  région  des  mon- 
tagnes, les  lacs,  bien  que  nombreux,  sont  de  peu  d'étendue.  Dans  la  partie  centrale 
du  bassin  se  trouvent  trois  grands  lacs:  le  lac  Dauphin,  dont)  la  superficie  est  de  196 
milles  carrés,  le  lac  du  Cygne,  qui  mesure  121  milles  carrés  et  le  lac  du  Daim-Rouge, 
qui  a  environ  100  milles  carrés.  Ces  derniers  lacs,  avec  un  grand  nombre  de  cours 
d'eau,  se  déservent  dans  le  lac  Winnipigosis,  qui  a  une  superficie  de  2,000  milles 
carrés.  La  rivière  Poule-d'Eau,  formant  le  chaînon  de  raccordement  entre  le  lac 
Winnipigosis  et  le  lac  Manitoba,  coule  en  forme  de  "V"  à  travers  une  étroite  langue 
de  terre  qui  sépare  ces  deux  lacs.  Bien  qu'un  territoire  adjacent  d'une  étendue  assez 
considérable  s'égoutte  dans  le  lac  Manitoba,  cependant,  le  seul  autre  affluent  ayant  des 
proportions  assez  considérables  est  la  rivière  de  la  Vase-Blanche.  A  partir  de  la  dé- 
charge du  lac  jusqu'à  l'embouchure  de  la  rivière  Dauphin,  dans  la  baie  de  l'Esturgeon, 
il  n'y  a  pas  de  grand  cours  d'eau  qui  soit  tributaire  de  ce  réseau  de  rivières. 

C. — NATURE  DES  BORDS. 

Sur  les  premiers  trois  milles,  les  bords  de  la  rivière  Fairford  sont  bien  définis. 
Leur  hauteur  varie  de  3  à  10  pieds  et  ils  atteignent  leur  maximum  dans  le  voisinage 
immédiat  du  pont  du  chemin  de  fer  Canadian-Northern,  à  la  station  de  Fairford.  En 
aval  de  cet  endroit,  les  bords  s'abaissent  graduellement  et  s'ouvrent  en  une  large 
étendue  de  terres  basses  et  marécageuses,  qui  devient  une  nappe  d'eau  connue  sous 
le  nom  de  lac  Pinemuta.  En  aval  de  ce  lac,  la  hauteur  des  rives  varie  entre  2  et  3 
pieds,  mais  les  bords  font  de  nouveau  place  à  des  rives  basses  et  marécageuses  à  me- 
sure que  Fon  approche  du  lac  Saint-Martin.  Partout  les  bords  sont  composés  d'argile 
gris-pâle  dans  laquelle  quelques  cailloux  son  encastrés.  Là  où  la  rivière  Dauphin 
quitte  le  lac  Saint-Martin,  les  bords  sont  médiocrement  définis,  des  prairies  basses, 
sujettes  aux  inondations  durant  les  périodes  de  grandes  crues,  se  confondent  avec  la 
ligne  des  bois  à  environ  un  demi-mille  du  chenal.  Les  bords,  qui  sont  composés  d'ar- 
gile sablonneuse  et  dont  la  hauteur  varie  de  six  pouces  à  2  pieds,  offrent  cette  même 
apparence  générale  sur  les  premiers  onze  milles  de  la  rivière;  à  cette  distance  du  lac, 
la  rivière  passe  à  travers  une  crête  sablonneuse,  s'étendant  de  l'est  à  l'ouest,  dont  le 
maximum  de  hauteur  est  de  8  pieds.  Sur  les  12  milles  suivants,  jusqu'à  un  point  où 
il  y  a  des  rapides  dans  la  rivière,  les  bords  deviennent  plus  hauts,  leur  hauteur  va- 
riant de  1  à  6  pieds,  bien  qu'en  nombre  d'endroits  il  y  ait  des  bords  marécageux.  Des 
rapides  à  la  baie  de  l'Esturgeon,  il  y  a  une  chaîne  de  5  à  32  pieds.  A  beaucoup  d'en- 
droita  dans  ce  bief  de  la  rivière,  des  crêtes  de  calcaire  traversent  le  lit  de  la  rivière, 
et  des  affleurements  de  rochers  sont  visibles  dans  le  sol  sablonneux  des  bords. 

D. — LARGEUR   DE    LA   RIVIÈRE   ET    NATURE   DU    LIT. 

La  largeur  de  la  rivière  Fairford  varie  entre  500  et  900  pieds.  On  prétend  que 
la  rivière  est  peu  profonde  dans  le  voisinage  du  lac  Manitoba  où  elle  coule  sur  un  lit 
de  calcaire.  A  environ  un  demi-mille  en  aval  un  petit  rapide  est  formé  par  un  lit  de 
calcaire  et  des  cailloux  de  gneiss;  on  remarque  aussi  cette  particularité  dans  la  partie 
inférieure  de  la  rivière. 

La  rivière  Dauphin,  dont  la  largeur  moyenne  est  de  450  pieds,  est  en  certains 
endroits  un  peu  plus  étroite  que  la  rivière  Fairford.  Le  lit  de  la  rivière  sur  les  pre- 
miers 11  milles  est  sablonneux  et  apparemment  exempt  de  gros  cailloux,  mais  en  aval 
de  ce  parcours  on  rencontre  des  bords  de  gravier  et  des  fonds  parsemés  de  cailloux, 
ce  qui  donne  lieu  à  de  nombreux  rapides.  On  trouve  aussi  des  affleurements  de  cal- 
caire dans  ce  bief  inférieur  de  la  rivière. 

E. — BOIS    ET    PLANTES. 

La  réserve  des  sauvages  de  Fairford  aboutit  à  la  rivière  Fairford,  et  sur  une  cer- 
taine distance  dans  le  voisinage  immédiat,  les  bords  ont  été  déboisés.  Au  delà,  il  y  a 
une  épaisse  croissance  de  peupliers. 
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Le  long  de  la  rivière  Dauphin,  la  majeure  partie  du  terrain  est  recouverte  de 
peupliers,  d'épinettes,  de  chênes  et  de  bouleaux  qui   croissent  dru.     Cependant,  il  y 
a  de  grandes  étendues  de  terres  basses  et  marécageuses  et  de  prairies  à  foin  i 
minées  le  long  du  cours  de  la  rivière.     A  l'exception  de  quelques  champs  consacrés  a 
la  culture  des  racines,  on  ne  fait  guère  de  culture  dans  cette  région. 

F.V — EAUX    HAUTES    ET    EAUX    BASSES. 

Les  grandes  crues  se  produisent  ordinairement  vers  la  fin  d'avril  et  le  commi 
ment  de  mai.    Lévrier  est  le  mois  de  l'étiage.    Le  niveau  de  l'eau  varie  ordinairement 
de  4  pieds  environ  entre  ces  deux  périodes.    En  l'année  1902,  on  a  remarqué  une  varia- 
tion extrême  de  8  pieds. 

G. — EMBÂCLE. 

On  dit  que  sur  les  premiers  trois  milles  la  rivière  Lairford  ne  gèle  pas  en  hi 
mais  il  se  forme  une  croûte  de  glace  en  aval.    On  prétend  aussi  que  dans  le  débâc-b-  du 
printemps  la  glace  de  la  Fairford  s'écoule  librement  sans  former  d'amoncellemc  : 
sans  aiïouiller  les  rives,  alors  que  des  embâcle^  sérieuses  se  produisent  sur  la  Dauphin, 
aux  rapides  rapprochés  de  la  baie  de  l'Esturgeon.     On  soutient  qu< 
provoqué  à  cet  endroit  des  crues  de  15  à  20  pieds  au-dessus  des  étiages  ordinaires  «l'été. 
L'équipe  de  campagne  de  la  commission  des  forces  hydrauliques  du  Manil 
marqué  des  preuves  de  ce  fait  en  découvrant  des  galets,  des  billes  et  du  bois  de  dérive 
à  vingt  bons  pieds  au-dessus  du  niveau  de  septembre  1913. 

H. — ACCÈS   ET   TRANSPORT. 

Les  petits  vapeurs  peuvent  naviguer  la  rivière  Fairford,  bieu  que  des  barrer 
citent  des  obstacles  près  du  lac  Manitoba. 

La  navigation  de  la  rivière  Dauphin  est  aussi  possible  pour  les  petits  vapeurs  aux 
débuts  de  l'été,  mais,  selon  les  renseignements  recueillis  sur  place,  la  rivière  est  traî- 
tresse par  suite  de  ses  changements  continuels  de  chenal.     Le  seul  endroit  du  r< 
de  rivières  qui  soit  accessible  au  chemin  de  fer  est  Fairford,  où  un  pont  du  Canadian- 
Northern  franchit  la  rivière. 

Bien  qu'aucune  voie  ferrée  n'atteigne  le  voisinage  de  la  rivière  Dauphin,  les 
vapeurs  navigant  le  lac  Winnipeg  viennent  jusqu'à  la  baie  de  l'Esturgeon,  à  l'embou- 
chure de  la  rivière. 

i. — COLONIES. 
Outre  les  établissements  de  la  réserve  des  sauvages,  deux  colonies  seulenu 
rencontrent  dans  la  région,  l'une  à  Fairford,  à  un  mille  et  demi  du  passage  du  Cana- 
dian-Northern  sur  la  rivière  Fairford.  et  l'autre  à  la  baie  de  l'Esturgi   » ..     1    i.  le  minis- 
tère de  la  Marine  et  des  Pêcheries  a  installé  une  piscifacture  au  cours  de  l'année  1913. 

J.— EXPLORA  TIONS. 

La  Commission  géologique  du  Canada,  a  fait  une  reconnaissance  gé  "logique  de 

rivières  en  1889  et  1S90.     Le  département  dos  Affaires  des  sauvages  a  aus>i  fai 
levés  de  la  rivière  Fairford  dans  la   réserve  des  sauvages. 

Afin  d'obtenir  des  renseignements  sur  la  navigation  de  la  rivière  Fairford,  le 
ministère  des  Travaux  publics  du  Canada  a  fait  des  levés  qui  se  sont  étendus  aux 
années  1898,  1908,  1910  et  1913.  En  septembre  et  octobre  1913,  une  équipe  do  cam- 
pagne de  la  Commission  des  forces  hydrauliques  du  Manitoba  a  fait  des  levés  de  recon- 
naissance des  perspectives  d'énergie  du  régime  riverain  sous  la  direction  du  sorvioe 
d'énergie  hydraulique  du  ministère  de  l'Intérieur.  Un  profil  de  la  rivière,  ainsi  que 
des  recherches  sur  les  concentrations  possibles  d'énergie,  a  été  fait  par  cotte  équipe. 

K. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Finie. — On  estime  la  pluie  dans  ce  bassin  do  drainage  à  une  moyenne  do  18 
ou  19  pouces  par  année.  Des  données  de  périodes  fort  brèves  ont  été  prises  en  quel- 
ques endroits  de  la  région,  et  les  estimations  susdites  s'y  sont  appr. 
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(b)  Mesurages  de  débit. — Les  mesurages  de  débit  de  la  Commission  hydrogra- 
phique du  Manitoba  ont  été  faits  depuis  le  28  juin  1912,  au  pont  du  Canadian-Northern 
passant  la  rivière  Fairford  près  du  bureau  de  poste  de  Fairford,  et  l'on  en  donne  les 
résultats  dans  le  tableau  n°  64'.  On  n'a  pas  pu  établir  de  station  classique  à  cause  des 
changements  de  courants  provoqués  par  la  construction  de  caissons  et  de  piliers  au 
pont  susdits,  car  ces  obstacles  ont  causé  tant  de  fluctuations  extrêmes  dans  les  hau- 
teurs à  la  jauge  qu'il  a  été  impossible  d'obtenir  un  jaugeage  à  la  station.  Le  pont  a 
été  terminé  à  l'automne  de  1913,  et  le  30  octobre  une  station  de  jaugeage  a  été  établie. 
On  recueille  des  archives  à  l'heure  actuelle,  de  sorte  que  des  données  complètes  du 
débit  quotidien  pourront  y  être  empruntées. 

D'après  les  résultats  des  mesurages  susdits,  on  a  estimé  un  débit  d'étiage  de  5,000 
pieds-seconde  pour  l'hiver  de  1912-1913.  Si  ce  débit  est  observé  dans  le  cacul  de 
l'énergie  possible,  on  ne  devra  pas  oublier  que  le  calcul  n'est  qu'une  estimation  et 
qu'il  est  passible  de  modification  lorsque  les  renseignements  seront  plus  abondants. 

L. — PERSPECTIVES     D'EMMAGASINAGE, 

On  devrait  pouvoir  obtenir  une  régularisation  virtuellement  parfaite  du  débit, 
puisqu'il  comprend  une  immense  aire  lacustre  dans  les  biefs  inférieurs  du  bassin. 
Une  estimation  des  perspectives  d'emmagasinage  au  lac  Winnipigosis  et  l'augmen- 
tation de  débit  qui  s'ensuivra  aux  époques  d'étiage,  a  déjà  été  faite  au  chapitre  VIII, 
au  sujet  de  la  rivière  Poule-d'Eau  et  du  Portage-la-Prairie. 

Le  lac  Manitoba  varie,  dit-on,  d'un  pied  en  dessous  et  au-dessus  de  son  niveau 
moyen,  donnant  en  tout  une  fluctuation  de  deux  pieds.  En  supposant  qu'on  pût  utili- 
ser une  semblable  fluctuation  aux  fins  de  l'emmagasinage,  le  tableau  suivant  donne 
les  diverses  moyennes  de  profondeurs  utilisables  à  même  un  semblable  emmagasinage, 
utilisé  complètement  dans  une  période  de  trois  mois,  six  mois  ou  un  an: — 


Profondeur 

de 

l'emmagasinage. 

Emmagasinage 

en  millions  de  pieds 

cubes. 

Vitesse  de  courant  en  pieos-seconde 

Période 
de  3  mois. 

Période 
de  6  mois. 

Période 
de  7  an. 

1  pied 

2  ,. 

477 
954 

0048 
1200C 

3024 

(5048 

1512 
3024 

M. ENERGIE    HYDRAULIQUE. 

La  planche  n°  20  indique  la  concentration  possible  de  l'énergie  dans  le  profil. 
On  donne  une  estimation  de  l'énergie  disponible  dans  ces  emplacements  au  tableau 
suivant.  L'énergie  a  été  calculée  à  80  pour  100  de  sa  capacité  par  un  débit  inférieur 
estimé  de  5,000  pieds-seconde,  aucune  estimation  n'ayant  été  faite  sur  l'énergie  sup- 
plémentaire utilisable  par  l'emmagasinage  : — 


Emplacement  d'énergie. 

Colonne  en  pieds. 

Chevd,ux-vappur  estimés  à  80  pour  100  de  la  capacité,  débit 
inférieur  de  5,000  pieds-seconde, 

No.  1 

No.  2 

No.  3 

8 
65 

28 
10 

30330 

2950 

12700 

No.  4 

7200 

Total  des  chevaux -vapeur. 

20540 

Rivière  Fairford.     Km  placement  du  barrage  Fairfurd.     Vue  des  eaux  rapériei 


Ri 


Fairford.     Décharge  du  lac  Manitoba. 


•i'^ir'jS^S'^l*»-1 


Rivière  Fairford.     Pont  du  Canadian-Northern.     Vue  Prise  en  amont. 


Rivière  Dauphin.     Des  allèges  descendant  la  rivière. 


Rivière  Dauphin.     Issue  à  la  baie  df  l'Esturgeon. 


Rivière  Dauphin.     Les  rapides.     Vue  des  eaux  en  aval  des  rapides 
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Date. 


28  juin..  . 
31  juillet. . 

29  août.  . . 
11  oetobre 

6  déc .... 
24  avril . . . 
15  mai 
14  août.  . . 


Hydrographe. 


G.  H.  Burnham 
G.  H.  Burnham 
Alex.  Pirie. .  . 
R.  H.  Nelson  . 
G.  J.  Lamo. .  . 
E.  Bankson   . . . 

G.  Ebner     

G.  O.  Allen .... 


N°du 
comp- 
teur. 


1187 
1187 
111)7 
1187 
L187 
1469 
1186 
3 


Largeur 


Aire  de  la 
section. 


Pieds. 

293 

269 
279 
280 
308 
2,«3 
320 
253 


Pds  car. 

1919 
1716 
1720 
1616 
1966 
1572 
1647 
1824 


Vitesse 

Hauteur  à 

moyenne. 

la  jauge. 

Pds  par 

section. 

408 

7 

82 

401 

i 

48 

4-88 

7 

60 

438 

7 

52 

452 

9 

60 

468 

7 

33 

4-57 

7 

56 

410 

7 '50 

Débit. 


Pdi 


7849 
6897 
8341 
7083 
8886 
7345 
7527 
7475 


Eivière  au  Cygne. 


A. LOCALITE. 


La  rivière  au  Cygne  (voir  planche  n°  21)  dans  le  Manitoba  central  occidental  a 
sa  source  à  l'ouest  de  la  montagne  du  Porc-Epic,  coule  dans  la  vallée  entre  les  mon- 
tagnes du  Porc-Epic  et  du  Canard,  et  se  décharge  dans  le  lac  au  Cygne. 


B. DIRECTION   GENERALE. 


La  rivière  naiît  le  long  du  2e  méridien  dans  le  township  .42,  coule  vers  le  midi  sur 
une  distance  d'environ  50  milles.  Elle  bifurque  ensuite  au  nord  est,  et  maintient  cette 
direction  jusqu'à  son  embouchure. 


C. BASSIN    DE    LA    RIVIERE. 

La  rivière  au  Cygne  coule  dans  une  vallée  large  et  profonde,  entre  les  montagnes 
du  Porc-Epic  et  du  Canard.  Dans  la  partie  inférieure  du  bassin,  du  lac  au  Cygne  à 
l'endroit  où  la  rivière  boucle  la  montagne  du  Porc-Epic,  le  drainage  virtuellement 
entier  vient  du  sud.  Plusieurs  petits  tributaires  naissant  dans  les  monts  du  Canard 
viennent  de  cette  direction.  Au  nord  de  cette  partie  de  la  rivière  l'aire  de  drainage 
se  limite  à  la  rivière  Boisée,  qui  court  parallèlement  à  la  rivière  au  Cygne.  Au- 
dessus  de  la  courbe  ou  de  la  boucle,  le  bassin  s'élargit,  et  reçoit  plusieurs  petits  tribu- 
taires venant  de  l'est  et  de  l'ouest.  On  dit  que  plusieurs  sources  existent  dans  le  voi- 
sinage de  la  rivière,  mais  les  lacs  du  bassin  sont  à  la  fois  petits  et  peu  nombreux. 

D. NATURE    DU    LIT    ET    DES    RIVES. 

La  vallée  et  les  berges  de  la  rivière  sont  en  bonne  partie  formées  d'un  dépôt  de 
sable  ou  d'argile  alluviaux.  Dans  la  partie  supérieure  de  la  vallée,  on  assure  que  des 
affleurements  de  schistes  d'argile  gris  et  de  grès  se  présentent  le  long  de  la  rivière. 
Cette  dernière  a  une  largeur  moyenne  de  150  pieds,  et  ses  berges  varient  de  dix  à  cin- 
quante pieds  en  hauteur;  son  lit  est,  dit-on,  formé  de  gravier  et  d'argile  ,avec  présence 
de  cailloux  en  plusieurs  endroits. 

E. BOIS    ET    PLANTES. 

Dans  plusieurs  endroits  de  la  région  montagneuse  il  y  a  une  surpousse  de  bois, 
alors  que  dans  la  vallée  de  la  rivière  au  Cygne,  le  pays  est  plus  ouvert.  Dans  les  riches 
prairies  de  la  région,  on  fait  beaucoup  de  culture  de  grain  et  d'agriculture. 
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La   fin   d'avril  est   ordinairement  l'époque   des   crues,   alors   que   février    indique 
Fétiage.    En  1913,  une  variation  de  quelque  4  pieds  a  été  signalée  entre  les  deux  écarts. 


-TRANSPORT. 


La  rivière  n'est  pas  navigable  par  suite  des  nombreuses  couches  de  cailloux.  On 
a  accès  à  la  rivière,  toutefois,  par  d'anciens  sentiers;  un  pont  du  Canadian-Northern 
la  traverse  aussi  à  la  ville  de  Rivière-au-Cygne.    Un  embranchement  de  ce  chemin  de 

fer  suit  le  cours  de  la  rivière  sur  une  forte  distance  en  amont  de  la  ville. 


h. — COLONIES. 

Le  pays  est  essentiellement   agricole,  et  bien   colonisé.     La   vilh    de   Rivière-au- 
Cygne,  centre  commercial,  est  l'établissement   le  plus   important,   bien   que   pli  - 

colonies  de  moindre  importance  parsèment  la  région. 

I. — EXPLORATION    DE    LA    RIVIERE. 

La  Commission  géologique  du  Canada   a  fait  une  exploration  le  de  la 

rivière  et  du  voisinage  en  1889. 

MM.  Pratt  et  Eoss,  ingénieurs  hydrauliques,  ont'fait  en  1909  des  rechercto  -  quant 
aux  perspectives  de  la  rivière  et  (\\\  voisinage  aux  environs  de  la  ville  de  Rivière-au- 
Cygne,  et  ont  fait  rapport  sur  une  exploitation  possible  d'énergie.     La  Comm 
hydrograpbique  du  Manitoba  a  plus  tard  établi  une  station  de  jaugeage  sur  la  rivière, 
le  24  octobre  1912. 

J. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Précipitation. — On  n'a  pas  de  données  parfaites  <!<■  la  précipitation  poui 
bassin,  mais  on  estime  que  la  chute  annuelle  est  d'environ  19  pou 

(h)  Mesurages  du  débit. — La  Commission  hydrographique  du  Manitoba  a  fait 
mesurages  de  débit  près  de  la  ville  de  Rivière-au-Cygne  depuis  le  24  octobre  1912,  les 

résultats  de  ce  travail  étant  donnés  dans  le  tableau  n°  •'».">.     Comme  l'indique  le  débit 
quotidien  estimé,  dans  les  tableaux  n"s  M  et  67,  le  débit  minimum  de  la  rh 
l'année  1913,  jusqu'au  31  octobre,  a  été  de  50  pieds-seconde,  alors  qu'un  débit  «le  crue 
pendant  la  même  période  s'élevait  à  soi)  pieds-seconde. 

K. — ÉNERGIE   HYDRAULIQUE. 

On  n'a  fait  aucun  levé  de  terrain  sur  les  perspective-  d'énergie  de  la  rivière,  bien 
qu'on  sache  qu'il  se  produit  une  forte1  chute  dans  toute  l'étendue  du  cours  d'ean.  A 
la  confluence  du  creek  au  Serpent  et  de  la  rivière  au  Cygne,  à  quelque  18  mille-  de  la 
frontière  manitobaine,  l'élévation  du  lit  de  la  rivière,  selon  des  tracés  préliminaire» 
du  Pacifique-Canadien,  est  de  1,390  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  alors  que  le 
lac  au  Cygne  est  à  une  altitude  de  855  pieds.  Cela  indiquerait  une  chute  de  535  pieds 
dans  une  distance  approximative  de  100  milles  de  la  rivière.  MM.  Pratt  et  R  — 
fait  en  1909  un  rapport  sur  la  concentration  possible  d'une  force  motrice  ayant  nue 
colonne  d'eau  de  14  pieds  dans  le  voisinage  de  la  ville  de  Rivière-au-Cygne.  Le  tableau 
suivant,  basse  sur  les  estimations  du  débit  pour  l'année  terminée  le  31  octobre  1913, 
donne  l'énergie  utilisable  par  pied-colonne  à  80  pour  100  de  capacité,  »  t  est  calculé 
d'après  un  débit  d'étiage  de  50  pieds-seconde,  et  aussi  pour  le  minimum  de  débit 
moyeu  mensuel  (160  pieds-seconde")   pour  une  période  de  sept   mois,  comptant  d'avril 
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à  octobre.    Dans  ce  dernier  cas,  la  période  estimée  se  rapporte  aux  périodes  telles  que 
signalées  ci-dessus: — 


Chevaux-vapeur  estimés  à  80  pour  100  d'efficacité. 

Colonne  en  pieds. 

Débit  minimum,  50  pieds-seconde. 

Débit  160  pieds-seconde,  période 
avril-octobre. 

1 
10 
20 

45 

45 

90 

14  5 

145 
290 

TABLEAU  N°  65. 
Mesurage  du  débit  de  la  rivière  au  Cygne,  à  Rivière-au-Cygne,  Man..  1912-13. 


Date. 

1912. 

24  oct . . 

11  déc.  . 

1913. 

12  fév.  . 

12  avril. 

13  avril. 

13  avril. 

5  juin. . 

17  juin. . 

8  juillet 

13  août.. 

26  août.. 

lei  sept. 

23  sept.. 

13  oct.... 

Hydrographe. 


W.  G.  Worden 
G.  Lamb 

A.  Pirie 

E.  Bankson 

G.  Ebner 

A.  Pirie 

G.  Ebner 

W.  J.  Ireland.. 


C.  O.  Allen. 


Numéro  du 
compteur. 


1196 
1187 


1469 

iiàé 

1186 
1469 
1186 
1496 
1196 
1469 
1469 
1469 
1-135 


Largeur. 


Pieds. 

138 
101 


105 
150 
150 
150 
138 
133 
144 
140 
137 
137 
122 
123 


Superf.  de  la 

section. 


moyenne. 


Pds  car.      Pda  par  bb 


404 
177 


54 

781 

781 
387 
324 

H74 
341 

s:»: 

3ii7 
251 
258 


2  51 
72 


100 

5  27 

:.  44 

1  50 
1-24 

;;  38 
1-25 

1  03 
62 


Hauteur  à  la 
jauge. 


2  55 

143 


r  - 


4118 
4251 

4": 

128 

166 
167 


(1)  Mesurage  de  glace. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  au  Cygne,  près  de  Rivière-au-Cygne,  Man., 

en  1912. 

[Surface  de  déversement,  1,215  milles  carrés.] 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur           DébJt 
a  la  jauge. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débi  ;. 

1                            

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 
2  13 

Pds.-sec. 

716 
560 
462 
151 
451 
456 
462 
456 
451 
451 
445 
445 
440 
440 
440 
435 

Pieds. 

Pds.-sec. 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
73 
71 
71 
72 
73 
72 
71 
71 
70 
70 
69 
69 
69 
68 

3          

4    .                  

5..                              

6. 

7..                          

8  .                     

9..   .                   

10.. 

II..                        

1  43 

1  25 

12 

13..                        

14... . 

15..                        

16 



17..                      

1S..                                      

19.. 

123 

20.. 

21.... 

22..    .              

23 

24 

256 
2  55 

1041 
1033 

25 

26 

-     2  51                   999 
2  42                   9>6 

27.. 

28.. 

2  35 

2  34 
2  28 
2  25 

S73 
865 
S21 
800 

1  23 

29 

30....             

31 

25e— 11 
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TABLEAU 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  au  Cygne,  près  de 

[Surface  de  déver>einent, 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

O 
l-7> 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

[>  bit 

1 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pi^ds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

Pds.  -  e, 

2  50 
2  45 
2  40 
2  33 
2  42 
2  71 
L'  -7 
2  86 

2  ra 

2  69 
2  61 
•_•  57 
2  W 

2  61 

2  61 

2  '-.4 
2  60 

2  .M 
S    \" 

2  M 

1  .7 

2  W 

2  35 

._,  g 
2  28 
2  24 

2 

950 

3 

«.tin 

4 

133 

5 

2  40 

6 

1169 

7 

1317 

8 

1307 

9 



1241 

10 

1162 

11 

135 
1  31 

1084 

12 

4  12 
4% 

5  03 
5  31 

5  37 
5  03 
4  81 
4  66 
4  45 
4  50 
4  37 
4   17 
382 

3  04 
287 
2  73 
2  63 

416è" 
4278 

1838 

4^1» 
1278 
3926 
3526 

3350 
3430 
3222 
2905 

1 852 
l  185 
1317 
1187 
1101 

1  «  154  » 

13 

L050 

14 

1067 

15 
16 

1  02 

1084 
1084 

17 

1120 

18 

1  31 

103 

1101 

19 

1109 

20 

1076 

21 

1083 

22 

23 

24 

910 

25 

vvs 

26 

112 

888 

27 
28 

"l:37 

29 
30 

"*i::ô" 



S21 
Bfl 

31 
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N°  67. 

Kivière-au-Cygne,  Man.,  pour  chaque  jour,  en  1913. 
1,215  milles  carrées.] 


Juin. 

Jui 
Hauteur 

LLET. 

A( 

)ÛT. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

c 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

o 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds  sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

220 

765 

239 

903 

2  04 

653 

151 

350 

098 

141 

2 

2 

13 

716 

2-73 

1187 

1 

97 

606 

146 

327 

0  96 

134 

3 

2 

07 

671 

3  21 

1694 

1 

87 

542 

151 

350 

097 

137 

4 

1 

99 

619 

467 

3702 

1 

68 

435 

153 

360 

095 

131 

5 

1 

96 

599 

4-58 

3558 

1 

57 

380 

153 

360 

0  95 

131 

6 

1 

93 

580 

4-52 

3462 

1 

50 

345 

153 

360 

093 

125 

7 

1 

f3 

580 

424 

3014 

1 

44 

318 

1  46 

327 

0  99 

144 

9 

1 

92 

573 

3  95 

2580 

1 

39 

296 

142 

309 

099 

144 

8 

1 

87 

542 

3-68 

2214 

1 

41 

305 

1  51 

350 

101 

151 

10 

1 

81 

506 

346 

1944 

1 

40 

300 

1-48 

336 

107 

172 

11 

1 

75 

473 

357 

2074 

1 

50 

345 

145 

322 

1  07 

172 

12 

1 

75 

473 

376 

2318 

1 

62 

405 

1-35 

280 

loy 

179 

13 

1 

67 

430 

3  97 

2608 

1 

65 

420 

1-30 

260 

1  10 

182 

14 

1 

66 

425 

4-09 

2664 

1 

70 

445 

126 

244 

1  12 

190 

15 

1 

65 

420 

4  02 

2680 

1 

86 

536 

120 

220 

110 

182 

16 

1 

59 

390 

397 

2608 

2 

06 

667 

118 

212 

108 

175 

17 

1 

54 

365 

3-87 

2468 

2 

19 

758 

115 

201 

109 

179 

18 

1 

48 

336 

3  69 

2227 

2 

22 

779 

1-11 

186 

105 

165 

19 

1 

43 

314 

341 

1887 

2 

24 

793 

110 

182 

102 

154 

20 

1 

39 

296 

3  13 

1577 

2  25 

800 

107 

172 

0-88 

109 

21 

1 

39 

296 

291 

1355 

2  30 

835 

105 

165 

090 

115 

22 

1 

33 

272 

271 

1169 

2  34 

865 

104 

161 

113 

193 

23 

1 

25 

240 

247 

966 

2 

23 

786 

101 

151 

108 

175 

24 

1 

22 

228 

231 

841 

2 

09 

.    688 

1  04 

161 

107 

171 

25 

1 

29 

256 

2  18 

751 

2 

00 

625 

1-08 

175 

101 

151 

26 

1 

26 

244 

212 

709 

1 

89 

554 

1-07 

172 

101 

151 

27 

1 

97 

606 

201 

632 

1 

74 

467 

1  05 

165 

0-95 

131 

28 

2 

06 

667 

1  97 

606 

1 

64 

415 

1  04 

161 

123 

232 

29 

2 

03 

646 

1  97 

606 

1 

62 

405 

103 

158 

1  04 

161 

30 

2 

11 

702 

214 

723 

1 

53 

360 

103 

158 

108 

175 

31 

210 

695 

l'4< 

327 

120 

220 
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RIVIERE  DU  DAIM-ROUGE. 

A. — LOCALITÉ. 

La  rivière  du  Daim-Rouge  (voir  planche  n°  22)  a  sa  source  dan-  le  township  44 
rang  19,  ouest  du  2e  méridien,  à  quelque  quinze  milles  de  Melford,  Sask.  Elle  coule 
vers  l'est,  traverse  le  lac  du  Daim-Rouge,  puis  se  verse  dans  le  lac  Winnipegosis. 

B. — BASSIN    DE   LA    RIVIERE. 

Tout  comme  la  rivière  au  Cygne,  la  rivière  du  Daim-Rouge  passe  dans  une  vallée 
profonde  et  large  d'origine  glaciaire,  bien  qu'elle  soit  plus  vaste  que  la  première. 
Dans  la  partie  supérieure  du  bassin,  l'écoulement  est  recueilli  par  plusieurs  tribu- 
taires, y  compris  les  rivières  du  Pin,  Etoimami,  Pierre-à-Pipe  et  Barrière,  qui  desser- 
vent une  vaste  étendue  de  terrain  et  se  dirigent  vers  le  nord  après  avoir  surgi  de  plu- 
sieurs petits  lacs  et  marais.  Une  végétation  forestière,  comprenant  de  l'épinette  et 
du  tremble,  couvre  une  bonne  proportion  de  cette  région.  Dans  les  biefs  inférieurs 
de  la  rivière,  l'écoulement  vers  le  nord  est  quelque  peu  limité,  à  cause  d'un  ré{ 
parallèle  de  rivières.  A  quelque  dix  milles  en  an. ont  de  l'embouchure,  la  rivière  Tra- 
verse le  lac  du  Daim-Rouge,  qui  couvre  une  superficie  de  100  milles  cai 

C. — NATURE  1)1     LIT   ET  DES   BORDS. 

Bien  que  des  roches  affleurent  en  quelques  endroit-  des  biefs  intérieur-  d< 
rivière,  le  lit  et  les  bords  sont  pour  la  plupart  formés  de  sable,  de  gravier  et  d'argile, 
ce  dernier  trait  «'appliquant  à  la  majeure  partie  de  la  vallée  de  la  rivière  du  Daim- 
Rouge.  Le  lit  de  la  rivière  est  aussi  par  endroits  parsemé  de  cailloux.  On  dit  que 
la  largeur  de  la  rivière  varie  de  160  à  250  pieds,  alors  que  La  hauteur  des  bords  est 
fixée  entre  15  et  50  pieds. 

D. — BOIS  ET   PLANTES. 

Comme  on  Fa  dit  précédemment,  il  y  a  une  forte  pousse  de  bois  dans  la  partie 
supérieure  de  l'écoulement.  La  Red  Déer  Lumber  Company  exploite  1«-  billage  dans 
la  région  et  une  scierie  au  lac  du  Daim-Rouge,  les  bille-  étant  flottées  jusqu'à  l'éta- 
blissement. 

E. — CRUE   ET   ÉTIAGE. 

Les  crues  ordinaires  se  produisent  en   avril  ou   au   commencement  de  mai.  h 
que  l'étiage  se  produit,  dit-on,  en  hiver,  avec  l'écart  de  4  à  5  pieds  entre  les  deux  pé- 
riodes.   Par  suite  d'embâcles,  on  a  constaté  tin  écart  extrême  do  14  pieds  en  un  ci 
au  printemps  de  1913. 

F. TRANSPORT. 

Le   Canadian-Northern   traverse   la    rivière   à    Erwood,   une   trentaine   de  milb  - 
l'ouest   du    lac   du   Daim-Rouge.      Fat    aval,   la    voie  ferrée   avoisine   la    rivière   sur   une 
distance  considérable.     TJn   embranchement  du  réseau   atteint   aussi   le  lac  du   Daim- 
Rouge  à  Bui'ï 


•ows. 


■EXPLORATIONS   DE   LA   RIVIERE. 


Une  exploration  géologique  de  la  rivière  et  di^s  environs  a  été  faite  par  la  com- 
mission géologique  du  Canada.  Le  5  juillet  1913,  la  commission  hydrographique  du 
Manitoba    établissait    une   station    do   mesurage   sur   la    rivière,   dans   le   voisinage   de 

IIudson-Bav-Junction. 
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(a)  Précipitations. — Les  données  disponibles  de  précipitation  sont  fort  maigres, 
et  elles  semblent  indiquer  une  chute  annuelle  de  15  pouces. 

(b)  Mesurages  de  débit. — Comme  il  est  indiqué  au  tableau  n°  68,  des  mesurâmes 
de  débit  ont  été  faits  près  de  Hudson-Bay-Junction,  depuis  le  5  juillet  1913.  Une 
estimation  du  débit  quotidien  depuis  cette  date  est  donnée  dans  le  tableau  n°  69. 

Bien  que  ces  archives  n'embrassent  pas  encore  une  période  suffisante  pour  com- 
prendre toute  une  année  hydraulique,  on  estime  que  le  minimum  de  débit  est  de  150 
pieds-seconde,  ce  dernier  chiiïre  étant  sujet  à  modification  ou  à  vérification  selon  les 
données  postérieures. 

I. PERSPECTIVES  D'EMMAGASINAGE. 

On  n'a  jusqu'ici  fait  aucun  travail  de  campagne  quant  aux  perspectives  d'emma- 
gasinage de  cette  rivière.  Comme  plusieurs  petits  lacs  se  trouvent  dans  l'écoulement 
supérieur,  l'emmagasinage  devrait  être  possible  et  assez  prononcé  pour  augmenter 
fortement?  le  débit  de  la  rivière.  Le  lac  du  Daim-Rouge,  avec  une  superficie  de  cent 
milles  carrés,  offre  des  facilités  pour  la  régularisation  considérable  du  débit  du  lac  au 
Daim-Rouge  au  lac  Winnipegosis.  Le  tableau  suivant  a  été  préparé  comme  indica- 
tion du  débit  utilisable  à  même  un  emmagasinage  d'un  pied  ou  deux  dans  un  lac  de 
cette  proportion.  Les  taux  de  profondeur  en  pieds-seconde  sont  calculés  pour  un 
emmagasinage  utilisé  en  six  mois,  pour  une  période  d'un  an. 


LAC  DU   DAIM -ROUGE. 


Profondeur 
de  l'emmagasinage. 

! 

Capacité  en  billions              Taux  de  profondeur, 
de  pieds  cubes.                            six  mois. 

Taux  de  profondeur, 
un  an. 

1 
2 

2,787  84 
5,575  68 

178 
356 

89 
178 

J. ENERGIE   HYDRAULIQUE. 

Les  sources  du  creek  Pierre-à-Pipe,  un  des  tributaires  de  la  Daim-Rouge,  se  trou- 
vent dans  un  pays  dont  l'élévation  est  d'environ  2,000  pieds  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer,  alors  que  le  lac  Winnipigosis  a  une  altitude  de  quelque  828  pieds,  de  sorte 
qu'approximati  ventent  il  y  a  quelque  mille  pieds  de  chute  entre  les  sources  et  l'em- 
bouchure de  la  rivière.  Une  chute  considérable  se  produit  dans  le  Manitoba,  la  chute 
entre  le  lac  Daim-Rouge  et  le  lac  Winnipegosis  étant,  selon  la  Commission  géologique 
du  Canada,  d'environ  45  pieds.  Bien  qu'il  reste  encore  à  faire  l'étude  des  possibilités 
d'énergie  hydraulique  de  la  rivière,  le  tableau  expérimentatif  suivant  donne  l'énergie 
utilisable  par  pied  de  colonne,  basées  sur  une  efficacité  de  80  pour  100,  et  calculée 
d'après  un  débit  minimum  estimé  de  Î50  pieds-seconde.  Comme  susdit,  ce  dernier 
chiffre  est  passible  de  révision  : — 

Puissance  en  chevaux 
Colonne.  estimée,  à  80  pour 

100  d'efficacité. 

1  pied 13 -V 

10     "     137 

20     "      274 
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TABLEAU  N°  68. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Daim-Kouge,  près  de  Hudson-Bay-Jct.,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  k      r.  ,    . 
la  jauge.        Deblt- 

G.  Ebner .... 

A.  Pirie 

G.  Ebner 

W.  J.  Ireland 

W.  J.  Ireland 

C.  0.  Allen 

1196 
1496 
1196 
1469 
1469 
1435 

Pieds. 

183 
193 
165 
162 
162 
155 

Pds  carrés 

927 
886 
765 
693 
566 
528 

Pieds  par 
sec. 

2  53 
2  30 
228 
205 
136 
103 

Pieds. 

358 

lMs-sec. 

£M9 

10     , 

12  août 

30     .i          

3-31            20M 

3  09             1747 
2  79             141'.< 

18  sept 

210               768 

6  oct 

178 

TABLEAU  W 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  de  la  rivière  du  Daim-Rouge,  près  de  Hudson- 

Bay-Junction,  1913. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

f* 

Hauteur  à  la 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit.       Haut* 
la  jai 

mit  à 

"•■ 

•ur  a 

Débit 

c 

1-5 

jauge. 

ige. 

iffa 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec.         Pie 

Is. 

Pieds-sec.         Pie< 

Is. 

1 

3  75 
•63 
•48 
•46 
•32 

319 
13 
•09 
09 

2521                 2 

2383 

2210 

2187 

2026 

1877                 2 

1808 

1762 

1762 

77 
32 

79 
77 
71 
68 
64 
56 
55 

1394                 1 

i  151 

1417 

1394 

1359 

1291                1 

1248 

1164 

1154 

90 

sa 

7" 
77 
1 

90 

2 

601 

3 

4 

5 

547 

6 

7 

564 

8 

9 

3  44 

2164 

564 

10 

•28 

1980 

10 

1773 

IL' 

1025 

M 

11 

338 

2095 

3  13 

1808                 2 

46 

1064                  1 

12 

400 

2808 

09 

1762 

42 

1025 

13 

73 

3618 

23 

1923 

39 

997 

82 

14 

5  15 

4131 

20 

1888 

38 

541 

15 

45 

4476 

•40 

2118 

23 

802 

524 

16 

5  60 

4648 

372 

24S6                 2 

20 

1 

71 

17 

•68 

4740 

•66 

2417 

16 

N»> 

18 

•50 

4533 

•67 

2429 

11 

707 

70 

19 

•38 

4395 

•69 

2452 

08 

74S 

a 

20 

17 

4154 

•66 

2417 

08 

74S 

21 

495 

3901 

3  62 

2371                 2 

05 

:•_•;            î 

65 

«81 

22 

•80 

3728 

•59 

2337 

05 

727 

68 

23 

•63 

3533 

•37 

2084 

04 

719 

68 

24 

49 

3372 

37 

2084 

03 

712 

71 

519 

25 

•30 

3153 

16 

1842 

02 

705 

454 

26 

4  44 

3314 

305 

1716                2 

02 

705               1 

7" 

27 

•45 

3326 

292 

1566 

01 

69S 

90 

28 

•40 

3268 

•89 

1532 

OU 

691 

454 

29 

•25 

3096 

■82 

1451                 1 

97 

071 

4M 

30 

09 

2912 

•76 

1382 

94 

651 

7  S 

5M 

31 

386 

2647 

77 

1394 
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KIVIERES  DANS  LA  REGION  EST  DU  MANITOBA. 

RIVIÈRE  MANIGOTAGAN. 

DESCRIPTION  GÉNÉRALE  DE  LA  RIVIERE  ET  DU  BASSIN. 

A. — LOCALITÉ. 

La  rivière  Manigotagau,  ou  de  la  Mauvaise-Gorge,  se  décharge  dans  le  lac  Win- 
nipeg  par  un  goulet  de  la  rive  est,  à  environ  50  milles  au  nord  du  Eort-Alexander,  et 
presque  vis-à-vis  le  centre  de  l'île  Grosse.     (Voir  planche  n°  23.) 

B. DIRECTION  GÉNÉRALE. 

La  direction  générale  de  la  rivière  est  vers  l'ouest  30°  au  nord  du  lac  au  Rat- 
Musqué,  jusqu'à  son  embouchure.  L'écoulement  dans  le  lac  du  Rat-Musqué  vient, 
dit-on,  du  nord-est. 

C. — BASSIN   DE   LA  RIVIERE. 

Bien  qu'on  n'ait  pas  encore  exploré  les  biefs  supérieurs  du  bassiu.  on  dit  toute- 
fois qu'il  vient  un  écoulement  considérable  au  delà  du  lac  Long.  De  ce  dernier  lac 
au  lac  La-Tortue,  le  bassin  s'élargit  et  embrasse  les  lacs  Caribou,  Rat-Musqué,  Orignal, 
Crapaud,  et  plusieurs  autres  petits  lacs.  Du  lac  La-Tortue  jusqu'à  l'embouchure  de 
la  rivière,  plusieurs  petits  creeks  s'écoulent  dans  des  marais  et  muskegs  avoisinants. 
Chacun  est  faible  et  boueux  à  son  entrée  dans  le  lac. 

D. — NATURE   DES   BORDS. 

Les  rives  sont  de  bonne  argile  agricole  à  l'embouchure  de  la  rivière;  elles  sont  en 
partie  défrichées  et  colonisées.  Même  ici,  toutefois,  des  affleurements  de  roche  se 
constatent  à  plusieurs  endroits.  Au-dessus  des  chutes  du  Bois,  les  rives  sont  très  irré- 
gulières et  la  plupart  du  temps  rocheuses,  allant  de  2  pieds  à  60  ou  70  pieds  de  hau- 
teur, brisées  par  de  nombreuses  vallées  qui  reconduisent  à  des  muskegs  ou  des  marais. 
Dans  les  biefs  d'amont,  des  chaînes  de  collines  surplombent  la  rivière  sur  chaque 
berge. 

E. — LARGEUR   DE   LA   RIVIERE    ET    NATURE    DU    LIT. 

Sur  les  premiers  25  milles,  la  rivière  a  une  largeur  moyenne  d'environ  175  pieds, 
se  rétrécissant  aux  nombreux  rapides  et  chutes  ;  à  trois  ou  quatre  milles  en  aval  du  lac 
à  la  Tortue,  le  chenal  s'élargit,  et,  de  cet  endroit  au  lac  du  Rat-Musqué,  il  y  a  plu- 
sieurs endroits  où  la  largeur  atteint  de  700  à  900  pieds.  Sous  chaque  rapide,  il  y  a 
un  bassin  vaste  et  circulaire  ayant  de  500  à  800  pieds  de  diamètre,  ce  qui  constitue 
un  trait  remarquable.  Les  rives  sont  surchargées  d'herbes  et  de  joncs  qui  se  prolon- 
gent à  cinquante  pieds  dans  la  rivière  en  plusieurs  endroits,  alors  que  des  aunes  et 
des  saules  se  constatent  en  maints  endroits  où  les  rives  sont  basses.  Le  lit  de  la 
rivière  est  couvert  de  terre  noire,  sauf  aux  chutes  et  aux  rapides,  où  des  cailloux  et 
des  roches  forment  le  lit. 

169 


170  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.  1914 
F.— BOIS   ET   PLANTES. 

La  surface  de  développement  presque  entière  est  couverte  d'une  pousse  inférieure  de 
bois,  qui  comprend  un  approvisionnement  abondant  de  tremble,  d'épinette,  de  cyprès, 
de  bouleau,  de  chêne  et  de  baumier.  Dans  le  voisinage  du  lac  Rat-Musqué,  et  au 
delà  du  lac  de  l'Orignal,  il  y  a  une  frange  de  riche  épinette  bordant  le  lac,  mai- 
ne  semble  pas  s'étendre  loin  à  l'intérieur.  Dans  le  voisinage  immédiat  de  la  rivière, 
on  a  enlevé  du  bois  de  grande  valeur,  mais  le  feu  ne  semble  pas  avoir  beaucoup  réduit 
l'approvisionnement,  comme  on  le  constate  là  où  des  premières  coupes  ont  été  fa 

G. CRUE  ET  ÉTIAGE. 

Les  crues  se  présentent  ordinairement  en  juin,  alors  qu'une  hauteur  de  3|  ou  4 
pieds  au-dessus  de  l'étiage  a  été  constatée.    L'étiage  se  voit  en  automne  et  en  nu 
avril. 

H. — TRANSPORT. 

De  petits  vapeurs  peuvent  naviguer  au  pied  aux  chutes  du  Bois,  mais  les 
seuls  peuvent  être  utilisés  au  delà  par  suite  des  nombreux  rapides  et  chutes,     (  I 
tracé  un  chemin  d'hiver  de  la  colonie  Manigotagan  au  lac  du  Rat-Musqué.    Ce  chemin 
traverse  et  retraverse  la  rivière,  et  ne  peut  donc  servir  que  dans  les  grands  froids  de 

l'hiver. 

i. — COLONIES. 

La  seule  colonie  permanente  actuelle  existe  au  bureau  de  poste  de  Man  . 
à  l'embouchure  delà  rivière.    La  Phœnix  Brick,  T'Oe  and  L  a  fabriqué 

de  la  brique  à  cet  endroit,  avec  un  outillage  moderne  et   exploitait  aussi  une  scierie 
reliée  à  sa  briqueterie. 

J. — EXPLORATIONS  DE  LA  RIVIERE. 

La  Commission  géologique  du  Canada  a  fait  une  reconnaissance  géV  ■••  la 

rivière  en  1890  et  1891,  de  son  embouchure  au  lac  Long:  depuis  lors,  on  a  fait  quelques 
explorations  de  terres  pour  les  réserves  forestières  et  les  colonies.  En  décembre  1912, 
une  station  de  mesurage  a  été  établie  par  la  Commission  hydrographique  du  V 
qui  a  fait  une  reconnaissance  des  chutes  du  Bois  et  du  Tremble.  L'année  Buivante, 
en  juin,  une  reconnaissance  était  faite  de  la  rivière,  des  chutes  du  Buis  au  lac  L  -. 
par  la  Commission  hydrographique  du  Manitoba,  M.  D.  B.  Gow  ayant  charg 
l'équipe. 

K. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Pluie. — Il  n'y  a  pas  de  données  utilisables  sur  la  chute  de  la  pluie  dans 
surface  de  déversement,  mais  on  estime  (prune  moyenne  de  -1  pouces  peut  être  établie 
pour  l'année. 

(b)  Mesurages  de  débit. — La  Commission  hydrographique  du  Manitoba  a 
mesurages  à  l'embouchure  de  la  rivière  et  les  résultats,  estimés  à  la  fin  de  l'année  1913, 
seront  trouvés  aux  tableaux  70  et  71.     D'après  ces  données,  on  verra  que  le  débit  mini- 
mum, serait  d'environ  30  pieds-seconde  et  le  débit  de  crue  d'environ  1,200  pi<    -  s 
conde. 

(c)  Courbe  de  masse,  1913. — En  utilisant  les  données  qu'on  possède  actuellement 
sur  le  ruissellement  pour  1913,  et  en  estimant  le  débit  probable  des  autres  mois  qui 
restent  pour  l'année,  on  trouve  qu'un  débit  uniforme  de  150  pieds-seconde  aurait  pu 
être  maintenu  s'il  y  avait  eu  un  réservoir  d'emmagasinage  capable  de  retenir  1.45 
billion  de  pieds  cubes  d'eau.     (Voir  planche  n°   25.) 
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Rivière  Daim -Rouge.     Vue  des  hautes  Falaises,  rive  droite  à  Ferry. 


Rivière  Daim-Rouge.     Fourches  des  rivières  Daim-Rouge  et  Etoimoni. 
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Rivière  Manigotagan.     Rapides  en  aval  du  Portage  Cascade. 


Rivière  Manigotagan.     Chutes  du  Bois,  coté  nord  du  barrage. 
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-POSSIBILITES    D  EMMAGASINAGE. 


D'après  les  études  des  courbes  de  masse  pour  1913,  ou  verra  qu'un  emmagasinage 
de  1,450,000,000  pieds  cubes  serait  nécessaire  pour  donner  un  débit  uniforme.  On 
pourrait  le  faire  en  utilisant  le  lac  du  Rat-Musqué.  Ce  lac  a  une  superficie  d<-  B.3 
milles  carrés,  et  il  serait  possible  d'y  emmagasiner  7.8  pieds.  Cela  donnerait  une 
capacité  d'emmagasinage  de  1.8  billion  de  pieds  cubes,  de  sorte  qu'on  pourrait  avoir 
un  emmagasinage  suffisant  à  même  ce  lac. 

M. PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 

Il  y  a  nombre  de  sources  de  puissance  hydraulique  qu'on  pourrait  développer  d 
cette  rivière;  on  les  indique  dans  le  profil,  planche  n°  24.     Le  tableau  suivant  indique 
les  concentrations  possibles  de  puissance  dans  les  conditions  de  débit  d'étiage  et  de 
Ilot  régularisé,  basés  sur  les  données  de  1913,  et  la  puissance  est  indiquée  à  80  pour  1<><> 
d'efficacité. 


Colonne. 


Chutes  du  Bois 

i.  Tremble 

1er  rapide  au-dessus  des  chutes  du  Tremble. 

4e 

3e        m  ii  h  h 

6e        .,  ..  

Chutes  Charles 

Cascade  de  la  Tortue 

2e  rapide  au-dessus 

Chutes  Caribou 


Puissance  totale  en  chevaux 


33 

8 

12 

30 
12 
L8 
34 
28 
21 
27 


Puissance  en 

chevaux  estii 

80  jHjur 

L00  '1'-  fficacifeé, 

Débit  minimum. 

00 

441» 

22 

109 

33 

L63 

M' 

#08 

33 

L6S 

40 

246 

92 

ma 

:r. 

381 

57 

2  6 

74 

608 

3034 

Ç16I 
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TABLEAU  N°  70. 

Divers  mesurages  dans  le  bassin  de  la  rivière  Manigotagan,  faits  par  la  Commission 
hydrographique  du  Manitoba  en  1912-1913. 


Date. 


Cours  d'eau. 


1912. 

28  déc. .  Manigotagan. 
1913. 


26  mai. 
31     .,   . 

4  juin. 

7  -  . 
10  h  . 
14  „  . 
18  „  . 
23  août. 


Endroit. 


Chutes  du  Bois' 


1  mille  |  sous  le  Portage  Cascade* 

2  milles  aval  du  lac  à  la  Tortue. . . . 
Débouché  du  lac  du  Rat-Musqué . . 
Tête 

Débouché  du  lac  à  l'Orignal    

Rapides  du  Caribou 

Chutes  du  Bois 


Hauteur 

à  la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

400 

144 

*51 

469 

*5-0 

423 

323 

288 

168 

47 

293 

*3-74 

93 

*  Renvoyé  à  jauge  en  aval  de  la  chute  du  Bois. 
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TABLEAU 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 
[Aire  de  déversement^ 


Janvier. 

1 
Février.                              Mars.                                A\i;il. 

o 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

t-,  -,  -,            Hauteur 
Deblt-         à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
a  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 
3  95 

Pds.-sec.          Pieds 
3  90 

Pds.-sec. 

Pi. 

1  '   - 

2 

3 

4 
5 

4  00 

:;■■■  ::::' 

"4  00' 

.:.  :.::;■ 

r> 

7 
8 

395 

"4:00" 



9 

10 

11 

4  00 

12 

13 

■ 

14 

15 

3  95 

4  00 

16 

17 

"18 

3  95 



19 
20 

1  en 

4  53 
M 
50 
50 

50 

60 
GO 

276 

21 

22 

'"  3  95" 

3  90 

4  00 

23 
24 
25 
26 



363 
262 

27 
28 

29 

4  00 

L*.K) 

30 

1 

31 
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N°  71. 

Manigotagan,  en  amont  des  chutes  du  Bois,  pour  1913. 
313  milles  carré».] 


Mai. 


Hauteur 
à  la 
jauge. 

Pieds. 


Débit. 


Pds-sec. 

320 

320 
342 
352 
366 
386 
394 
386 
409 
424 
424 
456 
464 
464 
464 
424 
464 
464 
473 
473 
464 
464 
464 
464 
464 
464 
464 
456 
424 
464 
424 


Juin. 


Hau 

à 

teur 
la 

Débit. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

500 

424 

4 

99 

420 

5 

00 

424 

00 

424 

10 

464 

4 

90 

386 

90 

386 

90 

386 

80 

352 

80 

352 

4 

80 

352 

75 

336 

73 

330 

70 

320 

70 

320 

4 

69 

317 

69 

317 

70 

320 

so 

352 

60 

290 

4 

60 

290 

60 

i?90 

50 

262 

70 

320 

60 

290 

4 

60 

200 

50 

262 

60 

290 

50 

262 

50 

262 

Juillet. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds. 


[-80 
•40 
•50 
50 
•40 

i-40 
•30 
•80 
•30 
•20 

1-30 
•30 
•30 
•40 
•20 

r20 
•20 
•50 
■10 
10 

l  20 
•20 
10 
•00 
10 

110 
10 
■10 
•10 
•20 
10 


Débit. 


Pds-sec. 

352 

235 
262 
262 
235 
235 
210 
352 
210 
186 
210 
210 
210 
235 
186 
186 
186 
262 
164 
164 
186 
186 
164 
143 
164 
164 
164 
164 
164 
186 
164 


Août. 


Hauteur 

à  la 

Débit. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sfc. 

3  84 

112 

•84 

112 

•84 

112 

•74 

95 

394 

131 

3-84 

112 

•84 

112 

74 

95 

•74 

95 

•34 

42 

364 

80 

•74 

95 

•74 

95 

•84 

112 

•84 

112 

110 

110 

105 

105 

105 

100 

100 

3  74 

95 

74 

95 

•76 

99 

3  64 

80 

•66 

83 

•66 

83 

•66 

83 

67 

84 

•66 

83 

Septembre. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 

Pieds. 

3  69 
■89 
•66 
•46 
•66 


Débit. 


Pds-sec . 

•87 
121 
•83 
•55 
•83 
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RIVIEEE  VEINE-DE-SANG. 

A. EMPLACEMENT. 

La  rivière  Veine-de-Sang,  ou  Miskowow  (voir  planche  n°  26)  se  décharge  dan- 
une  baie  de  la  rive  est  du  lac  Winnipeg,  partie  nord  des  détroits  qui  séparent  les  deux 
nappes  maîtresses  du  lac. 

B. DIRECTION    DU    COURANT. 

Dans  les  biefs  d'amont  la  rivière  coule  vers  l'ouest,  mais  dans  le  voisinage  du  lac 
Winnipeg,  elle  se  courbe  légèrement  vers  le  nord. 

C. DESCRIPTION   GENERALE    DE    LA    RIVIERE    ET   DU    BASSIN. 

Bien  qu'on  sache  peu  de  choses  sur  les  sources  de  la  rivière,  on  estime  que  le 
bassin  de  déversement  couvre  une  superficie  de  3,000  milles  carrés.  La  majeure  partie 
du  bassin  est  rocheuse  et  de  formation  granitique,  avec  présence  par  endroits  d'une 
faible  couche  d'argile.  Plusieurs  petits  tributaires  se  jettent  dans  la  Veine-de-S 
du  nord  ,et  la  rivière  se  divise  en  deux  bras  dans  le  mont  du  bassin,  le  bras  nord  allant 
au  lac  Sassaginnigak,  et  le  bras  sud  se  rendant,  dit-on,  aux  hauteurs  de  terre  qui 
séparent  ce  bassin  de  celui  de  la  rivière  des  Anglais. 

Dans  le  voisinage  de  l'embouchure,  les  berges  de  cette  rivière — dont  la  largeur 
est  en  moyenne  de  150  pieds — sont  formées  d'argile  et  ont  une  hauteur  d'environ  cinq 
pieds.  Les  premiers  rapides  se  produisent  à  environ  neuf  milles  de  l'embouchnie. 
Un  peu  plus  en  amont,  la  Petite  rivière  de  la  Veine-de-Sang  devient  tributaire  dan- 
un  bief  où  la  rivière  serpente  fortement.  De  eet  endroit  à  la  conflucinr  de  la  rivière 
La-Tortue,  une  distance  de  35  à  40  milles,  il  se  produit  plusieurs  chutes  et  rapides 
dont  quelques-uns  ont,  dit-on,  des  descentes  très  raides;  les  rives  sont  pour  la  plupart 
rocheuses  et  basses  et  disparaissant  fréquemment  sous  des  marais  et  des  mus 
mais  elles  s'élèvent  par  endroits  de  dix  ou  vingt  pied-,  el  elles  Bont  ici  formées  d'ar- 
gile ou  de  couches  d'argile  et  de  gravier  surmontant  l'affleurement  rocheux.  On  dit 
que  la  région  voisine  de  la  rivière  est  très  rocheuse,  sauf  une  légère  c  roche  de  terreau. 
On  assure  aussi  que  la  région  offre  partout  les  mêmes  trait-,  jusqu'au  voisinai 
lac  Kowtunigan,  endroit  où  se  présentent  les  bras  sud  et  nord.  Le  bras  sud  se  dirige 
vers  une  région  dont  on  sait  fort  peu  de  choses,  alors  que  le  bras  nord  se  sépare  encore 
en  deux  jets  qui  tombent  tous  deux  dans  le  même  lac.  Ce  lac,  connu  sous  le  nom  de 
Sassaginnigak,  aurait  une  longueur  extrême  d'environ  quatre  milles,  et  une  largeur 
de  deux  milles  environ;  plusieurs  îles  s'y  dressent.  On  sait  peu  de  chose?  sur  le  terri- 
toire tributaire  de  ce  lac. 

D. — NAVIGATION    ET   ACCES. 

On  ne  peut  naviguer  cette  rivière  autrement  qu'en  canot,  et  même  alors  il  faut 
plusieurs  portages.  On  atteint  facilement  l'embouchure  de  la  rivière  en  été,  parée 
qu'elle  est  rapporchée  de  la  route  des  vapeurs  qui  sillonnent  le  lac  Winnipeg. 

E. PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 

Corna  e  pour  la  plupart  des  rivières  qui  se  déchargent  de  l'est  dans  le  lae  Winnip  ir. 
la  région  riveraine  est  rocheuse  et  plusieurs  rapides  se  présentent  dans  tout  le  parcours. 
Bien  qu'on  n'ait  fait  jusqu'ici  aucune  exploration  quant  aux  perspectives  de  puissance 
hydraulique  de  cette  rivière,  les  données  disponibles  assureraient  que  ces  possibilités 
existent.  Le  débit  annuel  moyen,  basé  sur  un  ruissellement  annuel  moyen  d 
pied-seconde  par  mille  carré  et  une  surface  de  déversement  de  8,000  milles  carrés. 
serait  de  &00  pieds-seconde. 


Plate  Z6 
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RIVIERE  AU  PIGEON. 

A. EMPLACEMENT. 

La  rivière  au  Pigeon  (voir  planche  n°  26),  se  décharge  dans  le  lac  Winnipeg  sur 
la  rive  est  à  quelque  six  milles  sous  l'embouchure  de  la  rivière  Berens. 

B. DIRECTION   GENERALE. 

La  rivière  coule  vers  l'ouest  franc  sur  les  premiers  vingt  milles  en  aval  de  la 
source,  mais  le  courant  prend  une  direction  nord-ouest  vers  le  lac  Winnipeg,  au- 
dessous  de  cet  endroit. 

C. — RIVIÈRE    ET    BASSIN. 

Le  bassin  de  la  rivière,  qui  comporte  une  superficie  de  925  milles  carrés,  à  sa 
source  dans  le  lac  de  la  Eamille,  que  la  rivière  Berens  traverse  aussi,  dit-on.  En 
divers  endroits,  la  rivière  s'élargit  en  nombreux  petits  lacs  embrassant  les  lacs  Rond, 
de  l'Oie,  et  le  Petit  lac  de  l'Oie.  Les  bords  de  la  rivière  sont  en  majeure  partie  formés 
d'argile  surmontant  des  couches  de  granit,  qui  affleurent  aux  rapides  et  aux  chutes 
et  à  plusieurs  autres  endroits  du  lit. 

Dans  la  partie  de  la  rivière  qui  s'étend  de  l'embv  achure  aux  chutes  de  l'Estur- 
geon, soit  quatorze  milles,  deux  rapides  se  présentent.  Au-dessus  de  la  chute,  les  bords 
cèdent  d'abord  devant  des  indentations  marécageuses,  mais  plus  en  amont,  des  rives 
d'argile  qui  s'élèvent  graduellement  à  onze  pieds  de  hauteur,  se  renouvellent.  Dans 
cette  partie  de  la  rivière  entre  les  chutes  de  l'Esturgeon  et  du  Tremble,  dont  la  dis- 
tance à  vol  d'oiseau  est  de  10  milles,  le  courant  serpente  et  se  brouille  considérable- 
ment. Plusieurs  rapides  se  présentent  entre  les  chutes  du  Tremble  et  le  lac  Rond, 
et  les  rives  sont  un  peu  plus  élevées  qu'en  aval  au-dessus  du  lac  Rond.  On  dit  que 
le  pays  est  rocheux  et  montueux,  et  qu'il  a  une  couche  beaucoup  plus  légère  d'argile. 
Plusieurs  rapides  et  chutes  se  présentent  dans  cette  partie  de  la  rivière;  d'aucuns, 
dit-on,  ont  un  escarpement  prononcé  de  14  à  20  pieds. 

D. TRANSPORT   ET   ACCES. 

Les  canots  seuls  peuvent  y  naviguer  à  cause  de  nombreux  rapides  qui  nécessitent 
des  portages.  Les  seuls  moyens  d'accès  sont  fournis  par  le  vapeur  du  lac,  l'été,  et  les 
trains  de  chiens  l'hiver. 

E. PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 

On  n'a  fait  jusqu'ici  aucune  exploration  quant  aux  perspectives  de  puissance 
hydraulique  de  cette  rivière;  cependant,  l'existence  de  nombreux  rapides  et  chutes 
indiqueraient  la  possibilité  d'une  concentration  d'énergie,  ainsi  que  la  présence  de 
plusieurs  lacs  permettrait  de  songer  à  des  perspectives  d'emmagasinage.  Supposons 
que  le  ruissellement  moyen  annuel  soit  de  0-3  pieds-seconde  par  mille  carré,  et  l'on 
aurait  un  débit  moyen  annuel  d'environ  270  pieds-seconde  à  l'embouchure  de  la 
rivière. 

LA   RIVIERE   BERENS. 

A. EMPLACEMENT. 

La  rivière  Berens  (voir  planche  n°  26),  la  plus  importante,  en  dehors  de  la  Win- 
nipeg, qui  draine  le  territoire  situé  à  l'est  du  lac  Winnipeg,  débouche  dans  une  anse 
de  ce  lac,  à  environ  140  milles  au  nord  de  l'extrémité  méridionale  du  lac. 

25e— 12i 
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B. DIRECTION    DU    COURANT. 


4  GEORGE   V.  A.  1914 


Partant  de  la  source  jusqu'au  lac  Wiiinipeg,  le  courant  de  la  rivière  se  dirige  à 
l'ouest. 

C. RIVIÈRE    ET    BASSIN. 

On  estime  à  7,800  milles  carrés  l'étendue  du  bassin  de  déversement  de  la  rivière 
Berens,  et  la  longueur  de  son  cours  à  près  de  300  milles.  La  source  du  déversement, 
située  en  Ontario,  est  encaissée  dans  la  hauteur  des  terres  qui  donne  naissance  aux 
rivières  Severn  et  Albany,  et  aussi  au  déversement  tributaire  de  la  rivière  des  Anglais. 
Au  Manitoba,  dans  le  voisinage  du  lac  Winnipeg,  le  bassin  est  enfermé  dans  celui  de- 
rivières  au  Pigeon,  à  la  Feuille  et  du  Tremble.  Bien  qu'on  n'a:t  pas  enc  >re  exploré 
les  sources  à  point,  on  sait  que  la  rivière  forme  plusieurs  lacs,  les  tributaires  prin- 
cipaux étant  au  Chablis,  Blanche,  la  Bouche-Croche  et  Etiomami.  Le  sol  • 
général  rocheux,  ayant  une  profondeur  variable  d'argile  surmontante. 

Les  bords,  dont  la  hauteur  varie  de  10  à  20  pieds  dans  les  biefs  compris  entre 
l'embouchure  et  la  confluence  de  la  rivière  Etiomami — soit  une  distance  de  six  milles 
— sont  alternativement  formés  de  roches  et  d'argile,  produisant  ça  et  là  des  platières 
marécageuses.     Environ  cinq  milles  en  amont  du  débouché  de  ce  tributaire,  on  ren- 
contre le  premier  rapide,  qu'on  dit  avoir  une  chute  de  quelque  neuf  pieds.     De  ce 
rapide  au  lac  de  la  Famille,  à  quelque  dix-huit   mille-  à  L'ouest  «le  la  frontière  mani- 
tobaine,  on  dit  qu'il  y  a  cinquante-deux  rapides  et  chutes  de  diverses  hauteur! 
réclament  tous  un  portage.     La  descente  principale,  appelée  les  Grands-Rapidee 
au  débouché  du  lac  de  la  Famille,  et  est  censé  avoir  une  chute  de  40  pieds.     (V  lac  est 
triangulaire,  au  contour  fort  irrégulier,  et  a  une  longueur  d'environ  dix  milles.     On 
dit  que  la  rivière  au  Pigeon   a   aussi   sa   source  dans  ce  lac.     A   quelque  distant 
amont  du  lac  de  la  Famille,  il  se  présente  un  autre  rapide  ayant  une 
pieds,  et  un  peu  plus  haut,  la  rivière  s'élargit  encore  pour   tonner  !,■  lac   .Voir  ou   la 
Pêche,  lequel  atteint  une  longueur  de  9  milles  et  une  largeur  de  l'  à  4  mille-.     Dan- 
cette  partie  du  bassin,  le  pays  est  plus  accidenté,  et  au  lieu  de-  hauteur-  très 
du  voisinage  de  l'embouchure,  les  collines  atteignent  ici  de   L25  à   150  pieds  au- 
dit niveau  de  la  mer.     Entre  le  lac  de  l'Aigle,  sur  la   frontière  provinciale,  et  le  lac 
la  Pêche,  il  y  a  plusieurs  petits  rapides.     On  affirme  que  la  différence  de  niveau  de- 
deux  lacs  est  d'environ  50  pieds.     En  amont  du  lac  de  l'Aigle,  en  Ontario,  la  rivière 
forme  plusieurs  lacs  et  quelques  rapides  qui  les  séparent. 

D. — (  OLONIES. 

Il  n'y  a  pas  d'établissements  dans  le  voisinage  de  la   rivière,  sauf 
sauvages,  située  à  l'embouchure  de  la  rivière,  et  deux  postes  de  la  baie  d'Hudson,  l'un 
à  l'embouchure  et  l'autre  aux  Grands-Rapides. 

E. — NAVIGATION.    ET    \<  »  ES. 

On  ne  peut  naviguer  la  rivière  autrement  qu'en  canot,  et  même  encore  faut-il  de 
nombreux  portages.  Bien  qu'aucun  chemin  de  fer  ne  soit  ici  tracé,  on  peut  atteindre 
la  rivière  à  son  embouchure  par  le  vapeur  du  lac  pendant  la  saison  de  navigation  du 
lac  Winnipeg. 

F. — R  t  •  I SSE  LLEM  EX  T. 

{a)  Précipitation. — On  obtient  les  archives  de  la  précipitation  annuelle  pour  cinq 
années  à  la  station  établie  à  l'embouchure  de  la  rivière,  et  bien  que  cette  période  ne 
soit  pas  assez  longue  pour  indiquer  les  écarts  extrêmes,  elle  indique  une  moyenne 
annuelle  de  quelque  21  pouces. 
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(b)  Mesurages  du  débit. — Bien  que  Alexander  Pirie,  de  la  Commission  hydro- 
graphique du  Manitoba  ait  obtenu  un  mesurage  de  débit  de  1,215  pieds-seconde  le 
1er  octobre  1913  dans  cette  rivière,  on  ignore  jusqu'ici  le  débit  de  crue  et  d'étiage. 

G. — PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 

Si  l'on  considère  l'étendue  du  bassin  et  les  nombreux  lacs  qui  s'y  présentent,  ainsi 
que  les  nombreux  rapides  et  chutes  qui  parsèment  la  rivière  tant  au  Manitoba  qu'en 
Ontario,  ]es  perspectives  de  la  rivière  en  fait  d'énergie  sont  très  importantes.  La 
chute  entre  le  lac  à  l'Oie,  à  la  source,  et  l'embouchure,  est  fixée  à  1,200  pieds  environ, 
soit  une  chute  d'environ  500  pieds,  et  une  bonne,  partie  de  cette  descente  se  produit 
dans  le  Manitoba. 


LA  RIVIERE  DIT  TREMBLE. 


A. EMPLACEMENT. 

La  rivière  du  Tremble  {voir  planche  n°  26)  s'épanche  dans  une  anse  de  la  rive 
est  du  lac  Winnipeg,  vers  le  milieu  des  extrémités  nord  et  sud  de  la  nappe  maîtresse 

d.i  lac. 

B. — DIRECTION    GENERALE. 

La  direction  générale  de  la  rivière,  de  sa  source  au  lac  Winnipeg,  est  vers  le  nord- 
ouest. 

C— RIVIÈRE  ET  BASSIN. 

La  rivière  du  Tremble  a  un  bassin  de  déversement  d'environ  1,950  milles  carrés. 
La  partie  aval  du  drainage  est  enfermée  entre  les  régimes  des  rivières  Grosse-Noire  et 
à  la  Feuille,  mais  le  bassin  s'élargit  en  amont.  On  dit  que  de  grandes  parties  de  ce 
bassin  supérieur  sont  basses  et  marécageuses,  ayant  quelques  crêtes  rocheuses  sur 
divers  points.  Le  déversement  des  sources,  passe  virtuellement  tout  entier  dans  le 
lac  du  Tonnerre,  à  quelque  25  milles  en  amont  de  l'embouchure. 

D. — NAVIGATION   ET   ACCES. 

La  rivière  du  Tremble  n'est  navigable  que  pour  les  canots,  ainsi  que  toutes  les 
rivières  qui  se  déchargent  dans  le  lac  Winnipeg  par  la  rive  est,  et  comme  aucun  chemin 
de  fer  ne  traverse  la  région,  le  seul  accès  est  par  les  vapeurs  du  lac  Winnipeg. 

E. — COLONIES. 

Sauf  une  réserve  pour  les  sauvages  établie  à  l'embouchure  de  la  rivière,  il  n'y  a 
pas  de  colonie  dans  le  voisinage  immédiat  du  cours  d'eau. 

F. — PERSPECTIVES    DE    PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 

On  n'a  pas  encore  étudié  les  perspectives  d'énergie  de  cette  rivière,  mais  on  dit 
que  plusieurs  rapides  se  présentent,  le  plus  important  se  produisant  dans  le  bief  en 
aval  du  lac  du  Tonnerre.  Une  estimation  du  débit  annuel  moyen  de  la  rivière,  basée 
sur  un  ruissellement  de  0-3  pied-seconde  par  mille  carré,  chaque  année,  donnerait  un 
débit  de  quelque  585  pieds-?econde. 
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RIVIERE  GROSSE-NOIRE. 

A. — EMPLACEMENT. 

La  rivière  Grosse-Noire  (voir  planche  n°  26)  s'écoule  dans  une  anse  de  la  rive 
est  du  lac  Winnipeg,  à  40  milles  environ  au  sud  de  l'extrémité  septentrionale  du  lac. 

B. DIRECTION   GÉNÉRALE. 

Le  cours  général  de  la  rivière,  partant  de  sa  source,  est  vers  le  nord-ouest,  bien 
qu'il  y  ait  vers  le  milieu,  une  courbure  plus  occidentale. 

C. — RIVIÈRE  ET  BASSIN. 

Bien  qu'on  sache  fort  peu  de  choses  sur  la  source  de  ce  bassin  de  déversement,  on 
l'estime  à  1,350  milles  carrés.  Une  quarantaine  de  milles  en  amont  de  l'embouchure, 
la  rivière  du  Pélican  devient  tributaire  de  la  Grosse-Noire.  Dans  la  région  qui 
s'égoutte  dans  le  bief  de  la  rivière  compris  entre  l'embouchure  et  la  confluence  de  la 
Pélican,  le  sol  supérieur  est  d'argile,  avec  affleurements  rocheux.  Dans  les  I 
rieurs,  on  dit  que  le  sol  est  bas  et  marécageux,  les  rives  en  marais  ayant  des  franges 
de  joncs  et  de  roseaux  empiétant  sur  la  rivière.  Dans  les  biefs  d'aval,  y  compris  la 
zone  d'argile,  il  y  a  une  pousse  mélangée  de  trembles,  de  pin,  d'épinette,  et  de  bau- 
mier,  mais  les  pousses  du  bassin  supérieur  sont  surtout  de  saule. 

D. NAVIGATION  ET  ACCES. 

La  rivière  n'est  navigable  qu'aux  canots,  et  le  seul  accès  est  donné  par  le  bateau 

de  la  Selkirk  pendant  la  saison  de  navigation. 

E. — COLONIES. 

Il  n'y  a  pas  de  colonie  dans  le  voisinage  de  la  rivière,  mais  on  dit  que  les  trap- 
peurs fréquentent  la  région  en  hiver,  à  la  recherche  de  la  fourrure. 

F. — RUISSELLEMENT. 

En  supposant  un  déversement  de  1,350  milles  carrés  et  un  ruissellement  annuel 
moyen  de  0.3  pied-seconde  par  mille  carré,  on  obtient  un  débit  moyen  annuel  de  quel- 
que 400  pieds  cubes  par  seconde. 

G. — PERSPECTIVES  D  ENERGIE. 

On  sait  peu  de  choses  de  la  chute  de  cette  rivière,  située  qu'elle  est  dans  une 
partie  inexplorée  du  Manitoba,  et  d'un  accès  difficile;  mais  d'après  les  renseignements 
disponibles,  on  sait  qu'il  y  a  de  nombreux  rapides. 


RIVIERE  BELANGER. 

A. — EMPLACEMENT. 

La  rivière  Bélanger   (voir  planche  n°   26'),  débouche  dans  le  lac  Winnipeg;,  rive 
est,  environ  20  milles  en  deçà  de  l'extrémité  nord  du  lac. 
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B. DIRECTION    GENERALE. 

La  rivière,  qui  prend  sa  source  dans  le  voisinage  du  lac  Gunisac,  coule  vers  l'ouest 
au  lac  Winnipeg. 

C. — BASSIN  DE  LA  RIVIERE. 

La  rivière  Bélanger  égoutte  une  superficie  estimée  à  730  milles  carrés.  Le  bassin 
est  étroit,  ayant  une  largeur  de  10  ou  15  milles,  entre  la  rivière  Gunisac  au  nord  et  la 
rivière  Grosse-Noire  au  sud.  Le  sol  est  en  majeure  partie  uni,  sauf  pour  quelques 
collines  rocheuses. 

D. — NATURE    DES    BORDS. 

Sur1  les  neuf  premiers  milles  en  amont  de  l'embouchure,  les  rives  atteignent  dit- 
on  de  6  à  15  pieds,  et  sont  composées  d'argile  avec  quelques  rares  affleurements  de  roche 
On  voit  toutefois  des  affleurements  dans  tous  les  rapides  sur  tout  le  parcours  de  la 
rivière.  Au-dessus  des  premiers  rapides,  les  bords  s'élèvent  graduellement  jusqu'à  18 
pieds  environ,  et  sont  encore  formés  d'argile.  Dans  les  biefs  supérieurs  de  la  rivière 
on  rencontre  des  affleurements  de  roches  et  des  couches  surmontantes  d'argile,  tant 
dans  les  rapides  que  dans  les  parties  plus  calmes  du  cours  d'eau. 

E. LARGEUR    DE    LA   RIVIERE    ET    NATURE    DU    LIT. 

Sur  les  premiers  9  milles  on  dit  que  la  rivière  varie  de  200  à  300  pieds  en  largeur; 
au-dessus,  la  rivière  se  rétrécit  et  le  lit,  dans  la  source,  est  parsemé  de  cailloux. 

-     F. — BOIS  ET   PLANTES. 

On  affirme  qu'une  bonne  partie  de  la  région  tributaire  a  été  incendiée,  ce  qui  a 
détruit  une  forte  quantité  de  bois,  mais  il  y  a  encore  une  pousse  de  tremble  et  d'épi- 
nette  noire  dans  le  voisinage  de  la  rivière.  Dans  les  biefs  supérieurs,  une  végétation 
forestière  reste  encore  à  l'état  naturel. 

G. — NAVIGATION  ET  ACCÈS 

On  ne  peut  naviguer  cette  rivière  qu'à  l'aviron  ou  à  la  rame,  à  cause  des  rapides 
nombreux.  Durant  la  saison  de  navigation  ouverte  du  lac  Winipeg,  l'embouchure 
de  la  rivière  est  accessible  par  le  vapeur,  de  Selkirk,  mais  en  hiver  le  train  de  chiens 
est  le  seul  moyen  d'arrivée. 

H. RUISSELLEMENT. 

JBien  qu'on  n'ait  pas  encore  exploré  les  biefs  supérieurs  de  la  rivière,  on  estime 
que  ce  cours  d'eau  égoutte  une  superficie  de  730  milles.  En  supposant  que  le  ruissel- 
lement annuel  moyen  soit  de  0.3  pied-seconde  par  mille  carré,  cela  donne  un  débit 
moyen  annuel  de  225  pieds  cubes  par  seconde  à  l'embouchure. 

En  l'absence  de  mesu  rages  de  débit,  aucune  estimation  n'est  faite  quant  au  débit 
de  crue  ou  d'étiage,  et  même  la  moyenne  ci-dessus  est  sujette  à  revision  sur  obtention 
de  données  précises. 

I. — PERSPECTIVES  D'ÉNERGIE. 

On  n'a  fait  aucune  étude  des  perspectives  d'énergie  de  la  rivière,  mais  on  sait 
qu'il  se  produit  une  chute  considérable  dans  tout  le  parcours  de  l'eau,  et  aussi  que 
cette  chute  est  à  plusieurs  endroits  encaissée,  ce  qui  indiquerait  des  perspectives 
d'énergie.  Aux  premiers  rapides  en  amont  de  l'embouchure,,  on  signai  une  chute  de 
8  pieds,  alors  qu'en  amont  de  cet  endroit  se  présentent  plusieurs  rapides  de  navigation 
impossible,  et  qui  réclament  des  portages. 
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CHAPITRE  VII. 

LA  RIVIERE  SASKATCHEWAN  DANS  LE  MANITOBA. 

A. EMPLACEMENT. 

La  rivière  Saskatchewan  entre  au  Manitoba  par  l'ouest  (voir  planche  n°  28), 
traversant  la  frontière  qui  sépare  la  Saskatchewan  du  Manitoba,  presque  vis-à-vis 
l'extrémité  septentrionale  du  lac  Winnipeg,  et  se  jette  dans  le  lac  à  quelque  cinquante 
milles  au  sud  de  cette  extrémité. 

B. — BASSIN   DE   LA  RIVIERE. 

L'aire  égouttée  par  la  rivière  Saskatchewan  (voir  planche  n°  27),  mesurant  une 
superficie  d'environ  155,000  milles  carrés,  embrasse  une  vaste  région  des  plaines 
occidentales.  Les  sources  sont  dans  les  montagnes  Rocheuses,  et  le  déversement  est 
transporté  dans  les  prairies  par  deux  vastes  rivières,  connues  sous  le  nom  de  Saskat- 
chewan- nord  et  Saskatchewan-sud,  bien  qu'il  soit  recueilli  par  de  nombreux  tribu- 
taires. Le  bras  nord  prend  sa  source  dans  les  montagnes  Rocheuses  à  l'ouest  d'Ed- 
monton,  et  le  bras  sud  naît  dans  le  même  cordillère  à  l'ouest  de  Medicine-Hat,  appro- 
ximativement en  ligne  avec  cette  dernière  ville.  Entre  ces  deux  tronçons  se  trouve 
la  rivière  du  Daim-Rouge,  un  cours  d'eau  presque  aussi  important  que  le  bras  sud 
auquel  il  se  joint.  La  distance  entre  les  deux  rivières  diminue  graduellement  et 
rétrécit  en  conséquence  le  déversement  jusque  vers  30  milles  en  aval  de  Prince- Albert, 
où  les  deux  bras  se  réunissent.  De  la  confluence  jusqu'au  lac  Winnipeg,  le  flot  court 
presque  entièrement  dans  un  seul  lit,  bien  que  par  endroit  il  soit  divisé  en  chenal 
principal  et  chenaux  secondaires,  comme  le  chenal  Sepannock,  formé  par  la  nature 
ordinairement  plate  et  basse  de  la  région,  et  par  la  facilité  avec  laquelle  la  rivière 
peut  changer  et  change  parfois  effectivement  son  lit.  Dans  le  Manitoba,  la  rivière 
passe  dans  une  platière  où  se  présentent  d'innombrables  lacs  et  marais.  De  grandes 
étendues  des  terres  contigiies  sont  sujettes  à  l'inondation  lors  des  crues.  Dans  le 
voisinage  du  lac  Winnipeg,  la  rivière  entre  dans  le  lac  au  Cèdre  et  coule  de  ce  lac  dans 
le  lac  à  la  Croix;  les  rapides  Demi-Charge  se  présentent  dans  ce  bief  de  la  rivière. 
Du  lac  la  Croix  au  lac  Winnipeg,  on  signale  une  série  de  rapides  comprenant  les 
rapides  du  lac  la  Croix,  les  rapides  de  la  Roche-Rouge  et  les  Grands-Rapides. 

C. — NATURE  DES  BORDS. 

Dans  le  voisinage  de  Le-Pas,  les  bords  varient  de  15  à  25  pieds  en  hauteur,  mais  ils 
s'abaissent  graduellement  en  s'approchant  du  lac  au  Cèdre.  'Les  rives  de  ce  lac  sont 
rocheuses,  comme  les  rives  de  ce  bief  de  la  rivière  jusqu'au  lac  la  Croix.  De  ce  der- 
nier lac  à  l'embouchure  de  la  rivière,  on  remarque  des  affleurements  de  calcaire  au 
bord  de  l'eau.  Cet  affleurement  atteint  une  hauteur  de  2  à  6  pieds  aux  rapides  du  lac 
la  Croix.  Dans  le  voisinage  du  rapide  de  la  Roche-Rouge,  la  rive  droite  est  formée 
de  calcaire  atteignant  une  hauteur  de  six  pieds  alors  que  la  rive  gauche  n'indique 
aucun  affleurement  rocheux,  étant  formée  d'argile  qui  atteint  une  hauteur  approxima- 
tive de  12  pieds.  Des  rapides  de  la  Roche-Rouge  aux  Grands  Rapides,  les  bords  for- 
més d'argile,  s'exhaussent  graduellement.  Dans  ces  derniers  rapides,  on  constate 
encore  la  présence  du  calcaire  qui  s'élève  parfois  à  trente  pieds  au-dessus  de  la 
rivière.  Un  escarpement  élevé  d'argile  à  galet  de  nuance  pâle  surmontant  le  calcaire, 
se  dresse  à  une  hauteur  de  quelque  60  pieds,  vers  le  milieu  des  Grands-Rapides.     Cet 
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escarpement,  uniforme  partage  entre  le  lac  du  Cèdre  et  le  lac  Winnipeg,  trav. 
Saskatchewan   environ  trois   milles   en   amont   de  l'embouchure.     Près    du   pied   des 
Grands-Rapides,  un  fossé,  qui  fut  probablement  jadis  un  canal  de  ruissellement,  s'en- 
fonce à  l'intérieur  de  la  rive  gauche,  et  revient  à  la  rivière  environ  un  mille  plu>  bas. 

D. LARGEUR    DE    LA    RIVIERE    ET    NATURE    DES    BORDS. 

La  rivière,  dans  le  Manitoba,  a  une  largeur  moyenne  d'environ  1,000  pieds;  un 
minimum  d'environ  500  pieds  se  produit  aux  Grands-Rapides,  et  s'élargit  à  2,400 
pieds  en  aval.  De  la  frontière  manitobaine  au  lac  du  Cèdre  la  rivière  a  un  fond  de 
gravier  et  de  boue,  avec  présence  de  barres  mouvantes.  Dans  les  biefs  à  l'aval  de 
cette  partie,  le  lit  de  la  rivière  se  compose  de  calcaire  dans  divers  rapide-,  et  de  nom- 
breuses couches  de  cailloux  se  présentent  à  différents  endroit-  intermédia 

E. — BOIS   ET    PLANTES. 

On  voit  mu  riche  végétation  forestière  à  faible  distance  de  Le-Pas,  mais  d'ici  au 
lac  du  Cèdre,  le  boisement  est  rachitique;  et  bien  qu'une  forte  végétation  Be  produise 
aux  environs  des  lacs  du  Cèdre  et  de  la  Croix,  le  bois  qui  se  présente  eu  aval  est  plutôt 

de  seconde  pousse. 

F. — CRUE    ET    BTIAGE. 

Les  crues  se  présentent  surtout  en  juillet  et  août,  et  l'étiage  au  cours  de  1*1. 
la  rivière  atteignant  son  niveau  inférieur  vers  mars.  A  Le-Pas,  l'écart  entre  ces  «leux 
niveaux  est  ordinairement  de  quelque  15  pieds,  alors  qu'il  est  moins  prononcé  aux 
Grands-Rapides,  soit  ordinairement  de  4  à  5  pieds,  avec  un  maximum  de  •'»  pieds 
environ.  Dès  la  débâcle  de  printemps,  la  glace  du  lac  Winnipeg  s'amoncelle  pari 
l'embouchure  de  la  rivière,  endiguant  le  débouche  ci  provoquant  une  crue  de  12  à  1"> 
pieds  dans  le  lac. 

G. — NAVIGATION    ET    \<  *  ES. 

La  rivière  Saskatchewan  est  navigable  en  amont  de-   Grrands-Rapides,  la  compa- 
gnie de  la  Baie  d'IIudson  ayant  jadis  fait   monter   de-   vapeur-  jusqu'à    Edm 
Des  embarcations  à  gazoline  voyagent  actuellement  dans  la  rivière  entre  I.<  -Pas  et  le 
lac  du  Cèdre.    Elle  est  accessible  par  chemin  de  fer,  à  Le-Pas,  et  par  vapeur  à  IV  : 

chure. 

n. — COLONIES. 

Sauf  rétablissement  de  Le-Pas,  il  n'y  a  pas  de  colonie  importante  dan- 
inférieurs  de  la  rivière.     Lu  poste  de  la  Baie-d'Hudson  est  établi  au  lac  i\u  I 
une  petite  colonie  se  voit  aux  Grands  Rapides. 

I. — EXPLORATIONS  DE   LA  RIVIERE. 

Le,  docteur  Otto  Klotz   a   fait   une   traverse   de  la    rivière   en    1884.      Feu    Et    E. 
Young  a  fait  un  levé  do  l'établissement  vers  1903  et  a  continué  sa  traverse  jusqu'à  la 
tête  des  Grands-Rapides,  obtenant  en  même  temps  un  profil  du  portage.     M.    I 
Forward,  du  département  des  Travaux  publies,  faisait  en   1000  un  reconnaissan 
la  rivière  Le-Pas  jusqu'au  lac  Winnipeg.     Les  recherches  faites  par  le  service  de  ' 
gie  hydraulique  du  ministère  de  l'Intérieur  comportent  une  reconnaissance  hydraulique 
de  feu  William  Ogilvie  (1911).  et  un  levé  détaillé  des  Grands-Rapides  et   du 
nage,  du  lac  Winnipeg  au  lac  la   Croix,  l'année  suivante.     Ce  dernier  levé  a   ét< 
par  M.  E.  B.  Patterson,  chef  d'une  équipe  de  campagne  île  la  Commission  hydraulique 
du  Manitoba.     On  établissait  en  même  temps  une  station  de  jaugeage  aux 
Rapides,  et,  depuis,  l'on  a  pris  des  mesurâmes  de  débit  à  cette  station. 


FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MAXITOBA 

PARLEMENTAIRE  No  25e 

J. — RUISSELLEMENT. 


189 


(a)  Précipitation. — On  n'a  aucune  donnée  utilisable  de  la  précipitation,  soit 
dans  la  partie  extrême  ouest  ou  çst  du  bassin.  Le  tableau  suivant,  pris  dans  les 
archives  météorologiques  du  Canada,  donne  la  précipitation  à  divers  endroits  dans 
toute  la  partie  centrale  du  déversement,  ainsi  que  quelques  statistiques  de  la  préci- 
pitation dans  les  Montagnes  Kocheuses: 

,    Durée  des  données. 


Station. 

Période. 

De. 

A. 

Profondeur 
en.  pouces. 

Prince-Albert 

Saskatoon 

9   ans 
9     „ 
22     „ 

27  .i 

28  „ 
19      M 

4     ., 

1903 
1904 

1884 
18S5 
1883 
1891 
1905 

1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
liî09 

17  13 
1445 

McLeod 

Calgary 

Edinunton 

Banff 

12  58 
15  17 
10  43 
20  3 

Fort-Dunvegan 

115 

(b)  Mesumges  de  débit. — E.  A.  Forward  a  fait  à  Le-Pas,  et  aussi  aux  Grands- 
Rapides,  des  mesura/ges  de  débit  au  flotteur,  en  1909.  Les  mesurages  faits  en  1911 
par  feu  William  Ogilvie  aux  Grands-Rapides  ont  suivi.  Le  8  août  1912,  une  station 
de  jaugeage  était  établie  aux  Grands-Rapides  par  la  Commission  hydrographique  du 
Manitoba,  et  le  21  octobre  de  la  même  année,  une  deuxième  station  était  fondée  à  Le- 
Pas.  Les  tableaux  nos  72  à  79  donnent  les  résultats  de  ces  mesurages  de  débit  faits  à 
ces  stations.  On  estime  que  pour  l'année  1913  un  débit  d'étiage  de  5,000  pieds-seconde 
s'est  produit  en  février,  à  Le-Pas,  et  bien  que  plusieurs  lacs  et  qu'une  grande  superficie 
de  platières  marécageuses  se  rencontrent  entre  cet  endroit  et  les  Grands-Rapides,  ce 
qui  devrait  quelque  peu  régulariser  le  débit  dans  cette  dernière  localité,  on  a  toute- 
fois estimé  qu'un  débit  minimum  de  5,000  pieds-seconde  se  produisait  aussi  aux 
Grands-Rapides.  En  juillet  de  1913,  un  débit  de  crue  d'environ  61,000  pieds-seconde 
était  signalé  à  Le-Pas. 


K. — POSSIBILITES    D  EMMAGASINAGE. 

Trois  lacs  se  trouvent  dans  la  partie  inférieure  du  régime  de  la  rivière,  immé- 
diatement en  amont  des  Grands-Rapides.  La  rivière  coule  à  travers  deux  de  ces  lacs, 
les  lacs  du  Cèdre  et  de  la  Croix;  le  lac  de  l'Orignal  est  un  tributaire  septentrional. 
La  superficie  réunie  de  ces  trois  lacs  est  estimée  à  970  milles  carrés,  comme  suit  :  Lac  la 
Croix,  39  milles;  lac  au  Cèdre,  425  milles;  lac  de  l'Orignal,  513  milles  carrés.  Bien  qu'il 
y  aurait  possibilité  d'emmagasinage  dans  ces  lacs,  on  fait  actuellement  des  recherches 
sur  la  conquête  des  platières  avoisinant  le  lac  du  Cèdre  par  l'abaissement  du  niveau  de 
ce  dernier  lac.  Ce  projet  laisse  anticiper  les  perspectives  d'emmagasinage  à  la  source 
de  la  rivière  Saskatchewan. 

Supposons  que  le  débit  d'hiver,  du  1er  octobre  1913  au  1er  avril  1914,  serait  comme 
celui  de  la  même  période  1912-1913,  les  études  des  courbes  de  masse  (voir  planche  n° 
30)  indiquent  qu'un  emmagasinage  de  305  billions  de  pieds  cubes  serait  requis  pour 
un  débit  uniforme  de  32,000  pieds-seconde.  Un  emmagasinage  d'un  pied  dans  les 
lacs  de  l'Orignal,  du  Cèdre  et  de  la  Croix,  donnerait  environ  27  billions  de  pieds 
cubes  indiquant  qui!  faudrait  un  emmagasinage  d'environ  dix  pieds  pour  donner  un 
débit  uniforme  pour  une  période  semblable  à  celle  qui  se  termine  le  30  septembre 
1913. 
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M. PUISSANCE    HYDRAULIQUE. 


Une  estimation  de  l'énergie  utilisable  aux   trois   rapides    (voir  planche   nc    \ 
est  donnée  ci-dessous.     On  a  basé  cette  énergie  diroonible  sur  80  pour  100  d'efficacité; 
elle  est  aussi  calculée  :  1°  pour  un  débit  minimur    estimé,  de  5,000  pieds-secondo  :  2  " 
pour  un  débit  de  34,000  pieds-seconde,  soit  la  me  -enne  inférieure  de  débit  mensuel 
pour  les  six  mois  de  l'année  écoulée  le  1er  septemb-  e  1913,  et  comptant  d'avril  à  sep- 
tembre, et  la  puissance  indiquée  ne  s'applique  qu'à  cl  fe  période. 

On  n'a  fait  aucune  estimation  quant  à  l'énergie     dditionnelle  utilisable  pendant 
le  débit  d'étiage  sous  l'empire  d'un  régime  quelconque       ^magasinage. 


Energie  estimée  en  chevaux  hydrauliques  à  80 


X>  d'efficacité. 


Emplacement  possible  de  puissance. 


Colon 
pie< 


Demi-Charge. . . , 
Roche-Rouge. . . . 
Grands- Rapides . 


15 

15 

80 


•    •       Période  6  mois 
D1"        avril 


Chevaux. 


TABLEAU  X°  72. 
Mesurage  de  débit  delà  rivière  Saskatchewan,  à  Le-Pas, 


..  1912  el  1913. 


Dat<\ 

Hydrographe. 

N°  du 

compteur. 

Largeur. 

Nui  face  de 
la  section. 

Vit.      • 

Hauteur 
a  la  jauge 

r  il 

1».  fit. 

1912. 

21-22  oct. . . . 
14  déc 

1913. 

8-9  fév .... 

W.  ( 
G.  J 

A.  I 

E.  1 
G.  1 

x.  Word  en 

.   Lamb 

1196    • 
1187 

1469 
1186 
1469 
1186 
1186 
11X6 
1186 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1196 
1469 
1469 
1435 
1435 
1496 

Pieds. 

914 
834 

771 
775 
7(51 
750 
750 
760 
73!) 
758 
760 
756 
756 
780 
673 
756 
750 
756 
756 
756 
756 
774 
72!» 
648 
648 
830 

Pds  cai  réa 

18093 
12848 

9563 
10648 
14233 

13331 
13899 
14041 
14197 
15446 
15587 
15848 
16000 
16006 
16107 
16309 
16342 
1H332 
16311 
16146 
16043 
15229 
13422 
11040 
11171 
12938 

l'inl-  pu 

2" 

o- 

0  59 

0  72 
3  10 
3  31 
S  38 
3  51 
3  63 
3  69 

3  03 
3  98 
S  96 
3  93 

3  91 

3  82 

3  si 
3  75 
3  KL' 

303 

a  m 

2  15 
0  92 

Pda 

31  mai 

4  juin 

10     »     

Sankson. ....    .... 

ilbner 

•.-  37 

10  14 

10  3fi 

12  16 
12  37 

12  68 
12  :»; 
12  30 
12  91 

12  96 
12  '.'4 
il'  83 
y:  65 
12  5 

11  41 

8  98 
6  "7 
S  V 
3   7' 

45182 

44124 

12     „     

14     

10  juillet... 
12    , 

i                . .              .... 

51534 

15     M      

18    ,,     

21     h     

i        

i 

6U114 
63970 

23     

25     „     

28     ,,     

30    , 

1er  août    . . . 
4     h     

:    ;.".":::::::::: 

62120 
64199 

6     .. 

28     m     .    ... 

W.  , 
G  O 
A.  P 

r.  Ireland 

20  sept 

9  oct 

27532 

23     „     ... 

MB 

.18  nov 

irie , . . . . 

»1U 

1.  Mesurage  de  glace. 

2.  Glace  en  dérive. 
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TABLEAU  X°  74. 

Mesurage  de  débit  de  la  rivière  Saskatchewan,  aux  Grands-Rapide-.  Man.,  190 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur 

Surface  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Débit. 

1909. 
21  oct 

F.  A.  Forward 

Pieds. 
"'876' 

Pds  car. 
5714 

Pds  par  sec. 

(89  2%.) 
1  M 

Pds-sec. 
24669 

Note — Au-dessus  des  rapides.  Pas  de  vent.  Flotteur  de  surface.  Moyenne  de  cinq  bons 
résultats — 1,100  pieds.  Moyenne  de  durée  de  l'épreuve,  227.4  secondes.  Taux  du  débit  de  sur- 
face— 4.84  pieds-seconde.  Moyene  proportionnelle  du  débit  de  surface  89.2  pour  contour  acci- 
denté d'un  fond  rocheux.  Niveau  de  crue  6  pieds  au-dessus  du  niveau  actuel.  Section  d'inon- 
dationMl,114  pieds  carrés.  Taux  probable  du  débit — 6  pieds-seconde.  Débit  maximum.  66.6S4 
pieds-secondes. 


Mesurage  de  débit  de  la  rivière  Saskatchewan,  aux  Grands-Rapides,  Man.,  1 1  *  1  «  » . 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
comp- 
teur. 

Largeur 

Surface  de 
la  section. 

Vit.  - 
•  une. 

Haut, 
la  jauge. 

Débit 

1910. 

Juillet 

Wm.  Ogilvie 

Pieds.       Pds  car. 
1048           13341 

Pds  p. 

!•  eda. 

?86  ZS 

Octobre. .  . 

Wm.  Ogilvie 

• 

Note. — Pris  dans  la  section  jadis  utilisée  par  le  service  hydraulique      Hauteur  appro- 
ximative de  la  jauge,   786.22. 


TABLEAU  X    76. 
Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Saskatchewan,  à  Grands-Rapides,  Man..  1913. 


Date. 

Hydrographe . 

No.  du 
compteur. 

Largeur. 

Surface  de 
la  section. 

Vîtes» 

moyenne. 

Hauteur  à 

la  i.. 

p.  bit 

Pieds. 

Pds  car. 

Pds  | 

r 

S  août 

E. 

B.  Patterson 

285 

1,055 

15,061 

;;  47 

18  sept 

K. 

B.  Patterson 

3 

1,056 

15,853 

4  01 

788 

23     „      

E. 

B.  Patterson 

3 

1,058 

15,957            :>  96 
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TABLEAU  N°  77. 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière   Saskatchewan,   à  Grands-Rapides,   Man.,  1913. 


Date. 


27  août 

29  „ 

30  „ 

10  nov. 

11  „ 


Hydrographe. 

Compteur, 

Largeur. 

Etendue 
de  la 

section. 

Pieds. 

Pds  car. 

A.  Pirie 

1,490 

1,054 

15,422 

A.  Pirie 

1,497 

1,054 

15,4*5 

A.  Pirie 

1,497 

1,(54 

15,427 

A.  Pirie 

1,496 

1,016 

11,872 
11,963 

A.  Pirie .... 

1,496 

1,012 

Vitesse 
moyenne. 


Pds  par 
seconde. 


Hauteur 

observée. 

Pied 

s. 

783 

31 

788 

36 

788 

29 

786 

01 

785 

97 

Débit. 


Pds-sec. 

57,206 
55,266 
54,718 
19,727 
20,548 


TABLEAU  N°  78. 


Observation  quotidienne,  hauteur  à  la  jauge  et  débit,  rivière  Saskatehewan,  près  de 
la  tête  des  Grands-Rapides,  en  1912. 


Jour. 

Août. 

Septembre.                        Octobre. 

Novembre. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge . 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

788  79 
■84 

•80 
74 
•77 

788  89 
789-11 

789  06  " 
788-99 

•99 

789-07 

788-96 

•98 

788-99 

•94 

•96 

•98 

789  01 

788  99 

789-01 

•10 

•06 

788  96 

Pds-sec. 

62,000 
62,750 
62,000 
61,250 
61,250 
63,500 
66,500 
66,250 
66,000 
65,750 
65,000 
65,000 
65,750 
64,250 
65,000 
65,000 
64,250 
64,250 
65,0C0 
65,000 
65,000 
65,000 
66,500 
65,750 
64,250 
64,250 
64,250 
64,250 
64,250 
64,250 

Pieds. 

Pds-sec. 

65,000 
65,000 
65,000 
65,000 
65,000 
65,000 
65,000 
66,500 
68,000 
69,500 
71,000 
72,500 
74,000 
74,000 
74,000 
74,000 
74,000 
72,500 
72,500 
72,500 
72,500 
67,250 
62,000 
56,750 
51,500 
46,250 
41,000 
39,500 
39,500 
39,500 
39,500 

Pieds. 

Pds-sec. 
38,750 

2 

'789-02" 

38,750 

3 

787-88 

48,500 
49.000 
49,250 
50,000 
50,750 
52,250 
53,000 
51,500 
50,000 
48,500 
47,000 
47,000 
47,000 
47,000 
47,750 
47,750 

38,750 

4 

787-23 

38,75o 

5 
6 

787  93 

788  00 
04 
13 

•21 

38,75C 
37,25( 

7 
8 

'  786:67' 

35,75C 
34,250 
32,75C 

9 

10 

31,250 

11 

29,750 

12 

787 -82" 

29,000 

13 

28,250 

14 

789-60 

27,500 

15 

26,750 

16 

26,000 

17 

"786-28" 

25,250 

18 

24,500 

19 
20 

787-83 

47,750 
47.750 

"789  50" 

24,500 
24,500 

21 

1         47^000 

787-79                 47  000 

23,750 

22 

23,750 

23 
24 

50,750 
54,500 
57,500 
61,250 
61,250 
61,250 
61,250 
62  000 

23,000 
23,000 

25 

"788:74" 

786-22 

23,00C 

26 
27 

787-29" 

28 

29 

785-45 

30 

31 

65  000 

25e— 13 
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CHAPITRE  Vin. 

RIVIERES  DANS  LA  PARTIE  NORD  DU  MANITOBA. 

Rivière   Nelson. 

a. — situation. 

Le  fleuve  Nelson  (voir  planche  n°  31)  coule  à  travers  la  partie  centrale  du  Mani- 
toba  septentrional.  Prenant  sa  source  dans  l'extrémité  nord  du  lac  Winnipeg,  elle  se 
dirige  généralement  vers  le  nord  et  se  décharge  dans  l'angle  sud-ouest  de  la  Baie- 
d'Hudson. 

B. — BASSIN  D'ÉCOULEMENT  DU  FLEUVE. 

Le  fleuve  Nelson,  étant  le  débouché  du  lac  Winnipeg,  décharge  les  eaux  recueil- 
lies par  ce  lac  dans  une  immense  superficie  de  drainage.  C'est  l'un  des  premiers  ou 
des  principaux  systèmes  de  drainage  du  continent  septentrional,  ayant  une  superficie 
tributaire  d'environ  450,000  milles  carrés.  Cette  immense  superficie  s'étend  du  faîte 
de  partage  un  peu  à  l'ouest  du  lac  Supérieur  jusqu'aux  montagnes  Rocheuses.  Au 
nord,  le  bassin  est  borné  par  les  rivières  Churchill  et  Athabaska  et  le  drainage  au 
sud  s'étend  jusqu'aux  Etats  du  Nord.  Les  rivières  tributaires  du  lac  Winnipeg  et 
ayant,  par  elles-mêmes  et  par  leurs  affluents,  d'immenses  étendues  de  drainage  tribu- 
taire, comprennent  les  bassins  de  drainage  des  rivières  Winnipeg,  Rouge,  Dauphin 
et  Saskatchewan.  De  nombreuses  rivières  moins  considérables,  telles  que  les  rivières 
Berens,  Pigeon,  Manigotagan  et  de  la  Tête-Cassée,  contribuent  aussi  au  débit  du  lac 
Winnipeg. 

On  trouve  virtuellement  dans  tout  le  bassin  une  série  complète  de  traits  caracté- 
ristiques et  de  conditions  physiques,  vu  qu'il  comprend  le  drainage  des  versants  orien- 
taux des  montagnes  Rocheuses  et  s'étend  de  là  jusqu'à  la  région  des  prairies  de  l'ouest 
canadien,  et  plus  loin  à  l'est  jusqu'à  la  région  rocailleuse  et  mammelonnée  du  Plateau 
Laurentien.  Il  offre  aussi  une  grande  variété  en  ce  qui  concerne  la  nature  de  la  végé- 
tation et  des  essences  forestières. 

Le  drainage  directement  tributaire  de  la  Nelson  est  peu  étendu  comparativement 
à  celui  qui  est  tributaire  du  lac  Winnipeg,  mais  il  comprend  les  rivières  suivantes: 
rivières  du  Bois-Brûlé,  de  la  Pierre-à-Chaux,  du  Chaudron,  et  plusieurs  cours  d'eau 
moins  importants. 

Grâce  à  l'énorme  étendue  du  lac  Winnipeg  et  des  réseaux  de  grands  lacs  qui  lui 
sont  tributaires,  comprenant  les  lacs  Manitoba  et  Winnipegosis,  il  se  produit  vir- 
tuellement une  réglementation  naturelle  du  débit  de  la  rivière  Nelson,  et  l'écart  entre 
les  grandes  crues  et  le  minimum  de  débit  ne  saurait  être  considérable.  Sous  ce  rap- 
port, le  fleuve  Nelson  est  semblable  au  Saint-Laurent,  le  débit  de  ce  dernier  étant 
naturellement  réglementé  par  l'action  des  Grands  lacs. 

C. DESCRIPTION  GENERALE  DU  FLEUVE. 

La  longueur  du  fleuve  depuis  le  lac  Winnipeg  jusqu'à  la  baie  d'Hudson,  telle 
que  déterminée  par  un  relevé  fait  par  le  docteur  Otto  J.  Klotz,  est  de  430  milles.  Sur 
cette  distance,  il  se  produit  une  dépression  d'environ  700  pieds.  Dans  sa  partie  supé- 
rieure, le  fleuve  peut  être  décrit  comme  étant  une  chaîne  de  lacs  reliés  entre  eux  pai 
des  chutes  ou  par  des  biefs  et  des  rapides.    Dans  cette  partie  supérieure  de  la  rivière. 
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s'étendant  approximativement  jusqu'au  lac  Fendu,  à  environ  250  milles  du  lac  Win- 
nipeg, les  bords  du  fleuve  sont  généralement  plus  élevés  que  dans  sa  partie  infé- 
rieure. Bien  que,  comme  il  a  été  dit,  le  fleuve  dans  son  cours  supérieur,  s'é.argisse 
en  formant  un  grand  nombre  de  lacs  d'eau  dormante  ou  à  courant  très  lent,  cepen- 
dant, les  chutes  y  sont  plus  nettement  définies  et  généralement  plus  escarpées  que 
celles  de  la  partie  inférieure.  Souvent,  elles  sont  obstruées  par  des  îles  qui  séparent 
le  fleuve  en  un  grand  nombre  de  chenaux  étroits.  A  mesure  que  l'on  se  rapproche 
du  lac  Winnipeg,  non  seulement  les  bords  s'abaissent,  mais  la  distance  entre  eux 
devient  plus  considérable.  En  outre,  la  descente  devient  moins  abrupte,  étant  le  plus 
souvent  une  série  de  rapides  ou  d'accélération  du  courant.  Ces  derniers  traits  carac- 
téristiques s'accentuent  graduellement  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  la  baie 
d'Hudson. 

S'élargissant  pour  former  le  lac  Playgreen,  à  une  faible  distance  en  aval  du  lac 
Winnipeg,  le  fleuve  coule,  à  partir  du  premier  de  ces  lacs,  à  travers  deux  chenaux 
principaux  séparés  par  l'île  Ross  et  connus  oous  les  noms  de  bras  est  et  bras  ouest 
La  rivière  de  l'Est,  sur  laquelle  se  trouve  la  chute  de  Sea-River,  est  rétrécie  à  plu- 
sieurs endroits  par  des  îles,  bien  qu'elle  s'élargisse  plus  loin  pour  former  le  lac  de  la 
Pierre-à-Pipe.  La  rivière  de  l'Ouest  est  plus  large  et  est  navigable  pour  le>  bal 
à  vapeur  jusqu'au  portage  de  Whisky-Jack  qui  se  trouve  dans  le  voisinage  de  la  jonc- 
tion des  deux  rivières  au  lac  Cross.  A  partir  de  ce  lac  jusqu'au  lac  Sepewesk  le 
fleuve  coule  d'abord  entre  des  îles  et  tombe  de  rapide  du  Flux  et  du  Reflux  suivi-  de 
la  chute  de  la  Vase-Blanche.  Puis  il  y  a  le  rapide  de  la  Vessie  à  travers  lequel  la 
rivière  coule  par  un  seul  chenal  étroit.  En  aval  de  ce  rapide  le  fleuve  - 
encore  entre  deux  chenaux  principaux  avant  d'atteindre  le  lac  Sepewesk.  Sur  ic 
chenal  de  l'est  on  rencontre  trois  rapides,  les  rapides  Colline  supérieure.  R< 
et  Chaîne;  de  Rochers.  En  aval  du  lac  Sepewesk,  jusqu'au  rapide  Mnnitou  ou  du  Dial  Le, 
le  fleuve  est  plus  resserré  jusqu'au  lac  Fendu.  Dans  les  biefs  en  amont  de  ce  lac  Ee 
trouve  le  Grand-Rapide  suivi  de  près  par  le  rapide  de  la  Chaîne  d'îles.  Puis  on  trouve 
le  rapide  Birthday  ou  Overfall  dans  le  bief  qui  s'étend  jusqu'au  lac  du  Goéland,  du 
Chaudron  et  de  la  Longue-Epinette.  Du  rapide  de  la  Longue  Epinette  jusqu'à  la 
baie  d'Hudson,  bief  dans  lequel  se  trouve  le  rapide  de  la  Pierre-à-Chaux,  le  neuve 
est  généralement  plus  large  et  moins  parsemé  d'îles. 

D. CONFIGURATION    DES    BORDS. 

Sur  toute  l'étendue  du   fleuve   il  y   a,   dit-on.   des   affleurements    de    r 
long  de  presque  tous  les  rapides.     Le  sol  qui  recouvre  les  roche:-  esl   -  irtout  oo 
d'argile,  avec  quelques  "  dépôts  de  gravier  et  de  cailloux.     La  hauteur  des 
des  rapides  varie  entre  10  et  70  pieds  dans  la  partie  supérieure  du   fleuve,   mais   il- 
s'abaissent  généralement  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  L'embouchure  du  fleuve. 

E. BOIS    ET    PLANTES. 

Le  long  du  fleuve  se  trouve  disséminée  une  croissance  de  bois  comprenant   de 

l'épinette,  du  bouleau  et  du  peuplier.     Le  sol  d'argile  recouvrant  la  formation  roeheu>e 

est,  dit-on,  très  fertile,  et  l'on  cultive  des  racines  à  Norway-House,  au  Lie  L 

au  lac  Fendu.    On  dit  aussi  que  l'on  a  récolté  du  blé  aux  deux  premiers  de  ces  end 

F. ÉTIAGE    ET    GRANDES     CRUES. 

On  dit  que  les  grandes  crues  ont  lieu  dans  la  mi-été.  et  que  la  période  de  l'éfl 
est  ordinairement  tard  en  hiver.     On   dit  aussi   que  l'écart  extrême  entre  ces  deux 
périodes  ne  dépasse  jamais  six  pieds. 

G. TRANSPORT. 

Des  bateaux  à  vapeur  naviguent  actuellement  sur  le  fleuve  Nelson  depuis  le  lac 
Winnipeg  jusqu'au  portage  de  Whisky-Jack,  mais  en  aval  de  eet  endroit  la  navigation 
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n'est  possible  que  dans  certaines  parties  de  la  rivière.  Le  chemin  de  fer  ne  traverse 
le  fleuve  nulle  part,  mais  à  plusieurs  endroits  le  fleuve  se  trouve  dans  le  voisinage 
du  chemin  de  fer  de  la  baie  d'Hudson. 

H. LEVÉS    DU    FLEUVE. 

De  nombreux  levés  du  fleuve  ont  été  faits  pour  diverses  fins.  En  l'année  1878 
le  docteur  Robert  Bell  a  fait  une  exploration  géologique  depuis  le  lac  Winnipeg  jus- 
qu'à l'embouchure  du  fleuve.  Une  exploration  analogue  a  été  faite  en  l'année 
1902  par  M.  J.  B.  Tyrrell,  de  la  Commission  géologique.  Dans  l'intérêt  de  la  naviga- 
tion, le  ministère  des  Travaux  publics  du  Canada  a  fait  faire,  à  l'automne  de  1909, 
un  levé  d'observation  du  fleuve.  On  a  puisé  dans  le  rapport  de  ce  travail  beau- 
coup de  données,  ainsi  qu'un  profil  du  fleuve,  qui  ont  été  utilisés  dans  le  présent 
rapport.  Les  levés  faits  par  la  division  des  Forces  hydrauliques  du  ministère  de 
l'Intérieur  comprennent  une  reconnaissance  des  possibilités  de  force  motrice  de  la 
partie  supérieure  du  fleuve,  faite  par  feu  William  Ogilvie  en  l'année  1910,  et  aussi 
des  mesurages  du  débit  des  rivières  Est  et  Ouest  durant  la  saison  de  1913. 

I. RUISSELLEMENT. 

(a)  Chute  de  pluie. — Vu  qu'il  n'y  a  pas  d'archives  disponibles  constatant  les 
chutes  de  pluie  dans  la  majeure  partie  du  bassin  de  drainage,  il  serait  impossible 
d'évaluer  la  moyenne  pour  toute  l'étendue  du  bassin.  Le  tableau  suivant  donne  la 
moyenne  annuelle  des  chutes  de  pluie  à  certaines  stations  qui  se  trouvent  dans  le 
bassin.  On  remarquera  qu'il  y  a  un  écart  considérable  entre  les  chutes  de  pluie  en 
divers  endroits. 


Station 


Winnipeg,  Man 

Kenora,  Ont 

Channel-Island  (Lac  Winnipeg) 

Norway-  Honse,  Man 

Moorhead,  Minn 

Prince-Albert,  Sask 

Edmonton,  Alta 

Calgary,  Alta 

McLeod,  Alta 

Banff,  Alta 


Période  d'observation. 


De 


1873 
1880 
181)0 
Lsiif» 
1881 
]»u3 
1883 
1880 
1890 
189' 


1912 
1912 
1903 
1904 
1908 
1912 
1912 
11)09 
1912 
1912 


Nombre 
d'années. 


9 

28 
23 
15 
1!» 


Précipita- 
tion 
en  pouces. 


216 

22  4 
171 
18  9 
2T9 
171 
10  4 
18  G 
13  6 
203 


(b)  Mesurages  du  débit. — On  a  fait  quelques  mesurages  divers  du  débit  de  la 
rivière  Nelson,  bien  que,  apparemment,  aucun  de  ces  mesurages  ne  détermine  le  débit 
d'étiage.  Les  mesurages  de  débit  faits  par  M>.  William  Ogilvie  vers  la  fin  d'août  1910 
dans  le  voisinage  des  murs  de  la  Vase-Blanche  indiquent  un  débit  de  109,364  pieds- 
seconde.  M.  Miles,  du  ministère  des  Travaux  publics,  a  fait  un  mesurage  de  débit 
à  la  décharge  du  lac  Sepewesk,  le  6  octobre  1909,  alors  que  l'eau  était,  disait-on,  très 
basse,  et  il  a  constaté  un  débit  de  118,369  pieds-seconde.  En  septembre  1913,  le  me- 
surage du  débit  des  rivières  Est  et  Ouest  a  été  fait  par  Alexander  Pirie,  de  la  Com- 
mission hydrographique  du  Manitoba.  Le  16  septembre  1913,  le  débit  total  de  la  ri- 
vière de  l'Est  en  aval  de  la  chute  de  Sea-River  était  de  19,762  pieds-seconde.  Le  25 
septembre,  le  débit  de  la  rivière  de  l'Ouest  dans  le  voisinage  du  portage  de  Whisky- 
Jack  était  de  46,549  pieds-seconde.  Lors  du  jaugeage  du  débit  de  la  rivière  de  l'Ouest, 
une  tempête  du  nord-ouest  avait  abaissé  le  niveau  du  lac  Winnipeg  à  son  extrémité 
nord,  ce  qui,  sans  aucun  doute,  avait  de  beaucoup  diminué  le  débit. 
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J. — POSSIBILITES    D  EMMAGASINAGE. 


Ainsi  qu'il  a  été  dit  précédemment,  il  n'est  guère  possible  qu'il  se  produise  une 
variation  extrême  du  débit  du  fleuve  Nelson,  vu  l'immense  étendue  de  la  région 
lacustre  située  à  la  tête  du  fleuve.  L'immense  superficie  du  lac  Winnipeg  offre 
des  facilités  insurpassées  pour  un  emmagasinage  qui  réglementerait  complètement  le 
débit  du  fleuve.  Le  lac  comprend  une  superficie  de  9,414  milles  carrés,  et  comme 
étendue  il  figure  en  cinquième  parmi  les  lacs  de  l'Amérique  du  Nord.  Sa  superficie 
dépasse  de  2,000  milles  carrés  celle  du  lac  Ontario  et  elle  est  un  peu  moindre  que  celle 
du  lac  Erié.  Le  tableau  suivant  donne  une  estimation  du  débit  qu'un  emmagasinage 
de  deux  pieds  seulement  rendrait  disponible  pendant  des  périodes  de  trois  mois,  de 
six  mois  ou  d'un  an  : — 


Profondeur 
de  l 'emmagasinage. 

Emmagasinage 

en  billions 
de  pieds  cubes. 

Proportion  de  débit  en  pieds-seconde. 

Période  de  3  mois. 

Période  :1e  6  mois. 

Période  d'un  an. 

1  pied   ....    

2  " 

262  30 
524  60 

33  2 '0 
66  520 

16  630 
33  260 

8315 

161 130 

K. — FORCE    HYDRAULIQUE. 

Le  tableau  suivant  donne  une  estimation  de  la  force  motrice  disponible  sur  le 
fleuve  Nelson  à  divers  points  de  concentration  (voir  planche  n°  32).  Jusqu'à  pré- 
sent, aucune  investigation  détaillée  des  possibilités  de  force  motrice  du  fleuve  n'a 
été  faite  et  la  colonne  d'eau  disponible  est  sujette  à  revision.  L'estimation  a 
sur  un  débit  minimum  de  50,000  pieds-seconde,  calculée  d'après  80  pour  100  d'effica- 
cité. L'estimation  du  débit  minimum  est  aussi  sujette  à  revision  ou  à  vérification  à 
mesure  que  les  futures  constatations  de  la  Commission  hydrographique  du  Manitoba 
le  démontreront.  Nulle  estimation  n'a  été  faite  de  la  force  motrice  additionnelle  qui 
serait  rendue  disponible  par  la  réglementation  du  débit  à  partir  du  lac  Winnipeg 3 — 


Emplacement  possible  de  force  motrice. 

Estimation  de  la  force  de  chevaux 
n^i™,,,^  ^»««„        basée  sur  un   débit  minimum  de 
Colonnes  d  eau.       ^m  pieds-aec.  à  S..  %  d\  theacrn- 

Portage  de  Whisky- Jack 

Rapide  du  Flux  et  du  Reflux 

ii        de  la  Vase  Blanche 

,t        de  la  Vessie 

Pieds. 

40 

17 

30 

20 

35 

*5 

27 

36 

17 

21 

20 

30 

17 

215 

40 

40 

52 

33 

41 

Che\vau\-v;ii>eur. 

1-1.150 

77.150 
136,860 

!"'.575 
US,  510 
113,220 
122,580 

i.        du  Diab  e 

Rapide-Rirthday 

1er  rapide  Gull 

2ème         m          

3ème        ,i         

163, 
77,160 
96,105 
90,571 

135,860 

77  17"  i 

2ème                                              

3ème                        m                     

Rapide  supérieur  de  la  Longue-Epinette 

97,370 
181,160 
181,150 
.  486 
149,450 
185,680 

■î       supérieur  de  la  Pierre-à-Chaux 

h       inférieur                        n                 

Total 

8,548,506 

10     o     in    o 

h-      i/>      «J     O 

<C        vu       «0      (0 
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RIVIERE  HAYES. 

A. SITUATION. 

La  rivière  Llayes  (voir  planche  n°  31)  est  située  dans  la  partie  centrale  du  Mani- 
toba  oriental.  Prenant  sa  source  un  peu  à  l'est  de  l'extrémité  nord  du  lac  Winnipeg, 
la  rivière  coule  vers  le  nord  et  se  décharge  dans  la  baie  d'Hudson. 

B. — BASSIN  D'ÉCOULEMENT   DE   LA  RIVIERE. 

La  rivière  Hayes  draine  un  bassin  ayant  une  étendue  de  36,250  milles  carrés,  et 
situé  entre  le  drainage  des  rivières  Nelson  et  Severn.  Les  premiers  15  milles  du  cours 
inférieur  de  la  rivière  pourraient  être  plus  exactement  désignés  comme  formant  une 
anse  de  la  baie  d'Hudson,  vu  qu'il  n'y  a,  dit-on,  que  très  peu  de  chute  sur  ce  parcours. 
A  environ  6  milles  en  amont  de  cette  anse  se  trouve  le  confluent  des  rivières  Nelson 
et  Cutaway,  et  à  environ  35  milles  plus  haut  la  rivière  reçoit  un  affluent  connu  sous 
le  nom  de  rivière  Shamattawa,  dont  les  dimensions  et  le  volume  sont  à  peu  près  les 
mêmes  que  ceux  de  la  rivière  Hayes.  Il  serait  plus  exact  de  dire  que  les  eaux-mères 
du  drainage  font  partie  des  sources  de  la  rivière  Shamattawa.  Bien  que  cette  rivière 
apporte  le  drainage  de  la  région  située  à  l'est  de  la  rivière  Hayes,  la  rivière  au  Renard, 
qui  se  décharge  à  401  milles  environ  en  amont,  draine  la  partie  est  du  bassin.  Entre 
ces  deux  rivières  se  trouve  la  rivière  Hayes  qui  sert  de  décharge  à  plusieurs  grands 
lacs  situés  dans  le  voisinage  de  l'extrémité  nord  du  lac  Winnipeg.  Le  bassin  est  par- 
semé de  nombreux  lacs  dont  les  dimensions  varient  entre  celles  des  étangs  et  celles 
de  lacs  d'une  étendue  considérable,  tels  que  le  lac  Oxford,  le  lac  des  Dieux  et  le  lac 
de  l'Ile.  La  partie  supérieure  du  bassin  d'écoulement  dans  lequel  sont  situés  ces  lacs 
est,  dit-on,  montueuse  et  accidentée  et  elle  offre  de  nombreux  affleurements  de  rochers. 

C. — DESCRIPTION   GENERALE   DE    LA   RIVIÈRE  ET    DU    BASSIN. 

Depuis  la  décharge  jusqu'à  l'embouchure  de  la  rivière  du  Renard,  la  rivière  Hayes 
est  relativement  large  et  peu  profonde.  Ses  rives  sont  en  majeure  partie  basses,  bien 
qu'elles  s'élèvent  un  peu  à  certains  endroits.  Dans  le  bief  de  la  rivière  s'étendant  jus- 
qu'à environ  35  milles  en  amont  de  la  rivière  du  Renard,  les  bords  s'élèvent  graduel- 
lement et  la  rivière  a  une  largeur  uniforme  d'environ  250  pieds.  On  dit  que  quatre 
rapides  dont  la  descente  est  en  pente  douce  sont  situés  dans  cette  partie  de  la  rivière. 
En  amont  de  ce  bief  il  y  a  un  grand  nombre  de  rapides  dont  la  chute  est  de  3  à  6 
pieds,  dans  cette  partie  \.  la  rivière  qui  se  trouve  en  aval  du  lac  du  Genou.  En  amont 
du  lac  du  Genou,  la  rivière  Hayes  consiste  en  une  chaîne  de  lacs  reliés  par  de  courts 
biefs  à  courant  très  rapide,  fréquemment  interrompus  par  des  rapides  ou  des  chutes. 

D. — BOIS    ET    PLANTES. 

Le  long  de  la  rivière  principale  on  dit  que  le  terrain  est  composé  d'un  bon  sol 
d'argile,  avec  une  croissance  variée  de  peuplier  et  d'épinette,  et  à  Oxford-House,  dans 
le  voisinage  du  lac  Oxford,  on  fait  d'excellentes  récoltes  de  céréales  et  de  racines. 

e. — colonies. 

Il  y  a  deux  petites  colonies  dans  le  bassin  de  drainage,  l'un  à  la  Factorerie  d'York, 
située  à  l'embouchure  de  la  rivière,  et  l'autre  à  Oxford-House,  sur  la  rive  nord-est  du 
lac  Oxford. 

F. — RUISSELLEMENT. 

(a)  Précipitation. — Il  n'y  a  pas  d'archives  disponibles  relativement  à  la  précipi- 
tation dans  le  bassin  de  drainage,  mais  on  estime  qu'il     ya  une  moyenne  de  précipi- 
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tation  annuelle  d'environ  19  pouces,  ce  calcul  étant  basé  sur  les  observations  faites 
durant  huit  ans  à  Norway-House,  laquelle  est  située  à  l'extrémité  nord  du  lac  Win- 
nipeg. 

(b)  M  es  tirages  du  débit. — On  n'a  pas  encore  fait  de  mesurages  du  débit  total  de 
cette  rivière.  Si  l'on  suppose  une  moyenne  annuelle  de  ruissellement  de  0-3  pied- 
seconde  par  mille  carré  pour  un  drainage  de  36,250  milles  carrés,  cela  donne  une 
moyenne  de  débit  annuel  de  10,815  pieds-seconde.  On  n'a  pas  fait  d'estimation  du 
débit  minimum  de  cette  rivière,  mais  si  l'on  considère  la  grande  étendue  lacustre  qui 
se  trouve  dans  le  bassin,  l'écart  entre  le  débit  maximum  et  le  débit  minimum  ne  devrait 
pas  être  considérable. 

G. — FORCE    HYDRAULIQUE. 

Bien  qu'aucune  enquête  minutieuse  n'ait  été  faite  jusqu'ici  sur  la  force  motrice 
disponible  dans  cette  rivière,  on  dit,  cependant,  qu'à  beaucoup  d'endroits  dans  cette 
rivière,  il  y  aurait  moyen  de  concentrer  la  force  motrice.  L'altitude  du  lac  de  l'Ile, 
situé  aux  eaux-mères  de  la  rivière  Shamattawa  est,  dit-on,  de  900  pieds  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer,  ce  qui  indiquerait  une  chute  ou  descente  de  900  pieds  entre  les  eaux- 
mères  et  l'embouchure.  Dans  les  biefs  de  la  rivière  en  amont  du  confluent  de  la  r 
au  Renard,  et  s'étendant  jusqu'aux  lacs  supérieurs,  on  dit  que  la  descente  moyenne 
est  de  plus  de  8  pieds  par  mille,  et  c'est  dans  cette  partie  de  la  rivière  que  les  bords 
sont  d'une  hauteur  suffisante  pour  permettre  la  concentration  de  la  force  motrice  à 
beaucoup  d'endroits. 


RIVIERE  CHUECHILL. 

A. — SITUATION. 

La  rivière  Churchill  (voir  Planche  n°  33)  coule  v^rs  l'est  à  travers  les  provû 
de  l'Ouest  jusqu'à  la  limite  du  Manitoba.     A  cet  endroit,  la   rivière  tourne  v< 
nord  et  son  cours  à  travers  le  Manitoba  suit  cette  direction  jusqu'à  l'embouchure   de 

la  rivière  sur  la  rive  sud-ouest  de  la  baie  d'Hudson. 

b. — bassin  d'écoulement  de  la  rivière. 

Le  bassin  drainé  par  la  rivière  Churchill  est   de    114,150  milles   carrés.     Q 

situé  au  nord  du  drainage  de  la  Saskatchewan  et  prend  sa  source  dans  le  voisinage 
de  la  rivière  Athabaska.  Dans  son  cours  inférieur,  aux  environs  de  la  baie  d'il 
la  rivière  est  située  au  nord  du  neuve  Xelson  et  est  à  peu  près  parallèle  au  cours 
de  ce  dernier.  La  nature  générale  du  bassin  est  tout  le  contraire  de  ce  qui  se 
trouve  dans  la  région  inférieure  drainée  par  la  Saskatchewan.  D'innombrables  lacs 
de  dimensions  diverses  se  trouvent  dans  tout  le  bassin,  et  une  grande  partie  de  la 
rivière  même  serait  plus  exactement  désignée  comme  une  chaîne  de  lacs  reliés  par  de 
courts  biefs,  o\  dans  certains  cas,  par  une  simple  chute  d'un  lac  dans  un  autre.  La 
présence  de  ces  nombreux  lacs  et  les  angles  à  travers  lesquels  passe  leur  débit  donnent 
à  la  rivière  une  apparence  très  irrégulière.  Parmi  les  principaux  cours  d'eau  tribu- 
taires de  la  Churchill,  ceux  qui  viennent  du  nord  comprennent  la  rivière  du  Benne, 
qui  prend  sa  source  dans  le  lac  du  même  nom.  qui  est  virtuellement  le  plus  grand  lac 
du  bassin.  Elle  reçoit  elle-même  beaucoup  de  drainage  tributaire  comprenant  beau- 
coup de  lacs  plus  petits.  En  amont  du  confluent  de  cette  rivière  se  déchargent  les 
rivières  de  la  Truite,  Foster,  Haultain  et  Mudjatik.  ainsi  qu'un  grand  nombre  de 
cours  d'eau  plus  petits.  La  rivière  Churchill  prend  sa  source  dans  le  lac  de  l'île  à  la 
Crosse,  lequel  a  comme  affluents,  au  nord,  les  lacs  du   Buffle  et  du   Cèdre.     Dans  le 


FORCES  HYDRAULIQUES  DU  MANITOBA  205 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

premier  de  ces  lacs,  le  lac  La-Loche  se  déverse  par  la  rivière  La-Loche.  Un  second 
affluent,  qui  tombe  dans  l'extrémité  sud  de  l'île  à  la  Crosse,  prend  sa  source  dans 
divers  petits  lacs  qui  constituent  l'extrémité  des  eaux-mères  du  drainage  et  sont 
situés  dans  le  voisinage  du  lac  La-Biche,  dans  la  province  de  l'Alberta.  Les  principaux 
affluents  de  la  Churchill  qui  viennent  du  sud,  en  aval  de  la  rivière  au  Castor  sont  les 
rivières  Sablonneusej  Montréal,  du  Bois-Brûlé  et  Petite-Churchill.  Presque  tous  les 
affluents  de  la  Churchill  prennent  leur  source  dans  des  lacs  ou  passent  à  travers  des 
lacs  nombreux  et  de  dimensions  diverses.  Il  y  a  beaucoup  de  rapides  et  de  chutes 
dans  tout  le  bassin. 

On  dit  que  dans  la  partie  sud  du  bassin  de  drainage  se  trouvent  de  grandes  éten- 
dues où  la  formation  rocheuse  est  recouverte  de  bonne  argile  agricole,  mais  au  nord, 
il  y  a  beaucoup  plus  d'affleurement  de  rochers. 

A  partir  du  Fort-Churchill,  situé  à  l'embouchure  de  la  rivière,  on  dit  que  celle-ci, 
sur  un  parcours  d'environ  80  milles,  en  remontant,  est  exempte  de  rapides  formi- 
dables. Sur  ce  parcours  les  bords  sont  en  argile  et,  à  certains  endroits,  hauts  et 
escarpés.  En  amont  de  cette  distance  jusqu'au  lac  North-Indian,  lequel  est  situé  à 
mi-chemin,  environ,  du  cours  de  la  rivière  à  travers  le  Manitoba,  la  rivière  s'élargit 
à  deux  endroits  et  forme  deux  petits  lacs.  A  environ  30  milles  à  l'ouest  du  lac  North- 
Indian,  la  rivière  passe  à  travers  le  lac  South-Indian  avec  deux  rapides  dans  le  bief 
intermédiaire.  A  peu  de  distance  en  amont  du  lac  méridional,  la  rivière  s'élargit  de 
nouveau  et  forme  le  lac  Granville,  suivi  à  peu  de  distance  en  amont  par  le  lac  Nelson, 
puis  par  les  lacs  Puklatawagan,  du  Héron  et  Sissipuk,  ce  dernier  étant  situé  approxi- 
mativement sur  la  limite  du  Manitoba. 

c. — COLONIES. 

Il  n'y  a  pas  de  colonies  nombreuses  dans  le  voisinage  de  la  rivière,  bien  qu'il  y 
ait  beaucoup  de  postes  de  traite  et  de  missions  disséminés  dans  toute  la  région. 

D. NAVIGATION     ET     ACCESSIBILITE. 

On  dit  que  la  Churchill  n'est  navigable  que  peur  les  canots,  à  cause  des  nombreux 
rapides  nécessitant  des  portages  Cependant,  elle  est  accessible  à  son  embouchure 
pour  les  steamers  de  la  baie  d'Hudson.  Il  n'y  a  pas  de  chemins  de  fer  dans  le  voi- 
sinage de  la  rivière. 

E. FORCE    HYDRAULIQUE. 

Comme  possibilité  de  force  motrice,  la  rivière  Churchill  offre  aux  recherches  un 
champ  magnifique.  Bien  que  l'on  n'ait  pas  fait  de  levés,  soit  dans  la  partie  située 
dans  le  Manitoba,  soit  dans  les  biefs  en  dehors  de  la  province,  on  sait  que  la  rivière 
offre  une  chute  considérable  dans  tout  son  parcours.  Le  lac  du  Renne,  drainé  par 
la  rivière  du  Renne,  l'un  des  affluents  de  la  rivière  Churchill,  à  environ  60  milles  à 
l'ouest  de  la  limite  du  Manitoba,  est  à  une  altitude  de  1,150  pieds  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  ce  qui  indique  une  chute  de  cette  hauteur  entre  le  lac  susdit  et  l'em;  cu- 
chure  de  la  rivière.  L'*île  à  la  Crosse,  dans  le  voisinage  des  eaux-mères,  est  à  rre 
altitude  de  1,330  pieds,  et  le  lac  du  Gencu,  à  une  distance  considérable  à  l'est,  est  à 
1,250  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Non  seulement  il  y  a  des  indices  d'une 
descente  considérable  de  la  rivière,  mais  les  nombreuses  et  vastes  étendues  lacustres 
dénotent  une  forte  réglementation  naturelle  du  débit  et  en  même  temps  la  possi- 
bilité de  réglementer  davantage  ce  débit  au  moyen  de  l'emmagasinage  sur  quelques- 
ims  des  grands  lacs. 

On  n'a  pas  encore  fait  de  mesurages  du  débit  sur  cette  rivière,  et  l'on  ne  sait  rien 
de  définitif  au  sujet  de  la  précipitation.  Cependant,  si  l'on  suppose  une  moyenne 
annuelle  de  ruissellement  de  0.3  pied-seconde  par  mille  carré,  cela  donnerait  une 
moyenne  annuelle  de  débit  d'environ  34,000  pieds-seconde. 
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CHAPITRE  IX 

REGLEMENTS  CONCERNANT  LES  FORCES  HYDRAULIQUES  SOUS 
L'EMPIRE  DE  LA  LOI  DES  TERRES  FEDERALES,  ARTICLE  35, 
PARAGRAPHE  2. 

Règlements  établis  par  Son  Excellence  le  Gouverneur  général  en  conseil  en  vertu 
des  dispositions  du  paragraphe  2  de  l'article  35  de  la  Loi  des  terres  fédérales  7-8 
Edouard  VII,  chapitre  20,  ainsi  que  modifiée  par  l'article  6  du  chapitre  27,  4-5 
George  V,  pour  la  gouverne  du  mode  d'accorder  des  droits  de  force  hydraulique 
dans  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewau  et  de  l'Alberta  et  dans  les 
territoires  du  Nord-Ouest. 

Article  S5,  Loi  des  terres  fédérales. — Pouvoirs  hydrauliques, 

35.  Les  terres  qui  sont  nécessaires  pour  la  protection  des  services  d'eau  ou  les 
terres  sur  lesquelles  se  trouve  un  pouvoir  hydraulique,  ou  qui  touchent,  ou  sont  voi- 
sines d'un  pouvoir  hydraulique  et  sont  requises  ou  utiles  pour  le  développement  de  ce 
pouvoir  hydraulique,  ne  sont  pas  disponibles  pour  l'inscription  de  homesteads,  homes- 
teads  achetés,  ou  immeubles  de  préemption;  ni  pour  être  vendues  ni  cédées  en  pleine 
propriété  par  la  couronne,  mais  peuvent  seulement  être  louées  subordonnément  aux 
règlements  établis  par  le  Gouverneur  en  conseil. 

(2)  Sous  réserves  des  droits  qui  existent  ou  qui  peuvent  être  créés  sous  l'autorité 
de  la  loi  de  l'irrigation,  le  Gouverneur  en  conseil  peut  établir  des  règlements  (a)  pour 
la  dérivation,  l'emprunt  ou  l'emploi  d'eau  en  vue  de  la  production  de  forces  motrices 
et  pour  la  concession  du  droit  de  détourner,  d'emprunter  et  d'employer  de  l'eau  à 
cette  fin,  pourvu  que  cette  dérivation  ou  cet  emprunt  soit  à  la  condition  de  rendre  l'eau 
au  cours  d'eau  par  lequel  elle  se  serait  écoulée  si  cette  dérivation  ou  cet  emprunt  n'eut 
pas  été  effectué,  et  ce  de  manière  à  ce  que  le  volume  d'eau  ne  soit  pas  diminué  dans  le 
dit  cours  d'eau;  (b)  pour  la  construction,  sur  ou  à  travers  des  terres  fédérales  ou 
autres  terres,  de  portes  de  déversement,  coursiers,  barrages,  ou  autres  ouvrages  néces- 
saires relativement  à  cette  dérivation,  cet  emprunt  ou  cet  emploi  d'eau;  (c)  pour  la 
transmision,  la  distribution,  la  vente  et  l'emploi  de  la  force  motrice  et  de  l'énergie  pro- 
duites au  moyen  de  cette  eau;  (d)  pour  l'endiguement  et  la  dérivation  de  cours  d'eau, 
rivières  ou  ruisseaux,  lacs  ou  autres  volumes  d'eau  en  vue  de  retenir  de  l'eau  pour  aug- 
menter ou  accroître  le  débit  d'eau  pour  la  production  de  force  motrice  en  temps  de 
sécheresse;  et  (e)  pour  la  détermination  des  contributions,  prix,  loyers,  redevances  ou 
droits  à  être  payés  pour  l'emploi  d'eau  en  vue  de  la  production  de  force  motrice,  ainsi 
que  des  tarifs  à  être  imposés  pour  la  force  motrice  ou  l'énergie  tirée  de  cette  eau. 

(3)  Toute  personne  qui,  sous  le  régime  de  pareils  règlements,  est  autorisée  à 
détourner,  emprunter,  ou  employer  de  l'eau  en  vue  de  la  production  de  force  motrice^ 
ou  à  construire  des  ouvrages  relativement  à  la  dérivation,  à  l'emprunt  ou  à  l'emploi 
d'eau  à  cette  fin,  a,  pour  les  besoins  de  son  entreprise,  tous  les  pouvoirs  conférés  par  la 
loi  des  chemins  de  fer  aux  compagnies  de  chemin  de  fer,  y  compris  ceux  relatifs  à 
l'acquisition  et  l'expropriation  des  terres  qu'il  faut,  en  tant  que  ces  pouvoirs  peuvent 
s'appliquer  à  l'entreprise  et  qu'ils  ne  dérogent  pas  à  la  présente  loi  ou  aux  règlements 
établis  pour  son  application,  ou  à  l'autorité  donnée  à  cette  personne  en  vertu  de  ces 
règlements — les  disposition  de  la  dite  Loi  des  chemins  de  fer  conférant  ces  pouvoirs 
ctant,  pour  les  fins  du  présent  article,  tenues  pour  se  rapporter  à  l'entreprise  de  cette 
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personne,  partout  où,  dans  cette  loi,  elle  se  rapporte  au  chemin  de  fer  de  la  compagnie 
de  chemin  de  fer  intéressée. 

(4)  Toutes  cartes  et  tous  plans  et  livres  de  renvoi  montrant  les  terres,  autres  que 
des  terres  de  la  couronne,  qu'une  telle  personne  est  dans  la  ne  ■  f acquérir  pour 
l'empla cernent  de  ces  ouvrages  ou  autres  besoins  relatifs  à  son  entreprise,  doivent  être 
signés  et  certifiés  exacts  par  un  arpenteur  fédéral  régulièrement  auto» 

(5)  Ces  cartes,  plans  et  livres  de  renvoi  doivent  être  préparés  en  double,  et  une 
copie  doit  en  être  déposée  au  bureau  du  ministre  à  Ottawa,  et  l'autre  doil 
regïstrée  au  bureau  des  titres  pour  le  district  d'enregistrement  dans  lequel  sont  -ituées 
les  terres  en  question. 

(6)  Au  cas  de  différend,  le  ministre,  ou  le  fonctionnaire  qu'il  dé  -t  le  juge 
unique  et  absolu  quant  à  l'étendue  de  terre  qu'une  personne  peut  prendre,  sans  le  con- 
sentement du  propriétaire,  pour  un  besoin  se  rapportant  à  une-  entreprise  d'exploitation 
de  force  hydraulique. 


REGLEMENTS  CONCERNANT  LE  MODE  D'ACCORDEE  \>V.±  DROITS  DE 
FORCE  HYDRAULIQUE  DANS  LES  PROVINCES  DU  IÉANITOBÀ,  DE 
LA  SASKATCHEWAN  ET  DE  L'ALBERTA,  ET  DÂ  rERRITOU 

DU  NORD-OUEST. 

(Etablis  par  décrets  de  l'Exécutif  en  date  du  2  juin   1909,  du  8  juin   !'■'■  I  avril 

1910,  du  2',  janvier  1911  i  /  du  2  août  19 

1.  Dans  les  présents  règlements  le  mol   "travaux"   signifie  el   comprend   b 
portées  de  déversement,  coursiers,  barrages,  déversoirs,  tunnels,  fosses,  glissoires,  tînmes, 
machineries  fixées  au  sol,  bâtiments  et  autres  constructions  pour  emprunt  r.  détourner 
et  emmagasiner  L'eau,  pour  des  forces  hydrauliques,  on  pour  développer  <!»•-  fora 

drauliques,  et  les  rendre  utiles. 


FORMULE    DE    DEMANDE. 

2.  Quiconque  demande  un  permis  d'emprunter  et  d'employer  de  l'eau  pour  des 
forces  hydrauliques  déposera  au  ministère  de  l'Intérieur  un  état  en  double  indiquant:— 

(a)  Le  nom,  l'adresse  et  L'occupation  du  requérant. 

(b)  Les  moyens  financiers  du  requérant  en  tant  qu'il  s'agit  de  son  habileté 
d'exécuter  les  travaux  proj< 

(c)  La  nature  des  travaux  projetés. 

(d)  Le  nom,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  nom,  une  description  suffisante  de  la  rivière,  du 
lac  ou  autre1  source  d'où  l'eau  doit  être  empruntée  ou  détour- 
Ce)    Le  point  de  dérivation. 

(/)  La  hauteur  de  la  chute  ou  du  rapide  de  cette  rivière,  lac  ou  autre  source  à 
l'eau  haute,  a  hauteur  moyenne,  et  à  l'étiage,  avec  le  débit  correspondant  d'eau  par  se- 
conde, calculé  approximativement  en   pieds  eufo 

(g)   Une  description   raisonnablement   exacte,  et   l'étendue  des   terres  requises  par 
rapport  aux  travaux  projetés,  ces  terres,  si  elles  se  trouvent  dans  un  territoire  arpenté. 
devant  être  décrites  par  section,  township  et  rang,  ou  rivière  ou  autre  lot  selon  l 
et  indiquer  si  les  terres  sont   des  terres  fédérales  ou  non. 
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(h)  Si  ces  terres  ne  sont  pas  clos  terres  fédérales,  alors  le  requérant  donnera  le 
nom  du  propriétaire  enregistré  en  pleine  propriété,  et  de  tout  créancier  hypothécaire 
ou  locataire  d'icelle,  et  de  tout  réclamant  en  possession  antre  qu'un  propriétaire  enre- 
gistré,  créancier  hypothécaire  ou  locataire. 

(i)  Le  minimum  et  le  maximum  de  la  force  hydraulique  que  le  requérant  se 
propose  de  développer,  le  volume  maximum  d'eau  qu'il  désire  à  cette  fin. 

(i)   Esquisse  indiquant  les  emplacements  approximatifs  des  travaux  projetés. 

(h)  Les  élévations  des  prises  d'eau  et  des  déversoirs  des  travaux  existants  les 
plus  rapprochés,  s'il  y  en  a,  en  aval  et  en  amfuit  des  travaux  projetés. 

(I)  Les  détails  concernant  toute  eau  à  emprunter,  détourner  ou  emmagasiner  au 
détriment  des  travaux  existants,  s'il  y  en  a. 

(m)  Les  détails  concernant  tous  fossés  d'irrigation  ou  réservoirs,  ou  autres  travaux 
d'irrigation  dans  le  sens  de  la  Loi  de  l'irrigation,  en  usage  ou  en  voie  de  construction 
dans  le  voisinage  des  travaux  projetés,,  et  qui  pourraient  gêner  ou  être  gênés  par  le 
fonctionnement  des  travaux  projetés. 

DEMANDE  PAR   UNE   COMPACTE. 

3.  Si  le  requérant  est  une  compagnie1  constituée  en  corporation,  l'énoncé  indiquera, 
en  outre  les  renseignements  ci-dessous  : — 

(a)  Le  nom  de  la  compagnie. 

(b)  Les  noms  des  directeurs  et  officiers  de  la  compagnie,  et  leurs  domiciles. 
■  (c)  Le  siège  d'affaires  de  la  compagnie  au  Canada. 

(d)  Le  montant  du  capital-actions  souscrit  et  payé,  et  comment  on  se  propose  de 
prélever  d'autres  fonds  s'ils  sont  nécessaires  pour  la  construction  et  l'exploitation  des 
travaux  projetés. 

(e)  Copie  des  parties  de  la  charte  ou  mémorandum  d'association  qui  autorisent 
la  demande  et  les  travaux  projetés. 

DEMANDE  PAR  UNE   MUNICIPALITE. 

4.  Si  le  requérant  est  une  municipalité,  le  renseignement  ci-dessous  sera  donné, 
en  sus  des  renseignements  que  doit  donner  une  compagnie: — 

(a)  L'emplacement,  l'étendue  et  les  bornes  de  la  municipalité. 

(b)  Le  nombre  approximatif  de  ses  habitants. 

(c)  La  valeur  actuelle  de  la  propriété  par  évaluation  possédée  par  le  municipalité, 
et  la  valeur  de  la  propriété  imposable  par  cette  municipalité. 

LE   MINISTRE  PEUT   DEMANDER  DE  PLUS   AMPLES  RENSEIGNEMENTS. 

5.  Le  ministre  de  l'Intérieur  aura  le  pouvoir  d'exiger  d'autres  plans  et  descriptions, 
avec  les  mesurages,  devis,  niveaux,  profils,  élévations  et  autres  renseignements  qui 
seront  jugés  nécessaires,  et  ces  renseignements  seront  fournis  par  le  requérant  à  ses 
frais. 

CONDITIONS    D'UN    PERMIS. 

6.  Au  reçu  de  la  demande  et  des  renseignements  qui  raccompagnent,  le  ministre  de 
l'Intérieur  peut,  s'il  approuve  les  travaux  projetés,  conclure  un  traité  avec  le  requérant, 
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et  ce  traité,  en  sus  des  conditions  et  conventions  ordinaire.-,  contiendra  les  stipulations 
ci-dessous  : — 

(a)  Le  délai  dans  lequel  les  travaux  projetés  seront  commencés. 

(b)  Le  montant  minimum  des  dépenses  qui  seront  faites  annuellement  -ur  les 
travaux  tant  que  durera  le  traité. 

(c)  Le  montant  de  la  force  hydraulique  qui   sera  développée  do  l'eau  demai 
dans  une  période  fixe  n'excédant   pas  cinq   ans. 

(d)  La  cancellation  sommaire  de  ce  traité  par  le  ministre   si   quelques-unea 
susdites  conditions  n'ont  pas  été  remplies. 

(e)  Définir  et  répartir  les  étendue-  des  terres  fédérales  dans  les  limites  desquelles 
le  requérant  peut  construire  et  exploiter  les  travaux  projetés;  et  s'il  n'y  a  pas 
fédérales  disponibles  pour  cette  fin  alors  pour  définir  et  répartir  les  terre-  au  sujet  des- 
quelles le  requérant  peut  exercer  les  pouvoirs  donnés  par  l'article  '■'.'>.  paragraphe  ■'>  de 
la  Loi  des  terres  fédérale:;. 

(/)   La  délivrance  d'un  permis  au  requérant,  après  exécution  du  traité,  d'emprunter, 
détourner  et  utiliser  pour  la  force  un  volume  maximum  d'eau,  en  conformité  de  la  de- 
mande, et  des  plans  et  devis  tels  qu'approuvés  par  le  ministre;  la  durée  de  ce  permi 
de  vingt  et  un  ans,  subordonnénient  à  une  redevance  payable  annuellement,  et  ce  per- 
mis sera  renouvelable  comme  le  prescrivent   les   présents   règlements. 

(g)  Délivrance  d'un   bail  au  requérant,  de  celles   des  terres   fédérait'-   qui   seront 
réparties  en  vertu  du  paragraphe  (e)  du  présent  article  et  approuvées  par  le  ministre; 
ce  bail  sera  assujéti  à  une  redevance  fixe  pour  vingt  et  un  au-,  courant  concurreu 
avec  le  dit  permis,  et  renouvelable  de  la  même  manière,  et  autant  que  possible  subor- 
donné aux  mêmes  tenues  et  conditions.     Quand   ils   n'existe   pas  d,-  b  lérales 
disponibles  à  cette  fin,  ou  si  le  ministre1  juge  que  d'autres  terre-  conviennent  mieux  à 
cette  fin,  alors  le  ministre  définira   les   terres   au    sujet   desquelles   le   requérant 
exercer  les  pouvoirs  donnés  en  vertu  «le  l'article  35,  paragraphe  '■'>.  de  la  Loi 
fédérales. 

7.  Dans  \v  cours  de  la  construction  de  quelques  travaux  destinés  au  développement 
de  la  force  hydraulique  le  ministre  de  l'Intérieur,  ou  tout  ingénieur  nommé  par  lui  à 
cette  fin,  aura  libre  accès  à   toutes  les  parties  do  ces  travaux  à  l'effet  de  1«'-  in-;  ■ 

et  s'assurera  par  lui-même  >i  leur  construction  est  conforme  aux  plan-  et  devis  approu- 
vés parje  ministre  et  si   les  termes  du  traités,  énoncés  à  l'article  précédent,  oi 
remplis. 

LE  PERMIS. 

8.  Aussitôt    que   le    requérant    aura    rempli    toutes    les    condition-    du    «lit    traité, 
le  ministre  de  l'Intérieur  accordera  au  requérant  un   permis  tel  que  convenu; 
permis  contiendra  les  clauses  à  l'effet  ci-dessous: — 

(a)  La   durée  du  permis  sera  de  vingt  et  un  ans.  renouvelable  pour  trois  ai 
termes  consécutifs  de  vingt  et  un  ans  chacun,  sujet  à   une  redevance  fixe  payable  an- 
nuellement, et  qui  sera  rajustée  au  commencement  do  chaque  terme,  comme  ci-a]  i 

(b)  A  l'expiration  do  chaque  terme  de  vingt  et  un  ans  le  Gouverneur  en  e* 
pourra,  sur  la  recommandation  du  ministre,  décréter  et  ordonner  que  le  pern    - 

bail  y  relatif  soient  cancellés;  pourvu  que  le  ministre  ait  donné  au  permissionnaire  un 
an  d'avis,  au  moins,  de  son  intention  do  canceller  le  bail. 

(c)  Si  le  permissionnaire  refuse  de  payer  la   redevance  telle  que  rajustée  par  le 
Gouverneur  en  conseil  ou  telle  que  fixée  par  des  arbitres  choisis  tel  que  le  veut  le  pa- 
ragraphe (e)  plus  bas,  alors  le  ministre  peut  renouveler  le  permis  au  prix  antérieur, 
ou  le  Gouverneur  en  conseil  peut,  sur  la  recommandation  du  ministre  décréter  i 
donner  que  le  permis  et  tout  bail  y  relatif  soient  cancellés. 

(d)  Dans  l'un  ou  l'autre  des  cas  ci-dessus,  compensation  sera  payée  au  permission- 
naire, tel  que  prescrit  dans  le  paragraphe   {c)    plus  bas. 
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(e)  A  l'expiration  du  troisième  renouvellement  de  tel  permis,  sauf  au  cas  de 
défaut  de  la  part  du  permissionnaire  de  se  conformer  aux  conditions  du  permis,  ou  de 
tout  bail  accordé  relatif  au  permis,  compensation  sera  payée  pour  les  travaux  jusqu'à 
la  valeur  fixée  par  arbitrage,  un  arbitre  étant  nommé  par  le  Gouverneur  en  conseil, 
le  second  par  le  permissionnaire  et  le  troisième  par  les  deux  arbitres  ainsi  nommés, 
ou  s'ils  ne  s'entendent  pas  sur  un  troisième  arbitre,  alors  un  juge  de  la  cour  de 
l'Echiquier.  En  fixant  le  montant  de  la  compensation,  on  ne  prendra  en  considération 
que  la  valeur  des  travaux  réels  et  tangibles,  et  non  pas  la  valeur  des  droits  et  privilèges 
accordés,  ou  les  revenus,  profits  ou  dividendes  qui  en  proviennent  ou  que  pourraient 
en  provenir. 

(/)  Le  permis  énoncera  la  quantité  maximum  d'eau  que  le  permissionnaire  peut 
détourner,  emmagasiner  et  utiliser  pour  des  fins  de  force,  et  prendre  des  mesures  pour 
renvoyer  au  cours  d'eau,  ou  autre  source  d'eau,  la  pleine  quantité  d'eau  ainsi  détournée. 

(g)  Le  permissionnaire  développera  la  force  que  le  ministre  croira  nécessaire  aux 
besoins  du  public,  jusqu'au  degré  possible  d'après  le  volume  d'eau  concédé  par  le 
permis. 

(h)  Si  le  ministre  de  l'Intérieur  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que  le 
permissionnaire  n'a  pas  développé  la  somme  de  force  que  le  public  demande,  et  qui 
peut  être  développée  de  la  quantité  d'eau  concédée  par  le  permis,  le  Gouverneur  en 
conseil  pourra  ordonner  de  développer  et  de  rendre  utilisable  pour  le  public  le  montant 
additionnel  de  force  pour  lequel  le  ministre  croit  qu'il  y  a  une  demande,  jusqu'au  plein 
montant  possible  à  même  la  quantité  d'eau  concédée  par  le  permis,  et  dans  un  délai 
que  fixera  le  ministre,  laquelle  période  sera  de  deux  ans  au  moins  après  que  le  permis- 
sionnaire ou  la  personne  en  charge  des  travaux  existants  ait  été  averti  de  cet  ordre, 
et  à  défaut  de  se  conformer  à  cet  ordre  le  Gouverneur  en  conseil  pourra  ordonner  que  le 
permis,  ainsi  que  tout  bail  émis  en  vertu  des  présents  règlements  seront  cancellés,  et  les 
travaux  seront  dès  lors  attribués  à  la  couronne  et  deviendront  sa  propriété,  sans  aucune 
compensation  au  permissionnaire. 

(i)  Si  le  ministre  de  l'Intérieur  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que  du 
même  cours  d'eau  ou  autre  source  d'eau  d'où  les  travaux  existants  dérivent  la  force, 
il  pourrait  être  avantageusement  développé  une  plus  grande  somme  de  force  hydrauli- 
que pour  le  public,  et  (1°)  que  les  travaux  existants  pourraient  être  agrandis  ou  aug- 
mentés à  cette  fin,  alors  le  Gouverneur  en  conseil  peut  autoriser  le  ministre  d'offrir  au 
permissionnaire  le  privilège  de  construire  et  d'employer  ces  travaux  agrandis  ou  addi- 
tionnels à  ou  dans  le  voisinage  des  travaux  existants,  et  d'accorder  tel  permis  supplé- 
mentaire qu'il  considérera  propre  à  cette  fin,  et  si  le  permissionnaire  manque  dans  les 
six  mois  suivants  d'accepter  cette  offre,  et  de  commencer  de  bonne  foi  et  mener  à 
bonne  fin  ces  travaux  agrandis  ou  additionnels,  et  les  parachever  en  conformité  des 
plans  et  devis_approuvés  par  le  ministre,  et  dans  un  certain  délai  fixé  n'excédant  pas 
cinq  ans,  et  aux  mêmes  conditions  que  les  travaux  existants  ont  été  commencés  et  com- 
plétés; ou  (2°)  si  le  ministre  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que  les  travaux 
existants,  à  cause  de  leur  situation  ou  construction,  ne  peuvent  être  avantageusement 
agrandis  ou  augmentés  afin  de  développer  assez  de  force  supplémentaire  pour  satis- 
faire à  la  demande  probable,  ou  qu'ils  gêneraient  d'autres  travaux  qu'on  aurait  en  vue 
de  construire  à  cette  fin;  ou,  (3°)  que  les  travaux  existants  ne  seront  plus,  ou  ne  peu- 
vent plus  être  avantageusement  exploités  à  cause  de  certains  droits  existants  ou  créés 
par  la  Loi  de  l'irrigation, — alors  dans  chaque  tel  cas  le  Gouverneur  en  conseil  peut  dé- 
créter et  ordonner  que  les  permis,  et  tout  bail  y  relatif,  soient  cancellés  et  les  travaux 
existants  seront  là-dessus  attribués  à  la  couronne  et  deviendront  sa  propriété:  pourvu 
toujours  que  dans  chaque  cas  une  compensation  sera  payée  au  permissionnaire  comme 
le  veut  le  paragraphe  (e)  de  l'article  8  des  présents  règlements,  accompagnée  d'un  bonus 
réparti   comme   suit  : — 

(1)  Si  les  travaux  ont  fonctionné  moins  de  cinq  ans,  un  bonus  de  trente  pour  cent 
sur  la  valeur  des  travaux. 
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(2)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  cinq  ans,  et  moins  de  dix  ans,  un  bonus  de  vingt- 
cinq  pour  cent. 

(3)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  dix  ans  et  moins  de  quinze  ans,  un  bonus  de  vingt 
pour  cent. 

(4)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  quinze  ans  et  moins  de  vingt  ans.  un  bonus  de 
quinze  pour  cent. 

(5)  S'ils  ont  fonctionné  vingt  ans  ou  plus,  un  bonus  de  dix  pour  cent. 

0")  Que  le  permis  ne  sera  pas  transférable  sans  Le  consentement  par  écrit  du 
ministre,  et  que  si  le  permissionnaire  manque  de  remplir  et  d'observer  toutes  ou  quel- 
ques-unes des  conditions  du  r"* — "~  ou  tout  renouvellement  de  ce  permis,  ou  de  tout 
bail  à  émettre  relativement  au  permis,  alors  le  permis,  avec  le  dit  bail,  seront  dans 
chaque  cas  passibles  d'être  cancellés  par  la  cour  de  l'Echiquier  à  la  demande  de  h 
ronne. 

(h)  Qu'une  table  des  taux  et  prix  exigés  du  public  pour  l'utilisation  de  la  force, 
sera  d'abord  soumise  par  le  permissionnaire  à  la  Commission  des  chemins  de  fer  du 
Canada,  pour  être  vérifiée  et  approuvée  avant  d'être  mise  en  vigueur,  et  qu'aucuns  tau* 
ou  prix  pour  la  force  ne  seront  légaux  ou  exécutoires  tant  que  cette  table  n'aura  ; 
vérifiée  et  approuvée,  ni  s'ils  excèdent  le  montant  fixé  par  cette  table;  et  que 
table  sera  rajustée  et  approuvée  par  la  Commission  tous  les  sept  ans  durant  le  terme 
du  bail  et  du  permis,  et  de  tous  leurs  renouvellement-. 

(?)  D'ans  le  but  de  constater  la  quantité  de  la  force  réellement  développée,  ou  qui 
peut  être  développée,  de  la  quantité  d'eau  accordée  par  le  dit  permis,  1«'  ministre,  ou 
tout  ingénieur  nommé  par  lui  à  cette  fin,  aura  libre  accès  à  tonte-  les  parties  des  tra- 
vaux, et  à  tous  les  livres,  plans  ou  registres  s'y  rattachant,  touchant  la  quantité  de  la 
force  développée,  et  pourra  faire  des  mesurages,  prendre  des  observations  et  faire  toutes 
autres  choses  qui  seront  jugées  uécessaires  ou  opportune-  à  cetl  La  sentent 

ministre,  ou  du  dit  ingénieur  là-dessus  sera  finale  et  obligatoire  pour  le  permissionnaire, 

(m)  Pour  les  moyens  a  prendre,  comme  le  veut  la  loi,  pour  la  descente  des  billes 
et  du  bois  de  construction  dans  le  cours  d'eau  ou  autre  voie  d'eau  qu'atteignent  les 
travaux. 

(n)  Pour  l'érection  et  l'entretien   par  le  permissionnaire  d'une  passe  migrai 
dans  le   cours  d'eau  ou   autre   voie   d'eau   qu'atteignent    les   travaux,   lorsque   l'< 
compétent  ou  autre  fonctionnaire  le  requerra. 

(o)   Que  le  permissionnaire  n'aura  pas  droit  à  l'eau  au  delà  de  la  quantité  spéci 
dans  le  permis. 

(p)  Pour  garantir  la  couronne  contre  toutes  poursuites,  réclamations  ou  demandes 
à -raison  de  quelque  chose  faite  par  le  permissionnaire  dan-  l'exercice,  ou  prétendu 
exercice  des  droits  et  privilèges  accordés  par  le  bail  ou  le  permis. 


EM  MAGASINAGE    DE    L  EAU. 

10.  Si  en  aucun  temps  le  requérant  ou  le  permissionnainre  propose  de  détourner 
l'eau  d'un  lac  ou  masse  d'eau  pour  les  tins  d'emmagasinage,  ou  de  la  barrer  afin  d'aug- 
menter l'écoulement  de  l'eau  dans  un  cours  d'eau  duquel  la  force  hydraulique  doit  être 
développée,  le  requérant  ou  le  permissionnaire  devra,  en  sus  des  autre-  -  monts 

exigés  par  les  présents  règlements,  déposer  des  plans  comme  suit: — 

(a)  Un  plan  général  en  double,  sur  de  la  toile  à  calquer  indiquant  l'emplacement 
de  ce  lac  ou  autre  masse  d'eau,  et  les  terres  qui  seront  inondées  ou  autrement  atteintes, 
et  les  lignes  de  contour  indiquant  les  niveaux  de  l'eau  haute  et  de  l'eau  basse,  et  le 
niveau  auquel  on  a  l'intention  d'élever  l'eau  pour  emmagasinage,  et  la  capacité  appro- 
ximative de  ce  lac  ou  autre  masse  d'eau  pour  l'emmagasinage. 

(o)  Un  plan  en  double  d'après  un  arpentage  fait  par  un  arpenteur  fédéral,  et 
certifié  par  lui,  indiquant  les  terres  à  être  submergées  ou  autrement  atteintes  par  l'ont- 
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magasinage  proposé;  le  nom  du  propriétaire  en  pleine  propriété  enregistré  de  ces 
terres,  et  de  tout  créancier  hypothécaire  ou  locataire  de  ces  terres,  et  de  tout  récla- 
mant en  possession  actuelle  autre  qu'un  propriétaire  enregistré,  créancier  hypothé- 
caire ou  locataire. 

(c)  Un  plan  détaillé  en  double  sur  de  la  toile  à  calquer,  indiquant  tous  les  barrages 
et  autres  travaux  que  l'on  propose  de  construire  aux  fins  de  cet  emmagasinage. 

11.  Lorsque  les  plans  pour  cet  emmagasinage  de  l'eau  auront  été  approuvés  par  le 
ministre  de  l'Intérieur  ils  seront  spécifiés  dans  le  traité  pour  un  permis,  ou  dans  le  per- 
mis même,  ou  dans  un  permis  supplémentaire  à  émettre  dans  ce  but,  aux  termes  et 
conditions  que  le  ministre  croira  raisonnables  ou  opportuns  dans  les  circonstances, 
et  subordonnément  aux  présents  règlements. 


FORCES  HYDRAULIQUES  D'UN  RENDEMENT  NE  DEPASSANT  PAS  200  CHEVAUX-VAPEUR. 


12.  Si,  après  avoir  reçu  et  étudié  les  renseignements  énoncés  dans  les  paragraphes 
2,  3,  4  et  5,  on  constate  que  la  force  hydraulique  qui  doit  être  exploitée  ne  peut  pas 
produire  plus  de  200  chevaux-vapeur  au  bas  niveau  moyen  de  l'eau,  le  ministre  peut 
accorder  un  bail  ou  un  permis  selon  le  cas,  autorisant  l'exploitation  de  la  force  mo- 
trice projetée;  le  bail  et  le  permis  devant  être  pour  une  période  de  dix  années,  sujet  à 
tels  termes  et  conditions  spéciales  qu'on  pourra  considérer  nécessaires  dans  chaque  cas 
particulier,  et  renouvelables  si,  de  l'avis  du  ministre,  on  a  utilisé  la  force  hydraulique 
continuellement  et  avantageusement. 
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MINISTÈRE  DE  L'INTÉRIEUR,  CANADA 

DIVISION  DES  FOKCES  HYDRAULIQUES 

J.  B.  Challies,  Surintendant 

RESSOURCES  HYDRAULIQUES,  DOCUMENT  N°  1 


RAPPORT 


SUR 


LES  LEVES  HYDRAULIQUES  DE  LA  ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER 

EN    1911-1912 

PAR 

P.  A.  CARSON,  Arpenteur  fédéral 

Ingénieur  en  chef 

Préparé  sous  la  direction  du  surintendant  des  Forces  Hydrauliques 

(Traduit  de  l'anglais) 

IMPRIME  PAR  ORDRE  DU  PARLEMENT 


OTTAWA 

CMPRIMÉ  PAR  J.   de  L.  TACHÉ,  IMPRIMEUR  DE  SA  TRÈS  EXCELLENTE 

MAJESTÉ  LE  ROI 
1915 

:pr°  25f— 1914] 
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A  Son  Altesse  Royale  le  Feld  Maréchal  Prince  Arthur  Guillaume  Patrice  Albert,  duc 
de  Connaught  et  de  Strathearn,  C.G.,  C.C.,  etc.,  eue.,  etc.,  Gouverneur  général  et 
Commandant  en  chef  du  Dominion  du  Canada. 

Qu'il  plaise  à  Votre  Altesse  Royale  : 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Altesse  royale  le  rapport  des  levés 
hydrographiques  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie-Britannique,  pour  1911-1912. 

Respectueusement  soumis, 

W.  J.  ROCHE, 

Ministre  de  V Intérieur. 
Ottawa,  23  février  1914. 


25f— li  -:,•;■;     .  .;  -X  y,,  i? 
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MINISTERE  DE  I/InTÉRIEUR, 

Ottawa,  23  février  1914. 
l'honorable  W.  J.  Roche, 

Ministre  de  l'Intérieur. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  le  rapport  des  levés  hydrographi- 
ques de  la  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie-Britannique,  pour  1911-1912,  et  de  recom- 
mander qu'il  soit  publié  à  titre  de  document  n°  1  des  ressources  hydrauliques,  divi- 
sion fédérale  des  forces  hydrauliques. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur, 

Votre  obéissant  serviteur, 


W.  W.  COEiY, 

Sous-ministre  de  V Intérieur. 
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Division  des  Forces  Hydrauliques, 

Ministère  de  l'Intérieur, 

Ottawa,  23  février  1914. 
M.  W.  W.  Cory,  C.M.G., 

Sous-ministre  de  l'Intérieur. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joint  le  rapport  des  levés  hydro- 
graphiques de  la  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie-Britannique,  pour  1911-1912,  et  je 
recommanderais  qu'il  fut  publié  à  titre  de  document  n°  1  des  ressources  hydrauli- 
ques, division  fédérale  des  forces  hydrauliques,  et  qu'un  nombre  suffisant  d'exem- 
plaires soit  imprimé  pour  qu'il  puisse  être  distribué  avec  profusion  parmi  ceux  qui 
sont  intéressés  à  la  question  du  service  d'eau  de  la  province  de  la  Colombie-Britannique. 

Respectueusement  soumis, 

J.  B.  OHALLIES, 

Surintendant,  division  fédérale  des  forces  hydrauliques. 
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Levés  hydrographiques,  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie-Britannique. 

Kamloops,  23  février  1914. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joint  le  manuscrit  du  rapport  des 
levés  hydrographiques  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie-Britannique,  pour  1911- 
1912.  Je  demande  respectueusement  que  ce  rapport  soit  publié  comme  étant  l'un  des 
documents  relatifs  aux  ressources  hydrauliques  de  la  division  fédérale  des  forces 
hydrauliques. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur, 

Votre  obéissant  serviteur, 

P.  A.  CAKSON, 

Ingénieur  en  chef. 

A  M.  J.  B.  Challies, 

Surintendant  de  la  division  fédérale  des  forces  hydrauliques, 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 


4  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25f  A.   1914 


TABLE  DES  MATIERES. 

I. 

Page. 

La  zone  des  chemins  de  fer  dans  la  Colombie-Britannique 17 

La  situation  en  ce  qui  concerne  les  droits  de  prise  d'eau  dans  la  Zone  des  Che- 
mins de  fer 20 

Jugement  du  comité  judiciaire  du  Conseil  privé 21 

Législation  fédérale  nécessitée  par  les  décisions  des  tribunaux 24 

ÉLa  loi  dite   "  Railway  Belt  Water  Act  "  1912 24 

"       "               "           "           "         "         (amendée)   1913 26 

Levés  hydrographiques  de  la  zone  des  chemins  de  fer 28 

Inauguration  et  investigations 30 

(Le  personnel 31 

Champ  ouvert  aux  recherches 32 

Régions  hydrographiques  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 83 

Ecoulement  des  eaux  et  cours  d'eau 37 

•Mîode  de  jaugeage  du  débit  des  cours  d'eau 38 

Jlaugeage  de  flottaison 39 

des  indicateurs  de  courant 40 

Epreuve  des  indicateurs  de  courant ; 41 

Postes  de  jaugeage 41 

Indicateurs  et  observateurs  des  jauges 42 

■Jaugeages  en  hiver 44 

Précipitation  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  et  ses  relations  au  ruisselle- 
ment    46 

Précipitation  mensuelle  durant  1911 50 

"               "       1912 51 

annuelle  à  divers  stations  de  précipitation  dans  la  zone  des  che- 
mins de  fer. . 52f53 

Bassins  d'écoulement 55 

Irrigation  dans  la  "  zone  aride  " 55 

Droit  de  prise  d'eau  pour  l'irrigation 57 

Emmagasinage  et  travaux  d'emmagasinage. 58 

Evaporation  à  la  surface  des  eaux 61 

'.Suintage  et  pertes  dans  la  transmission 62 

Irrigation  au  moyen  de  la  pompe 64 

Puissances  hydrauliques  (a)  Puissances  développées  dans  la  zone  des  chemins 

de  fer 67 

Puissances  hydrauliques  (b)  Puissances  non  développées  dans  la  zone  des  che- 
mins de  fer 67 

Drainage  et  assainissement 68 


xii  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

•      ••  4  GEORGE  V,  A.  1914 

II. 

DONNÉES   HYDROGRAPHIQUES  DU    DEBIT  DES   COURS   D'EAU. 

Page. 

Définitions  des  termes 73 

Equivalents  commodes . ". 73 

Exactitudes  des  données 74 

Coopération  et  reconnaissances 74 

Arrangement  et  ordre  des  données 75 

Numérotage  des  stations  de  jaugeage - 75 

Liste  des  stations  régulières  de  jaugeage 76- 

"  "         diverses  de  jaugeage 77 

Données  hydrographiques  du  débit  des  cours  d'eau 77 

in. 

Divers  jaugeages  de  débit 491 

IV. 

Dictionnaire  géographique  des  lacs,  rivières,  ruisseaux  et  autres  sources  de  ser- 
vice d'eau  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  et  dans  son  voisinage  immédiat.       497 
ïndex 539 

ILLUSTRATIONS. 

Projet  d'irrigation  Smith  Curtis,  Savona,  C.-B En  regard  de  la  page         54 

a  a  a  (C  tt  a  a  a  kk 

Conduit   d'irrigation    Smith   Curtis,    à   travers   le    canyon 

rivière  Deadman  près  de  Savona,  C.-B -r>T 

Projet  d'irrigation  Smith  Curtis,  fosse  en  terre 57 

Barrage    d'emmagasinage    d'irrigation  de    la    propriété  de 

Cherry  Creek "  "  57 

Barrage   d'emmagasinage   d'irrigation   de   la    propriété    de 

Cherry  Creek "  "  58 

Barrage  d'irrigation  de  la  sucession  de  Cherry  Creek.  ...  58 

Propriété  Barnes,  Ltée,  Walhachin,  C.-B.,  conduit  d'irriga- 
tion indiquant  les  portes  de  déversement  et  des  ca- 
naux latéraux  de  distribution 60' 

Conduit    du    canal    Barnes    (vu    en    remontant    la    rivière 

Deadman) "  "  61 

Ferme  irriguée  de  la  Western  Canadian  Ranching  Com- 
pany près  de  Kamloops,  C.-B 62 

Logement  du   gérant   de  la   Western   Canadian   Ranching 

Company  près  de  Kamloops,  C.-B 62 

Propriétés  horticoles  de  la  Colombie-Britannique,  rivière 
Thompson,  à  Walhachin.  Conduit  suspendu  en  douves 
de  bois,  travée  de  750  pieds,  capacité  5  pieds-seconde. 


TABLE   DES  MATIERES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Terres  fructicoles  de  la  Western  Canadian  Ranching  Co.     I 
xerres  irrigables,  vallée  de   Thompson-sud  près  de   Kara- 

loops,  C.-B • 

Barrage  de  l'Adams  River  Lumber  Company 

Bollan-Creek,  près  de  Grande-Prairie,  C.-B 

Station  de  jaugeage  sur  la  rivière  Fraser,  près  de  Lytton, 

C.-B 

Ligne  de   conduits  de  la  Revelstoke  Light  &  Power  Company 
Barrage  sur  la  rivière  Illecillewaet  de  la  Revelstoke  Light 

&  Power  Company 

Hivière  du  Cheval-qui-Rue,  près  de  Field,  C.-B 

Vue  prise  au  pied  du  canyon  du  Cheval-qui-Rue 

Jauge  sur  le  Monte-Creek,  près  de  Ducks,  C.-B 

Observation  des  indicateurs  de  courant  en  marchant  dans 

l'eau 

Barrage  de  la  Lumber  Company  sur  le  ruisseau  Spius.  .   .  . 
^Station  de  Jaugeage  sur  la  rivière  Thompson  à  Spences 

Bridge 

Vallée  du  ruisseau  des  Cinq-Milles,  près  de  Spences-Bridge. 
Vallée  du  ruisseau  des  Cinq-Milles,  près  de  Spences-Bridge. 

Lac  Leighton,  C.-B 

FiXtrémité  supérieure  du  lac  Mamit  à  Fétiage 

Western    Canada   Power   Company,    Stave-River   et   usine 

de  force  motrice 

Chute  de  Takakkaw,  vallée  de  Yoho 

CARTES. 

Oarte-Index Dos  de  la  couverture. 

.(Feuille  de  Donald * 

"  Spillimacheen 

"  Sicamous 

"  Kamloops 

"  Lytton 

Yale 

"  Port  Moody % 


Page 

egar 

i  de  la  page 

64 

u 

u 

67 

Ci 

ce 

78 

Ci 

ce 

96 

\ 

n 

ce 

228 

a 

ce 

282 

te 

ce 

283 

a 

Ci 

312 

Ci 

ce 

312 

ce 

Ci 

342 

Ci 

ce 

342 

ce 

Cl 

438 

ce 

ce 

460 

Ci 

ce 

460 

ce 

ce 

511 

a 

ce 

516 

a 

a 

521 

a 

u 

533 

c: 

le 

535 

ii 

u 

il 

ce 

u 

u 

ce 

il 

il 

ce 

il 

u 

« 

u 

il 

ce 

u 

il 

ce 

il 

U 

4  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE  No  25f  A.  1914 


PARTIE  I 
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LA  ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER  DANS  LA  COLOMBIE-BRITANNIQUE. 

La  zone  des  chemins  de  fer  dans  la  Colombie-Britannique  est  une  langue  de  terre 
dont  la  longueur  dépasse  500  milles  et  dont  la  largeur  est  de  40  milles.  Elle  s'étend 
du  sommet  des  Montagnes  Rocheuses  (qui  est  la  limite  est  de  la  province)  jusqu'à 
près  de  la  côte  du  Pacifique.  La  limite  ouest  de  la  zone  des  chemins  de  fer  est  bornée 
par  la  rivière  Mesliloet,  le  bras  nord  de  l'anse  Burrard,  et  les  limites  ouest  des  town- 
ships  39,  38,  2  et  1,  à  l'ouest  du  méridien  du  littoral. 

La  Colombie-Britannique,  jadis  colonie  de  la  Couronne,  est  devenue  partie  de  la 
Confédération  du  Dominion  du  Canada  en  1871,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article 
146  de  l'Acte  de  l'Amérique  Britannique  du  Nord,  1867,  lequel  article  prévoit  l'admis- 
sion d'autres  colonies  dans  l'Union.  La  date  de  l'admission  a  été  le  20  juillet  1871, 
en  vertu  d'un  décret  du  Conseil  impérial  daté  du  16  mai  1871. 

L'article  11  des  termes  de  l'Union  admettant  la  Colombie-Britannique  dans  la  Con- 
fédération est  comme  suit  : — 

"  Le  gouvernement  fédéral  s'engage  à  assurer,  dans  un  délai  de  deux  ans 
à  partir  de  la  date  de  l'Union,  le  commencement  simultané  de  la  construction 
d'un  chemin  de  fer  partant  du  Pacifique  et  allant  vers  les  Montagnes  Ro- 
cheuses, et  d'un  point  qui  pourra  être  choisi  à  l'est  des  Montagnes  Rocheuses, 
allant  vers  le  Pacifique,  afin  de  relier  le  littoral  de  la  Colombie-Britannique  au 
réseau  de  chemins  de  fer  du  Canada;  et  de  plus,  à  assurer  l'achèvement  de  ce 
chemin  de  fer  dans  un  délai  de  dix  ans  à  partir  de  la  date  de  l'Union. 

"Et  le  gouvernement  de  la  Colombie-Britannique  s'engage  à  transporter  au 
gouvernement  fédéral,  en  fidéicommis,  pour  être  répartie  de  la  manière  que  le 
gouvernement  fédéral  jugera  opportun  en  vue  de  la  construction  du  dit  chemin 
de  fer,  une  étendue  de  terres  publiques  le  long  de  la  ligne  du  chemin  de  fer, 
sur  toute  la  longueur  de  la  Colombie-Britannique,  ne  devant  pas,  toutefois,  excé- 
der vingt  (20)  milles  de  chaque  côté  de  la  dit  ligne,  semblable  à  l'étendue  de  terres 
publiques  que  le  gouvernement  fédéral  pourra  affecter  aux  mêmes  fins  dans 
les  territoires  du  Nord-Ouest  ou  la  province  du  Manitoba.  Toutefois,  la  quan- 
tité de  terrain  qui  pourra  être  détenue  en  vertu  du  droit  de  préemption  ou  de 
concessions  de  la  Couronne,  dans  les  limites  de  l'étendue  de  terres  dans  la 
Colombie-Britannique  devant  être  ainsi  transportée  au  gouvernement  fédéral,  sera 
compensée  à  même  les  terres  contigûes  en  faveur  du  gouvernement  fédéral,  et 
il  est  de  plus  convenu  que  d'ici  au  commencement,  dans  un  délai  de  deux  ans 
comme  susdit,  de  la  construction  du  dit  chemin  de  fer,  le  gouvernement  de  la 
Colombie-Britannique  ne  vendra  et  n'aliénera  aucune  autre  partie  des  terres 
publiques  de  la  Colombie-Britannique,  et  exigera  la  résidence  réelle  de  la  part  de 
tout  individu  réclamant  des  terres  en  vertu  du  droit  de  préemption  sur  le  terrain 
ainsi  réclamé  par  lui.  En  considération  des  terres  ainsi  transportées  pour 
venir  en  aide  à  la  construction  du  dit  chemin  de  fer,  le  gouvernement  fédéral 
s'engage  à  payer  à  la  Colombie-Britannique,  à  partir  de  la  date  de  l'Union,  la 
somme  de  $100,000  par  année,  en  paiements  semestriels  faits  d'avance." 

Bien  que  ce  transport  ait  été  prévu  en  1871  par  le  dit  onzième  article  des  termes 
de  l'Union,  et  bien  qu'une  loi  provinciale  ait  été  adoptée  en  1880  (43  Vie.  chap.  11, 
sanctionné  le  8  mai  1880)  en  vue  du  transport,  ce  transport  n'a  réellement  pas  été 
effectué  avant  l'adoption  d'une  loi  provinciale  (sanctionnée  le  19  décembre  1883) 
intitulée  u  An  Act  relating  to  the  Island  Bailway,  the  Graving  Dock  and  Railway 
Lands  of  the  Province" .(47  Vict.,  chap.  14),  et  sa  confirmation  de  la  part  du  gouver- 
nement fédéral,  par  une  loi  sanctionnée  le  19  avril  1884  (47  Vict.,  chap.  81). 
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On    trouvera    ci-après    des    extraits    de    cette    loi    fédérale,    statuts    du    Canada, 
cinquième  Parlement: 

"  Acte  concernant  le  chemin  de  fer  de  l'île  de  Vancouver,  le  bassin  de 
radoub  d'Esquimalt,  et  certaines  terres  de  chemin  de  fer  de  la  province  de  la 
Colombie-Britannique  cédées  au  Canada. 

"  Considérant  que  des  négociations  ont  récemment  eu  lieu  entre  le  gou- 
vernement du  Canada  et  celui  de  la  Colombie-Britannique,  au  sujet  des  retards 
apportés  au  commencement  et  à  la  construction  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien,  et  au  sujet  du  chemin  de  fer  de  l'île  de  Vancouver,  du  bassin  de 
radoub  d'Esquimalt,  et  de  certaines  terres  de  chemin  de  fer  de  la  province  de 
la   Colombie-Britannique; 

"Et  considérant  que,  dans  le  but  de  régler  toutes  contestations  et  difficul- 
tés existant  entre  les  deux  gouvernements,  il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui 
suit: — 

"  (a)  La  législature  de  la  Colombie-Britannique  sera  invitée  à  modifier 
l'acte  numéro  onze,  de  mil  huit  cent  quatre-vingt,  intitulé  *'  An  Act  to  autho- 
rize  the  grant  of  certain  public  lands  on  the  mainland  of  British  Columbia  to 
the  Government  of  the  Dominion  of  Canada  for  Canadian  Pacific  Railway 
purposes,"  (Acte  qui  autorise  la  concession  de  certaines  terres  pul  I 
la  terre  ferme  de  la  Colombie-Britannique  au  gouvernement  du  Dominion; 
du  Canada  pour  les  fins  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien,)  à  l'effet  d'oc- 
troyer au  gouvernement  fédéral  au  lieu  des  terres  transférées  par  le  dit  acte» 
une  même  étendue  de  terrain  de  chaque  côté  de  la  ligne  du  <-hemin  de  fer  à 
travers  la  Colombie-Britannique,  quelle  que  soit  la  situation  du  tracé  définiti- 
vement établi; 

"  (c)  Le  gouvernement  de  la  Colombie-Britannique  se  fera  autoriser  par 
la  législature  à  transférer  au  gouvernement  du  Canada  trois  millions  et  demi 
d'acres  de  terre  dans  le  district  de  la  rivière  de  la  Paix  de  la  Colombie-Bri- 
tannique, en  un  seul  bloc  rectangulaire,  à  Test  des  Montagnes  Rocheuses,  sur 
la  limite  du  territoire  du  Nord-Ouest  du  Canada  : 

"  (h)  Le  gouvernement  du  Canada  offrira  en  vente,  en  usant  de  toute  la 
diligence  convenable,  les  terres  comprises  dans  la  zone  du  chemin  de  fer  sur 
la  terre  ferme  de  la  Colombie-Britannique  au  gouvernement     «lu     Dominion 

"  (t)  H  donnera  à  ceux  qui  seront  établis  sans  titre  (squattera)  sur  des 
terrains  de  cette  zone,  avant  la  sanction  du  présent  acte,  et  qui  auront  fait  des 
améliorations  réelles,  la  priorité  pour  acheter  les  terrains  ainsi  améliorés,  aux 
prix  qui  seront  demandés  aux  colons  ordinaires; 

"  (fc)  La  province  acceptera  cette  convention  en  règlement  de  toutes  récla- 
mations qu'elle  peut  avoir  jusqu'à  ce  jour  contre  la  Puissance,  à  raison  des 
délais  apportés  au  commencement  des  travaux  de  construction  du  chemin  de 
fer  Pacifique-Canadien,  ainsi  que  de  la  non-construction  du  chemin  de  fer 
d'Esquimalt  à  Nanaïmo  ;  et  de  son  côté,  le  gouvernement  fédéral  acceptera  cette 
convention  comme  l'équivalent  de  tous  droits  à  d'autres  terres  en  vertu  des 
conditions  d'union;  mais  la  dite  convention  ne  sera  obligatoire  que  lorsqu'elle 
aura  été  ratifiée  par  le  Parlement  du  Canada  et  la  législature  de  la  Colombie- 
Britannique  ; 

Et  considérant  que  la  législature  de  la  Colombie-Britannique  a.  par  un 
acte  sanctionné  le  dix-neuvième  jour  de  décembre  mil  huit  cent  quatre^ 
trois,  intitulé  "  An  Act  relating  to  the  Island  Railway.  the  graving  dock  and 
Railway  Lands  of  the  Province,)  (Acte  concernant  le  chemin  de  fer  de  l'Ile, 
le  bassin  de  radoub  et  les  terres  de  chemin  de  fer  de  la  province.)  adopté  les 
termes  et  conditions  de  la  dite  convention,  et  qu'il  est  à  propos  qu'elh  - 
ratifiée  par  le  parlement  du  Canada,  et  qu'il  soit  fait  les  dispositions  peur  la 
mettre  à  effet  suivant  sa  teneur:    A  ces  causes.  Sa  Majesté,  par  et  avec  l'avis 
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et   le   consentement   dn    Sénat   et   de  la   Chambre   des   Communes   du   Canada, 
décrète  ce  qui  suit: — 

"1.  La  convention  relatée  ci-dessus  est  par  le  présent  approuvée  et  rati- 
fiée. 

"  XI.  Les  terres  concédées  à  Sa  Majesté,  représentée  par  le  gouvernement 
du  Canada,  conformément  au  onzième  article  des  conditions  d'union,  par  l'acte 
de  la  législature  de  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  numéro  onze,  de 
mil  huit  cent  quatre- vingt,  intitulé  "  Acte  qui  autorise  la  concession  de  certaines 
terres  publiques  sur  la  terre  ferme  de  la  Colombie-Britannique  au  gouverne- 
ment du  Dominion  du  Canada  pour  les  fins  du  cheimn  de  fer  Pacifique- 
Canadien,"  tel  que  modifié  par  l'acte  de  la  dite  législature,  sanctionné  le  dix- 
neuvième  jour  dé  décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-trois,  comme  susdit, 
intitulé  "  Acte  concernant  le  chemin  de  fer  de  l'Ile,  le  bassin  de  radoub  et  les 
terres  de  chemin  de  fer. de  la  province",  seront  placées  sur  le  marché  à  la  date 
la  plus  rapprochée  possible  et  seront  offertes  en  vente  à  des  conditions  libérales 
aux  colons  sérieux. 

u  (2)  Les  dites  terres  seront  offertes  à  l'inscription  des  colons  de  bonne  foi 
en  telles  étendues  et  à  tels  prix  que  déterminera  le  Gouverneur  en  conseil; 

u  (3)  Tout  individu  qui  se  sera  établi  sur  ces  terres  sans  titre,  avant  le  dix- 
neuvième  jour  de  décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-trois  susdit,  et  qui  y 
aura  fait  des  améliorations  réelles,  aura  priorité  de  droit  pour  l'achat  des  terres 
ainsi  améliorées,  aux  prix  qui  seront  demandés  aux  colons  ordinares; 

"  (4)  Le  Gouverneur  en  conseil  pourra  en  tout  temps,  régler  le  mode,  les 
termes  et  conditions  d'arpentage,  de  délimitation,  de  gestion,  d'administration  et 
de  vente  de  ces  terres;  mais  les  règlements  concernant  la  vente,  le  louage  à  bail 
ou  l'aliénation  d'autre  manière  de  ces  terres  ne  seront  exécutoires  qu'après  avoir 
été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada; 

"(5)  L'acte  de  quarante-troisième  Victoria,  chapitre  vingt-sept,  intitulé 
"  Acte  à  l'effet  d'abroger  l'acte  qui  étend  à  la  Colombie-Britannique  les  Actes  des 
Terres  Fédérales,  et  d'établir  d'autres  dispositions  relativement  à  certaines  terres 
publiques  dans  cette  province,"  est  par  le  présent  abrogé. 

"  XII.  Les  trois  millions  et  demi  d'acres  de  terre  dans  cette  portion  du  dis- 
trict de  la  rivière  de  la  Paix  de  la  Colombie-Britannique  située  à  l'est  des  Mon- 
tagnes Rocheuses,  et  attenant  aux  territoires  du  Nord-Ouest  du  Canada,  oc- 
troyées à  Sa  Majesté,  représentée  par  le  gouvernement  du  Canada,  par  le  dit 
acte  sanctionné  le  dix-neuvième  jour  de  décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt- 
trois  comme  le  susdit,  intitulé  "  Acte  concernant  le  chemin  de  fer  de  l'île,  le 
bassin  de  radoub  et  les  terres  de  chemin  de  fer  de  la  province  ",  qui  doivent  être 
délimitées  par  le  dit  gouvernement  en  un  seul  bloc  rectangulaire,  seront  répu- 
tées des  terres  fédérales  suivant  l'intention  de  "  l'Acte  des  terres  fédérales, 
1883  ". 

Bien  que  les  juridictions  respectives  du  gouvernement  fédéral  et  des  diverses  légis- 
latures provinciales  semblent  être  clairement  définies  par  les  articles  91  et  92  de  l'Acte 
de  l'Amérique  Britannique  du  Nord,  1867,  il  s'est  élevé  nombre  de  doutes  et  de  contes- 
tations quant  à  l'interprétation  de  ces  articles;  et  à  mesure  qu'elles  se  sont  présentées 
ces  questions  embarrassantes  n'ont  pu  être  réglées  qu'au  moyen  d'un  appel  aux  plus 
hauts  tribunaux  :  la  cour  Suprême  du  Canada  et  le  comité  judiciaire  du  Conseil  privé. 
La  Clombie-Britannique  étant  entrée  dans  la  Confédération,  il  était  naturel  de  s'attendre 
qu'il  se  produisit  les  cas  ordinaires  de  doute  quant  à  la  juridiction  comme  dans  les 
autres  provinces,  mais,  comme  pour  augmenter  les  complications  ordinaires,  on  a  créé, 
à  travers  le  cœur  même  de  la  province,  une  étroite  langue  de  terres  fédérales,  cédée  par 
la  province  "  en  fidéicommis  "  au  gouvernement  du  Dominion. 

En  rédigeant  les  termes  de  l'Union,  il  est  évident  que  l'on  ne  pouvait  prévoir  les 
innombrables  difficultés  qui  ont  surgi  plus  tard  relativement  à  la  question  de  juridic- 
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tion  en  ce  qui  concerne  les  diverses  affaires  dans  cette  zone  des  chemins  de  fer:  métaux 
précieux,  eaux,  pêcheries,  eaux  navigables,  lits  des  cours  d'eau,  droits  de  grève,  et 
réserves  des  sauvages. 

Depuis  quarante  ans,  en  Amérique,  la  valeur  des  ressources  hydrauliques,  pour  des 
fins  telles  que  force  motrice,  irrigation,  exploitation  forestière  et  minière,  etc.,  est  deve- 
nue de  plus  en  plus  importante.  La  Colombie-Britannique,  comme  un  grand  nombre 
d'autres  pays  et  états,  a  constaté  que  le  droit  commun  d'Angleterre  en  ce  qui  concerne 
les  droits  riverains,  non  seulement  n'est  pas  applicable  aux  conditions  mais  est  opposé 
aux  meilleurs  principes  modernes  de  développement  agricole  et  industriel  dépendant  de 
l'utilisation  et  du  détournement  de  l'eau.* 

Les  lois  dites  "  Goldfield  Act  "  (1859),  "  Land  Act  »,  "  Placer  Mining  Act  »,  1891, 
et  "Minerai  Act,  1896",  autorisaient  le  détournement  et  l'utilisation  de  l'eau  pour  diver- 
ses fins.  La  loi  dite  "Water  Privilèges  Act,  1892",  déclarait  que  toutes  les  eaux  non 
enregistrées  et  non  réparties  appartenaient  à  la  Couronne,  et  que  nul  drr.it  au  détourne- 
ment permanent  et  à  l'utilisation  exclusive  de  l'eau  ne  devait  être  concédé  ou  conféré 
sauf  par  la  Couronne.  La  loi  dite  "  Water  Clauses  Consolidation  Act,  1897  ",  refon- 
dait toutes  les  lois  antérieures  s' appliquant  aux  eaux  et  à  leur  utilisation. 

Jusqu'alors  et  même  jusqu'en  1909,  les  difficultés  ne  provenaient  pas  autant  des 
statuts  que  de  leur  application,  de  la  surveillance  et  de  la  protection  des  droits  accordés 
en  vertu  des  lois.     D'ailleurs,  il  était  extrêmement  difficile  de  faire  marcher  la  léf 
tion  de  pair  avec  les  instables  conditions  résultant  du  développement  rapide. 

En  1907,  la  question  des  droits  relatifs  à  l'eau  ayant  atteint  une  période  tf 
une  commission  d'enquête  fut  nommée  et  après  son  rapport  on  proposa  la  loi  <!• 
dite  "  British  Columbia  Water  Act  ".     Dans  son  préambule,  cette  loi  dit  : — 

"Considérant  que,  par  le  passé,  l'enregistrement  du  droit  de  capter  et  d'uti- 
liser l'eau  a  été  honnêtement  mais  imparfaitement  effectué,  et  qu'il  en  est  résulté 
de  la  confusion  et  des  procès.     Et  considérant  qu'il  est  à  désirer  droits 

existants  de  ceux  qui  utilisent  l'eau  en  vertu  d'enregistrements  antérieurs  - 
convenablement  définis  ». 

Le  point  saillant  de  la  loi  dite  "British  Columbia  Water  Act  "  est  la  .nation  d'un 
tribunal  nommé  "Commission  d'Enquête",  dont  les  devoirs  consistent  à  tenir  des 
séances  et  à  entendre  les  réclamations  de  toutes  les  personnes  nanties  ou  prétendant 
être  nanties  d'inscriptions  d'eau  ou  d'autres  droits  de  prise  d'eau;  de  déterminer  les 
priorités  des  réclamants  respectifs;  de  prescrire  les  conditions  auxquelles  les  aoui 
permis  seront  octroyés;  d'annuler  les  anciennes  inscriptions,  etc. 


SITUATION  DES  DROITS  DE  PRISE  D'EAU  DANS  LA  ZONE  DES  CHEMINS 

DE  FER. 

Même  après  avoir  transporté  la  zone  des  chemins  de  fer  au  gouvernement  fédéral, 
le  gouvernement  de  la  province  de  la  Colombie-Britannique  a  continué  à  administrer  les 
eaux  et  les  droits  de  prise  d'eau  dans  cette  zone,  prétendant,  comme  dans  la  car.- 
métaux  précieux,  qui  avait  été  décidée  en  faveur  de  la  province  "  que  le  gouvernement 
fédéral  ne  détenait  la  zone  des  chemins  de  fer  qu'en  fidéicommis  pour  des  tins  de  che- 
min de  fer,  et  qu'il  n'avait  là  aucun  droit  autre  que  ceux  d'un  simple  concessionnaire  ". 

Le  ministère  de  l'Intérieur  a,  de  temps  à  autre,  tant  officiellement  qu'autrement. 

*  On  devrait  consulter   un  article   très  complet   sur   "  La   législation   et   l'administrât!©) 
eaux  dans   la   Colombie- Britannique"   par   H.    G  runsky.  pagre  D.  117  du  Rapport  du  ministre  des 
Terres   de   la    Colombie-Britannique,    1912.    Dans    cet    article,    M.    Grunsky    donne    un    résumé    de 
toute  la  législature  de  la  Colombie-Britannique,  relative  aux  eaux,  depuis  la  premire  dérog 

à  la  doctrine  des  droits  riverains,  par  le  "Gol  .Ifieids    Act",    du    Gouverneur    Douglas,   en      8 
jusqu'à  la  présente  loi   relative  aux  eaux,  passée  par  la  Colombie-Britannique  en  1911 
actuelle  relative  auxx  eaux  ainsi  que  son  application  y  sont  aussi  discutées. 
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contesté  les  prétentions  de  la  province  qui  réclamait  la  juridiction  sur  les  eaux  situées 
dans  les  limites  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  mais  la  question  n'a  été  définitivement 
abordée  qu'en  1906,  alors  que  certains  concessionnaires  de  cantons  de  bois  fédéraux, 
ayant  des  intérêts  sur  le  lac  Lillooet  ont  protesté  auprès  du  ministère  de  l'Intérieur, 
alléguant  que  leurs  droits  seraient  lésés  par  une  concession  provinciale  permettant  à, 
la  Burrard  Power  Company  de  détourner  25,000  pouces-miniers  de  l'eau  de  la  rivière 
Lillooet  pour  des  fins  de  force  hydraulique.  Ces  marchands  de  bois  soutiennent  que 
cette  concession  rendrait  la  rivière  inutilisable  pour  les  fins  d'exploitation  forestière 
et  ils  demandaient  au  gouvernement  fédéral  de  protéger  leurs  droits.  On  en  a  fait 
un  procès  type  dans  la  cause  du  Roi  vs  The  Burrard  Power  Company,  le  gouvernne- 
ment  fédéral  prétendant  "  que  la  concession  provinciale  de  l'eau  à  la  compagnie  de 
force  motrice  était  nulle  et  ne  transportait  aucun  intérêt  à  la  compagnie  défenderesse, 
et  demandant  que  cette  concession  fut  annulée".  Après  avoir  produit  les  renseigne- 
ments, le  procureur  général  de  la  Colombie-Britannique  fut  adjoint  à  titre  de  partie 
chargée  de  représenter  les  intérêts  de  la  province. 

La  cour  de  l'échiquier  du  Canada  décida  en  faveur  du  gouvernement  fédéral,  le 
10  mai  1909.  Appel  fut  interjeté  de  ce  jugement  à  la  cour  Suprême  du  Canada.  L'ap- 
pel a  été  renvoyé  le  15  février  1910. 

Le  procureur  général  de  la  Colombie-Britannique  porta  cette  décision  au  tribunal 
d'appel  en  dernier  ressort,  le  Conseil  privé,  et  le  1er  novembre  1910,  le  comité  judiciaire 
du  Conseil  privé  rendit  jugement  maintenant  la  décision  des  deux  autres  tribunaux. 


JUGEMENT   DU   COMITE   JUDICIAIRE   DU   CONSEIL   PRIVE. 

Vu  la  haute  importance  de  la  décision  rendue  par  le  Conseil  privé  sur  l'appel 
de  jugements  antérieurs  dans  la  cause  du  Roi  vs  The  Burrard,  Power  Company,  nous 
donnons  le  texte  complet  de  cette  décision  : — 

"  Il  s'agit  d'un  appel,  avec  permission  spéciale  du  jugement  de  la  cour  Su- 
prême du  Canada,  maintenant  un  jugement  de  la  cour  d'Echiquier  rendu  le  10 
mai  1909.  La  seule  question  soulevée  en  appel  est  de  savoir  si  certains  droits 
de  prise  d'eau  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  dans  la  Colombie-Britannique  appar- 
tiennent au  gouvernement  fédéral  au  point  d'empêcher  la  législature  provinciale 
de  s'en  occuper.  Les  circonstances  qui  ont  donné  lieu  au  différend  se  résument 
comme  suit:  La  province  de  la  Colombie-Britannique  a  été  admise  dans  la  Confé- 
dération canadienne  en  l'année  1871,  en  vertu  des  dispositions  de  l'Acte  de  l'Amé- 
rique Britannique  du  Nord,  1867.  Son  admission  était  sujette  aux  dispositions 
de  cet  Acte  et  aussi  à  celles  de  certains  articles  de  l'Union,  dûment  sanctionnés 
par  le  parlement  du  Canada  et  par  la  législature  de  la  Colombie-Britannique.  Le 
onzième  de  ces  articles  stipulait  que  le  gouvernement  fédéral,  assumait  la  cons- 
truction d'une  voie  destinée  à  relier  le  réseau  canadien  de  chemins  de  fer 
au  littoral  de  la  Colombie-Britannique  et  que  le  gouvernement  de  la  Colombie- 
Britannique  transporterait  au  gouvernement  fédéral  "en  fideicommis,  pour  être 
réparties  de  la  manière  que  le  gouvernement  fédéral  pourra  juger  opportune  afin 
d'aider  à  la  construction  de  la  dite  voie  ferrée  ",  certaines  terres  publiques  le 
long  de  la  ligne  du  chemin  de  fer  à  travers  toute  la  longueur  de  la  Colombie- 
Britannique.  En  considération  des  terres  ainsi  transportées  pour  venir  en  aide 
à  la  construction  du  dit  chemin  de  fer,  le  gouvernement  fédéral  a  consenti  à 
payer  à  la  Colombie-Britannique,  à  partir  de  la  date  de  l'Union,  la  somme  de 
$100,000  par  année.  Le  transport  prévu  par  cette  partie  du  onzième  article 
a  été  effectué  par  Ses  statuts  subséquents  de  la  législature  de  la  province,  et  les 
terres  ainsi  cédées  sont  connues  sous  le  nom  de  la  "  Zone  des  chemins  de  fer  ". 
Le  chemin  de  fer  est  maintenant  en  voie  de  construction.  En  vertu  de  la  loi 
dite   Water  Clauses   Consolidation  Act,  1897,  61  Vict.,  chap.  190   (Statuts  re- 
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visés  de  la  Colombie-Britannique,  article  4,  le  droit  d'utili6er  l'eau  non  en. 
trée  dans  toute  rivière,  lac  ou  cours  d'eau  est  déclaré  appartenir  à  la  Couronne 
représentée  par  la  province,  et  il  a  été  décrété  que,  sauf  dans  l'exercice  d'un  droit 
légal  existant  lors  de  ce  détournement  ou  répartition,  nul  ne  doit  capter  ni 
proprier  une  partie  quelconque  de  l'eau  d'une  rivière,  nappe  d'eau,  lac,  cours 
d'eau,  excepté  en  vertu  des  dispositions  de  l'Acte.     L'article  û  décrète  que  nul 
droit  à  l'usage  exclusif  de  ces  eaux  ne  devrait  être  acquis  par  qui  qu 
par  suite  de  l'ancienneté  de  l'utilisation  ou  autrement  que  ceux  qui  pourraient 
être  acquis  ou  conférés  en  vertu  des  dispositions  de  l'Acte  ou  de  quelque  loi 
future  ou  existante.  L'article  2  déclare  que  "l'eau"  signifie  toute-  Les  rivières 
et  forces  hydrauliques  n'étant  pas  des  eaux  sous  la  juridiction  exclusive  du  par- 
lement du   Canada  et  que  les  "eaux   non   inscrites "    signifie   t  eaux 
n'étant  pas  détenues  en  vertu  d'une  inscription  conformément  à  la  loi,  ou  en 
vertu  de  certaines  lois  abrogées,  ou  en  vertu  d'une  concession  spéciale  par 
public  ou  privé,  et  devrait  comprendre  toutes  les  eaux  qui,  pour  le  moment,  ne 
sont  ni  réparties,  ni  occupées,  ni  utilisées  dans  un  but  avantageux. 

"Le  7  avril  1906,  les  commissaires  des  eaux  pour  le  district  Wi  3t- 

minster,  Colombie-Britannique,  prétendant  agir  en  vertu  des  dispos  itioi 
loi,  ont  concédé  aux  appelants,  la  Burrard  Power  Company,  Limited,  moyennant 
une  rente  annuelle  de  $566,  une  inscription  de  prise  d'eau  pour  25,000  ] 
de  mineur,  à  même  les  lacs  Lillooet,  pour  servir  à  la  production  de  L'électi 
Ces  eaux  se  trouvent  dans  les  limite-  de  la  zone  de-  chemins 

'k  Le  20  décembre  1906,  le  procureur  général  pour  le  Dominion  du  Canada 
a  produit  à  la  cour  d'Echiquier  du   Canada  une  plainte  contre  la  comi 
de  force  motrice,  alléguant  que  l'inscription  n'était  pas  valide,  qu'elle  ne  | 
portait  aucun  intérêt  à  la  compagnie  défenderesse,  et  demandant  que 
cription  fut  annulée.     La  plainte  (que  l'on  trouvera  énoncée  aux  T.  718 

et  719  du  dossier)  alléguait  que  les  ouvrage  -  «le  la  compagnie  de  iriee. 

s'ils   étaient   construits,   auraient    pour   effet    de   détourner    l'eau    de   la    ri 
nuisant  parla  à  la  navigabilité,  et  sous  d'autres  rapports,  diminueraien 
ment  la  valeur  des  terres  du  gouvernemenl    fédéral  dans  la  zon< 
de  fer.    A  l'appui  de  cette  prétention,  l'on  attachait  beaucoup  d'importane 
convention  contenue  dans  les  conditions  de  l'Union,  et  aux  dispositioi  - 
de  la  législature  provinciale  adoptées  dan-  le  but   de  mettn 
en  vigueur.    On  comptait  beaucoup  aussi  sur  les  dispositions  de  l'article  '-'1  de 
l'Acte  de  l'Amérique  Britannique  du  Nord,  ls<;7.  lequel  déclare  que  l'exclusive 
.autorité  législative  du  parlement  du  Canada  -'étendra  à  tout' 
bant  dans  certaines  catégories  de  sujets,  y  compris  la  dette  publique,  la  pn  - 
publique  et  la  navigation.     On  a  de  plu-  allégué  qu'en  tenant  compte  du  para- 
graphe 2  de  l'article  131  de  la  loi  dite  Water  Clauses  Consolidation  .1   '.  lv'7.  les 
commissaires  n'étaient  pas  autorisés  par  cette  loi  à  accorder  l'inscription. 

"Après  la  production  de  la  plainte,  le  procureur  général  de  la   Colombie- 
Britannique  a  été  adjoint  comme  partie  représentant  les  intérêts  de  la  province. 

"Le  23  décembre  1007,  la  détermination  de  la  question  de  fait 
pour     enquête  et  rapport   à   M.  le  juge     Archer   Martin,  lequel  a  -  que 

les  faits  étaient  d'accord  avec  les  allégations  du  gouvernement  fédéral,  et  a  fait 
rapport  en  conséquence.  Sur  quoi  le  procureur  général  a  demandé  jugement 
tel  que  requis  par  la  plainte.  Le  13  avril  l!>oq  les  plaidoiries  ont  eu  lieu  devant 
M.  le  juge  Cassels,  et  le  10  mai  1909,  ce  savant  juge  a  déclaré  que  l'au- 
torisation d'inscription  d'eau  en  question  n'était  pas  valide  et  ne  transportait 
aucun  intérêt  à  la  compagnie  défenderesse.  Le  jugement  était  appuyé  sur  trois 
raisons:  Premièrement,  cette  autorisation  était  un  empiétement  aur  des  pro- 
priétés sujettes  à  l'autorité  exclusive  du  Dominion  du  Canada:  secondement,  le 
détournement  d'eau  que  l'on  avait  l'intention  d'autoriser  nuirait  très   - 
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ment  à  la  navigabilité  de  la  rivière;  troisièmement,  l'inscription  n'était  pas 
autorisée  par  les  dispositions  de  la  loi  dite  Water  Clauses  Act  en  vertu  de  la- 
quelle elle  était  accordée.  Le  jugement  tel  que  rédigé  se  trouve  à  la  page  715 
du  dossier.  Appel  de  ce  jugement  a  été  interjeté  à  la  cour  Suprême  du  Canada. 
L'appel  a  été  renvoyé  le  15  février  1910. 

"  Leurs  Seigneuries  sont  d'opinion  que  les  jugements  des  tribunaux  infé- 
rieurs sont  justes.  La  concession  par  la  province  de  la  Colombie-Britannique  des 
terres  publiques  au  gouvernement  fédéral  a  sans  aucun  doute  transmis  à  celui- 
ci  les  droits  hydrauliques  appartenant  à  ces  terres.  Ceci  n'a  réellement  pas 
été  révoqué  en  doute  dans  l'argumentation  adressée  à  Leurs  Seigneuries.  Mais 
on  a  prétendu  que,  bien  que  le  droit  de  propriété  que  possédait  la  province  sur 
les  terres  et  les  eaux  qui  lui  appartenaient  eussent  été  transportés  au  gouverne- 
ment fédéral,  les  pouvoirs  législatifs  de  la  province  sur  ces  eaux  et  terres 
n'avaient  pas  été  et  n'auraient  pu  être  cédés,  et  que,  conséquemment,  la  lé- 
gislature provinciale  avait  le  pouvoir  de  décréter  la  loi  dite  Water  Clauses  Act, 
de  1897,  en  vertu  de  laquelle  l'inscription  avait  été  accordée.  A  l'appui  de  cette 
prétention,  on  a  cité  un  passage  du  jugement  de  lord  Watson  dans  la  cause  du 
procureur  général  de  la  Colombie-Britannique  vs  le  procureur  général  du  Canada 
(1889),  (11  Appeal  Cases,  p.  301).  Leurs  Seigneuries  sont  d'opinion  que  cette 
prétention  est  mal  fondée,  et  que  le  passage  cité  du  jugement  de  lord  Watson 
ne  la  justifie  en  aucune  manière.  Le  but  de  l'article  11  des  conditions  de 
l'Union  était  d'assurer  d'une  part  la  construction  du  chemin  de  fer  dans  l'inté- 
rêt de  la  province  et,  d'autre  part,  d'offrir  au  Dominion  un  moyen  de  se  dé- 
dommager des  responsabilités  qu'il  pourrait  encourir  au  sujet  de  la  construction, 
par  la  vente  aux  colons  des  terres  transportées.  Prétendre  que  la  province, 
après  avoir  conclu  une  semblable  convention,  restait  libre  de  légiférer  dans  le 
sens  que  l'on  a  indiqué,  ce  serait  aller  à  l'encontre  du  but  réel  de  la  convention, 
car  si  la  province  pouvait,  au  moyen  de  la  législation,  enlever  l'eau  des  terres, 
elle  pourrait  aussi,  au  moyen  de  la  législation,  reprendre  possession  des  terres 
mêmes,  et  par  là  déroger  à  sa  propre  concession  au  point  de  la  détruire  com- 
plètement. Il  dit  :  "  La  cession  projetée  était  un  transport  au  Dominion  du 
droit  provincial  d'administrer  et  de  coloniser  les  terres  et  de  s'en  approprier  le 
revenu  ". 

u  Le  fait  d'accorder  l'inscription  d'eau  dans  la  cause  maintenant  à  l'étude 
est,  de  la  part  de  la  province,  une  tentative  de  s'approprier  les  revenus,  et  si 
cette  tentative  réussissait,  ce  serait  une  violation  des  termes  du  contrat  tel 
qu'interprété  par  Lord  Watson.  Lord  Watson  ajoute,  il  est  vrai,  qu'en  vertu 
du  transport,  les  terres  ne  sont  pas  enlevées  à  la  province,  et  qu'une  fois  "  colo- 
nisées" par  le  Dominion,  elles  cessent  d'être  des  terres  publiques  et  '"retour- 
nent dans  la  même  position  que  si  elles  eussent  été  colonisées  par  le  gouver- 
nement provincial  dans  le  cours  ordinaire  de  leur  administration."  Mais  ceci 
est  également  contre  la  prétention  des  appellants,  car  cela  implique  que,  jusqu'à 
ce  qu'elles  aient  été  colonisées  par  le  Dominion,  elles  restent  des  terres  publi- 
ques sous  le  contrôle  fédéral. 

"  Leurs  Seigneuries  sont  d'opinion  que  les  terres  en  question,  tant  qu'elles 
restent  non  colonisées,  sont  des  "  propriétés  publiques  "  selon  l'interprétation 
de  l'article  91  de  l'Acte  de  l'Amérique  Britannique  du  Nord,  1867,  et  comme 
telles  sont  sous  l'exclusive  autorité  législative  du  Parlement  du  Canada  en 
vertu  de  l'Acte  du  Parlement.  Avant  le  transport  c'étaient  des  terres  publi- 
ques dont  le  droit  de  propriété  était  détenu  par  la  Couronne  représentée  par 
la  province.  Après  le  transport,  c'étaient  encore  des  terres  publiques,  mais 
les  droits  de  propriété  en  étaient  détenues  par  la  Couronne  représentée  par 
le  Dominion,  et  pour  des  fins  publiques,  savoir  :  la  construction  d'un  chemin  de 
fer.     Cela  étant,  nul  Acte  de  la  législature  provinciale  ne  saurait  affecter  les 
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eaux  sur  ces  terres.     Et  dans  l'opinion  de  Leurs  Seigneuries,  la  loi  dite  "Water 
Clauses  Act"  de  1897  n'a  pas  l'intention  et  ne  se  propose  pas  de  les     affecter  ; 
car  l'article  2  de  l'Acte  exclut  expressément  de  son  opération  les  eaux  qui 
sous  la  juridiction  exclusive  du  Parlement  du  Dominion. 

"Leurs   Seigneuries  conseillent  humblement  à  Votre   Majesté  que  l'appel 
soit  renvoyé  avec  dépens." 

Il  semble  y  avoir  quelque  doute  quant  à  la  date  à  laquelle  a  été  fait  le  transport 
de  la  zone  des  chemins  de  fer  par  la  province  au  Dominion.  Cette  date  du  transport 
«st  importante  en  ce  sens  qu'elle  définit  le  temps  avant  lequel  toutes  les  inscriptions 
accordées  par  la  province  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  sont  valides,  et  après  lequel 
la  plupart  des  inscriptions  sont  nulles. 

Certaines  personnes  ont  prétendu  qu'en  vertu  de  l'article  11  des  Conditions  de 
l'Union  (1871)  la  province  a  cédé  à  cette  date  son  pouvoir  de  disposer  de  ses  terres,  y 
compris  les  eaux,  sauf  celui  â.3  les  aliéner  par  la  préemption,  et  qu'en  conséquence, 
toutes  les  inscriptions  d'eau  accordées  par  la  province  subséquemment  à  1871,  dans 
la  région  désignée  plus  tard  sous  le  nom  de  "  zone  des  chemins  de  fer  "  sont  frappées 
de  nullité.  Cela  semble  Ktre  l'opinion  du  juge  Gregory,  dans  les  causes  de  George 
vs  Mitchell  et  de  George  vs  Humphrey,  devant  la  cour  suprême  de  la  Colombie- 
Britannique,  1911. 

Il  y  a  aussi  l'opinion  que  la  province  a  cessé  d'avoir  juridiction  sur  les  eaux  dans 
la  zone  des  chemins  de  fer  après  avoir  adopté  la  loi  de  1880  (43  Vict.  chap.  11  ;  sanc- 
tionnée le  8  mai  1880),  et  que  seules  les  inscriptions  d'eau  accordées  avant  le  S  mai 
1880  sont  valides. 

Lors  des  appels  interjetés  contre  les  jugements  du  juge  Gregory,  dans  les  causes 
de  George  vs  Mitchell  et  de  George  vs  Humphrey,  en  cour  d'appel  do  la  Colombie- 
Britannique,  le  5  novembre  1912,  les  appels  ont  été  maintenus,  les  juges  décidant  que 
toutes  les  inscriptions  d'eau  accordées  par  la  province  dan-  la  zone  <!<•-  chemins  de  fer 
avant  le  19  avril  1884  sont  valides.  C'est-à-dire  que  la  province  de  la  Colombie- 
Britannique  n'a  pas  cessé  d'avoir  juridiction  pour  concéder  aux  colons  de-  droit-  de  prise 
d'eau  pour  les  fins  d'irrigation  dans  ce  qui  constitue  maintenant  la  "zone  da  chemins 
de  fer"  avant  que  le  transport  n'eut  été  effectué  par  la  loi  provinciale,  chap.  14.  1883 
(sanctionnée  le  19  décembre  1883)  et  confirmée  par  la  loi  fédérale,  cha] 
{sanctionnée  le  19  avril  1884). 


LEGISLATION  FEDERALE  NECESS1  FKK  PAB  LES  DE(  CSIONS  DES 

TRIBUNAUX 

A  la  suite  de  ce  jugement  rendu  par  le  comité  judiciaire  du  Conseil  privé  dans 
cause  du  Roi  vs  The  Burrard  Power  Company,  l'opinion  d'abord  exprimée  pour  la  direc- 
tion du  ministre  de  l'Intérieur  par  le  ministère  fédéral  de  la  Justice  a  été  maintei. 
voir:  que  la  zone  des  chemins  de  fer  est  la  propriété  du  Canada  selon  l'interprétation  de 
l'article  91,  paragraphe  1,  de  l'Acte  de  l'Amérique  Britannique  du  Nord,  lequel  attri- 
bue à  l'exclusive  autorité  législative  du  parlement  la  dette  publique  et  la  propriété 
publique;  en  conséquence,  les  terres  contenues  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  dans  la 
Colombie-Britannique,  et  tous  les  droits  qui  s'y  rattachent,  y  compris  les  droits  riverains 
et  les  droits  de  prise  d'eau,  qui  sont  passé  au  Dominion  par  la  ces-ion  statutaire  de  la 
province  de  la  Colombie-Britannique,  et  qui  n'ont  pas  été  transporté-  par  le  Dominion, 
sont  sujets  à  la  juridiction  législative  du  parlement,  de  la  même  manière  et  au  mémo 
degré  que  dans  les  provinces  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et  de  l'Alberta. 

L'honorable  M.   Oliver,   alors  ministre  de  l'Intérieur,   anticipant   le  jugement   du 
Conseil  Privé,  qui  devait  probablement  rendre  nécessaire  l'action  législative  du  parle- 
ment afin  de  protéger  convenablement  de  légitimes  droits  acquis,  et  afin  de  poi 
aux  rouages  de  l'administration  des  droits  de  prise  d'eau  dan-  la  zone  des  choir, 
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fer,  a  présenté  durant  la  deuxième  session  du  onzième  parlement  (1909-1910),  le  bill 
n°  187,  "  Acte  à  l'effet  de  confirmer  et  de  définir  les  droits  de  la  Couronne  pour  le 
Dominion  au  sujet  de  l'eau  et  des  forces  hydrauliques,  et  relatif  au  déversement,  à 
1  acquisition  et  à  l'utilisation  des  eaux  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  Colombie- 
Britannique".  Ce  bill  n°  187  a  été  voté  en  première  délibération  le  23  mars  1910,  mais, 
bien  que  le  ministre  ait  insisté  pour  le  faire  adopter,  l'opposition  de  diverses  sources  a 
nécessité  son  retrait  durant  cette  session. 

Peu  de  temps  après  que  le  jugement  du  Conseil  privé  eût  été  rendu  (1er  novembre 
1910)  le  ministre  de  l'Intérieur,  l'honorable  M.  Oliver,  a  présenté  à  la  troisième  session 
du  onzième  parlement,  le  bill  N°  124,  (titre  abrégé,  "  Loi  concernant  les  eaux  de  la 
zone  des  chemins  de  fer"),  qui  était  à  peu  près  semblable  au  bill  précédent.  Ce*  bill  a 
été  voté  en  première  délibération  le  2*3  février  1911  mais  vu  l'encombrement  des 
affaires  et  le  fameux  débat  sur  le  pacte  projeté  de  la  réciprocité,  son  étude  finale  a  été 
retardée. 

En  novembre  1911,  le  gouvernement  de  la  Colombie-Britannique  engagea  le  gouver- 
nement fédéral  à  transférer  au  contrôle  provincial  l'administration  des  droits  de  prise 
d'eau  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  les  principaux  arguments  en  faveur  du  transfert 
étant  que  la  province  avait,  bien  qu'illégalement,  administré  l'eau  depuis  trente  ans; 
que  le  problème  des  droits  de  prise  d'eau  relève  essentiellement  de  la  responsabilité 
provinciale,  vu  que  c'est  la  province  qui  en  est  l'auteur;  que  la  province  avait  déjà  un? 
excellente  loi  sur  le  régime  des  eaux  et  qu'elle  l'administrait  avec  compétence;  et  que 
les  intérêts  provinciaux  en  ce  qui  concerne  les  eaux  de  la  zone  des  chemins  de  fer  sont 
de  la  plus  haute  importance,  vu  surtout  que  toutes  les  terres  et  les  droits  y  relatifs 
relèvent  de  la  province  dès  qu'elles  passent  entre  les  mains  de  particuliers. 

En  conséquence,  le  parlement  fédéral  a  adopté  la  "  Loi  concernant  les  eaux  de  la 
zone  des  chemins  de  fer  "  qui  a  été  sanctionnée  le  1er  avril  1912. 

La  loi  se  lit  comme  suit  : — 

"2  George  V,  Chap.  47. 

"  Loi  concernant  les  eaux  dans  la  zone  du  chemin  de  fer  et  dans  retendue  de 
terres  de  la  rivière  La-Paix. 

(Sanctionnée  le  1er  avril  1912). 

"  Sa  Majesté  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des 
communes  du  Canada,  décrète: — 

"(a)  "fins  domestiques"  signifie  et  comprend  les  fins  de  ménage,  de  salu- 
du  chemin  de  fer. 

"2.  En  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation 
différente  : — 

"(a)  "fins  domestiques"  signifie  et  comprends  les  fins  de  ménage,  de  salu 
brité  et  de  protection  contre  l'incendie  et  l'abreuvage  du  bétail; 

"(&)  "  cours  d'eau  "  comprend  tous  cours  d'eau  naturels  ou  sources  d'ali- 
mentation d'eau,  qu'ils  contiennent  ordinairement  de  l'eau  ou  non,  et  toutes 
rivières,  tous  ruisseaux,  lacs,  sources,  creeks,  ravins,  gorges  et  toute  chute  d'eau  * 

"  (c)  "zone  du  chemin  de  fer"  signifie  les  terres  sur  la  terre  fe^me  de  ls 
Colombie-Britannique  concédées  à  la  couronne  pour  le  Canada  par  le  chapitre 
14  des  Statuts  de  la  Colombie- Britannique  de  1884  pour  construire  et  aider  à 
construire  le  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique; 

"  (d)  "propriétaire  riverain  "  signifie  une  personne  occupant  légalement  des 
terres  avoisinant  et  bordant  tout  cours  d'eau  dans  les  limites  de  la  zone  du  che- 
min de  fer. 

"  3.  La  propriété  et  le  droit  à  l'usage  de  toute  l'eau,  en  quelque  temps  que 
ce  soit,  dans  tout  cours  d'eau  situé  dans  les  limites  de  la  zone  du  chemin  de  fer 
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seront,  pour  toutes  fins  quelconques,   considérées  appartenir  à   la   Couronne,   à 
moins  que  et  jusqu'à  ce  que  et,  sauf  seulement  dans  la  mesure  où  quelque  droit 
dans  ces  eaux  ou  dans  l'usage  de  ces  eaux,  contraire  aux  droits  de  la  courons 
qui  n'est  pas  un  droit  public,  soit  établi.  Néanmoins,  rien  en  la  présente  loi  ne 
Couronne  pour  la  Colombie-Britannique  à  la  Couronne  pour  le  Canada,  ni 
me  affectant  tout  droit  ou  tous  droits  riverains  à  l'eau  dans,  sur  ou  appartenant 
à  ces  terres  dans  la  zone  du  chemin  de  fer  non  concédées  par  la  Couronne  pour 
la  Colombie-Britannique  et   n'appartiennent   pas   maintenant   à   la    Couronne   ; 
mais  rien  dans  le  présent  article  ne  doit  porter  atteinte  aux  droit-  d'une  per- 
sonne quelconque  dans  toute  action  ou  procédure  pendante  devant  un  tribunal, 
ni  les  modifier. 

"  4.  Aucune  concession  faite  à  l'avenir  par  la  couronne  de  terres  dans  la 
zone  du  chemin  de  fer,  ou  de  tout  intérêt  dans  ces  terres,  ne  transmettra  au 
concessionnaire  aucun  droit  exclusif  ou  autre  que  ce  soit,  titre  ou  privilège  d 
à,  ou  en  ce  qui  concerne  tout  cours  d'eau,  ou  dans,  à  ou  en  ce  qui  concerne  le  lit 
ou  les  rives  de  tout  cours  d'eau,  sauf  seulement  le  droit  de  chaque  co 
naire  de  s'approprier  en  la  manière  ordinaire  telle  quantité  d'eau  dont  il  est  pro- 
priétaire riverain  et  qui  est  raisonnablement  nécessaire  pour  ses  besoins  «l 
tiques. 

'*.").   L'eau  ainsi  attribuée  et  réservée  à  la  Couronne  suivant  que  susdil 
à  la  discrétion  du  Gouverneur  en  conseil,  administrée  sous  le  régime  et  en  con- 
formité des  dispositions  vie  la  loi  "The   Water  Ad.  1909",  d»-  la  Colombie-Bri- 
tannique, comme  sî  la  dite  loi  était  édictée  par  le  parlement  du  Canada,  i 
officiers  et  autorités  ayant  les  pouvoirs  et  le  devoir  d'exercer  et  d'agir  en 
des  dispositions  de  la  présente  loi  auront  les  mêmes  pouvoir-  et  autorité-  à  l'éj 
de  la  dite  eau  ou  pour  ce  qui  se  rapporte  à  son  administration. 

"6.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  prescrire  que  tonte  loi,  ou  partie  de 
cette  loi,  adoptée  dans  la  suite  par  la  législature  de  la  Colombie-Britannique  à 
l'égard  de  l'eau  appartenant  à  la  Couronne  pour  la  province  de  la  Colombie- 
tannique  doit  s'appliquer  à  l'eau  attribuée  et  réservée  à  la  Couronne  eu  vertu 
des  dispositions  de  la  présente1  loi,  comme  si  la  dite  loi  était  édictée  par  le  parle- 
ment du  Canada. 

"  (2)   Tout  décret  du  conseil  rendu  sous  l'autorité  du  présent  article  n'aura 
force  et  effet  qu'après  avoir  été   publié   pendant   quatre   semi 
dans  la  Gazette  du  Canada,  et  tout  pareil  décret  du  conseil  devra  être  d< 
devant  les  deux  chambres  du   parlement  dan-  les  quinze  premiers  le  la 

session  qui  suivra  la  date  du  dit  décret,  et  ce  décret  du  conseil  restera  en  vigueur 
jusqu'au  jour  qui  suivra  immédiatement  celui  de  la  prorogation  d. 
du  parlement,  et  non  plus  longtemps,  à  moins  que  durant  cette  session  il  in    - 
approuvé  par  résolution  des  deux  chambres  du  parlement. 

"7.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut,  en  tout  temps,  abroger  l  rions 

de  l'article  5  de  la  présente  loi,  par  proclamation  publiée  dans 
Canada,  et  advenant  l'abrogation  du  dit  article,  l'eau  sera  administi  -  l'au- 

torité de  règlements  établis  par  le  Gouverneur  en  conseil. 

"8.  La  présente  loi  ne  sera  mise  en  vigueur  qu'au  jour  dé-igné  par  procla- 
mation du  Gouverneur  en  conseil  et  cette  proclamation  peut  être  publiée  quand 
et  sitôt  qu'il  aura  été  convenu  de  la  part  du  gouvernement  de  la  Colombie-Bri- 
tannique que  l'eau  sujette  aux  dispositions  de  la  loi  "77m1  Water  Act  19 
de  la  Colombie-Britannique,  sera  administrée  conformément  aux  dispositions 
de  l'article  5  de  la  présente  loi,  et  que  le  gouvernement  de  la  Colombie-Britan- 
nique paiera  (mais  subordonnément  aux  termes  et  conditions  que  le  Gouverneur 
en  conseil  peut  prescrire  pour  la  protection  des  droits  et  intérêts  existants),  au 
receveur  général  du  Canada  le  revenu  provenant  de  la  dite  administration, 
moins  les  frais  faits  à  ce  sujet  par  le  dit  gouvernement. 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES  27 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

"  9.  Rien  dans  la  présente  loi'  ne  sera  interprété  comme  conférant  aucun 
intérêt  dans,  ni  autorité  ou  contrôle  sur  aucunes  terres  appartenant  à  la  Cou- 
ronne pour  le  Canada  ". 

Le  but  de  cette  loi  était  :  De  transférer  au  contrôle  provincial  l'administration  de 
toutes  eaux  non  inscrites  dans  la  zone  du  chemin  de  fer,  les  tribunaux  ont  déclaré  être 
sous  la  juridiction  du  Dominion;  la  loi  affirme  d'abord  que  la  propriété  de  toutes  eaux 
non  inscrites  appartient  à  la  Couronne,  puis  elle  transfère  l'administration  des  dites 
eaux  à  la  province  en  vertu  de  la  loi  "Water  Act,  1909",  de  la  Colombie-Britannique, 
durant  le  bon  plaisir  du  Gouverneur  en  conseil. 

Malheureusement,  à  cause  de  certaines  clauses  restrictives  et  de  certaines  omis- 
sions importantes,  on  a  constaté  que  la  Loi  des  eaux  de  la  -zone  du  chemin  de  fer  est 
sans  effet,  et  on  a  jugé  nécessaire  de  la  modifier. 

C'est  pourquoi,  la  Loi  des  eaux  de  la  zone  du  chemin  de  fer  a  été  adoptée  comme 
suit  : — 

"  3  George  V,  chap.  45. 
" Loi  modifiant  la  Loi  des  eaux  de  la  zone  du  chemin  de  fer. 

"  (Sanctionnée  le  6  juin  1913.) 

"  Sa  Majesté,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  defl 
Communes  du  Canada,  décrète: 

"  1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  :  Loi  des  eaux  de  la  zone 
du  chemin  de  fer,  1913. 

"  2.  Est  abrogé  l'alinéa  (c)  de  l'article  2  du  chapitre  47  des  lois  de  1912,  et 
remplacé  par  le  suivant: — 

"  (c)  "zone  du  chemin  de  fer"  signifie  les  terres  sur  la  terre  ferme  de  la 
Colombie-Britannique,  concédées  à  la  Couronne  pour  le  Canada  par  le  chapitre 
14  des  Statuts  de  la  Colombie-Britannique  de  1884,  pour  construire  et  aider  à 
construire  le  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique,  en  exceptant  de  ces  terres 
toutes  les  réserves  ou  étendues  qui  sont  ou  qui  peuvent  être  mises  à  part  et  dési- 
gnées comme  Parcs  fédéraux. 

"  3.  Est  encore  modifié  l'article  2  du  dit  chapitre  47  par  l'addition  au  dit 
article  des  alinéas  suivants: — 

"  (e)  "  Ministre"  signifie  le  Ministre  de  l'Intérieur  du  Canada. 

u(f).  "Loi  des  eaux"  (water  acts)  signifie  et  comprend  le  "Water  Act"  de 
la  Colombie-Britannique,  les  "  acts  "  qui  l'amendent  adoptés  avant  le  troisième 
jour  de  mars  mil  neuf  cent  treize,  et  tout  "  act  "  adopté  par  la  législature  de  la 
Colombie-Britannique,  qui  sous  le  régime  de  l'article  6  de  la  présente  loi  sont 
rendus  applicables  aux  eaux  dans  la  zone  du  chemin  de  fer; 

"(g)  "Conseil"  signifie  le  tribunal  constitué  sous  le  régime  des  "Water 
acts"  et  y  décrit  sous  le  nom  de  "Board  of  Investigation"  (''Conseil  d'en- 
quête"). 

"  4.  Sont  abrogés  les  articles  3,  4,  5  et  6  du  dit  chapitre  47  et  remplacés 
par  les  suivants: — 

"  3.  La  propriété  et  le  droit  à  l'usage  de  toute  Feau,  en  quelque  temps  que 
ce  soit,  dans  tout  cours  d'eau  situé  dans  les  limites  de  la  zone  du  chemin  de 
fer,  doivent  être  pour  toutes  fins  quelconques,  considérés  appartenir  à  la  Cou- 
ronne, à  moins  que  et  jusqu'à  ce  que  et  sauf  seulement  dans  la  mesure  où 
quelque  droit  particulier  dans  ces  eaux  ou  dans  l'usage  de  ces  eaux,  contraire 
aux  droits  de  la  Couronne,  ait  été  ou  puisse  être  légalement  établi;  et  excepté 
que  rien  dans  le  présent  article  ne  doit  porter  atteinte  aux  droits  d'une  per- 
sonne quelconque  dans  toute  action  ou  procédure  présentement  pendante  devant 
un  tribunal,  ni  les  modifier. 
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"  4.  Nulle  concession  faite  à  l'avenir  par  la  Couronne  de  terres  dans  la 
zone  du  chemin  de  fer,  ou  de  tout  intérêt  dans  ces  terres,  ne  doit  transmettre 
au  concessionnaire  quelque  droit  exclusif  ou  autre  droit,  titre  ou  privilège  au 
lit  ou  aux  rives  de  quelque  cours  d'eau  ou  au  lit  et  aux  rives  de  tout  cours 
d'eau  est  expressément  énoncé  et  décrit  dans  cette  concession,  sauf  le  droit  de 
chaque  propriétaire  riverain  de  s'approvisionner  d'eau  pour  ses  besoins  domes- 
tiques. 

"  5.  Tous  permis  d'usage  d'eau  (records)  concessions,  licences,  arrêtés  du 
conseil  ou  contrats  pour  ou  touchant  l'usage  de  l'eau  dans  la  zone  du  chemin 
de  fer  ci-devant  accordés  ou  faits  par  le  gouvernement  du  Canada  ou  par  le 
Ministre,  ou  en  leur  nom,  doivent  nonobstant  toute  disposition  de  la  présente 
loi,  être  et  être  réputés  valides  et  effectifs  et  il  leur  sera  donné  effet. 

"  2.  Subordonnément  à  la  propriété  dans  et  à  l'usage  de  l'eau  mention- 
née au  paragraphe  I  du  présent  article, — 

"(a)  toute  l'eau  sans  distinction  dans  ]i  zo  ie  du  chemin  de  1e-.  doit 
durant  le  bon  plaisir  du  Gouverneur  en  conseil,  pour  les  fins  d'administration 
être  sous  le  contrôle  exclusif  des  autorités  de  la  province  de  la  Colombie-Bri- 
tannique et  être  administrée  sous  le  régime  et  en  conformités  des  dispositions 
des  Water  Acts,  comme  si  les  dits  "acts"  étaient  édictés  par  le  parlement  du 
Canada,  et  les  officiers  et  autorités  ayant  les  pouvoirs  et  les  devoirs  d'exercer 
et  d'agir  en  vertu  des  dispositions  des  "Water  Acts"  doivent  avoir  Les  mêmes 
pouvoirs  et  autorités  à  l'égard  de  la  dite  eau  ou  pour  ce  qui  se  rapporte  à  Bon 
administration,  et 

"(6)  tous  les  permis  d'usage  (records),  concessions,  Licences,  arrêtéf 
conseil,  réclamations  ou  contrats  pour  ou  touchant  l'usage  de  l'eau  dans  la 
zone  du  chemin  de  fer  ci-devant  accordés  ou  censés  avoir  été,  ou  réclamés  de 
bonne  foi  avoir  été  accordés  par  quelque  autorité  provinciale  ou  locale, 
demandes  faites  à  toute  pareille  autorité  pour  permis  d'usage  d'eau  (records) 
concessions,  licences,  arrêtés  du  conseil,  réclamations  ou  contrat-  pour  ou  tou- 
chant l'usage  de  l'eau  dans  la  zone  du  chemin  de  fer  ci-devant  faites  ou  pré- 
sentement pendantes  doivent  être  considérés  valid<>  et  effectif-  dan-  la  même 
mesure  pour  les  mêmes  objets  et  subordonnés  de  la  même  manière  à  la  juridic- 
tion du  Conseil  (et  doivent  être  subordonnés  à  toutes  le-  obligations  et  res- 
triction imposées  par  les  "Water  Acts".  comme  s'ils  étaient  lait-,  émis,  autori- 
sés, réclamés  ou  pendants  relativement  à  l'eau  dans  la  Colombie-Britannique 
qui  ne  se  trouve  pas  dans  la  zone  du  chemin  de  fer. 

"  (3)  Toutes  demandes  ou  réclamation  pour  l'usage  d'eau  dans  la  zone  du 
chemin  de  fer  ci-devant  faites  au  gouvernement  du  Canada  ou  au  Ministre  et 
présentement  pendantes  doivent  être  considérées  valides  et  effectives  et  doivent 
être  subordonnées  à  la  juridiction  du  Conseil,  et  il  leur  sera  donné  effet  -  - 
le  régime  des  dispositions  des  "Water  Acts"  relativement  à  l'eau  dan-  la 
Colombie-Britannique,   qui    ne  se   trouve   pas   dans  la    zone  du   chemin   de   fer. 

"  (4)   toutes  les  eaux  d'irrigation,  attribuées  aux  sauvages  ou  aua 
des   sauvages,   qu'elles    aient   été    attribuées   par   les    commissaire-    d<  - 
des   sauvages   ou    enregistrées   dans   les   bureaux    du    gouvernement    fédéral    ou 
provincial,  et  toutes  les  demandes  adressées  à  quelque  autorité  provinciale  ou 
locale  pour   l'usage   d'eau    dans   la    zone    du    chemin    de   fer   dans   l'intérêt 
sauvages  on  des  réserves  des  sauvages,  doivent  être  considérées  valid. 
tives  et  être  subordonnées  à  la  juridiction  du  Conseil  et  il  leur  sera  donne 
sous  le  régime  des  dispositions  des  "Water  Acts"  comme  -i  elles  étaient   \ 
émises,    autorisées    ou    pendantes,    par,    à,    ou    devant    l'autorité   provinciale   ou 
locale  compétente  sous  le  régime  des   dispositions   de-  "Water   Acfs"   reli 
mest  à  l'eau,  dans  la  Colombie-Britannique,  qui  ne  se  trouve  pas  dans  la  zone 
du  chemin  de  fer. 
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"  (6)  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  prescrire  que  tout  "  act  "  ou  partie 
de  cet  "  act ",  adopté  par  la  législature  de  la  Colombie-Britannique,  après  le 
troisième  jour  de  mars  mil  neuf  cent  treize,  à  l'égard  de  l'eau  de  la  province 
qui  ne  se  trouve  pas  dans  la  zone  de  chemin  de  fer  doit  s'appliquer  à  l'eau  qui 
se  trouve  dans  la  zone  du  chemi  nde  fer  comme  si  le  dit  "act"  était  édicté  par 
le  parlement  du  Canada. 

"  (2)  Tout  arrêté  du  conseil  rendu  sous  l'autorité  du  présent  article  n'aura 
force  et  effet  qu'après  avoir  été  publié  pendant  quatre  semaines  consécutives 
dans  la  Gazette  du  Canada.  Tout  pareil  arrêté  du  conseil  doit  être  déposé 
devant  les  deux  chambres  du  parlement  dans  les  quinze  premiers  jours  de  la 
session  qui  suivra  la  date  du  dit  arrêté,  et  cet  arrêté  du  conseil  restera  en 
vigueur  jusqu'au  jour  qui  suivra  immédiatement  celui  de  la  prorogation  de 
cette  session  du  parlement,  et  non  plus  longtemps,  à  moins  que  durant  cette 
session,  il  ne  soit  approuvé  par  résolution  des  deux  chambres  du  parlement." 

"  5.  Est  modifié  l'article  8  du  dit  chapitre  47  par  le  retranchement  des 
mots  "Water  Acts,  1909,  de  la  Colombie-Britannique"  à  la  sixième  ligne  du  dit 
article  et  la  substitution  en  leur  lieu  et  place  des  mots  "water  Acts'. 

"  6.  Est  modifié  l'article  9  du  dit  chapitre  47  en  ajoutant  au  dit  article 
ce  qui  suit  :  "  Néanmoins  tout  ordre,  permis,  licence  ou  certificat  faits  sous  le 
régime  des  "Water  Acts"  autorisant  la  construction  et  le  maintien  de  tous 
ouvrages  sur  ou  l'emploi  ou  l'occupation  de  toutes  pareilles  terres  sera  valide 
et  effectif  pour  autoriser  tel  maintien  ou  emploi  ou  telle  construction  ou  occu- 
pation s'il  est  approuvé  par  le  Ministre,  et  sujet  à  tels  termes  et  à  telles  condi- 
tion que  le  Ministre  peut  prescrire,  et  tout  pareil  ordre,  permis,  licence  ou 
certificat  n'aura  aucun  effet  à  moins  d'être  ainsi  approuvé;  néanmoins,  aussi, 
tout  ordre,  permis,  licence  ou  certificat  faits  sous  le  régime  des  "Water  Acts" 
autorisant  la  construction  et  le  maintien  de  tous  ouvrages  sur  ou  l'emploi  ou 
l'occupation  de  toutes  réserves  ou  terres  des  sauvages  sera  valide  et  effectif 
pour  autoriser  tel  maintien  ou  emploi  ou  telle  construction  ou  occupation  s'il 
est  approuvé  par  le  surintendant  général  des  affaires  des  Sauvages  et  sujet  à 
tels  termes  et  à  telles  conditions  que  le  dit  surintendant  général  peut  prescrire, 
et  tout  pareil  ordre,  permis,  licence  ou  certificat  n'aura  aucun  effet  à  moins 
d'être  ainsi  approuvé  ;  néanmoins,  aussi,  rien  en  la  présente  loi  ne  sera  inter.- 
prété  comme  limitant  ou  empêchant  la  réclamation  de  toutes  terres  sous  l'auto- 
rité du  Ministère." 


LEVE  HYDROGRAPHIQUE  DE  LA  ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER. 

Le  levé  hydrographique  de  la  zone  des  chemins  de  fer  a  été  inauguré  en  mai  1911, 
sous  la  direction  de  M.  J.  B.  Challies,  I.C.,  alors  ingénieur  hydraulique  de  la  division 
des  terres  de  chemin  de  fer,  et  maintenant  surintendant  de  la  division  des  forces 
hydrauliques.  M.  P.  A.  Carson,  B.A.,  arpenteur  fédéral,  a  été  nommé  ingénieur  en 
chef  et  directement  chargé  de  la  conduite  du  levé  hydrographique  dans  la  Colombie- 
Britannique. 

Le  levé  avait  pour  but:  (1)  De  s'enquérir  sur  les  lieux  de  la  situation  complexe 
■des  droits  de  prise  d'eau;  (2)  de  suggérer  une  forme  pratique  et  efficace  d'adminis- 
tration fédérale  de  l'eau;  (3)  d'étudier  le  régime  des  eaux  de  tous  les  cours  d'eau  et 
les  ressources  hydrauliques  de  la  zone  des  chemins  de  fer;  (4)  de  s'enquérir  des  possi- 
bilités d'emmagasinage  en  vue  de  conserver  et  d'utiliser  avec  profit  la  quantité  limitée 
des  eaux  disponibles;  (5)  de  faire  les  levés  nécessaires  à  la  conservation  et  à  l'utilisa- 
tion convenable  des  dites  ressources  hydrauliques;  et  (6)  sur  les  divers  projets  soumis 
au  Ministère  en  ce  qui  concerne  l'irrigation,  l'assainissement  et  les  forces  hydrau^ 
liques. 

Vu  la  rareté  de  l'eau  dans  la  "  zone  aride  "  et  son  utilisation  en  grande  quantité 
pour  les  fins  d'irrigation,  le  problème  des  droits  de  prise  d'eau  est  plus  ardu  et  plus 
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compliqué  dans  la  région  aride.  En  conséquence,  durant  la  saison  de  1911,  les  enquêtes 
et  les  études  des  levés  hydrographiques  ont  été  presque  entièrement  consacrée*  à  la 
zone  aride. 

Dès  1880,  on  concédait,  dans  la  Colombie-Britannique,  des  inscription-  de  prise  d'eau 
donnant  à  des  individus  le  droit  de  capter  et  d'utiliser  l'eau.     Ces  inscriptions  étaient 
sans  aucun  doute  faites  par  le  requérant,  et  accordées  par  le  gouvernement  honnête- 
ment et  de  bonne  foi,  mais  il  est  évident  que  l'on  ne  pouvait  prévoir  la  terrible  coni 
et  les  interminables  difficultés  qui  ont  été  la  conséquence  des  modes  irrégulières  d'ad- 
ministration.    Les  inscriptions  les  plus  ancienne-,  même  jusqu'en    L897,  étaient  tout 
simplement  faites  en  manuscrit  dans  des  formules  de  registres  aux  divers  bureaux  du 
gouvernement,   le  requérant   demandant   et   recevant   sans    aucune    objection    le    droit 
"d'utiliser  toute  quantité  d'eau  depuis  100  jusqu'à    1,000  pouces-miniers,    -      -     iicune 
considération  de  ses  besoins  réels  et  sans  que  Ton  s'occupât  de  Bavoir  si  le  c* 
pouvait  fournir  la  quantité  d'eau  mentionnée  dan-  l'inscription.     On  ne  tenait  aucun 
compte  des  diverses  concessions  provenant  de  la  même  source,  et  bon  nombre  de 
d'eau  avaient  été  l'objet  d'inscription  équivalant  à  dix  fois  la  quantité  d'eau   qu'ils 
pouvaient  fournir.     Dans  bien  des  cas  le  concessionnaire  de  l'inscription  n'avait  pas 
reçu  une  copie  de  son  inscription,  et  les  propriétaire-   actuels 
ont  beaucoup  de  difficultés  à  établir  leur  droit  à  l'emploi  de  l'eau.     Dans 
des  inscriptions  la  quantité  de  l'eau  n'est  pas  mentionnée,  ou  le  but  n'est  pas  spécifié, 
ou  les  terres  concernées  ne  sont  pas  mentionnées  ou  décrites,  ou,  parfois,  la   - 
l'approvisionnement  n'est  pas  mentionnée,  ou  bien  il  est  impossible  d'en  déterminer 
l'identité  ou  la  situation. 

Il  n'y  avait  pas  de  bureaux  réguliers  pour  l'inscription  de  ces  droits  de  pi  - 
mais  chaque  bureau  des  terres  remplissait   ces   fonctions   à    sa    propre   et    inimitable 
manière.     On  n'a  tenté  d'établir  aucun  système  de  numérotage  on   d'inscriptioi 
districts,  et  les  inscriptions  de  prise  d'eau  d'un  cours  d'eau,  en  particulier  dan-  la  i 
aride,  peuvent  être  disséminées  dans  Jes  anciens  livre-  de  n'importe  lequel  des  bureaux 
suivants:     Yale,  Lytton,  Nicola,  Ashcroft,  Clinton  ou   Kamloops. 

Toute  la  province  de  la  Colombie-Britannique  était  dan-  le  même  état  jusqu'à  la 
décision  des  tribunaux  dans  la  cause  de  la  Burrard  Power  Company,  mais  du  moins 
la  nouvelle  loi  de  la  Colombie-Britannique  adoptée  en  1909  relativement  ans  eaux,  pro- 
mettait une  amélioration.  Cette  décision  a  cependant  t'ait  naître  des  complications 
alarmantes  dans  la  situation  des  droits  de  prise  d'ean  dan-  la  aone  des  «lien. 
Auparavant,  les  détenteurs  d'inscriptions  de  prise  d'eau  étaient,  ou  croyaient 
protégés  par  la  loi,  tandis  que  depuis,  la  position  légah  de  la  plupart  des  inscriptions 
est  douteuse. 

Malheureusement,  la  situation  a  été  aggravée  par  l'extrême  séclu  n  — 
1910  et  1911.  Dès  que  la  nouvelle  se  fut  répandue  que  les  inscription-  de  : 
n'avaient  plus  de  valeur  légale,  chacun  a  commencé  à  rechercher  Bon  propre  intérêt 
et  la  course  aux  droits  de  prise  d'eau  est  devenue  à  Tordre  du  jour.  La  rivalité  entre 
ceux  qui  utilisent  l'eau  est  proverbiale,  même  sous  les  lois  les  mieux  administrées. 
L'origine  même  du  mot  "rivaux"'  indique  la  tendance  de  l'homme  à  se  quereller  au 
sujet  des  questions  d'eau,  car  il  est  dérivé  du  latin  "rivus"  (rivière  ou  rossé  I  et  "rivaux" 
signifie  ceux  qui  se  querellent  à  propos  d'eau.  En  conséquence,  on  peut  s'imaginer 
ce  qu'est  devenue  la  situation  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  où  il  n'y  avait  pas  même 
de  lois  pour  protéger  les  droits. 

Durant  l'été  de  1911,  les  ingénieurs  du  levé  hydrographique  ont  observé  de  | 
sur  les  lieux,  la  situation  dans  ses  diverses  phases,  et  ils  ont  bientôt  compris  jusqu'à 
quel  point  était  peu  enviable  le  legs  que  les  tribunaux  avaient  déclaré  être  une  charge 
du  gouvernement  fédéral.  Nombreuses  étaient  les  pierres  d'achoppement  à  une  admi- 
nistration fédérale,  et  la  principale  était  le  défaut  de  juridiction  fédérale  sur  les  ins- 
criptions de  prise  d'eau  accordées  avant  que  commençât  l'existence  de  la  ion< 
chemins  de  fer.  Les  concessions  d'eau  ne  sont  pas  comme  les  concessions  de  terres, 
dont  chacune  est  séparée  et  distincte  par  elle-même.     Chaque  concession  dépend   de 
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toutes  les  concessions  préalables  provenant  de  la  même  source  d'approvisionnement; 
et  les  inscriptions  provinciales  d'autrefois,  sur  lesquelles  le  gouvernement  fédéral 
n'avait  aucune  juridiction,  dominaient  virtuellement  toute  l'a  situation,  et  rendaient 
impossible  toute  administration  satisfaisante  de  la  part  du  gouvernement  fédéral  indé- 
pendamment de  la  coopération  provinciale. 

De  plus,  il  était  même  impossible  d'accorder  de  nouvelles  inscriptions  de  prise 
d'eau,  avant  que  la  position  indéfinie  de  tous  les  droits  préalables  eût  établie  et 
définie;  car  les  nouveaux  droits  devaient  nécessairement  être  subordonnés  aux  droits 
préalables,  et  quelle  que  soit  l'exactitude  avec  laquelle  les  nouveaux  droits  puissent 
être  définis  tels  qu'accordés,  ils  doivent  rester  indéfinis  tant  que  les  droits  préalables 
resteront  indéfinis.  L'adjudication  des  anciens  droits  était  nécessairement  le  premier 
pas  à  faire,  et  malheureusement  le  gouvernement  fédéral  n'était  pas  autorisé  à  faire 
cette  adjudication. 

L'énumération  suivante  des  diverses  espèces  de  droits  de  prise  d'eau  dans  la  zone 
des  chemins  de  fer  donnera  une  idée  de  la  complexité  de  la  situation:  Inscriptions 
de  prise  d'eau  accordées  par  la  province  avant  l'existence  de  la  zone  des  chemins  de 
fer;  inscriptions  de  prise  d'eau  accordées  par  la  province  après  la  formation  de  la 
zone,  mais  relatives  à  d'anciennes  terres  provinciales;  inscriptions  de  prise  d'eau 
accordées  par  la  province  après  la  formation  de  la  zone,  et  appartenant  à  des  terres 
retournées  du  gouvernement  fédéral  à  la  province;  droits  de  prise  d'eau  accordés  par 
la  province  appartenant  à  des  terres  fédérales  non  concédées;  inscriptions  de  prise 
d'eau  accordées  par  la  province  pour  réserves  des  sauvages;  inscriptions  de  prise  d'eau 
accordées*  pour  la  réserve  des  Sauvages  par  les  commissaires  des  Sauvages;  droits  d'uti- 
lisation ou  affectant  l'utilisation  de  l'eau,  accordés  par  le  gouvernement  fédéral; 
projets  inachevés  de  force  hydraulique  donnés  à  l'entreprise  par  le  gouvernement  fédé- 
ral, impliquant  clairement  les  droits  de  prise  d'eau  ;  droits  d'utilisation  de  l'eau  accor- 
dés aux  concessionnaires  des  cantons  de  bois  du  gouvernement  fédéral  ;  droits  riverains 
indéfinis  et  non  établis  des  propriétaires  riverains. 

Il  y  avait,  outre  cela,  d'autres  phases  qui  compliquaient  l'autorité  des  deux  gou- 
vernements. Les  cours  d'eau  qui  prennent  leur  source  dans  la  province  et  coulent 
dans  la  zone,  et  vice  versa,  ne  peuvent  être  gérés  par  un  gouvernement  sans  affecter 
les  droits  et  les  intérêts  de  l'autre.  Les  droits  de  prise  d'eau  ne  sauraient  être  admi- 
nistrés indépendamment  de  la  terre,  car  les  droits  de  force  motrice  demandent  des 
terres  pour  les  emplacements  de  puissance  hydraulique  et  pour  les  réservoirs  d'emma- 
gasinage, et  les  droits  d'irrigation  nécessitent  des  droits  de  passage  pour  les  canaux 
et  des  terres  pour  les  réservoirs. 

Vu  l'impraticabilité  d'une  administration  purement  fédérale  des  eaux  de  la  zone 
des  chemins  de  fer,  il  a  été  décidé  d'en  transférer  le  contrôle  administratif  à  la  pro- 
vince, durant  le  bon  plaisir  du  Gouverneur  en  conseil.  Cette  partie  de  la  question  a 
déjà  été  discutée  dans  le  présent  rapport. 


INAUGURATION  ET  ENQUETES. 

"Dans  toutes  les  enquêtes  relatives  aux  ressources  hydrauliques,  le  facteur 
le  plus  important  est  le  service  d'eau  disponible.  C'est  non  seulement  le  fac- 
teur le  plus  imoprtant,  mais  c'est  aussi  le  facteur  dont  la  détermination  satis- 
faisante exige  le  plus  de  temps,  vu  la  grande  fluctuation  du  débit  des  cours 
d'eau  d'année  en  année.  Dans  l'étude  des  ressources  hydrauliques  d'un  pays 
ou  d'une  région  l'ordre  logique  de  l'enquête  est  le  suivant:  (1)  jaugeage  des 
cours  d'eau  pour  déterminer  la  quantité  d'eau  disponible,  dans  les  conditions 
existantes,  pour  le  service  d'eau  domestique  et  municipal,  l'irrigation,  la  puis- 
sance hydraulique,  la  navigation,  l'écoulement  des  égouts,  etc.,  et  la  quantité 
dont  il  faut  prendre  soin  pour  prévenir  les  inondations  et  pour  le  drainage; 
(2)  levés  des  rivières  pour  déterminer  la  chute  disponible  afin  de  corriger  les 
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débordements,  d'améliorer  le  drainage  et  de  développer  la  puissance  hydrau- 
lique; (3)  étude  de  l'emmagasinage  dans  le  but  d'égaliser  le  débit,  réduisant 
ainsi  les  grandes  crues,  de  conserver  le  surplus  et  d'augmenter  le  débit  d'étiage 
dans  l'intérêt  des  objets  ci-desssus  mentionnés.  Il  est  évident  que  l'on  doit 
d'abord  commencer  par  l'étude  du  service  d'eau  disponible,  car  il  faut  avoir  une 
connaissance  complète  des  conditions  actuelles  avant  de  tenter  d'améliorer  ces 
conditions. 

"Puisque,  pour  avoir  quelque  valeur,  l'observation  du  débit  des  cours  d'eau  doit 
s'étendre  à  toute  une  série  d'années,  afin  de  déterminer  la  moyenne  de  l'étiage, 
il  faut  commencer  par  ce  sujet." 

(Extrait    d'un    rapport    de    Kobert    Follansbee,    ingénieur    de    district    des 
levés  hydrographiques  des  Etats-Unis.) 

Lorsque  l'on  a  organisé  le  levé  hydrographique  de  la  zone  des  Chemins  de  Fer. 
avec  ses  buts  et  ses  entreprises  multiples,  il  a  été  décidé  d'étudier  à  fond  et  d'après  les 
méthodes  les  plus  modernes,  les  ressources  hydrauliques  de  cette  région.  La 
quence,  pour  les  travaux  purement  hydrographiques  on  a  adopté  presque  jusqu'aux 
détails  les  plus  minutieux,  les  méthodes  de  la  Commission  des  levés  hydrographiques 
des  Etats-Unis.  On  a  obtenu  une  connaissance  personnelle  des  méthodes  de  campagne 
dans  plusieurs  des  régions  de  l'ouest,  et  des  méthodes  de  bureau  à  Washington,  et  l'on 
ne  saurait  trop  louer  l'obligeance  et  la  courtoisie  des  fonctionnaires  et  des  ingénieurs 
du  service  des  Etats-Unis  à  cet  égard. 

Nous  n'avons  pas  l'intention  d'aborder  ici  la  discussion  de  la  théorie  et  des  métho- 
des des  levés  hydrographiques.     Elles  sont  traitées  à  fond  dans  les  nombreux 
ments  du  service  des  eaux  et  de  la  Commission  géologique  des  Etats-Unis. 

Afin  d'atteindre  la  plus  haute  compétence  possible  et  d'éviter  les  erreurs  des  débuts, 
on  a  emprunté  de  Washington,  pour  une  période  de  trois  mois,  l'un  des  hydrographes 
experts  de  la  Commission  des  Etats-Unis,  M.  C.  R.  Adams.  Sous  la  direction  de  M. 
Adams,  un  certain  nombre  de  stations  de  jaugeage  ont  été  établies  sur  les  principaux 
cours  d'eau  et  les  cours  d'eau  sujets  à  contestation  dans  la  zone  aride.  On  a  pri<  <1« - 
jaugeages  de  débit;  on  a  commencé  des  jaugeages  systématiques;  les  instructions  aux 
hydrographes  ont  été  données  d'après  les  meilleures  méthodes  et  tout  Le  travail  a  com- 
mencé sans  encombre. 


PERSONNEL. 

Durant  l'année  1911  le  personnel  du  service  hydrographique  a  été  comme  -uit: — 
P.  A.  Carson,  B.A.,  arpenteur  fédéral. — Ingénieur  en  chef. 
W.  M.  Carlyle,  B.A.  Se. — Sous-ingénieur.     (Démissionné  le  17  février  19 
C,  G.  Cline,  B.A.  Se,  arpenteur  fédéral. — Sous-ingénieur. 
C.  E.  Richardson,  B.A.  Se. — Sous-ingénieur. 

K.  H.  Smith,  B.A. — Sous-ingénieur  (du  13  septembre  1911  au  iM  janvier  1 
A.  T.  Milner — Aide  aux  écritures  (transféré  le  29  janvier  1912). 

Durant  l'année  1912  le  personnel  était  composé  de: — 

P.  A.  Carson,  B.A.,  arpenteur  fédéral. — Ingénieur  en  chef. 

C.  G.  Cline,  B.A.  Se,  arpenteur  fédéral. — Sous-ingénieur. 

E.  M.  Dann,  arpenteur  fédéral. — Sous-ingénieur. 

H.  J.  E.  Keys,  B.A. — Sous-ingénieur  (depuis  le  1er  avril  1912). 

C.  E.  Richardson,  B.A.  Se. — Sous  ingénieur. 

Mlle  Allan. — Sténographe. 

M.  B.  Corbould. — Sous-ingénieur  (pour  juin,  juillet  et  août). 

M.  H.  C.  Hughes. — Sous-ingénieur  (pour  juin,  juillet  et  août). 
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Au  cours  des  mois  de  juin,  juillet  et  août  1911,  MM.  Carlyle,  Cline  et  Richardson 
ont  fait  une  enquête  sur  les  droits  de  prise  d'eau  dans  la  partie  aride  de  la  zone  des 
Chemins  de  Fer,  retraçant  les  anciennes  inscriptions  et  faisant  une  liste  de  celles-ci, 
faisant  des  rapports  sur  le  service  d'eau  dans  chaque  localité  et  sur  la  question  de 
savoir  si  l'eau  était  utilisée  avec  avantage;  inspectant  les  fossés,  les  conduits,  les  bar- 
rages d'entreposage  et  les  réservoirs;  faisant  une  inspection  succinte  de  la  superficie 
des  terres  irrigables  et  cultivées  et  relevant  des  inscriptions.  Ces  sous-ingénieurs  ont 
aussi  établi  des  stations  de  jaugeage  et  ont  fait  de  nombreux  jaugeages  du  débit  des 
cours  d'eau. 

Au  cours  des  mois  de  septembre  et  d'octobre,  M.  Kichardson  a  prolongé  les  travaux 
hydrographiques  à  l'est  jusqu'à  Eevelstoke  et  Golden  (district  N°  3  et  partie  du  N°  4), 
établissant  des  jaugeages  et  faisant  des  mesurages. 

En  octobre,  MM.  Cline  et  Smith  ont  prolongé  les  travaux  dans  le  district  du  litto- 
ral (F  1),  et  ont  fait  des  études  sur  un  certain  nombre  de  cours  d'eau  offrant  des  puis- 
sances hydrauliques  développées  et  non  développées,  établissant  des  stations  de  jau- 
geages partout  où  elles  étaient  nécessaires. 

L'ingénieur  en  chef  a  surveillé  les  travaux  hydrographiques  en  général  et  il  a  de 
plus  fait  rapport,  après  inspection,  sur  tous  les  projets  d'irrigation,  d'assainissement  et 
de  force  hydraulique  et  sur  toutes  les  questions  relatives  aux  eaux  et  aux  droits  de 
prise  d'eau. 

Durant  l'année  1912  les  travaux  de  levés  hydrographiques  ont  été  continués  avec 
une  nouvelle  vigueur,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  jaugeage  des  cours  d'eau. 

M.  Cline  a  été  chargé  du  district  N°  1  (district  du  littoral),  MM.  Dann  et  Keys 
se  sont  occupés  du  district  n°  2  (Zone  Aride)  avec  l'aide  de  M.,Corbould,  sous-ingénieur 
surnuméraire,  durant  les  mois  d'été  de  juin,  juillet  et  août.  M.  Kichardson  a  été 
chargé  des  districts  Nos  3  et  4,  aidé  de  M.  Hughes  dans  le  district  N°  4  durant  les  mois 
de  juin,  juillet  et  août. 


CHAMP  OUVERT  AUX  ENQUETES. 

Les  recherches  dont  le  résultat  est  publié  dans  le  présent  rapport  sont  loin  d'être 
complètes,  et  elles  ne  comprennent  pas  non  plus  tous  les  cours  d'eau  et  sources  du 
régime  des  eaux  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  L'étendue  des  travaux  faits  et  le  ter- 
ritoire exploré  a  été  limitée  par  les  fonds  disponibles,  le  personnel  d'ingénieurs  et 
d'hydrographes  et  le  temps  à  notre  disposition.  Rome  n'a  pas  été  construit  en  un 
jour,  et  un  levé  hydrographique  complet  ne  saurait  être  pleinement  établi  même  en 
deux  ans.  Le  champ  couvert  par  les  travaux  a  été  en  partie  régi  par  les  exigences  de 
la  situation  des  droits  de  prise  d'eau  dans  la  zone  des  chemins»  de  fer,  ont  nécessité 
la  concentration  de  toutes  nos  énergies  dans  le  district  d'irrigation  de  la  "  Zone  Aride", 
bien  que  les  travaux  aient  été  depuis  prolongés  sur  presque  toute  la  zone  des  chemins 
de  fer,  à  tel  point  que  nous  sommes  convaincus  que  le  territoire  exploré  est;  le  plus 
vaste  et  la  classe  de  travail  la  meilleure  dans  les  circonstances. 

Avant  l'inauguration  du  levé  hydrographique,  il  n'y  avait  virtuellement  aucune 
donnée  de  débit  des  cours  d'eau  dans  la  zone,  à  l'exception  de  certaines  études  faites 
par  de  fortes  compagnies  d'irrigation  et  de  force  hydraulique,  telles  que  la  British 
Columbia  Fruitlands,  la  Vancouver  Power  Company  et  la  Western  Canada  Power 
Company.  Il  y  avait,  il  est  vrai,  certaines  données  isolées  et  sporadiques,  obtenues  par 
des  particuliers  et  des  ingénieurs,  qui  offraient  quelques  renseignements,  mais  cela  est 
de  peu  de  valur  pour  les  études  systématiques  et  corrélatives. 

En  établissant  un  service  hydrographique  permanent,  il  a  été  jugé  opportun  de 
poser  des  bases  larges  et  profondes,  en  commençant  l'étude  d'un  nombre  aussi  considé- 
rable que  possible  de  cours  d'eau  importants,  particulièrement  en  établissant  des  sta- 
tions de  jaugeage  sur  la  plupart  des  cours  d'eau  dont  l'importance  est  connue  ou  qui 
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donnent  lieu  à  des  contestations.  D'abord,  observations  des  indicateurs,  puis,  mesu- 
rage  du  débit  des  cours  d'eau,  et  ensuite  recherches  sur  l'emmagasinage  et  la  conser- 
vation, avec  les  levés  nécessaires,  le  tout  en  vue  d'obtenir  l'utilisation  la  plus  avanta- 
geuse du  service  disponible  pour  toutes  les  fins.  Les  travaux  auraient  pu  avoir  une 
valeur  scientifique  plus  immédiate  si  nos  etïorts  eussent  pu  être  concentrés  sur  quelques 
bassins  typiques  de  drainage,  mais  nous  sommes  fermement  convaincus  qu'à  la  longue 
c'est  le  programme  le  plus  complet  qui  sera  le  meilleur,  tant  au  point  de  vue  pratique 
qu'au  point  de  vue  scientifique. 

Tout  en  croyant  que  les  données  relatives  au  débit  des  cours  d'eau  que  nous  avons 
obtenues  sont  suffisamment  exactes  pour  les  fins  pratiques  ordinaires,  les  archives  ne 
s'appliquent  pas  à  une  période  assez  longue  pour  que  l'on  puisse  compter  sur  les  déduc- 
tions générales  que  l'on  pourrait  en  tirer.  Il  est  essentiel  que  les  archives  relatives 
au  débit  des  cours  d'eau  s'appliquent  à  une  période  d'années  assez  longue  pour  déter- 
miner dans  des  limites  raisonnables  les  fluctuations  du  débit  entre  le  minimum  et  le 
maximum  absolus.  La  longueur  de  cette  période  diffère  évidemment  pour  divers  cours 
d'eau.  L'expérience  du  Service  Hydrographique  des  Etats-Unis  a  démontré  que  les 
archives  pour  certains  cours  d'eau  devraient  couvrir  une  période  de  cinq  à  dix  ans,  et 
que  celles  qui  se  rapportent  à  d'autres  cours  d'eau  devraient  B'étendre  à  vingt  ans  et 
même  plus,  la  limite  étant  déterminée  par  l'importance  relative  du  cours  d'eau  et  par 
le  fait  que  les  résultats  dépendent  d'autres  observations  de  longues  périodes  but  des 
cours  d'eau  adjacents. 

Tous  sont  prévenus  de  ne  pas  trop  se  fier  aux  rapports  incomplets  publiés    ici, 
et  de  ne  pas  tirer  de  conclusions  des  chiffres  spécifiques  de  deux  anné<  -  en  particulier. 
En  dépit  de  notre  avertissement,  nous  sommes  toutefois  consentants  à  aider  1< 
génieurs  et  le  public  à  calculer  des  estimés  approximatifs  du  débit  des  cours  d'eau, 
basés  sur  les  résultats  de  deux  saisons  d'étude,  notre  connaissance  de  ces  an; 
années  précédentes,  les  signes  de  marque  d'eau  haute,  la  précipitation,  etc..  et  les  fi 
venirs  des  anciens. 

Dans  la  zone  sèche,  les  années  1910  et  1011  ont  vu  l'accomplissement  d'un* 
de  sécheresse  qui  menaçait  de  se  produire   depuis  la   dernière   inondation,   en 
L'année  1912  vit  un  ruissellement  surpassant  la  moyenne  dans  la  parti»'  est  de  la 
sèche,  mais  ne  fut  pas  du  tout  une  année  de  maximum.     Près  de  Spei 
de  Lytton,  le  ruissellement  en  1912  fut  au-dessous  de  la  moyenne.     L'hiver  de  1911-1S 
se  fit  sentir  au  commencement  de  novembre  par  un  froid  intenc  terre 

eut  été  gelée,  la  neige  vint.     Il  n'y  eut  pas  de  Chinooks  bien  chauds  pendant  V 
et  le  soleil  d'avril  et  de  mai  occasionna  une  poussée  de  l'eau  d'inondations  dfl 
courants  de  surface,  très  peu  d'eau  s'infiltrant  dans  le  sol  comme  courant  souterrain, 
ou  assez  pour  élever  le  niveau  du  lit.     Pendant  l'été,  il  y  eut  de  grandes  pluies  dans  la 
zone  sèche,  qui  entretinrent  le  débit  des  cours  d'eau  assez  bien  en  juillet,  et  pour  une 
partie  d'août.     Il  y  eut  très  peu  de  rareté  d'eau  en  1912.  et,  à  cause  d<  - 
on  ne  se  servit  réellement  que  d'une  très  petite  quantité  d'eau  pour  l'irrigation. 

Dans  le  district  de  la  côte,  l'année  1912  fut  à  peu  près  dans  la  moyenne. 

Dans  les  districts  de  Revelstoke  et  de  Columbia-nord,  le  total  du  ruissellement 
fut  au-dessous  du  ruissellement  normal.  Dans  toutes  le?  grandes  rivières.  Columbia, 
Thompson  et  Fraser,  le  maximum  de  l'année  fut  de  beaucoup  au-dessous  des  années 
1894  et  1903. 

DISTRICTS  HYDROGRAPHIQUES  DE  LA  ZOXE  DES  CHEMINS   DE  FER 

La  zone  des  chemins  de  fer  peut  être  convenablement  divisée  en  quatre  districts 
hydrauliques  : — 

(1)  Le  drainage  du  bas  de  la  rivière  Fraser,  ou  district  de  la  cote. 

(2)  Le  drainage  de  la  rivière  Thompson,  ou  zone  sèche. 

(3)  Le  drainage  du  lac  Shuswap. 

(4)  Le  drainage  de  la  rivière  Columbia. 
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District  N°  1.— Le  premier  district,  communément  appelé  le  district  de  la  côte, 
comprend  le  drainage  du  bas»  de  la  rivière  Fraser,  et  s'étend  depuis  la  côte  du  Pacifique 
vers  le  nord-est  sur  une  distance  d'environ  175  milles,  jusqu'à  Lytton  et  l'embouchure 
de  la  rivière  Thompson.  A  part  la  rivière  Fraser,  il  comprend  tous  ses  tributaires, 
petits  et  grands  à  l'exception  de  la  rivière  Thompson,  qui,  à  cause  de  sa  longueur  et  de 
son  importance,  est  considérée  comme  formant  un  district  de  drainage  à  part.  En  plus 
des  cours  qui  se  jettent  dans  la  rivière  Fraser,  on  comprend  dans  le  district  n°  1,  ces 
cours  d'eau  qui  se  jettent  dans  l'embranchement  Burrard  et  les  autres  bras  du  détroit 
de  Géorgie  (e.g.,  la  rivière  Mesliloet)  car  ils  ne  sont  pas  d'une  importance  suffisante 
pour  être  considérés  séparément. 

Le  district  de  la  côte,  ou  sa  partie  inférieure  ou  ouest,  est  excessivement  humide, 
la  précipitation  dans  certains  cas  excédant  150  pouces,  et  en  tout  se  chiffrant  à  entre 
soixante  et  soixante-dix  pouces  dans  les  vallées,  et  à  de  80  à  150'  dans  les  parties  plus 
élevées. 

Le  climat  est  comparativement  doux,  avec  très  peu  de  neige  dans  les  vallées.  La 
moyenne  de  neige  à  Vancouver  est  d'environ  20  pouces,  quoiqu'au  commencement  de 
janvier  1913,  il  eut  dans4  cette  ville  environ  4  pieds  de  neige.  La  saison  de  pluie  dure 
généralement  d'octobre  à  mars.  Les  étés  sont  frais,  avec  abondance  de  pluie  dans  la 
saison  de  croissance. 

Plus  loin  dans  les  terres,  l'humidité  diminue.  A  Hope,  environ  75  milles  de  la 
côte,  la  précipitation  annuelle  est  d'environ  30  pouces,  la  neige  atteint  plus  que  cela, 
et  la  pluie  pendant  l'été  n'atteint  pas  ce  chiffre.  Les  hivers  sont  aussi  plus  froids  et  la 
température  maximum  en  été  est  plus  haute. 

A  Lytton,  150<  milles  de  la  côte,  on  atteint  la  zone  sèche,  ou  région  aride.  Ici,  à 
l'embouchure  de  la  rivière  Thompson,  la  précipitation  est  seulement  de  9  à  11  pouces, 
avec  des  étés  chauds  et  secs,  et  des  hivers  froids  et  secs.  La  vallée  Fraser  au-dessus  de 
Lytton  se  trouve  dans  la  zone  sèche  pour  une  distance  de  plus  de  cent  milles.  Les  traits 
caractéristiques  principaux  de  la  zone  sèche  seront  discutés  sous  le  titre  du  district 
n°  2'. 

Dans  le  bas  du  district  de  la  côte  la  croissance  des  plantes  et  des  arbres  est  très 
grande.  Le  sapin,  le  cèdre,  la  ciguë  sont  énormes,  certains  de  ces  derniers  atteignant  de 
10  à  15  pieds  de  diamètre.  L'industrie  du  bois  est  de  très  grande  importance.  Les 
broussailles  sont  de  l'espèce  la  plus  forte,  comprenant  des  fougères,  des  orties,  des 
aralies  épineuses  et  des  aunes.  Aucune  irrigation  n'est  nécessaire.  L'étude  du  débit  des 
cours  d'eau  et  de  la  provision  d'eau  est  de  très  grande  importance  à  cause  des  pouvoirs 
hydrauliques.  Le  district  est  montagneux  (de  5,000  à  7,000  pieds  d'élévation)  et  dans 
tous  les  cours  d'eau,  il  y  a  une  chute  considérable  avant  que  les  eaux  atteignent  l'artère 
principale,  la  rivière  Fraser,  qui  les  conduit  à  la  mer.  Jusqu'ici  deux  des  meilleurs  pou- 
voirs, au  point  de  vue  économique,  ont  été  exploités,  à  savoir,  le  pouvoir  hydro-électri- 
que Coquitlam-Buntzen  (par  la  Vancouver  Power  Company)  et  la  rivière  Stave  par  la 
Western  Canada  Power  Company..  .Ces  deux  compagnies  fournissent  le  pouvoir  hydro- 
électrique à  la  ville  de  Vancouver,  et  la  dernière  aux  lignes  de  tramways  urbaines  et 
smb  urbaines. 

Les  pouvoirs  industriels  suivants  seront  probablement  exploités  dans  un  avenir 
très  rapproché,  ou  à  mesure  que  le  demanderont  les  progrès  de  la  côte  :  la  rivière  Cheha- 
lis,  la  rivière  Lillooet,  le  lac  Jones,  la  rivière  Chilliwack,  la  rivière  Nahatlatch,  la  rivière 
Coquihala,  etc.,  dont  certains  peuvent  produire  jusqu'à  30,000  c.-v.  La  plupart  de 
ces  rivières  sont  étudiées  par  des  compagnies  privées,  et  l'on  recueille  des  données  hy- 
drographiques, avec  la  coopération  du  relevé  hydrographique.  De  plus,  il  y  a  des 
petits  pouvoirs  innombrables  qui  peuvent  être  exploités  convenablement  et  économi- 
quement pour  l'usage  personnel  et  de  petites  industries. 

Environ  trente-trois  stations  de  rivières  ont  été  établies  dans  le  district  de  la  côte, 
déterminant  le  débit  journalier,  mensuel,  annuel,  maximum  et  minimum,  etc.,  et  étu- 
diant les  possibilités  de  pouvoirs.     Toutefois,  on  n'a  pas  oublié  l'importance  du  débit 
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des  cours  d'eau  par  rapport  à  la  provision  d'eau  domestique  et  municipale,  le  drainage 
et  la  prévention  des  inondations.    Le  ruissellement  des  cours  d'eau  de  la  côte  ont  au— i 
leur  importance  pour  résourdre  le  problème  des  égouts  des  grandes  villes  grandi— 
de  la  péninsule  Burrard. 

District  n°  2. — Ce  district  se  compose  de  la  partie  la  plus  basse,  en  même  t<  : 
la  plus  grande  partie  du  drainage  de  la  rivière  Thompson,  et  s'appelle  commune 
"zone  sèche".     C'est  une  étendue  de  territoire  aride  d'environ  100  milles  de  largeur, 
s'étendant  de  Lytton  vers  l'ouest  de  la  ville  de  Chase  à  l'est,  à  environ  30  milles  de  Kam- 
loops.      Il   comprend   des   vallées   et   des   établissements   très    connus   comme   Lytton, 
Spence's-Bridge,  la  vallée  Nicola,  Ashcroft,  Walhachin,  Savona,  Kamploops,  lu 
ïliompson-nord,  le  creek  Cherry,  le  creek  Monte,  et  Grande-Prairie,  quoi  '  •  der- 

nière appartient  réellement  au  district  n°  3  puisqu'elle  est  à  la  source  de  la  rivière  au 
Saumon.    En  général,  le  district  n°  2  comprend  la  rivière  Thompson  et  ses  nombreux 
tributaires  de  Lytton  jusqu'à  Kamloops;  la  rivière  Thompson-nord  dans  la  zon< 
chemins  de  fer;  et  la  rivière  Thompson-sud  de  Kamloops  à  Cha 

La  Zone  Sèche  se  compose  de  vallées  étroites  et  de  plateaux,  couver  mde 

partie  de  pins  jaunes  et  de  petit  bois.     Sur  les  montagnes  les  plus  élevées  (élé\ 
'5,000  à  6,000  pieds)  on  trouve  aussi  du  bon  sapin,  du  cèdre  et  de  la  ciguë.     Le  sol  est 
d;un  genre  distinctement  aride,  sol  sablonneux  ou  -lai-'-  sablonneuse,  avec  une  c  uche 
•souterraine  de  gravier  ou  de  sable.     En  certains  endroits,  il  y  a  une  ci 
dante  de  cactus  et  de  sauge.     Ces  terres  sont  très  fertiles  quand  elUs  sont  irr  - 
le  sol  sablonneux  chaud  produisant  une  croissance   de  Berre-chaude.     On   t'ait   avec 
succès  la  culture  des  fruits,  mais  spécialement   de  Falfafa,  du   thim,   du   grain,  des 
légumes  (pommes  de  terre,  tomates,  oignons,  melons,  etc.)  et  vraiment  de  tout  ce  qui 
soit  dans  la  culture  mixte. 

La  vallée  Fraser  au-dessus  de  Lytton  et  les  vallées  Thomps 
pieds  d'élévation,  et  sont  en  grande  partie  irriguées  par  provision  de  gravit 
breux  creeks  et  rivières  qui  traversent  les  vallées  principales  dai 
Les  terres  dans  les  vallées  intérieures  sont  plus  liante-.    D< 

tion,  et  leur  production  est  limitée,  à  cause  des  froids  el  de  la  brièveté  de  la  - 
croissance,  au  foin  et  aux  produits  plus  durs,  et  à  l'élevage. 

La  précipitation  majeure  annuelle  dans  la  zone  sècl  dément  de  8  à  12  \ 

ces  dans  les  vallées,  et  de  10  à  15  pouces  sur  les  montagnes.    La  pluie  I  très 

rare.  La  neige  dans  les  vallées  est  seulement  de  12  à  24  pouces,  mais  atteint  autai 
4  à  6  pieds  sur  les  montagnes.    Les  étés  sont  extrêmement  chauds 
les  hivers  froids  et  secs  ( — 20°  à  40°  F.). 

L'étude  du  débit  des  cours  d'eau  dans  la  Zone  Sèche  esl  de  la  pi 
tance  pour  l'irrigation,  particulièrement  le  débit  des  nombreux  tribu:; 
grands,  de  la  rivière  Thompson,  car  c'est  de  ces  cours  d'eau,  plus  ou  moi  le  leur 

provision  d'eau,  qu'on  obtient  toute  l'eau  pour  l'irrigation. 

Le  chaud  soleil  d'avril  et  de  mai,  aidé  des  premiers  vents  i  Ire  la 

neige  sur  les  montagnes  aux  sources  des  cours  d'eau  et  un  débit  énorme  se  pn 
ralement  entre  la  seconde  et  la  troisième  semaines  de  mai.  bit  diminue  r. 

ment  en  juin.   En  juillet  et  août,  plusieurs  des  cours  d'eau  sont  secs,  juste  au  m 
où  on  a  le  plus  besoin  d'eau  pour  l'irrigation.   Les  pluies  d'automne  ne  - 
des,  et  ne  causent  qu'une  augmentation  à   peine  perceptible  au  débit  minimum   des 
creeks.   En  hiver,  les  cours  d'eau  sont  presque  complètement  arrêtés  par  la  gelée  et  la 
neige. 

La  conservation  des  eaux  additionnelles  des  inondations  du  printemps  par  la  < 
truction  d'usines  de  réserve  serait  sans  doute  la  solution  de  la  rareté  de  l'eau  dans  la 
zone  sèche,  et  la  mesure  du  pouvoir  agricole  futur  de  l'intérieur  de  la  Colomb: 
tannique. 
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Presque  chaque  cours  d'eau  dans  la  zone  sèche  sert  plus  ou  moins  à  l'irrigation, 
mais  on  n'a  fait  que  des  efforts  ici  et  là  pour  conserver  cette  provision  d'eau.  L'irriga- 
tion est  faite  en  grande  partie  par  des  fermiers  particuliers  avec  des  petit  fossés  pri- 
vés, et  il  y  a  très  peu  de  coopération  au  moyen  d'usines  de  réserve  ou  de  systèmes  d'irri- 
gation. 

Les  petits  fossés  d'irrigation  sont  en  général,  rudement  construits,  et  une  grande 
partie  de  l'eau  se  trouve  perdue  dans  la  transmission.  En  un  mot,  on  ne  peut  décrire 
l'irrigation  dans  la  zone  sèche  de  la  Colombie-Britannique  au  point  de  vue  scientifique. 
D'un  autre  côté,  dans  les  dernières  années,  il  s'est  formé  plusieurs  grandes  compagnies 
d'irrigation  qui  ont  construit  des  usines  de  réserve  modernes  et  dispendieuses,  avec  des 
canaux  et  des  systèmes  de  distribution  excellents.  On  prévoit  qu'une  politique  sévère 
de  supervision  par  le  gouvernement  de  l'emploi  et  du  contrôle  de  l'eau  sera  entreprise 
avec  la  présente  loi  concernant  les  cours  d'eau  de  la  Colombie-Britannique. 

Presque  tous  les  cours  d'eau  importants  de  la  zone  sèche  ont  été  étudiés  systé- 
matiquement par  le  Service  Hydrographique,  qui  a  enregistré  le  ruissellement  jour- 
nalier, mensuel  et  suivant  les  saisons,  dans  le  but  d'avoir  une  connaissance  complète 
de  la  provision  d'eau,  et  ses  changements,  pour  pouvoir  aviser  positivement  pour  sa 
conservation,  et  aider  à  l'administration  de  son  emploi.  On  a  inspecté  les  nombreuses 
aiguës  de  réserve  privées  et  les  réservoirs,  ainsi  que  les  prises  d'eau,  les  fossés,  les 
canaux,  les  systèmes  de  distribution  et  les  méthodes  de  l'application  de  l'eau.  Les 
pertes  en  transmission  dans  plusieurs  canaux  et  fossés  ont  été  étudiées  et  mesurées. 
Les  lacs  de  réserve,  les  réservoirs,  et  des  emplacements  de  toute  sorte  ont  été  visités, 
on  a  fait  un  estimé  de  leur  capacité,  de  la  quantité  qu'on  peut  mettre  en  réserve,  ainsi 
que  le  genre,  les  dimensions,  le  coût,  etc.,  des  digues  et  usines  de  réserve  nécessaires. 

A  cause  du  système  en  vogue  depuis  quelque  temps,  d'accorder  les  droits  d'eau, 
pour  l'emploi  ordinaire  et  pour  la  réserve,  il  ne  semble  pas  probable  d'obtenir  la  cons- 
truction coopérative  d'usines  de  réserve  chez  le  détenteurs*  individuels.  Dans 
l'intérêt  général  des  irrigateurs  et  des  cultivateurs,  du  gouvernement  lui-même  et  du 
district  en  général,  il  semble  qu'une  politique  de  construction  des  usines  de  réserve 
par  le  gouvernement  serait  la  solution  efficace  et  finale  de  la  question  de  conservation. 
Le  gouvernement  aide  l'agriculteur  ordinaire  par  la  construction  de  routes,  etc.,  l'éta- 
blissement de  fermes  expérimentales,  et  des  dons  en  argent.  Il  aide  à  l'industrie  du 
bois  de  plusieurs  manières,  et  les  lois  récentes  concernant  les  forêts  montre  une  ten- 
dance de  la  part  du  gouvernement  à  la  conservation  du  bois,  au  reboisement  et  à 
la  protection  contre  le  feu.  On  peut  remarquer  les  mêmes  choses  au  sujet  des  mines 
et  des  pêcheries.  Mais  qu'a-t-on  fait  pour  cette  richesse  naturelle,  l'eau,  dont  la  va- 
leur peut  bien  se  comparer  à  celle  des  choses  déjà  nommées?  Le  jour  viendra,  à  moins 
que  les  droits  accordés  en  vertu  des  lois  actuelles  ne  rendent  la  chose  impossible,  où 
le  gouvernement  devra  entreprendre  la  construction  d'usines  de  réserve,  dans  le  but 
de  conserver  cette  richesse,  dont  la  propriété  et  l'emploi  ont  été  déclarés  appartenant 
à  la  Couronne  comme  d'utilité  publique. 

Quoique  les  besoins  d'irrigation  dans  la  zone  sèche  aient  demandé  notre  pre- 
mière considération,  nous  n'avons  pas  oublié  les  exigences  de  provision  d'eau  domes- 
tique et  municipale.  Il  y  a  aussi  un  certain  nombre  de  cours  d'eau  dans  lesquels  on 
pourrait  exploiter  un  pouvoir,  quoiqu'à  cause  du  bas  débit  en  hiver,  il  soit  douteux 
qu'on  puisse  en  faire  autre  chose  que  des  pouvoirs  d'été,  à  moins  que  ce  ne  soit  sur 
une  basse  éche^e.  Ces  cours  d'eau  sont  le  creek  Spins,  le  creek  Murray,  le  creek 
Stein,  la  rivière  Bonaparte,  la  rivière  au  Cadavre,  le  creek  Paul  et  le  creek  Louis. 

Environ  soixante-neuf  cours  d'eau  dans  la  zone  sèche  ont  été  étudiés  systémati- 
quement en  1911  et  1912,  et  dans  trente  autres,  on  a  fait  des  mesurages  généraux. 

Le  ruissellement  des  cours  d'eau  d'irrigation  dans  la  zone  sèche  fut  très  petit 
en  1911,  une  année  de  sécheresse  anormale.  En  1912,  le  ruissellement  fut  à  peu 
près  normal  dans  la  plus  grande  partie  de  la  zone,  excepté  dans  les  environs  de 
Spence's-Bridge  et  de  Lytton,  où  il  fut  encore  petit.  Pendant  l'été  de  1912,  il  y  eut 
de  grande  pluies  ,ce  qui  diminua  la  quantité  d'eau  employée  à  l'irrigation. 
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Le  district  n°  3,  ou  drainage  du  lac  Shuswap,  s'étend  du  débouché  du  lac  Shus- 
wap, près  de  la  limite  est  de  la  zone  sèche,  jusqu'au  sommet  de  la  chaîne  Gold,  près  de 
la  passe  à  l'Aigle,  et  comprend  la  superficie  se  déversant  dans  le  lac  Shuswap.  Ce  dis- 
trict fait  en  réalité  partie  du  drainage  Thomson;  mais  pour  plus  de  facilité,  il  est 
considéré  comme  district  séparé.  Il  comprend  certains  cours  d'eau  comme  la  rivière 
Adams,  la  rivière  au  Saumon,  la  rivière  Shuswap,  la  rivière  à  l'Aigle,  la  rivière  An— 
tey  et  la  rivière  Seymour.  La  précipitation  est  de  12  à  15  pouces  près  de  la  source  de 
la  rivière  au  Saumon  (à  Grande-Prairie),  dans  la  zone  sèche,  atteignant  40  à  50  pouces 
au  sommet  de  la  chaîne  Gold.  Aux  environs  de  Bras-au-Saumon  et  de  la  partie  nord  de 
la  vallée  Okanagan  (près  d'Armstrong  et  d'Enderby),  le  climat  est  semi-aride,  avec- 
une  précipitation  de  115  à  21  pouces,  mais  la  quantité  en  temps  de  croissance  est  suffi- 
sante pour  ne  pas  nécessiter  d'irrigation.  Il  n'y  a  aucun  signe  de  mme 
le  pin  gris,  la  sauge  ou  le  cactus.  On  fait  la  culture  des  fruits  avec  succès,  et  toute 
sorte  de  culture  générale,  mais  dans  la  plus  grande  partie  du  district,  il  y  a  peu  de 
développement  agricole,  car  la  terre  est  montagneuse  et  plutôt  dure  à  défricher.  Il  y 
a  du  bois  excellent  dans  presque  toutes  les  vallées  et  sur  les  versanl 

Le  lac  Shuswap  est  à  1,154  pieds  d'élévation  (à  l'eau  haute)  et  les  moi  avi- 

ronnantes  atteignent  une  élévation  de  6,500  pieds.     Au  sommet   de  la  chi 
elles  atteignent  de  7,000  à  8,000  pieds. 

Juste  à  la  limite  est  de  la  zone  sèche  se  trouve  un  des  pouvoirs  hydrauliques  non 
exploités  les  plus  importants  de  l'intérieur  de  la  Colombie-Britannique.     La   rivière 
Adams  fait  une  chute  d'environ  190  pieds  en  six  milles,  et  se  trouve  à  ^eulel 
ques  milles  de  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.    La  rivière  a 
un  déversement  moyen  d'environ  2,500  pieds  cubes  par  seconde,  et  le  lac  Âdamfi 
a  une  superficie  de  60  milles  carrés,  offre  un  réservoir  excellent.     Le  pouvoir  hydro- 
électrique de  la  rivière  Adams   serait  de  grande  importance  pour  le  dévelop] 
agricole  de  la  vallée  Thompson-sud,  car  avec  ce  pouvoir  l'eau  pourrait  être  facilement 
pompée  pour  irriguer  les  terres  arides  des  vallées  adjacenl 

Environ  treize  stations  hydrographiques  ont  été  établie-  dans  le  district  n°  3. 
se  propose  de  faire  bientôt  une  étude  des  cours  d'eau  venant  du  nord  dan-  le  lac  Shus- 
wap, car  cette  partie  du  district  n'a  pas  encore  été  étudiée. 

Le  district  n°  4  ou  drainage  Oolumbia,  s'étend  depuis  le  versanl 
Gold  jusqu'au  sommet  des  principales  Rocheuses  qui  forment  la  limite  est  de  I 
lombie-Britannique  et  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  comprenant  les  Selkirk- 

La  plus  grande  partie  du  drainage  Columbia  se  trouve  en  dehors  de  la 
chemins  de  fer,  de  sorte  que  nous  ne  sommes  intéressés  que  dan-  cette  partie  au- 
et   au-dessous  de  Revelstoke,  et  la  rivière   Columbia   supérieure   de   Beavermouth   et 
Golden,  au  lac  Windermere. 

Pour  une  étude  étendue  de  la  rivière  Columbia.  voyez  les  starions  but  cette  rivi 

Autour  de  Revelstoke,  le  climat  est  humide  (40  à  4.">  pouces)  avec  di  -        -       urts 
et  chauds,  des  soirées  fraîches  et  des  hivers  très  vigoureux,  avec  beaucoup  A 
cause  des  forêts  épaisses,  la  terre  est  difficile  à  défricher,  et  le  développement  ag 
a  été  lent.    Il  y  a  du  'bois  excellent  dans  tout  le  district,  qui  est  coupé  i  r  une 

grande  échelle  aux  moulins.     Il  y  a  aussi  des  mines. 

L'élévation  de  la  rivière  Columbia  à  Revelstoke  est  de  1,450  pieds.    Les  D 
atteignent  une  élévation  de  8,000  à  9,000  pieds,  et,  au  sommet  des  Selkirks,    jus 
10,000  et  11,000  pieds. 

Il  y  a  un  certain  nombre  de  pouvoirs  hydrauliques  non  exploites  autour  de  Revel- 
stoke, savoir,  la  rivière  Illecillewaet,  la  rivière  Akolkolex.  la  rivière  Jordan,  la  rivière 
Incomapploux,  ainsi  que  la  rivière  Columbia  même,  cinq  milles  en  amont  de  la  ville 
de  Revelstoke.  La  ville  de  Revelstoke  a  déjà  établi  un  pouvoir  sur  la  rivière  Illecille- 
waet pour  l'éclairage  et  le  pouvoir. 

Il  n'y  a  pratiquement  aucun  intérêt  sur  la  rivière  Columbia  de  Golden  jusqu'à 
la  limite  nord  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  part  le  bois.     On  pourrait  exploiter 
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un  pouvoir  sur  la  rivière  Blaeberry  et  peut-être  sur  la  rivière  au  Castor.  La  vallée 
a  une  élévation  de  plus  de  2,000  pieds,  et  les  montagnes  atteignent  une  altitude  de 
9,000  à  10,000  pieds.  La  précipitation  est  de  40  à  70  pouces,  et  la  neige  est  en  quan- 
tité, avec  des  hivers  froids  et  sévères. 

Le  seul  tributaire  important  de  la  rivière  Columbia  dans  la  direction  des  Ro- 
cheuses principales  se  trouve  être  la  rivière  du  Cheval-qui-rue,  dont  les  intérêts  im- 
portants sont  discutés  en  un  chapitre  à  part. 

La  vallée  Columbia  supérieure  de  Golden  à  Windermere  est  un  district  aride,  les 
vents  chargés  d'humidité  venant  de  l'ouest  ne  faisant  que  passer  au-dessus  de  la 
vallée,  la  laissant  presque  sans  précipitation  (de  17  à  21  pouces  aux  environs  de 
Golden,  et  de  8  à  12  pouces  près  du  lac  Windermere).  Pour  une  description  com- 
plète de  la  vallée  Columbia  supérieure,  voyez  le  chapitre  "  Rivière  Columbia  "  qui 
suit. 

On  a  établi  environ  vingt-trois  stations  sur  les  rivières  dans  le  district  n°  4,  et  l'on 
a  fait  des  mesurages  généraux  dans  les  creeks  de  plus  ou  moins  d'importance. 


L'EAU  ET  LE  DEBIT  DES  COURS  D'EAU. 

"  Il  n'y  a  pas  une  substance  sur  la  terre  qui  ait  joué  et  joue  actuellement 
un  rôle  aussi  important  que  l'eau.  Elle  pénètre  dans  le  sol,  les  sables,  et  les 
rochers  en  si  grande  quantité  que  le  sable  et  les  pierres  calcaires  sous  le  niveau 
de  l'eau  peuvent  contenir  de  l'eau,  jusqu'à  38  pour  100  de  leur  volume.  Même 
la  quantité  demeurant  dans  le  sol,  le  gravier  et  la  glaise,  est  très  grande.  L'eau 
dans  un  sol  ou  de  la  glaise  saturée  peut  atteindre  2'2  pour  100  jusqu'à  40  et 
même  50  pour  100  de  son  poids  ". — (Prof.  F.  H.  King.) 

"  L'eau  a  la  plus  grande  influence  directe  sur  l'homme,  sur  sa  santé  et  ses 
industries.  Sa  qualité,  et  spécialement  sa  quantité  affectent  directement  ses 
occupations.  S'il  y  en  a  trop,  la  terre  est  marécageuse,  putrifiée,  et  impropre 
à  la  culture;  s'il  n'y  en  a  pas  assez,  les  plantes  nourrissantes  ne  croissent  pas. 
Il  y  a  une  marge  étroite  entre  l'excès  et  le  manque,  et  l'existence  des  établisse- 
ments prospères  dépend  du  bon  arrangement  de  l'équilibre  entre  l'humidité  et 
l'assèchement". — (Newell.) 

"  Les  eaux  de  la  terre  sont  soulevées  par  le  procédé  qu'on  nomme  évapo- 
ration,  et  se  forment  en  nuages,  qui  sont  précipités  sur  la  terre  sous  forme  de 
neige  ou  de  pluie.  De  l'eau  qui  tombe  sur  le  bassin  d'un  cours  d'eau,  une  par- 
tie est  directement  évaporée  par  le  soleil;  une  autre  grande  partie  est  prise  par 
la  croissance  des  plantes,  et  presqu'entièrement  évaporée;  une  autre  partie, 
grande  en  hiver,  et  très  petite  en  été,  fait  son  chemin  à  la  surface  et  arrive 
directement  au  cours  d'eau,  formant  des  débits  de  surface  ou  inondations; 
finalement,  une  autre  partie  s'enfonce  dans  le  sol,  pour  remplir  le  grand  réser- 
voir qui  nourrit  les  plantes  et  maintient  le  débit  du  cours  d'eau  dans  les 
périodes  de  peu  de  précipitation,  car  la  pluie  est  fréquemment,  pendant  des 
mois  entiers,  beaucoup  moindre  que  ne  le  demandent  l'évaporation,  la  crois- 
sance des  plantes  et  le  débit  du  cours  d'eau.  Ces  demandes  sont  inexorables,  et 
c'est  la  réserve  du  sol  qui  doit  y  satisfaire  quand  la  pluie  ne  le  fait  pas." — 
(Vermeule.) 

"Toutes  ces  manières  de  disposer  de  la  pluie  qui  tombe  sur  la  terre  peu- 
vent être  classées  sous  le  titre  d'évaporation  ou  de  débit  des  cours  d'eau.  Dans 
l'évaporation,  nous  comprenons  l'évaporation  directe  de  la  surface  de  la  terre, 
ou  des  surfaces  des  eaux,  et  aussi  l'eau  prise  par  la  végétation,  dont  la  majeure 
partie  se  transforme  en  vapeur,  mais  dont  une  partie  entre  permanemment 
dans  l'organisme  des  plantes.  Le  débit  des  cours  d'eau  comprend  l'eau  qui 
passe  directement  de  la  surface  dans  le  cours  d'eau,  et  aussi  celle  qui  est  tem- 
porairement absorbée  par  la  terre,  pour  être  lentement  déversée  dans  les  cours 
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d'eau.  Une  partie,  d'ordinaire  extrêmement  petite,  s'infiltre  dans  la  ter 
n'apparaît  ni  comme  évaporation  ni  comme  débit  de  cours  d'eau.  Elle  est  ordi- 
nairement trop  petite  pour  qu'on  la  considère,  et  nous  pouvons  dire  que  toute 
la  pluie  qui  tombe  dans  un  bassin  et  n'est  pas  emportée  comme  débit  de  cours 
d'eau,  est  évaporée,  nous  servant  de  ce  mot  dans  son  acceptation  large  que 
nous  avons  décrite  plus  haut". — (Vermeille.) 

Quelqu'importantes  que  soient  les  eaux  souterraines,  nous  sommes  actuellement 
plus  intéressés  et  concernés  dans  les  eaux  de  surface  de  notre  pays,  cette  richesse 
naturelle,  dont  l'importance  énorme  a  été  récemment  reconnue  par  nos  gouverne- 
ments: l'eau  pour  l'emploi  domestique  et  municipal,  pour  l'irrigation,  le  pouvoir  hy- 
draulique (la  houille  blanche  à  bas  prix  de  l'industrie  moderne),  les  mines,  l'industrie 
du  bois  et  la  navigation. 

Dans  les  dernières  années,  les  gouvernements  se  sont  avancés  et  ont  déclaré  que 
•l'eau  est  un  bien  public  appartenant  à  la  Couronne,  et  serait  employée  pour  le  bien 
de  tous. 

Après  avoir  pris  possession  de  cette  grande  ressource,  il  est  du  devoir  des  gou- 
vernements de  l'administrer  bien  et  sagement.     Il  est  évident  que  pour  cela,  m 
premières  choses  à  faire  est  de  faire  l'inventaire;  voir  quelle  est  la  quantité;  où  et 
comment  elle  est  distribuée;  et  comment  elle  peut   être  employée  et  > 
rendre  les  plus  grands  services. 

Les  méthodes  du  Service  hydrogra  Etats-Unis  so]  plus 

modernes  et  les  plus  approuvées  pour  mesuri  a  quantil  lébitée 

dans  un  cours  d'eau,  depuis  la  grande  rivière  jusqu'au  plus  petit  fossé,  à  n'importe 
quel  instant,   n'importe   quel  jour,   mois   ou    année,   soit    en    termes   d'  débit 

(pieds-seconde)  ou  d'unité  de  quanti  >es  ou  pieds-acre). 

Nous  n'avons  pas  l'intention  de  discuter  ces  méthoi  irt,  mais  sim- 

plement de  décrire  comment  elles  ont  été  appliquées  au   trai  Irogra- 

phique  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  et  les  conditions  particulière-  de  ce  district. 


METHODES  DE  MESURAGE  DU   DEBIT    DES   COURS  D'EAU. 

(1)  Méthode  de  pente  (avec  la  formule  de  Kutter,  ou  celle  de  Chez 

(2)  Les  caissons. 

(3)  La  méthode  de  la  superficie  et  de  la  vil 

(à)  Mesurage  de  la  vil  r  hydromi  tant. 

(h)  Mesurage  de  la  vitesse  par  mètre  de  courant. 

(1)  Le  mesurage  de  la  pente  fut  rarement  employé  par  le  service  hydrographi 

et   alors  seulement  pour  vérifier  les  mesurages   au   mètre  couranl  ndfl   cours 

d'eau  aux  périodes  d'inondation  extrême,  quand  la  vitesse  était  très  grande. 

(2)  La  méthode  des  caissons  fut  employée  avec  satisfaction  pour  me 

dans  les  petits  fossés  et  canaux  d'irrigation.     Pour  les  cours  d'eau  rapides  des  mon- 
tagnes de  la  Colombie-Britannique,  elle  n'est  pas  satisfaisante,  car  le  débit  d'il 
tion  est  quelquefois  de  vingt-cinq  à  cinquante  fois  plus  grand  que  le  bas  débit   d'été, 
et  il  y  a  aussi  danger  que  le  caisson  soit  emporté. 

Les  différentes  sortes  de  caissons  et  leurs  formules  peuvent   être  trouv     - 
n'importe  quel  livre  d'étude  ou  manuel  d'ingénieur. 

Dans  le  bulletin  n°  44  du  département  d'agriculture  de  la  Colombie-Britannique, 
le   professeur   Etcheverry   traite   de   façon    excellente    des    caissons    (spécialement    le 
caisson   Cipoletti),   et   d'autres  moyens   de   mesurages   dans   les   canaux    et   les 
d'irrigationr  Cet  article  devrait  rendre  de  grands  services  au  cultivateur  qui  fait  de 
l'irrigation. 

(3a)  Les  mesurages  par  hydromètre  flottant  ne  furent  employés  eue  lorsqu'on  n< 
sirait  qu'une  estimation  approximative  du  débit.  Cette  méthode  peut  facilement  ètr 
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ployée  par  le  novice  qui  veut  obtenir  une  idée,   à  peu  près,   du  débit  de  n'importe 
quelle  rivière  ou  cours  d'eau. 

Dans  un  petit  pamphlet  préparé  par  la  Commission  de  conservation  (A.  V.  White), 
intitulé  "  Instructions  concernant  l'obtention  do  certaines  informations  préliminaires 
applicable  à  la  vitesse  de  surface.  Ce  coefficient  (K)  est  de  -70  à  -90,  variant  inverse- 
flottant  est  discutée,  et  on  y  a  ajouté  un  tableau  utile  pour  déterminer  le  coefficient 
applicable  à  la  vitesse  de  surface.  Ce  coevcient  (K)  est  de  -70  à  -90,  variant  inverse- 
ment avec  la  vitesse  de  surface,  directement  avec  la  profondeur  de  l'eau,  inversement 
à  la  matière  formant  le  lit  du  chenal,  et  inversement  avec  la  largeur  du  cours  d'eau. 
Ce  tableau  est  reproduit  ici. 


MESUEAGES  PAR  HYDEOMETEE  FLOTTANT. 

Le  tableau  suivant  servira   de  guide  pour  déterminer  le  coefficient   (K)   le  plus 
probable. 


Profondeur 
moyenne. 

(Pieds). 

Vitesse. 
(Pieds  par  seconde). 

Dimension  de  la 

matière  au  fond. 

(Pieds). 

Coefficient. 
(K.) 

2  ou  moins 

2          "         

2  ou  moins 

2       " 

2        "      '..'.'.'..'. 

2       "      

2       " 

2       "      '.'.'.'.'.'.  '. 

5 

5 

5 

|  ou  moins 

1 

i 

•80  à  -85. 
•75  à  -80. 

5 

•80. 

5 

1 

i 

2 

1 

•75. 

•75. 

•70. 

\  ou  moins 

1 

3  ou  plus 

\  ou  moins 

1 

3  ou  plus 

\  ou  moins 

î 

3  ou  plus 

î 

2 

1 

•85  à  -90. 

2          " 
2         " 

■85. 
•85. 

5 

5 

5 

5 

5     . 

•85. 
•85. 

5... 

•80  à  -85. 

10  ou  plus. . . . 

5 

5 

5 

■80  à  -85. 

10       "        

10       "        

•80. 
•80. 

2  ou  moins 

15 

15 

15 

•90. 

2         " 

•90. 

2          " 

3  ou  plus 

•90. 

5 

15 

15 

15 

•90. 

5 

] 

3  ou  plus 

•90. 

5 

•85  à  -90. 

10  ou  plus 

15 

15 

15 

•90. 

10       "        

1 

3  ou  plus 

•85  à  -90. 

10       "        

•85  à  -90. 

Le  coefficient  près  des  caissons  se  trouve  généralement  entre  0-9   et  l'unité,   et 
est  parfois  plus  grand  que  l'unité. 


MESUEAGES  AU  METRE  DE  COUEANT. 


(3fr)  Presque  tous  les  mesurages  du  débit  des  cours  d'eau  sont  faits  au  moyen 
du  mètre  de  courant.  L'instrument  universellement  adopté  par  le  service  hydrographique 
de  la  zone  des  chemins  de  fer,  est  le  petit  mètre  électrique  Prince,  fait  par  "Gurley  & 
Co.P  et  appelé  "N°  621"  dans  leur  catalogue.  Ce  mètre  enregistre  chaque  révolution 
ou  chaque  cinquième  révolution  au  moyen  d'un  contact  électrique,  le  son  étant  trans- 
mis à  l'observateur  au  moyen  d'un  appareil  téléphonique.  Dans  presque  tous  les  cours 
d'eau  de  la  Colombie-Britannique,  la  vitesse  est  plutôt  grande,  et  l'on  employa  le 
système  à  cinq  révolutions.     On  se  sert  d'une  boîte  de  transport  à  deux  compartiments 
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pour  transporter  le  mètre  et  les  eccessoires.     Cette  boîte  fut  inventée  parle   service 
hydrographique  des  Etats-Unis,  et  peut  être  obtenue  chez  Gurley  &  Co* 

Pour  prendre  des  mesurages  dans  des  cours  d'eau  peu  profonds,  le  mètre  peut 
être  attaché  à  des  tiges  flottantes;  ou  il  peut  être  attaché  à  un  cable  et  suspendu 
dans  Peau  au  moyen  de  poids  en  forme  de  torpilles,  tandis  que  l'hydrographe  prend 
les  mesurages,  d'une  embarcation,  d'un  wagonnet  sur  un  câble,  ou  d'un  pont 

Au  lieu  du  câble  doublement  insulé  et  lourd  fourni  par  Gurley  pour  suspendre 
le  mètre  dans  l'eau,  le  service  hydrographique  de  la  zone  des  chemina  de  fer  fait  lui- 
même  son  câble  de  suspension.     C'est  un  câble  d'acier  mou  d'un  huitième  de  pouce 
dont  on  a  enlevé  le  centre  de  manille,  qu'on  a  remplacé  par  un  fil  insulé   (aimant). 
Ceci  fournit  le  circuit  de  retour  dans  un  seul  fil,  ce  qui  a  de  grands  avantag 
l'ancien  câble.     Le  diamètre  en  est  tellement  petit  qu'il  offre  moins  de  résistance  au 
courant,  et  le  mètre  n'est  pas  emporté  aussi  loin.     Ceci  montre  de  meilleurs  sondages 
et  des  profondeurs  plus  exactes  où  l'on  fait  les  observations.     De  plus,  on  a 
moins  de  poids  de  plomb,  ce  qui  rend  le  travail  plus  facile  p  >ur  l'hydrographe.   I 
bon  de  couvrir  la  partie  supérieure  du  câble  de  canevas  caoutchouté  pour  qu'i 
plus  facile  à  tenir  et  aussi  pour  empêcher  qu'il  prenne  feu.* 

Le  grand  avantage  du  petit  mètre  Priée  (n°  021)  est  de  pouvoir  servir  à  mesurer 
un  cours  d'eau  de  n'importe  quelle  grandeur,  depuis  le  plus  petit  fossé  jusqu'à  la 
rivière  la  plus  grande  et  la  plus  rapide 

Généralement,  les  mesurages  sont  laits  par  la  méthode  des  deux  poinl 
et  quelque  fois  par  la  méthode  des  trois  points.     Dan-  les  cours  d'eau 
fonds,  on  ne  se  servit  que  de  la  profondeur  .6.  Dan-  le  débit  d'inondation  di 
grandes  et  rapides  rivières,  il  fut  presque  impossible  de  submerger  le  mètre  à  1; 
fondeur  nécessaire  même  au  moyen  d'unp  li<rne  stable.    Dans  ces  cas,  on  fit 
rages  de  surface  aves  le  mètre  et  l'on  appliqua  le  coefficient. 

Généralement,  dans  un  mesurage,  on  lit  jusqu'à  seize  ol 
Dans  les  rivières  très  larges,  on  en  fit  souvent  1  eaucoup  plus  que  cela. 

Il  serait  superflu  de  faire  ici  un< 
emploi,  du  soin  qu'il  faut  en  prendre,  mais  les  points  suivants  furent  spécial 
observés  par  les  hydrographes  de  la  zone  des  chemins  de   fer,  et    Boni   doni 
guide  aux  gens  sans  expérience  qui  se  servent  du  petit  mètre  électrique   Pi  I' 

la  pointe  de  direction  et  ses  parties  bien  huilées  el  propre  s  pour  • 

rouillent.  Voyez  à  ce  que  la  pointe  de  direction  sr.it  bien  ajustée.  Tenez  Fécrou  de  bar- 
rage de  la  pointe  de  direction  bien   serré.     Tenez  t<mtes  les  \  ilière- 
ment  celles  qui  contrôlent  la  manche  de  la  pointe  de  direction 
bien  en  place  le  ressort  de  contact  en  platine  dans  le  commutateur  pour             I 
contact  rapide,  mais  ne   pèse   pas    trop.      Avant   cha  -ne    mesurag  •.   e1                ornent 
pendant  un  long  mesurage,  éprouvez  la  tête  du  mètre  en  la  faisant  t  >ui 
pour  voir  s'il   tourne   librement.     TTn    mètre   bien    ajusté   devrait    tourner   au    moins 
soixante   secondes   dans  l'air.      Eprouvez    avant   chaque   v                     si    -lie    s'affaiblit, 
emportez-en  une  nouvelle.     Ayez  toujours  une  pointe  de  direction  additionnelle, 
qu'un  ressort  de  contact  en  platine,  et  plusieurs  vis. 


EPRErVE  DES  COMPTETUS. 

Chaque  compteur  doit  être  éprouvé  afin  de  déterminer  la  relation  qui  existe  entre 
les  révolutions  des  coupes  et  la  vitesse  de  Tenu  au  point  d'observation.     Si   le 
compteur  électrique  Price  est  neuf,  on  peut  suivre  la  table  d'épreuve  composite  amé- 
ricaine.   Cette  table  est  basée  sur  les  épreuves  d'un  grand  nombre  de  compteurs  d'un 
même  modèle,  et  l'on  croit  qu'elle  est  plus  approximativement  exacte  qu'une  épreuve 

*  La  suspension  par  fil  simple  du  courant    ê'ectr'que  fut  éprouvée  par  le  Service  hydta 
phique  de  la  zone  du  chemin  de  fer.   mais  n'a   pas  encore   été  employée  dans   la   pratiqua 
mètre  est  suspendu  par  un  fil  ou  câble  simple,  et  de  l'observateur,  un  autre  fil  est  1  l'eau, 

ce  qui  complète  le  circuit  à  la  tête  du  mètre. 
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unique  d'un  compteur  quelconque.  On  a  éprouvé  les  compteurs  après  une  saison  de 
service,  à  la  station  d'épreuve  de  Calgary,  grâce  à  l'obligeance  du  commissaire  de 
l'irrigation.  On  a  constaté  que  les  épreuves  particulières  s'accordaient  très  étroite- 
ment avec  la  table  composite.  Après  la  deuxième  saison  de  service,  en  1912,  on  a 
encore  éprouvé  les  compteurs  à  Calgary,  et  l'on  a  cette  fois  découvert  qu'ils  fonction- 
naient avec  moins  de  friction  que  lorsqu'ils  étaient  neufs.  On  a  fait  en  conséquence 
des  tables  nouvelles  d'épreuve  pour  chaque  compteur. 

STATIONS  DE  JAUGEAGE. 

Le  principe  fondamental,  ou  hypothèse,  sur  lequel  on  base  la  détermination  hy- 
drographique du  débit  d'un  cours  d'eau,  est  que  le  débit  est  une  fonction  de  la  hau- 
teur à  la  jauge.  Les  conditions  ne  changeant  pas,  le  débit  est  toujours  le  même  pour 
le  même  niveau  de  rivière;  et  pour  toute  phase,  le  débit  peut  être  déterminé  par  for- 
mule, ordinairement  une  formule  graphique.  Ce  principe  de  débit  est  à  peu  près 
exact  tant  que  les  conditions  qui  gouvernent  l'écoulement  aux  environs  de  la  station 
de  jaugeage  se  maintiennent  raisonnablement.  Voir,  pour  une  discussion  comp  ète 
de  ce  principe,  le  chapitre  6  de  "River  discharge"  (Débit  des  rivières)  par  Hoyt  et 
Grover  (1ère  édition). 

La  première  chose  à  faire  dans  l'établissement  d'une  station  de  jaugeage,  est  de 
bien  étudier  le  but  de  la  station,  et  cle  considérer  quels  renseignements  fourniront  les 
données  obtenues.  On  veut  parfois  observer  le  débit  total  d'un  cours  d'eau  à  son  em- 
bouchure, en  amont  ou  en  aval  de  certain  tributaire,  ou  à  l'emplacement  projeté  d'é- 
nergie ou  de  prise  d'eau,  ou  encore  on  voudra  savoir,  par  rapport  à  l'emmagasinage, 
le  débit  venant  d'un  lac  ou  s'y  jetant.  Ayant  pleine  conscience  du  but  à  atteindre, 
on  devrait  faire  une  reconnaissance  parfaite  du  voisinage,  afin  de  trouver  le  meilleur 
emplacement  possible  pour  la  station.  Une  station  de  jaugeage  comprend  deux  par- 
ties essentielles,  savoir:  la  jauge  et  la  section  de  mesurage.  Bien  que  cela  ne  soit  pas 
fabsolument  nécessaire,  il  est  fort  à  désirer  que  la  jauge  et  le  mesureur  soient  placés 
dans  une  même  section.  Mais  une  bonne  section  de  mesurage  ne  convient  pas  toujours  à 
une  jauge,  et  vice  versa..  Si  les  deux  ne  se  trouvent  pas  dans  une  même  section,  on 
devrait  toujours  placer  une  jauge  additionnelle  dans  7a  section  de  mesurage,  et  sur 
laquelle  on  observerait  les  données  au  cours  des  mesurages  au  compteur,  et  à  laquelle 
les  sondages  seraient  rapportés,  etc.  Ceci  est  nécessaire  pour  déterminer  le  déplace- 
ment du  lit  ou  toute  autre  modification  des  conditions,  et  pour  embrasser  l'aire  de  la 
section  par  rapport  à  toutes  ses  phases. 

On  devrait  ordinairement  établir  une  station  de  jaugeage  à  l'étiage,  mais  la  Com- 
mission hydrographique  a  constaté  qu'il  vaut  souvent  mieux  être  bien  renseigné  sur 
les  conditions  de  crue.  Cela  s'applique  surtout  à  la  Zone-Aride,  où  il  est  presque  im- 
possible de  comprendre  aux  époques  d'étiage,  les  conditions  provoquées  par  les  dégels 
débordants  de  mai. 

Dans  la  zone  du  chemin  cle  fer,  les  rivières  mesurées  vont  des  petits  cours  d'eau 
d'irrigation,  qui  sont  de  simples  ruisseaux  vers  la  fin  de  l'été  et  des  torrents  fougueux 
en  mai,  aux  grands  fleuves  comme  le  Fraser,  qui  a'  un  débit  maximum  de  crue  d'en- 
viron 300,000  pieds-seconde,  et  une  vitesse  de  dix  ou  douze  pieds  par  seconde. 

Le  choix  d'une  station  cle  jaugeage  sur  de  grands  fleuves  comme  7e  Eraser,  le 
Thompson  et  le  Columbia  dépend  surtout  de  la  praticabilité  de  trouver  une  section 
satisfaisante  de  mesurage,  et  des  frais  d'installation  de  l'outillage  nécessaire  aux  me- 
surages au  compteur.  Dans  quelques  cas,  on  peut  utiliser  un  pont  solide,  traversant 
perpendiculairement  un  bief  de  courant  uniforme  ;  et  lorsqu'il  est  patent  que  les  con- 
ditions sont  raisonnablement  constantes,  on  peut  faci^ment  établir  une  station,  et 
à  peu  de  frais.  On  obtient  aisément  des  mesurages  au  compteur  dnns  une  station  de 
pont,  surtout  après  que  les  premiers  mesurages  ont  été  pris,  au  moyeu  de  sondages 
(élevés  jusqu'au  niveau  de  crue),  d'un  point  initial  permanent  bien  défini,  de  points 
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de  comptage  bien  tracés  le  long  du  parapet  du  pont,  de  profondeurs  repérées  au  para- 
pet du  pont,  etc.  (Voir  la  station  de  pont  sur  le  Columbia,  à  Revelstoke;  sur  le 
Thompson,  à  Spences  Bridge,  et  sur  le  Thompson,  à  Kamloops.) 

Les  conditions  sont  assez  constantes  dans  les  grandes  rivières  de  la  Colombie- 
Britannique,  et  les  lits  ne  sont  pas  sujets  au  déplacement.  D'autre  part,  la  vitesse  des 
étapes  de  crue  est  parfois  si  prononcée  qu'il  est  presque  impossible  d'enfoncer  le  comp- 
teur aux  profondeurs  voulues.  Il  est  nécessaire,  dans  ces  conjonctures,  de  recourir 
aux  mesurages  des  vitesses  de  surface  avec  le  compteur. 

On  mesure  souvent  d'un  bateau,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  pont  convenable.  (Voir  la 
station  du  Fraser,  à  Hope.)  Ici,  le  neuve  a  1,000  pieds  de  largeur,  et  une  station  à 
câble  serait  très  coûteuse,  sinon  impraticable.  On  ancre  un  yacht-auto  à  divers  en- 
droits de  la  section,  et  ses  distances  jusqu'au  point  initial  sont  déterminées  par  le 
transit  et  la  base  mesurée  sur  la  grève.  Dans  les  rivières  plus  étroites 
travers  un  câble  en  acier  doux,  et  l'on  y  amarre  une  embarcation.  Ce  cable  est  ordi- 
nairement ferreté,  et  l'on  établit  ainsi  les  comptages  à  intervalle- 
station  du  Fraser  à  Lytton.) 

Quant  une  rivière  est  trop  rapide  ou  trop  mouvementée  pour  un  bateau,  il 
souvent  nécessaire  d'établir  une  station  à  câble.    l\  s'agit  d'un  câble  soli 
sur  la  rivière  à  la  section;  l'on  y  suspend  un  léger  panier  dans  lequel  l'h; 
s'assied  et  compile  les  comptage-  aux  distances  voulues.     Si   I 
justifiés,  une  station  à  câble  est  des  plus  s  tisfaisantes.     (  Voir  la  statio 
Niahatlach.) 

Dans  les  rivières  où  la  largeur  ne  dépasse  pas 
ne  saurait  mesurer  coir  guéage,  à  la  chi  a  d'un  | 

graphes  de  la  commission  L    '  e  de  la  ;■  ut  un 

câble  léger  en  broche  sans  fin  au  travers  du  courant, 
teur  de  la  grève  au  moyen  de  cordages  et  de  p<  ulies. 
façon  satisfaisante  là  seulement  où   le  compteur  es1    sus] 
noyau  insulé,  comme  on  l'a  décrit  ci-devant.     {Voir  les  mesurages  des 
courants.) 

L'installation  de  stations  dans  les  petits  cours  d'eau  d'irrig 
bord  facile,  surtout  aux  étapes  d'étiage,  niais  on  a  affronté  les  plus 
dans  ces  petits  débits.     Le  niveau  des  dégels  débordants  de  n 
quante  ou  cent  fois  supérieur  au  débit  du  mois  de  juillet  ou  d' 
séquence,  l'engouffrement  subit  d'une  forte  mi  ;  a  pour  i 

gement  près  de  la  station  do  jaugeage,  de  sorte  qu'une  courbe  de  débi 
rieurement  n'est  plus  du  tout  applicable.  La  jauge  est  même  souvent  bi 
sont  afFouillées,  et  tout  le  canal  se  trouve  modifié  au 

l'on  installe  des  stations  à  l'étiage  dan-  ces  cours  d'eau   b<  urbeux,  on   devra  il 
bien  renseigné  sur  les  débordements,  et  choisir  un  endroit  où  1<  i  t  le  fond 

stables  durant  toute  l'année. 

On  devrait  aussi  prendre  note  de  tout  canal  do  diversion  existant  en  aval  ou  ld 
amont  de  la  station,  de  l'existence  d'un  contrôle  artificiel  par  des  travaux  d3 
sinage,  de  l'existence  de  canaux  latéraux  à   toutes  les  étapes,   de  l'existence  p 
de  canaux  souterrains  ou  d'infiltration  près  de  la  station. 


JAUGES  ET  OBSEBYATErBS  DES  JAUGES. 

Le  mot  "jauge"  signifie  en  travail  hydrographique  une  échelle  graduée  ou 
autre  instrument  servant  à  enregistrer  le  niveau  d'eau  d'un  lae  ou  d'une  rivière. 
que  ses  modifications.    Une  jauge  peut  être  enregistreuse  ou  non.     Les  jaugt  - 
(treuses  coûtent  plutôt  cher  à  cause  de  leur  mécanisme  et   sont   à   peine  justifiables, 
lactuellement,  pour  les  mesurages  dos  débits  de  rivière-.     Mais  dans  les  rii 
portantes,  là  où  l'on  désire  avoir  la  fluctuation  continue  du  niveau,  ou  eue.  i 
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les  petites  fluctuations  sont  d'importance  considérable,  on  devrait  installer  des  jauges 
enregistreuses.  Il  y  a  plusieurs  modèles  de  ces  jauges  sur  le  marché  à  l'heure  actuelle: 
ieze,  Gurley  électrique,  Gurley  simple,  Thydrochronographe  Barrett  et 
Lawrence,  Bristol,  Welsh,  Haskell,  Watson,  etc.  Leur  prix  varie  de  $50  à  $200,  en 
dehors  des  frais  d'installation.  D'aucunes  réclament  une  surveil.ance  de  chaque  se- 
maine, d'autres  fonctionneront  sans  interruption  pendant  des  mois.  La  commission 
hydrographique  de  la  zone  des  chemins  de  1er  n'a  pas  encore  posé  de  jauges  enregis- 
treuses, mais  les  grandes  compagnies  de  pouvoir  hydraulique  en  emploient  plusieurs. 

La  jauge  la  plus  répandue  dans  les  travaux  de  la  zone  des  chemins  de  fer  est  la 
jauge  ordinaire  à  tige  vertical.  La  plupart  des  jauges  installées  étaient  en  tiges  de 
2  pouces  par  4  pouces  rabotées  et  peinturées  en  blanc.  Chaque  jauge  était  graduée  en 
pieds  et  dixièmes,  en  peinture  noire,  le  tout  verni.  Toutefois,  ces  jauges  étaient  rapi- 
dement affectées  par  l'eau  et  l'écume  et  devenaient  presque  illisibles.  On  a  récemment 
adopté  une  jauge  à  tige  métallique.  Elle  est  faite  de  fer  émaillé,  d'une  épaisseur  d'un 
huitième  de  pouce,  et  d'une  largeur  de  trois  pouces  et  demi.  Elle  est  en  section  ayant 
chacune  une  longueur  de  trois  pieds,  et  chaque  section  est  graduée  en  pieds  et  dixièmes 
l'une  indiquant  de  zéro  à  trois  pieds,  l'autre  de  trois  à  six  pieds,  et  ainsi  de  suite.  Les 
graduations  et  les  chiffres  sont  indiqués1  en  bleu  sur  fond  blanc.  Chaque  graduation, 
les  dixièmes  compris,  est  numérotée,  de  façon  à  ne  permettre  aucune  erreur  de  la  part 
de  l'observateur.  L'observateur  ordinaire  de  jauge  semble  croire  que  les  dixièmes  de 
pieds  sont  des  pouces,  et  que  la  jauge  n'est  chiffrée  qu'au  pied  intégral.  Il  peut  alors 
lui  arriver  de  compter  d'après  le  premier  chiffre  visible  au-dessus  de  l'eau.  Un  exem- 
ple: Si  la  jauge  indique  vraiment  4-7,  l'observateur  de  jauge  notera  probablement  que 
c'est  à  trois  graduations  sous  la  marque  des  cinq  pieds,  et  il  donnera  la  hauteur  à  4-9, 
signifiant  4  pieds  et  9  pouces. 

Les  tiges  de  fer  émaillé  de  la  jauge  sont  vissées  à  un  appui  de  bois,  à  une  pile  de 
pont,  ou  à  tout  autre  endroit  convenable  et  permanent.  Elles  ont  une  surface  adoucie, 
se  lavent  bien  des  écumes  et  d'autres  dépôts,  et  sont  très  lisibles.  Elles  coûtent  peu, 
sont  portatives  et  permanentes. 

Pour  les  grands  fleuves  ayant  de  fortes  fluctuations,  on  emploie  des  jauges  spé- 
ciales peinturées  en  blanc  et  noir,  et  de  la  longueur  voulue. 

Là  où  l'on  ne  peut  pas  placer  de  façon  convenable  ou  satisfaisante  des  jauges  à 
tige  verticale,  on  installe  des  jauges  à  chaîne.  Une  jauge  à  chaîne  est  en  résumé  une 
chaîne  de  longueur  connue  ayant  un  poids  à  son  extrémité  inférieure  et  un  marqueur 
à  son  faîte.  Cette  chaîne  passe  sur  une  poulie,  et  la  pesée  est  abaissée  jusqu'à  ce  que 
son  bas-bout  effleure  la  surface  de  l'eau,  formant  un  petit  remous  en  forme  de  V  en 
touchant  l'eau  courante.  On  enregistre  alors  la  hauteur  de  la  surface,  soit  directe- 
ment sur  la  chaîne  si  elle  est  graduée,  ou  au  moyen  d'une  planche  graduée  sur  le  garde- 
fou  du  pont  ou  tout  autre  support  de  la  jauge. 

Remarquons  que  dans  tous  les  cas  le  zéro  de  la  jauge  est  placé  à  un  fixe  arbitraire 
et  n'a  aucune  relation  au  fond  du  cours  d'eau  ou  au  zéro  de  débit.  La  jauge  enregistre 
donc  rarement  la  profondeur  absolue  de  l'eau,  mais  simplement  la  hauteur  de  la  sur- 
face de  l'eau  au-dessus  du  zéro  arbitraire  de  la  jauge.  La  différence  entre  deux  hau- 
teurs quelconque  de  jauge  représente  l'exhaussement  ou  la  chute  de  la  rivière  dans  la 
section  où  la  jauge  est  placée. 

On  devrait  toujours  fixer  solidement  la  jauge  pour  éviter  tout  danger  d'arrache- 
ment par  l'inondation,  la  glace  ou  les  billots,  ou  même  pour  empêcher  son  dérangement, 
si  faible  qu'il  soit.  En  cas  de  destruction  ou  de  déplacement,  on  devrait  toujours 
établir  des  repères  permanents  et  reportés  au  fixe  de  la  jauge.  Aussi,  lorsque  c'est  pos- 
sible, le  zéro  de  la  jauge  devrait  être  repéré  à  quelque  endroit  dont  on  connaît  l'alti- 
tude au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  comme  les  repères  de  chemin  de  fer,  etc.  Le  zéro 
de  la  jauge  devrait  être  pointé  à  chaque  saison.  Il  suffît,  pour  établir  des  repères,  d'un 
niveau  léger,  car  des  visés  de  plus  de  50  ou  75  pieds  sont  rarement  nécessaires.  Une  jauge 
devrait  être  enregistrée  au  millième  le  plus  parfait. 


46  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V.  A.  1914 


Le  zéro  de  la  jauge  devrait  être  au-dessous  du  niveau  inférieur  de  l'eau  à  sa  p 
minimum,  pour  prévenir  les  enregistrements  négatifs4. 

On  devrait  placer  la  jauge  là  où  il  n'y  a  pas  de  contre-courant  venant  d'un  con- 
fluent immédiatement  en  aval,  d'une  digue,  d'une  gorge  ou  d'autres  obstacles.  Les 
bords  et  les  lits  devraient  être  permanents;  les  rives  ne  devraient  pas  être  débordées 
lors  des  crues,  et  il  ne  devrait  exister  qu'un  chenal  à  toutes  les  phj 

Si  la  jauge  n'est  pas  placé  à  l'abri,  il  est  parfois  nécessaire  d'installer  m 
de  soutènement.     Cela  empêche  les  erreurs  d'indications  provenant  de  l'influence  des 
vagues  ou  du  choc  du  courant  contre  la  jauge,  surtout  dans  les  crues. 

Un  cultivateur  ou  domicilié  du  voisinage  relève  ordinairement  les  indication! 
jauge,  ces  relevés  étant  faits  deux  fois  par  jour,  quotidiennement,  tous  les  deux  jours 
ou  chaque  semaine,  selon  que  les  circonstances  le  permettent  et  que  les  variati* 
phases  l'autorisent.     On  paye  les  enregistreurs  des  jauge-  $5  par  mois  eo  moyenne,  là 
où  les  relevés  sont  faits*  chaque  jour,  et  où  la  distance  à  parcourir  ne  i  pas  un 

quart  de  mille. 

On  remet  aux  enregistreurs  un  carnet  dans  lequel  ils  inscrivent  leurs  archivée 
jauge.     Chaque  carnet  contient  trois  mois  de  relevés,  et  il  est  adressé  au  bureau  chef 
à  la  fin  de  chaque  trimestre.     On  fournit  aussi  des  carte-  postales  contenant  in 
maine  de  données.      Les  enregistreurs  expédient  cette  carte  chaque  semaine,  et  le  bu- 
reau chef  et  les  hydrographes  peuvent  ainsi  se  tenir  au  courant  des  phas  îbit  et 
des  autres  traits  de  la  station. 

Les  enregistreurs  de  jauge  sont,  à  tout  prendre,  dignes  de  confiance;  ils  enre 
trent  soigneusement  les  relevés  qu'ils  font,  mais  ils  sont  porté-  à  interpoler  les  données 
qu'ils  ont  omises.     Cela  se  produit  surtout  lorsqu'un  enregistreur     devient     ca 
quant  à  ses  observations,  et  lorsqu'il  se  familiarise  avec  les  agissement-  de  Ja  rivière. 
Les  préposés  femmes  et  demoiselles  donnent  à  tout  prendre  meilleure  Batisfacti 


MESURAGE  DU  DEBIT  DE  RIVIERE  PENDANT  LA  SAISON    DE  GEL. 

Dès  qu'une  rivière  gèle,  soit  à  la  jauge  ou  entre  la  jauge  et  le  contrôle,  le  débit 
cesse  d'avoir  pour  la  hauteur  à  la  jauge,  les  mêmes  fonctions  qu'il  remplit  dans  la 
saison  ouverte,  et  il  faut  alors  faire  des*  observations  séparée-  en  hiver. 

On  fait  les  comptages  facilement,  règle  ordinaire  à  travers  des  trous  |  Qfl  la 

glace  à  distances  régulières,  et  ces  données  sont  aussi  exactes  que  le  sent  Les 
de  chenal  libre.     Il  faut  toutefois  prendre  soin  de  ne  pas  lai—,  r  geler  le  compteur, 
en  le  tenant  submergé  sauf  dans  le  transport  d'une  ouverture  à  L'autre. 

On  prend  en  même  temps  une  donnée  de  hauteur  à  la  jauge  par  un  trou  pratiqué 
dans  la  glace  à  la  jauge  même,  cette  donnée  comprenant  la  profondeur  de  la  gl. 
la  profondeur  de  l'eau  sous  la  couche  de  glace.     On  fait  aussi  un  dessin  de  la  glaciatiou 
de  tout  le  chenal,  à  compter  de  la  jauge  jusqu'au  contrôle.     L'enregistreur     devrait 
faire  un  semblable  dessin  et  relever  les  mêmes  données'  chaque  semaine  ou  deux 
par  huitaine,  ainsi  que  les  données  quotidiennes  de  température,  de  l'état  de  la  - 
de  la  glace  d'embâcle,  de  l'obstruction  du  chenal,  et  ainsi  de  suite. 

En  prenant  les  comptages  une  fois  par  mois,  on  peut  interpoler  le  débit  quotidien 
d'après  les  archives  des  hauteurs  à  la  jauge  et  de  la  température  avec  un       - 
semblant  d'exactitude. 

Quand  il  y  a  'bon  contrôle  en  aval  de  la  jauge,  tel  qu'un  rapide  ou  une  chute,  et 
que  le  chenal  reste  libre  au  contrôle  même  lorsque  ce  chenal  est  partout  ou  partielle- 
ment glacé  à  la  jauge,  on  peut  généralement  appliquer  la  courbe  de  chenal,  peut-être 
avec  un  coefficient  constant  de  correction.  Il  faut  cependant  que  l'applicabilité  de  la 
courbe  ouverte  soit  prouvée  par  plusieurs  bons  mesurages  dans  chaque  cas. 

Lors  de  la  récente  conférence  des  ingénieurs  hydrographes'  de  district,  à  "Washing- 
ton (janvier  1913),  M.  W.  G.  Hoyt  a  donné  lecture  d'un  travail  sur  les  "Méthodes  d'es- 
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timer  le  courant  pendant  les  phases  de  gel  d'une  année,  d'après  les  mesurages  de  débit, 
les  hauteurs  à  la  jauge,  et  la  connaissance  du  climat  et  de  la  glaciation."  Ce  travail  com- 
porte les  dernières  expériences  et  les  dernières  idées  sur  la  détermination  du  débit 
hivernal;  nous  en  donnons  ci-contre  un  extrait,  en  exprimant  nos  remerciements  à 
M.  Hoyt: 

"Les  méthodes  d'estimer  le  débit  d'un  courant  pendant  la  saison  de  gel, 
d'après  les  mesurages  de  débit,  les  hauteurs  à  la  jauge,  et  la  connaissance  du 
climat  et  de  la  glaciation. 

"  Lorsque  la  température  tombe  sous  le  gel,  il  peut  surgir  plusieurs  condi- 
tions qui  affectent  le  débit  du  courant,  et  qui  peuvent  détruire  la  relation  ordinai- 
rement constante  qui  existe  entre  le  stage  et  le  débit,  ce  qui  nécessite  l'emploi 
de  méthodes  particulières  pour  trouver  le  débit  réel. 

"  Les  mesurages  de  débit  qui  indiquent  l'écoulement  au  temps  où  ils  ont  été 
colligés  sont  basiques  dans  toute  méthode  d'estimation  hivernale.  L'exactitude 
des  données  dépend  largement  de  la  fréquence  des  mesurages,  et  forment  la  base 
des  estimations  de  débit  relativement  aux  archives  de  hauteurs  à  la  jauge,  de 
température,  de  précipitation  et  de  glaciation. 

''  La  précipitation  est  la  cause  de  tout  ruissellement,  et  comme  la  température 
est  le  facteur  principal  qui  régularise  la  vitesse  avec  laquelle  la  précipitation 
d'hiver  atteint  le  cours  d'eau,  il  s'ensuit  que  la  température  en  général  est  le 
principe  primordial  et  devrait  recevoir  une  attention  particulière  dans  l'estima- 
tion hivernale  du  ruissellement. 

"  On  peut  estimer  le  débit  d'un  courant  d'après  les  méthodes  suivantes  pour 
l'hiver  : — ■ 

"  (1)  Par  l'application  des  hauteurs  à  la  jauge,  de  la  surface  de  l'eau  aux 
mesurages  à  eau  libre,  quand  on  sait  que  le  point  de  contrôle  de  la  jauge  est  libre 
de  glace  et  qu'il  n'existe  aucun  contre-courant  à  la  jauge. 

"(2)  En  développant  une  courbe  basée  sur  les  mesurages  de  débit  et  sur 
les  hauteurs  à  la  jauge  à  eau  libre  telles  que  prises  par  l'observateur. 

"  (3)  En  basant  le  cours  directement  sur  les  mesurages  de  débit,  et  tenant 
compte  du  climat  et  de  la  glaciation. 

"  (a)  A  vue  d'œil,  en  utilisant  directement  le  débit  quotidien  et  le  variant 
de  temps  à  autre  entre  les  mesurages  par  l'inspection  des  archives  de  température, 
de  précipitation  et  de  hauteurs  à  la  jauge,  et  en  vérifiant  par  comparaison  avec 
les  résultats  obtenus  aux  stations  voisines. 

"  (h)  En  appliquant  les  données  d'eau  libre  aux  hauteurs  à  la  jauge,  en 
reportant  à  ces  débits  un  coefficient  déterminé  lors  des  mesurages,  et  en  variant 
le  coefficient  d'après  les  connaissances  acquises  sur  la  température,  la  préci- 
pitation et  le  glaciation. 

"  (c)  Par  la  méthode  graphique,  en  classiflant  les  données  de  température 
et  de  précipitation  avec  les  hauteurs  à  la  jauge  jusqu'à  la  surface  d'eau,  et  en 
déterminant  la  somme  de  correction  qu'il  faut  appliquer  aux  hauteurs  à  la  jauge 
afin  de  pouvoir  utiliser  la  tabulation  des  données  à  eau  libre,  et  en  basant  direc- 
tement la  variation  de  cette  correction  entre  les  époques  de  mesurage,  sur  les 
variations  des  hauteurs  à  la  jauge  et  des  phases  météorologiques,  et  en  modifiant 
le  tout  par  des  archives  de  précipitation  et  de  glaciation. 

"  Lajprécision   de  la  première  méthode  dépend  d'abord  de  l'emplacement 

de  la  station.     Il  existe  maintenant  plusieurs   stations  aux  Etats-Unis  et  au 

Canada,    qui    sont   placées    dans   des   endroits   où   cette   méthode    donne    d'excellents 

résultats,  mais  comme  elles  sont  peu  nombreuses,  on  ne  saurait  appliquer  le  sys- 

mème  que  dans  des  circonstances  spéciales. 

"  Là  précision  de  la  deuxième  méthode  dépendra  beaucoup  du  nombre 
des  mesurages  de  débit  et  de  leur  concordance  avec  une  courbe  parfaite.  On 
croit  que  cette  méthode  peut  être  utilisée  moins  souvent  que  la  première. 
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"  La  méthode  n°  3  s'appliquera  virtuellement  à  toutes  les  station 
jaugeage  affectées  par  la  glace.  Savoir  laquelle  des  trois  données  (a),  (b)  et  (c) 
de  la  méthode  n°  3  offrira  les  meilleurs  résultats,  se  résume  à  une  question  d'opi- 
nion. La  méthode  n°  3  (a)  est  plus  communément  observée  aujourd'hui. 
Les  méthodes  3  (b)  et  3  (c)  donneront  de  meilleurs  résultats,  croit-on,  que  la 
méthode  3  (a),  et  la  méthode  3  (c)  aura  peut-être  l'avantage  sur  l'une  ou  l'autre. 

L'  Un  mesurage  de  débit  observé  en  temps  de  glac<  à   la 

hauteur  à  la  jauge  à  eau  libre,  se  reportera  soit  à  la  courbe  d'eau  libre  ou  à 
la  courbe  gauche,  ce  qui  indiquera  que  les  dérangements  produisent  un  contre- 
courant.     Donc,  pour  obtenir  le  débit  réel  à  une  hauteur  à  la  jauge  donnée,  il 
suffit  de  déterminer  l'étendue  de  cet  effet  de  contre-courant  à  la  jaug< 
dinaire,  la  masse  du  contre-courant  varie  directement  selon  les  phases  elimaté- 
riques.    Après  avoir  déterminé  avec  précision  la  niasse  de  contre-courant  à  in 
valles  fixes  par  des  mesurages  de  débit,  il  est  possible  de  définir  l'effet  du  c< 
courant   entre  les   époques   de  mesurages  en   dessinant   une   courl 
courant,  qu'on  peut  obtenir  en  observant  les  hauteurs  à  la  jauge 
tions  climatériques  et  autres  qui  le  produisent. 

"  En  reportant  les  hauteurs  à  la  jauge  pour  chaque  jour  et  la  i 
contre-courant  à  la  même  échelle,  on  peut  en  séparer  graphî  hau- 

teurs à  3a  jauge  corrigées,  ce  qui  économise  beaucoup  de 

"J'offrirai  sur  cette  étude  les  conclusions  hypothétiques  suivantes,  qui 
basées  sur  des  observations  des  conditions  faites  dans  le  Minnesota  depuis  l'au- 
tomne de  1911  : — 

"1.    La  glaciation  peut  produire  des  contre-courants  à  la  jai  . 

"2.  Le  contre-courant  s'accentue  rapidement  au  début  de  chi 
froid,  et  s'atténue  partiellement  plus  tard. 

"3.  La  masse  du  contre-courant  peut  va  ture. 

"4.  Le  débit  d'un  courant  peut  baisser  soudainement,  à  la  suite  d'une  pé 
de  froid,  et  renaître  plus  tard  partiellement. 

"5.  Le  courant  est  susceptible  de  diminution  si  la  température  tombe  au- 
dessous  de  32°,  mais  il  cherche  à  s'accentuer  en  même  temps  qu'une  élévation  de 
température,  surtout  quand  le  minimum  est  au-dessus  de  -'12  F. 

"6.  Lee  couche  de  neige  sur  la  glace  peut  augmenter  le  contre-courant 

"7.  Le  débit  peut  s'accentuer  sans  exhaussement  de  la  hauteur  l 
par  suite  de  l'érosion  de  la  glace. 

"  Respi 

"W.  G.  UOYT. 

"Ingénieur  de  district  de  la  Ci 

"Saint-Paul,  Minn.,  janvier  1913". 


LA  PRECIPITATION   DANS  LA  ZONE  UNS   DE   I 

PORTEE  SUR  LE  RUIÎ  EMENT 

L'origine  de  tout  approvisionnement  d'eau  est  La  pluie,  dont  la  source  maiti 
en  Colombie-Britannique,  est  l'évaporation  de  l'océan  Pacifique. 

L'humidité  de  l'air  apportée  du  Pacifique  par  les  vents  d'ouest  et  réchauffée  pai 

courants  japonais,   est   poussée  vers  l'est   à   travers   la    province,   en   quanti; 
rient  selon  les  époques  de  l'année. 

Or,  toute  atmosphère  contient  une  certaine  quantité  d'humidité,  allant  d'une 
portion  suffisante  pour  saturer  à  une  très  faible  partie  de  cette  quantité.     Le  point  de 
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saturation  e;t  beaucoup  plus  élevé  clans  l'air  chaud  que  dans  l'air  froid,  c'est-à-dire  que 
l'air  chaud  peut  contenir  une  quantité  plus  forte  d'humidité  que  l'air  froid.  Lorsque 
Pair  se  rafraîchit  au-dessous  du  point  de  saturation,  la  pluie  tombe,  et  elle  ne  peut 
tomber  que  lorsqu'elle  est  ainsi  refroidie. 

Les  courants  d'air  peuvent  se  refroidir  de  plusieurs  façons;  un  courant  peut  être 
soulevé  lorsqu'il  gravit  le  versant  d'une  chaîne  de  montagnes;  il  peut  être  refroidi  en 
se  fusionnant  avec  des  courants  plus  froids,  ou  encore  en  prenant  contact  avec  des  ter- 
res refroidies.  La  mer  reçoit  lentement  la  chaleur,  et  s'en  sépare  lentement  aussi;  au 
contraire,  la  terre  se  chauffe  rapidement,  et  se  refroidit  aussi  vivement.  Il  ressort  de 
ces  conditions  que  l'océan  conserve  une  température  raisonnablement  uniforme  pen- 
dant toute  l'année  alors  que  la  terre  est  beaucoup  plus  froide  l'hiver  que  l'été. 

Les  vents  d'ouest  arrivent  du  Pacifique  chargés  d'humidité,  à  la  température  de 
l'océan.  S'ils  rencontrent  des  terres  de  température  inférieure,  ils  sont  refroidis  au- 
dessous  du  point  de  saturation,  et  une  partie  de  l'humidité  est  déposée  sous  forme  de 
pluie  ou  de  neige.  D'autre  part,  si  le  sol  est  plus  chaud  que  l'air,  les  courants  passent 
au-dessus  sans  réduction  de  température  et  sans  perte  appréciable  de  l'humidité. 

Le  littoral  pacifique  est  plus  froid  que  l'océan,  l'automne  et  l'hiver  ;  c'est  de  là  que 
vient  l'abondante  précipitation  dont  il  jouit  dans  ces  saisons.  Les  rôles  sont  renversés 
en  été,  et  les  courants  d'air,  tout  en  contenant  pour  le  moins  autant  d'humidité  que 
dans  la  froide  saison,  traversent  la  région  en  subissant  une  perte  moins  sensible  d'humi- 
dité. 

Des  circonstances  locales  affectent  aussi  la  quantité  de  précipitation  dans  le  voisi- 
nage de  Vancouver  :  certaines  hautes  montagnes  qui  refroidissent  les  courants  humides 
de  Pair,  produisent  une  pluie  anormale.  Cette  quantité  s'atténue  à  mesure  qu'on  avance 
à  l'intérieur,  de  Vancouver,  par  suite  de  la  dispersion  ascendante  des  vents  humides  ;  et 
l'altitude  des  collines,  jusqu'à  cent  milles  environ  de  la  côte,  est  si  peu  prononcée  qu'il 
en  est  résulté  une  région  aride. 

Cette  région  aride  a  près  de  cent  milles  de  largeur;  on  l'appelle  communément  la 
"Zone-Aride"  de  la  Colombie-Britannique.  Au  delà  de  cette  zone,  des  montagnes  plus 
hautes  se  rencontrent,  et  l'air  en  est  refroidi;  la  précipitation  est  donc  anormalement 
prononcée  dans  le  voisinage  des  monts  Selkirk. 

Dans  le  bief  supérieur  de  la  vallée  du  Columbia,  de  Golden  au  lac  de  Windermere. 
il  existe  une  autre  région  aride  ou  semi-aride,  sise  entre  les  Selkirks  et  le  tronc  principal 
des  Rocheuses.  Les  vents  passent  d'une  haute  chaîne  à  l'autre,  ne  laissant  que  dix  ou 
vingt  pouces  de  précipitation  par  année  dans  la  vallée. 

Dans  le  tronc  principal  des  Rocheuses,  la  précipitation  est  considérable,  variant  de 
60  pouces  à  100,  mais  elle  n'est  pas  aussi  accentuée  que  dans  les  Selkirks. 

Ci-suit  un  extrait  de  la  Monthly  Weather  Beview,  de  la  Commission  météorologi- 
que: 

"La  Colombie-Britannique  est  un  territoire  aux  caractères  géographiques  for- 
tement accentués  ;  plusieurs  chaînes  élevées  de  montagnes  s'alignent  avec  le  litto- 
ral, de  l'extrême  nord  à  la  borne  la  plus  méridionnale.  Sur  la  côtière  ouest  très 
exposée,  la  précipitation  dépasse  100  pouces,  et,  vers  l'est,  par-dessus  l'île  de  Van- 
couver et  la  terre  ferme,  les  flancs  occidentaux  des  diverses  chaînes  de  monta- 
gnes reçoivent  chacun,  des  vents  du  Pacifique,  une  proportion  d'humidité  bien 
plus  forte  que  celle  des  vallées  et  des  plateaux  intérieurs.  Près  des  rives  plus 
orientales  de  l'île  de  Vancouver,  la  précipitation  annuelle  varie  de  35  à  50  pouces, 
alors  qu'au  delà  du  détroit  de  Georgia,  dans  le  bief  inférieur  de  la  vallée  du 
Fraser,  elle  est  ordinairement  de  50  à  60  pouces.  A  l'est  des  chaînes  côtières,  le 
Climat  d'Yale,  de  Kamloops  et  de  la  région  Okanagan  est  décidément  plus  sec,  et 
la  précipitation  annuelle  est  de  5  à  20  pouces,  selon  le  caractère  géographique. 
Aux  approches  des  Selkirks,  la  précipitation  s'accentue;  elle  est  très  forte  aux 
altitudes  supérieures,  surtout  à  cause  de  l'abondante  neige  qui  tombe  d'octobre 
à  avril." 
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Comme  pour  les  autres  provinces,  les  données  de  précipitation  de  la  Colombie-Bri- 
tannique viennent  surtout  des  archives  de  la  commission  météorologique  fédérale,  une 
succursale  du  ministère  de  la  marine  et  des  pêcheries.  La  Commission  météorologique 
à  ses  bureaux  chefs  à  Toronto;  ils  -sont  dirigés  par  M.  R.  F.  Stuart  membre  de  la 
Société  royale  du  Canada.  Fondée  en  1870,  elle  a  depuis  lors  multiplié  ses  observations 
dans  presque  toutes  les  parties  du  Canada,  colligeant  la  précipitation — pluie  et  neige 
— la  température,  la  pression,  l'ensoleillement,  la  vitesse  des  vents.  Le  chef  du  service 
météorologique  en  Colombie-Britannique  est  M.  E.  Baynes-Reed,  dont  les  bureaux  Bout 
à  Victoria.  On  a  installé  de  nombreux  observatoires  en  divers  endroits  de  la  province: 
les  instruments  et  l'outillage  nécessaires  en  ont  été  fournis  par  la  Commission  ;  les  obser- 
vations ont  été  faites  soit  par  des  observateurs  payés  ou  par  volontariat.  Les  archives 
d'observations,  comme  on  peut  le  prévoir,  ne  sont  pas  complètes,  mais  elles  donnent 
une  connaissance  suffisamment  exacte  des  conditions  météorologiques,  du  moins  quant 
aux  parties  habitées  de  la  province,  dans  les  vallées  principales. 

Sauf  quelques  rares  exceptions,  les  données  de  précipitation  obtenues  par  la  c 
mission  météorologique  venaient  d'un  pluviomètre  cylindrique  classique,  dont  l'aire  de 
section  transversale  a  dix  pouces,  la  profondeur  de  la  pluie  étant  déterminée  BeloD  la 
division  quotidienne  par  10  du  cubage  contenu  dans  le  réservoir.  Chaque  pluviomètre 
est  placé  aussi  prêt  que  possible  de  la  surface  du  sol,  de  façon  que  l'embouchure  de  la 
jauge  soit  d'environ  un  pied  au-dessus  de  la  terre.  Cette  embouchure  est  maintenue  à 
niveau  franc  ;la  jauge  est  placée  de  telle  sorte  qu'elle  est  éloignée  de  tout  édifice,  arbre 
ou  autre  objet  qui  pourrait  arrêter  la  chute  libre  de  la  pluie,  même  lorsqu'elle  tombe 
très  obliquement. 

On  n'a  pas  encore  utilisé  de  néviomètre,  la  méthode  de  transformer  la  chute  de 
neige  en  précipitation  consistant  à  supposer  qu'en  moyenne  dix  pouces  de  neige  équi- 
vaut à  un  pouce  d'eau. 

Les  données  de  précipitation  sont  fort  utiles  au  Bens  hydrographique.     Mais  B'il 
est  vrai  que  le  ruissellement  d'un  cours  d'eau  que^onque  est  en  partie  un< 
de  la  pluie,  il  est  en  même  temps  si  fortement  affecté  par  d'autres  incidents   - 
daires  et  contingents,  qu'une  relation  définie  entre  la   pluie  et  le   ruiss 
presque  indéterminée.     Prenons  entre  autres  un  petit  cours  d'eau  coulant  dam 
aire  de  déversement  exiguë  et  uniforme.    Il  serait  raisonnable  de  si  ne  le  ruis- 

sellement total  supérieur  maximum  du  cours  d'eau  pour  une  année  quelconqi 
verait  dans  l'année  des  plus  fortes  pluies,  et  de  même  pour  le  minimum, 
qu'il  s'agit  d'établir  une  relation  définie  entre  le   ruissellement   et   la   précipitation, 
nous  trouvons  dans  les  années  successives  que  cette  relation  dépend   de  div<    ses 
constances,  entre  autres  la  distribution  de  la  pluie,  soit  dans  les  période 
de  remplissage  ou  d'emmagasinage,  la  rigueur  de  l'hiver,  la  chaleur  de  l'été,  le  prin- 
temps hâtif,  et  même  la  façon  dont  l'hiver  s'est  affirmé,  si  la  gelée  est  venue  avant  ou 
après  la  neige,  et  ainsi  de  suite. 

On  ne  peut  utiliser  les  données  de  précipitation  qu'avec  la  plus  grande  prudence 
pour  déterminer  le  ruissellement  d'un  cours  d'eau  d'une  aire  de  déversement,  par  com- 
paraison avec  le  ruissellement  connu  d'un  cours  d'eau  d'une  aire  voisine  de  dé 
ment.  Chaque  cours  d'eau  a  sa  loi  particulière,  et  le  ruissellement  est  affecté  par  de- 
éléments  fort  complexes,  comme  la  formation  géologique  des  aires  de  réception,  la 
topographie,  les  forêts,  les  lacs,  l'évaporation,  etc. 

D'autre  part,  on  peut  obtenir  des  déductions  très  précises  en  exerçant  un  juge- 
ment judicieux,  et  en  utilisant  tous  les  renseignements  possibles.  Si  nous  avons  de 
bons  mesurages  hydrographiques  du  ruissellement  d'un  cours  d'eau,  et  si  nous  con- 
naissons son  aire  de  déversement  et  la  quantité  de  la  précipitation,  nous  pouvons  dé- 
duire un  ruissellement  raisonnablement  exact  quant  à  un  cours  d'eau  voisin,  si  l'on 
connaît  son  aire  de  déversement  et  la  précipitation,  surtout  si  l'on  a  quelques  comp- 
tages pour  corroborer  nos  déductions. 

Malheureusement,  les  données  de  précipitation  dans  la  Colombie-Britannique  sont 
insuffisantes,  au  sens  hydrographique.       Les  pluviomètres  sont  presque  tous  installés 
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dans  les  endroits  habités,  surtout  dans  les  vallées,  et  nous  n'ayons  pas  de  données  bien 
distribuées  dans  les  biefs  supérieurs  des  bassins.  La  pluie  et  la  neige  des  hauteurs,  col- 
lines ou  montagnes,  sont  encore  quantités  inconnues;  nos  déductions  et  nos  formules 
les  meilleures  sont  encore  improuvées.  Conséquemment,  la  précipitation  enregistrée  à 
l'embouchure  d'une  rivière  représente  rarement  la  précipitation  moyenne  de  tout  le 
déversement,  et  l'on  devrait  être  prudent  en  tirant  des  conclusions  de  données  incom- 
plètes. 

Les  chiffres  donnés  dans  ce  rapport  concernant  la  moyenne  de  la  pluviosité  pour 
aucun  cours  d'eau  ou  superficie  de  drainage  ne  sont  qu'approximatifs;  ils  sont  cal- 
culés d'après  les  notes  limitées  que  nous  avions  concernant  les  précipitations  et  l'étude 
approfondie  que  nous  avons  faite  des  conditions  météorologiques.  Nous  nous  sommes 
efforcés  de  trouver  un  rapport  entre  le  rendement  mesuré  et  les  précipitations  calcu- 
lées approximativement.  Ces  déductions  pourront  être  utiles  aux  ingénieurs  et  à 
d'autres,  pourvu  qu'on  se  rappelle  que  nos  calculs  ne  sont  qu'approximatifs  et  ne 
comprennent  pas  une  période  de  temps  assez  longue  pour  être  fiables. 

On  remarquera  que  la  profondeur,  en  pouces,  du  rendement,  tel  que  l'indique  le 
tableau  des  rendements,  est,  dans  quelques  cas,  aussi  considérable  que,  et  même  excède, 
les  données  approximatives  des  précipitations.  Cette  différence  est  causée  par  deux  er- 
reurs dans  les  données  fondamentales  sur  lesquelles  on  s'est  basé  pour  faire  ces  cal- 
culs. D'abord,  les  chiffres  des  diverses  superficies  de  drainage  ne  sont  pas  exacts.  De 
plus,  les  données  estimées  des  précipitations  sur  les  superficies  de  drainage  ne  sont 
probablement  pas  suffisamment  élevées.  Comme  on  l'a  déjà  dit,  les  stations  servant 
à  mesurer  les  précipitations  sont  généralement  installées  dans  les  vallées,  et  par  con- 
séquent nous  n'avons  ni  les  données  ni  les  moyens  de  déterminer  la  somme  énorme  des 
précipitations  dans  les  plateaux  les  plus  élevés  des  lignes  de  partage  des  eaux.  Ceci 
est  surtout  vrai  dans  les  districts  tels  que  le  lac  "Stave",  la  rivière  Lillooet  et  autres 
lignes  de  partage  des  eaux  près  de  la  côte,  où  les  précipitations  atteignent  probable- 
ment 150  à  200  pouces.  Dans  les  montagnes  Selkirk  et  les  montagnes  Rocheuses 
principales  la  chute  annuelle  des  neiges  est  énorme,  et  les  ruisseaux  sont  en  partie 
alimentés  par  les  glaciers.  Il  est  donc  impossible  de  donner,  à  l'heure  actuelle,  une 
idée  même  approximative  des  relations  existant  entre  le  rendement  d'un  cours  d'eau 
et  les  précipitations  indéterminées. 

On  attire  tout  particulièrement  l'attention  des  lecteurs  sur  une  étude  lue  devant 
le  sixième  Congrès  annuel  de  la  Western  Canada  Irrigation  Convention,  réuni  à 
Kelowna,  C.-B.,  en  1912,  et  intitulée:  "L'influence  des  Eléments  climatologiques  sur 
l'Emploi  de  l'Eau  et  la  Quantité  d'Eau  nécessaire",  par  R.  M.  Winslow,  horticulteur 
provincial  de  la  Colombie-Britannique,  et  publiée  dans  les  travaux  de  cette  Convention 
par  le  ministère  de  l'Intérieur. 

Nous  soulignons  aussi  à  l'attention  des  lecteurs  le  bulletin  n°  27  qui  étudie  "Le 
Climat  de  la  Colombie-Britannique",  publié  par  le  Bureau  Provincial  de  Renseigne- 
ments sur  la  Colombie-Britannique. 

Le  Service  météorologique  fédéral  a  gracieusement  fourni  la  plupart  des  données 
concernant  les  précipitations  telles  qu'annexées  à  ce  rapport.  Les  données  pour  les 
lacs  de  Jones  et  Lillooet  ont  été  fournies  par  MM.  Anderson  et  Warden,  I.C.,  de  Van- 
couver. Les  données  pour  le  lac  "Stave"  nous  ont  été  données  par  la  Western  Canada 
Power  Co.;  celles  des  lacs  de  Buntzen  et  Coquitlam  ont  été  fournies  par  la  Vancouver 
Power  \Co. 

Les  données  concernant  les  précipitations  (en  pluie  et  en  neige)  pour  toute  l'an- 
née ont  été  compilées  pour  toutes  les  stations  de  mesurage  des  précipitations  dont  on 
a  pu  se  procurer  les  données;  quelques-unes  de  ces  données  remontent  jusqu'en  1891. 
Les  données  des  précipitations  mensuelles  pour  les  années  1911  et  1912  sont  aussi  ins- 
crites sous  forme  de  tableau;  c'est  pendant  ces  années  que  le  Service  d'arpentages 
hydrographiques  de  la  zone  des  chemins  de  fer  a  été  en  opération. 
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Précipitations  mensuelles  en  1911.    Les  précipitations  sont  indiquées  en  pouces. 


Station 

de   mesurage  des 

précipitations. 

Janv. 

Fév. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Xov. 

Dec. 

Année 

Agassiz 

4-9 

3-6 

2-7 

2-5 

6-6 

1-6 

11 

30 

40 

3-7 

91 

:■: 

.„, 

Lac  Buntzen 

10-1 

6-4 

9-4 

2-3 

9-2 

30 

1-0 

1-4 

101 

2-6 

20-4 

21-6 

Chilliwack 

9-8 

2-8 

3-5 

2-7 

3-6 

1-3 

1-3 

21 

50 

1-4 

12-9 

7-5 

53-9 

Coquitlam   (Jet.) 

7-5 

4-2 

5-1 

1-8 

5-6 

1-8 

0-4 

1-6 

70 

1-9 

12  3 

9-7 

Lac  Coquitlam . . 

21-6 

101 

9-7 

5-6 

9-6 

*4-3 

1-4 

2-2 

9-5 

5-4 

29-5 

230 

131-9 

Enderby 

2-4 

12-9 

4-6 

7-0 

1-4 
4-5 
1-8 
3-2 

0-9 

7-8 
0-5 

2-8 

0-4 
4-1 
0-4 
1-9 

4-2 
0-1 

1-5 
3-5 
2-5 

2-4 
6-4 
1-2 

1-4 
2-0 
1-7 
0-7 
2-7 
0-2 

2-1 
3-5 
1-2 
0-4 
3-3 
0-8 

1-7 
2-5 
13 
3-4 
31 
10 

1-7 

2-4 
00 
6-2 
101 
0-9 

0-2 
0-2 
1-2 
1-3 
21 
00 

61 
12  0 

3-3 
12-5 
17-5 

20 

3  3 

1-3 
61 

1-3 

23  1 

Glacier 

63-9 

Golden 

19-8 

Hope 

Kamloops 

0-5 

0-2 

01 

8-3 

Ladner 

30 

2-2 

1-9 

10 

5-6 

11 

0-9 

0-6 

30 

8-4 
1-3 

2-7 
2-8 

00 

1-7 
1-9 

13-1 
18 

Lac  Lillooet 

Ruisseau  Monte. . 

0-4 

01 

0-3 

0-3 

01 

01 

0-5 

11 

New  Westminster 

5-4 

3-2 

3-3 

2-3 

5-3 

2-2 

0-7 

12 

4-2 

1-9 

116 

9-3 

50-6 

Lac  Nicola 

1-5 

0-4 

01 

0-3 

0-9 

05 

0-3 

1-5 

1-2 

0-3 

1-3 

10-8 

N.  Nicomen 

8-2 

3-7 

51 

30 

5-2 

1-5 

16 

2-4 

7-2 

1-8 

15-5 

91 

64-3 

Revelstoke 

7-5 

3-3 

30 

0-8 

2-6 

2-1 

2-6 

1-6 

0-5 

51 

4-3 

36  0 

Salmon  Arm 

3-4 

13 

0-9 

0-7 

1-4 

10 

1-8 

11 

11 

4  0 

4-2 

21  4 

Stevenston 

3-7 

1-7 

11 

15 

3-5 

13 

0-5 

0-8 

2-7 

12 

• 

Chutes  Stave.  .  . . 

9-8 

2-7 

6-3 

2-6 

7-3 

1-6 

20 

2-8 

:  i 

17-8 

10-7 

Tranquille 

•0 

•0 

0-2 

01 

1-3 

01 

0-4 

L6 

•0 

•0 

0-9 

Vancouver.. . .... 

6-1 

3-4 

3-1 

20 

5-4 

2-1 

0-9 

1-2 

4  4 

12-7 

8-8 

Vernon    (  Ranche 

de  Coldstream) 

1-4 

0-9 

0-7 

0-5 

1-7 

1-7 

13 

1-4 

0-9 

01 

41 

17  2 

Wilmer 

2-1 

0-4 

0-9 

0-3 

1-7 

1-9 

0-7 

1-7 

•0 

0-4 

11 

0-3 

11  5 
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Station 

da  mesurage  des 

précipitations. 

Janv. 

Fév. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Année 

Agassiz 

4-3 

10-6 

2-0 

4-3 

40 

5-9 

51 

7-8 

2-5 

7-3 

13-8 

10-1 

77-? 

Armstrong 

2-6 

1-4 

0-1 

1-2 

0-5 

1-9 

1-9 

1-4 

0-9 

1-8 

3-3 

2-5 

19-5 

0-5 

4-7 

0-7 
11-4 

0-5 
19-1 

0-4 
190 

Lac  Buntzen 

15-9 

101 

30 

6-7 

3-2 

4-6 

2-6 

8-2 

108-5 

Chilliwack 

5-4 

11 

2-1 

1-5 

2-2 

2-2 

51 

1-2 

6-7 

10-8 

7-1 
O'PP 

500 

rox.) 

Coquitlam  (Jet.) 

6-2 

11 

4-3 

2-5 

2-4 

20 

5-5 

2-7 

5-8 

11-5 

(app 

11-3 
rox.) 

62-0 

Lac  Coquitlam .  . 

21-7 

15-5 

21 

100 

3-7 

5-6 

2-7 

9-5 

6-7 

13-6 

29-3 

26-7 

Enderby 

3-2 
7-9 
1-9 
6-4 

8-8 

1-2 

7-8 
0-4 
51 

8-7 

0-9 
2-5 
1-3 
1-7 

4-4 

2-2 
4-3 

2-8 
2-8 
5-9 

1-3 
8-6 
3-9 
4-1 
70 

1-0 
2-3 
10 
0-7 

2-1 

1-4 
5-3 
0-7 
6-6 
11-7 

20 
10-9 

2-1 
10-2 
24-3 

2-4 
5-4 
1-8 
3-9 
17-3 

147  à 

Glacier 

1-2 
01 
1-1 

2-4 

1-7 

0-8 

10-4 

2-9 

1-7 
0-7 
0-7 
3-9 

59-6 

Golden 

17-5 

Hope 

53-7 

Lac  de  Jones 

99-4 

Kamloops 

1-2 

0-6 

•0 

1-4 

0-3 

1-5 

3-5 

2-1 

0-9 

0-7 

0-8 

0-5 

13-5 

Ladner 

4-7 
11-5 

3-8 
9-7 

0-3 

1-6 

1-8 
6-2 

0-9 
3-9 

2-0 
4-3 

1-9 
30 

3-2 
8-0 

1-8 

4'1 

5-5 

4-8 

34-8 

91-2 

(app 

rox.) 

Monte  Creek 

1-4 

0-1 

•0 

1-5 

0-3 

0-7 

20 

1-3 

1-1 

0-8 

0-8 

0-6 

10-6 

New  Westminster 

8-3 

6-0 

0-6 

•43 

2-3 

2-8 

1-8 

6-3 

2-1 

60 

8-3 

8-5 

57-3 

Lac  Nicola 

1-2 

0-8 

0-1 

1-5 

0-8 

0-9 

1-6 

2-0 

10 

1-1 

1-2 

0-5 

12-7 

Nicomen 

101 

5-2 

6-2 
3-3 

1-1 
0-8 

3-2 

1-9 

21 
1-9 

2-9 
2-3 

2-8 
4-1 

6-6 
4-0 

1-3 
1-5 

6-9 
5-0 

13-2 
6-0 

8-5 
8-2 

64-9 

Revelstoke 

44-2 

Salmon  Arm 

2-8 

1-2 

•0 

1-3 

0-5 

•09 

21 

2-5 

1-0 

1-0 

2-2 

2-0 

17-5 

Steveston 

5-5 

3-3 

0-4 

2-4 

2-2 

1-5 

1-6 

4-5 

2-0 

4-2 

6-2 

5-4 

39-2 

Chutes  de  Stave. 

6-9 

6-7 

1-7 

2-9 

2-6 

3-3 

3-9 

6-2 

2-2 

7-7 

13-6 

100 

67-7 

Tranquille 

0-7 

0-4 

•0 

1-2 

0-5 

0-7 

2-4 

2-3 

0-7 

0-2 

01 

(app 

9-2 
rox.) 

Vancouver 

8-5 

6-2 

0-9 

30 

2-3 

2-3 

1-5 

5-9 

2-8 

4-6 

9-2 

8-8 

560 

Vernon    (Ran^he 

de  Coldstream) 

2-4 

0-9 

•0 

11 

0-8 

1-3 

2-6 

1-2 

0-7 

1-2 

1-4 

1-2 

14-8 

Wilmer 

11 

01 

•0 

0-3 

1-1 

1-7 

3-9 

1-5 

1-3 

0-7 

0-9 

0-5 

131 
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Précipitations  annuelles  inscrites  aux  diverses  stations  de  mesurage  des 


Station  de  mesurage 
des  précipitations. 

Elév. 
pieds. 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

Abbotsford  

50 
52 

1,200 

1,000 

400 

21 

34 

450 

1,180 

4,072 

2,550 

500 

1,900 

1,245 

60 

30 

370 

1,160 

2,120 

59 

1,476 

1,152 

770 

20 

200 

1,120 

136 

1,246 

330 

2,700 

68-6 

55-5 

67-8 

67-8 
800 

71-5 
68-0 

56-2 
50-9 

56-2 
68-2 

57-9 
60- 1 

50-3      65  0  Abandonnée. 

50-2     690     700     -«•« 

Armstrong 

Ashcroft 

Chilliwack  

Coquitlam  Jet 

Lac  Coquitlam 

Enderby 

19-3 
58.6 

20-6 
55.7 

18-5 
56.0 

21-9 

240 

280 

22-5 

Golden 

9-5 

115 

66-7 

12  7 

61-8 

9-8      11-6 

10-  8 

7-1 

Langley 

54-2       fi7-t<  Ah.inHnnmV. 

29-2 

Lac  Lillooet 

11-1 

10-8 

11-4 

90-1 

8-1 
96-8 

9-3 

77-6 

10-6 

13-3 

74  .» 

9-6 

il.  a 

14    4 

71  -9      Bl-S      S4-3 

Revelstoke 

46-6 

Salmon  Arm 

12  9 

135 

16-9 

7-9 

16-6 

5-5 





Spences  Bridge 

8-9 

7-9 

8-9 

Abandon 

Stave  Falls. . . 

Tranquille 

71   ." 

Vernon  (Coldstream). . . 
New-Westminster 

12-5 
462 

S  : 
55-0     54-0 

41-7 

69-2 

63-5 

Wilmer 

Note. — Les  précipitations  sont  indiquées  en  pouces  et  comprennent  les  pluies  « 
de  neige  tenus  comme  représentant  1  pouce  de  pluie. 
*  Approximativement. 
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précipitations  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  en  Colombie-Britannique. 


1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

G 

c 

>> 

o 

Remarques. 

54-7 

57-7 

54-7 

60-6 

64-9 

61-7 

47-5 

63-7 

57-0 

51-4 

77-7 
19-5 

61-0 
61-4 
19-5 

Moyenne  de  9  années. 

"      ,21       " 
Une  année  seulement. 

Etablie  en  1912. 

121-4 

109-3 

116-1 

137-6 

106-6 

112-2 

105-8 

114-5 

98-6 
53-9 
58-9 
132-0 
23-1 
63-9 
19-8 
47-9 

108-8 
450 
62-0 

147-1 

"59-6 
17-5 
53-7 
99-4 
13-5 

1131 
49-5 
71-0 
155-4 
22-1 
59-7 
200 
51-7 
99-4 
10-1 
62-6 
35-5 
91-2 

9-6 
11-1 
75-3 
42-6 
18-1 

8-8 
34-9 
77-4 

6-8 
60-2 

56-7 
10-9 

Moyenne  de  10  ai 

2  ' 
10       ' 
10       ' 

9       ' 
9       ' 
4       < 

3  ' 

1       ' 

18  ' 

4  < 

9       ' 
1 

3  ' 
22       ' 

19  ' 
9       ' 
9       ' 
6       ' 

4  ' 
3       ' 
3       ' 

10       ' 
12       ' 
17       ' 
4 

1S. 

77-5 

74-7 
146-2 

75-6 
156-6 

66-1 
144-5 

75-7 
189-9 

70-4 
147-2 

72-7 
170-8 

159-9 

75-9 
159-6 
21-4 
70-2 
21-0 
53-4 

48-6 

65-0 

*60  0 
21-5 

12-0 

10-8 

10-8 

8-4 

11-1 

8-9 

7-5 

9-6 

7-7 

8-3 

35-2 

37-7 

35-3 

39-6 

35-3 

34-5 

37-9 

34-8 
91-2 
10-6 
12-7 
64-9 
44-2 
17-5 

10-3 
10-1 

86-3 
46-2 
18-4 

7-9 
10-8 
64-3 
36-0 
21-4 

13-4 

72-2 

14-0 

81-5 

10-9 
70-6 

10-3 
67-1 
37-4 

10-7 
70-1 
40-2 

12-5 
64-7 
49-1 
21-8 

7-5 
63-7 
42-9 
15-6 

10-3 

74-9 
41-1 
21-5 

33-1 

38-1 

90-6 

4-7 

59-4 

60-7 
8-0 

29-4 
73-8 
65- 
52-3 

50-6 
11-5 

39-2 
67-7 
*9-2 
56-0 

57-3 
13-1 

65-3 

éô-è 

57-6 

58-0 
59-2 

57-6 
55-3 

62-7 

57-7 

59-5 

59-1 
*ll-0 

63-2 

59-1 

53-4 
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SURFACES  DE  DEVERSEMENT. 

Les  surfaces  de  déversement  des  ruisseaux  qui  traversent  la  zone  des  chemins  de 
fer  ont  été  déterminées  d'après  les  meilleures  cartes  géographiques  que  l'on  a  pu  se 
procurer;  mais  dans  plusieurs  cas  elles  ne  sont  pas  considérées  très  fiables,  car,  très 
souvent  la  seule  carte  à  notre  disposition  n'avait  pas  été  préparée  en  vue  d'indiquer 
les  montagnes  et  les  contours  assez  exactement  pour  localiser  les  lignes  de  partage 
des  eaux. 

Les  principales  cartes  géographiques  dont  on  s'est  servi  ont  été  :  les  cartes  régio- 
nales du  Dominion  (3  milles  au  pouce)  ;  les  cartes  des  Montagnes  Rocheuses  et  Sel- 
kirks  de  Wheeler,  et  la  carte  de  la  Zone-Aride  préparée  par  le  Service  d'arpentages 
géologiques  en  1895  et  servant  à  en  indiquer  les  contours. 

Pour  les  renseignements  concernant  les  plus  grands  fleuves  tels  que  le  Fraser,  le 
Thompson,  le  Columbia  et  ceux  qui  prennent  leur  source  dans  la  province  et  qui  ne 
traversent  que  la  zone  des  chemins  de  fer,  il  a  été  nécessaire  de  s'en  rapporter  aux 
meilleures  cartes  géographiques  provinciales  dont  la  plupart  sont  faites  sur  une  petite 
échelle. 

Dans  tous  les  cas  les  calculs  ont  été  faits  au  moyen  d'un  planimètre. 


Projet  d'irrigation  Smith- On rtis,  Savona,  C.-B. 


IRRIGATION  DANS  LA  ZONE-ARIDE. 


La  nature  et  l'étendue  de  la  uzone  aride"  de  la  Colombie-Britannique  ont  déjà 
été  étudiées  sous  le  titre  "  Districts  hydrographiques  dans  la  zone  des  chemins  de 
fer  ",  en  examinant  en  détail  cette  partie  de  ce  district  sec  ou  aride  qui  s'étend  à  l'in- 
térieur des  limites  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Dans  ce  district  aride,  large  d'en- 
viron 100  milles  de  l'est  à  l'ouest,  les  précipitations  ne  sont  que  de  9  à  12  pouces 
par  année,  et  il  faut  nécessairement  recourir  à  l'irrigation  pour  l'agriculture  et  l'hor- 
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ticulture.  Par  irrigation  on  entend  l'arrosage  artificiel  des  grains  sur  pied  et  autre 
semence  au  moyen  d'un  boyau  à  jardin  ou  de  tout  système  d'irrigation,  tels  que  réser- 
voirs, ventelles,  canaux,  caniveaux,  fossés,  fossés  subsidiaires,  etc. 

Ce  rapport  étant  essentiellement  celui  du  Service  d'arpentages  hydrographiques, 
il  se  propose  de  n'étudier  que  cette  branche  de  la  science  de  l'irrigation  qui  étudie 
rapprovisionnement  d'eau  à  notre  portée,  son  emploi  et  sa  conservation. 

Lorsqu'on  a  inauguré  le  service  d'arpentages  hydrographiques,  après  que  le  co- 
mité judiciaire  du  Conseil  privé  eut  décidé  que  l'administration  du  service  de  l'eau 
ainsi  que  les  droits  à  l'emploi  des  forces  hydrauliques  devaient  tomber  sous  la  res- 
ponsabilité du  gouvernement  fédéral,  on  a  jeté  les  bases  d'une  administration  efficace 
des  ressources  hydrauliques  ainsi  que  celles  d'un  système  d'étude  de  toute  la  science 
de  l'irrigation,  y  compris  la  construction  des  diverses  installations  telles  que  réservoirs, 
barrages,  canaux,  emmagasinage  de  distribution,  etc.;  la  division  économique  des  fer- 
mes d'irrigation  ;  l'application  de  l'eau  de  manière  à  assurer  aux  récoltes  sur  pied  et 
au  sol  le  plus  grand  rendement  possible  par  unité  d'eau  et  par  acre  de  terre.  Mais  dès 
qu'on  eut  transféré  cette  autorité  administrative  sur  les  ressources  hydrauliques  dans 
la  zone  des  chemins  de  fer,  du  gouvernement  fédéral  à  celui  de  la  province,  ces  der- 
nières branches  de  l'irrigation  sont  devenues  surtout  des  services  tombant  sous  la  res- 
ponsabilité de  la  province.  De  plus,  on  a  beaucoup  écrit  au  sujet  de  la  mise  en  pra- 
tique de  l'irrigation  dans  la  "zone  aride",  et  cette  étude  a  été  beaucoup  discutée  dans 
les  bulletins  et  les  rapports  publiés  par  le  gouvernement  provincial,  tels  que  le  rap- 
port du  ministère  des  Terres  de  la  Colombie-Britannique;  le  bulletin  n°  44  du  minis- 
tère de  l'Agriculture  de  la  Colombie-Britannique,  et  quelques  autres,  tandis  que  toute 
la  science  de  l'irrigation  a  tellement  été  étudiée  dans  les  districts  secs  et  arides  des 
Etats-Unis,  que  Ton  peut  presque  trouver  le  dernier  mot  de  la  science  dans  les  divers 
ouvrages  et  brochures  publiés  par  les  gouvernements  des  Etats  et  le  gouvernement 
Fédéral,  surtout  dans  les  publications  de  grande  valeur  publiées  par  le  ministère  de 
l'Agriculture  des  Etats-Unis. 

Cependant,  on  fera  remarquer  en  passant  que  l'irrigation  telle  que  pratiquée  dans 
la  zone  aride  de  la  Colombie-Britannique  ne  pourrait  être  considérée  comme  une 
science.  Excepté  dans  le  cas  des  grandes  compagnies  d'irrigation  récemment  organi- 
sées, les  systèmes  ou  les  installations  d'irrigation  ne  sont  pas  des  plus  modernes;  les 
pertes  d'eau  dans  la  transmission  sont  très  considérables;  les  systèmes  de  distribution 
sont  nés  de  l'urgence;  très  peu  d'essais  ont  été  faits  en  vue  de  préparer  les  terres  pour 
une  application  propre  de  l'eau  dans  l'irrigation;  en  général  on  emploie  une  trop 
grande  quantité  d'eau;  et  ce  n'est  qu'à  la  suite  d'expériences  très  coûteuses  que  les 
cultivateurs  ont  appris  à  cultiver  d'après  la  qualité  de  certains  sols  et  sous  certai- 
nes conditions  du  sous-sol,  des  pentes,  des  élévations  du  terrain,  de  la  température,  du 
climat,  etc.  S'il  y  a  un  district  dans  tout  le  Canada  qui  ait  besoin  d'une  ferme  ex- 
périmentale fédérale,  c'est  bien  la  "zone  aride"  ou  le  district  d'irrigation  de  la  Colom- 
bie-Britannique. 


SERVICE  D'UNE  UNITE  D'EAUT  SUR  UNE  SURFACE  DONNEE  DANS 

L'IRRIGATION. 

Ce  service  comprend  la  superficie  de  terrain  qu'une  unité  d'eau  peut  irriguer. 

Ceci  varie  selon  les  circonstances;  soit  d'après  la  nature  du  sol,  le  sous-sol,  l'al- 
titude, la  pente  du  terrain,  les  conditions  de  drainage,  la  nature  des  grains  sur  pied, 
etc.,  etc.,  et  il  diffère  également  avec  les  pays  ou  différentes  localités. 

Par  conséquent,  il  est  presque  impossible  de  définir  exactement  ce  service  pour 
aucun  district  de  quelque  grande  superficie,  quelles  que  soient  les  diverses  conditions. 
Le  tableau  suivant  donnera  une  idée  des  fonctions  relatives  de  l'eau  dans  plusieurs  pays 
ou  états: — 
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Fonctions  de  l'eau  par 
pds-sec. 

Localité.  (en  acres;. 

L'Inde  du  Nord 60  à   150 

Italie 70 

Colorado 80  à   120 

Utah 00  à    12" 

Montana 1100 

Idaho 60  à 

New-Mexico 100  à   150 

Arizona  du  Sud 100  à    150 

Vallée   de   Saint-Joachim    (Californie) 100  à   150 

Californie  du  Sud 150  à 

Alberta-Sud 150 

Dans  la  "zone  aride"  de  la  Colombie-Britannique  le  soi  est  plutôt  de  manie  sa- 
blonneuse ayant  un  sous-sol  de  sable  ou  de  gravier,  de  sorte  que  les  terre-  qui  do  : 
être  irriguées  exigent  une  quantité  considérable  d'eau. 

L'élévation  du  terrain  varie  de  800  à  2,500  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  : 
Les  plateaux  élevés,  sur  lesquels  croissent  une  grande  partie  des  fruits  ont  un  - 
ce  genre.  A  cause  de  la  pente  et  de  la  nature  du  sous-sol,  le  drainage  s'y  fait  bien,  et 
le  sous-sol  ne  saurait  être  alcalin  tout  comme  la  terre  ne  pourrait  devenir  acide.  !..  g 
terres  basses  sont  aussi  sablonneuses,  avec  un  peu  d'argile,  de  marne  noire  ou  humus. 
Ces  terres  servent  à  la  culture  du  foin,  du  grain  ou  à  la  culture  mixte,  mais  malheu- 
reusement certaines  parties  de  ces  terres  ont  été  brisées  temporairement  par  une  trop 
grande  quantité  d'eau  dont  le  résultai   a  été  d'y  déposer  de  la  matière  alcaline. 

Sans  doute,  ces  remarques  sont  générales  et  n'incluent  pas  les  diverses  condil 
du  sol  et  des  récoltes  sur  pied.     Ci-suit  une  estimation  large  des  fonctions  d'une  unité 
d'eau  sur  une  superficie  donnée  pour  la  zone  aride  de  la  Colombie-Britannique. 

Eau  en   ; 

Récolte    sur   pied.  ni  •    - 

Foin  et  fourrage 

Céréales  et  légumes 

Fruits 

Ces  quantités  d'eau  indiquent  le  volume  d'eau  actuellement  appliqué  aux  t> 
et  aux  récoltes  sur  pied.  Un  pourcentage  considérable  d'eau  se  perd  dan-  la  trans- 
mission, et  autrement,  entre  la  source  d'approvisionnement  et  l'endroit  où  l'irrL 
est  faite.  Par  conséquent,  dans  tous  les  calculs  concernant  le  volume  d'eau  qui  devra 
être  puisée  d'un  réservoir  ou  d'un  ruisseau  pour  l'irrigation  d'une  certaine  étendue  de 
terrain  sous  une  récolte  donnée,  on  ne  devra  pas  perdre  de  vue  cette  perte  d'eau  dan- 
la  transmission. 

Ce  rapport  ne  se  propose  pas  d'étudier  en  détail  cette  question  des 
l'eau  sur  une  étendue  de  terre  donnée.     C'est  une  question  qui  devra  être  étudi 
rieusement  à  l'avenir  par  les  autorités  de  la  Colombie-Britannique  et  il  serait  d 
tique  en  effet  celui  qui  entreprendrait  de  fixer  une  loi  à  ce  sujet  en  ce  moment.  Plusieurs 
brochures  instructives  et  intéressantes  ont  été  publiées  sur  le  sujet  par  d<  -  ingénieurs 
en  irrigation;  toutes  ces  études  servent  à  éclaircir  les  difficultés  de  cette  science.      Cous 
ceux  qui  sont  intéressés  à   ce  genre  d'étude  devraient  consulter  ces  brochi 

On   recommande  les  études  suivantes  sur  les  fonctions  de   l'eau   en   irrigation: — 

Une  étude  dans  le  "Huitième  Rapport  biennal  de  l'Ingénieur  de  l'Etat  de 
Idaho",   (Boise,  Idaho.  E.-U.A.). 

La  circulaire  n°  108,  par  Frank  Adams,  du  département  d'Agriculture  de- 
Etats-Unis;  bureaux  des  Stations  d'Expérimentation. 

Bulletin  n°  172,  par  S.  Fortier,  du  département  de  l'Agriculture  des  Etats- 
Unis;  bureaux  des  Stations  d'Expérimentation. 

Bulletin  n°  44,  département  de  l'Agriculture  de  la  Colombie-Britannique 
((B.  A.  Etcheverry),  traitant  surtout  de  la  Colombie-Britanni 
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Barrage  d'emmagasinage  d'irrigation  de  la  propriété  de  Cberry-Cre-ek. 


Barrage  d'irrigation  de  la  propriété  de  Cherry-Creek. 
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EMMAGASINAGE  ET  TEAVAUX  D'EMMAGASIXAGE. 

Les  réservoirs  d'emmagasinage  sont  absolument  nécessaires  à  la  conservation  et  à 
la  régularisation  du  rendement  de  presque  tous  les  cours  d'eau,  que  ceux-ci  traversent 
des  districts  humides  ou  arides.  Pour  des  fins  d'énergie  hydraulique  on  a  besoin 
d'un  emmagasinage  efficace  afin  d'augmenter  le  minimum  naturel  du  débit.  Dans  la 
Colombie-Britannique  la  plus  grande  partie  des  cours  d'eau  sur  lesquels  on  peut  dé- 
velopper l'énergie  hydraulique  ont  des  bassins  d'emmagasinage  naturels  très  importants 
qui  sont  situés  en  amont  de  l'emplacement  des  usines  hydrauliques.  Par  exemple,  le 
lac  Coquitlam,  le  lac  "  Stave  ",  le  lac  Lillooet,  le  lac  Chehalis,  le  lac  de  Jones,  le  lac 
Adams,  le  lac  Barrier  et  le  lac  Mabel.  Et  dans  presque  tous  les  cas  on  peut  facilement 
y  construire  un  bon  barrage  de  la  hauteur  désirée,  et  une  grande  partie  des  eaux  d'inon- 
dation sont  ainsi  conservées  et  emmagasinées  pour  une  époque  de  sécheresse. 

La  construction  d'un  grand  barrage  d'emmagasinage  pour  des  fin»  d'énergie  hy- 
draulique constitue  un  tour  de  force  du  génie,  à  cause  du  fait  que  le  barrage  parti- 


Conduit  du  canal  Barnes,  (vu  en  remontant  la  livière  de  l'Homme* Mort.) 


culier  nécessaire  à  tel  ou  tel  endroit   dépend  entièrement   des   circonstances.      Il   est 

probable  que  le  barrage  le  plus  intéressant  qu'il  y  ait  dans  la  Colombie-Britannique 
est  le  barrage  en  remblai,  pour  le  développement  de  l'énergie  hydraulique  et  actuellement 
en  construction  par  la  Vancouver  Power  Company  à  la  décharge  du  lac  Coquitlam. 

Ce  barrage  est  d'environ  850  pieds  de  long  à  sa  crête  et  a  40  pieds  de  large.  A 
son  point  le  plus  élevé,  il  atteindra  une  hauteur  de  08  pieds.  Il  servira  à  hauss 
niveau  du  lac  Coquitlam  de  60  pieds  et  ainsi  donnera  à  ce  lac  une  capacité  d'emmaga- 
sinage de  175,000  pieds-acre.  Pour  la  description  complète  de  ce  barrage  et  de  l'ins- 
tallation "  C  oquitlam-B  uni  zen  Hydro-eîectric  Power  Development."  voir  la  revue  Cani- 
dian  Engineer,  du  10  octobre  1912. 
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Pour  l'irrigation  des  terres  arides  l'emmagasinage  est  de  la  plus  haute  importance. 
De  fait,  on  peut  dire  que  l'emmagasinage  des  eaux  supplémentaires  occasionnées  par  la 
fonte  des  neiges  du  printemps  est  probablement  la  solution  du  problème  de  la  rareté 
actuelle  de  l'eau,  et  c'est  de  ce  mode  de  conservation  que  dépend  le  développement  futur 
de  la  "Zone-Aride".  Que  ces  travaux  d'emmagasinage  soient  construits  par  le  gouver- 
nement, par  de  grandes  compagnies  d'irrigation,  par  la  coopération  de  ceux  qui  ont 
besoin  de  ce  mode  d'arrosage  ou  par  des  cultivateurs  particuliers,  le  gouvernement  de- 
vrait accorder  tout  l'encouragement  possible  à  des  entreprises  de  ce  genre. 

Tous  les  emplacements  propres  à  l'établissement  d'un  emmagasinage  devraient  être 
étudiés  par  les  ingénieurs  du  gouvernement.  Ils  devraient  être  arpentés  et  délimités,  et 
on  devrait  faire  le  calcul  de  leur  capacité  d'emmagasinage. 

On  devrait  choisir  avec  soin  le  meilleur  emplacement  pour  un  barrage,  et  déter- 
miner le  genre  de  barrage  qui  y  conviendrait  le  mieux.     On  peut,  d'après  les  données 


Propriété  Barnt 


Ltée,  Walhachin,  C.  B.,  conduit  d'irrigation  indiquant  les  portas  de  dévei  sèment  et  des 
canaux  latéraux  de  distribution. 


hydrographiques  du  débit  d'un  cours  d'eau,  s'assurer  s'il  y  a  assez  d'eau  pour  remplir 
le  réservoir,  etc.  Les  plans  et  devis  de  tous  barrages  et  travaux  d'emmagasinage  de- 
vraient être  approuvés  par  les  ingénieurs  du  gouvernement,  et  on  devrait  ordonner 
l'inspection  de  tous  les  travaux  e:i  construction  et  de  leur  entretien  à  l'avenir.  Toutes 
les  entreprises  en  matière  d'emmagasinage  devraient  être  étudiées  par  le  gouvernement 
au  peint  de  vue  des  possibilités  futures  et  des  exigences  de  l'approvisionnement  d'eau 
affecté  et  des  terres  qui  doivent  être  irriguées. 

Pendant  les  crues  du  printemps  de  1912,  plusieurs  barrages  d'emmagasinage  de  la 
zone  sèche  se  sont  écroulés  et  les  eaux  qui  s'en  sont  échappées  ont  été  la  cause  de  beau- 
coup de  dommages.  De  plus  on  y  a  perdu  une  grande  quantité  d'eau  qui  était  conservée 
pour  l'arrosage.  Tout  barrage  de  cette  nature  devrait  être  soumis  à  l'inspection  des 
ingénieurs  du  gouvernement  afin  d'en  assurer  la  sécurité. 
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Tous  les  cultivateurs  irrigateurs  devraient  avoir  quelque  connaissance  des  diverses 
sortes  de  barrage  qui  peuvent  convenir  à  de  petits  établissements  d'emmagasinage  p  ur 
des  fins  d'irrigation.  Plus  ils  en  connaîtront  sur  le  sujet  de  la  construction  de  ces  bar- 
rages moins  ils  entreprendront  de  construire  à  leur  manière  ancienne,  et  ils  verront  qu'il 
est  préférable  de  s'assurer  les  services  des  conseils  de  bons  ingénieurs.  Il  a  été  publié 
un  certain  nombre  de  brochures  et  de  divers  ouvrages  sur  cette  question  de  barrag 
on  devrait  certainement,  au  besoin,  consulter  ces  études  diverses. 

Bulletin  n°  249,  (1ère  et  2me  parties)  du  département  de  l'Agriculture  des  Etats- 
Unis  (Bureaux  des  Stations  d'Expérimentation)  sur  "  l'Emmag  de  l'Eau  pour 
l'Irrigation — Barrages  en  Remblai,  Barrages  en  remblai   pour   Energie   hydraulique. 
Barrages  en  bois,  et  Barrages  en  Pierres  Meubles".  On  peut  recommander  tout  S] 
lement  la  lecture  de  ces  études. 


Propriétés  horticoles  de  la  Colombie-Britannique,  rivière  Thompson,  a  Walliaohin.     Conduit  suspendu  en 
douves  de  bois;  travée  de  750  pieds,  capacité  5  pieds-seconde. 

L'EVAPORATION  A  LA  SURFACE  DES  NAPPES  D'EAU. 


La  somme  et  la  vitesse  de  l'évaporation  d'une  nappe  d'eau  est  un  élément  de  grande 
importance  dans  les  problèmes  d'emmagasinage,  tout  particulièrement  dans  un  district 
aride  ou  semi-aride.     La  vitesse  de  Pévaporation  dépend  surtout  de  la  tempérât 
l'eau,  du  degré  de  la  température  et  de  l'humidité  de  l'air  et  de  la  vitesse  du  vent. 

Bien  qu'on  ait  arrêté  quelques  formules  empiriques  pour  déterminer  la  somme  de 
l'évaporation,  il  est  beaucoup  plus  satisfaisant  d'en  faire  le  mesurage  directement  au 
moyen  d'éprouvettes.  L'éprouvette  de  la  forme  la  plus  simple  est  probablement  la  meil- 
leure. Elle  consiste  en  un  vase  ou  creuset  de  dimensions  connues.  On  la 
l'eau  où  elle  flotte  et  où  elle  est  généralement  soutenue  par  un  petit  radeau  qui  empêche 
la  vague  ou  le  vent  de  la  renverser.  La  somme  d'eau  qui  s'évapore  quotidiennement  de 
cette  éprouvette,  partiellement  remplie,  est  mesurée  au  moyen  d'un  petit  vase  dont  le 
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Terme  irriguée  de  la  Western  Canadian  Ranching  Company,  près  de  Kamloops,  C.-B. 


Logement  du  gérant  de  la  Western  Canadian  Ranching  Company,  près  de  Kamloops,  C.-B, 

25f— 5 


66 


MINISTERE  DE  L'INTERIEl  R 


4  GEORGE   V.  A.   1914 

contenu  cubique  représente  une  fraction  convenable  du  contenu  de  l'éprouvette.  La 
somme  d'eau  évaporée  est  égale  à  celle  qui  devra  être  ajoutée  pour  ramener  à  son  degré 
normal  la  surface  de  l'eau  dans  l'éprouvette.  La  somme  d'évaporation  est  exprimée  en 
pouces  de  profondeur.  On  devra  aussi  tenir  compte  de  la  pluviosité  quotidien  ne  En 
plus  de  l'éprouvette  d'évaporation,  les  instruments  suivants  sont  nécessaires  pour  com- 
pléter les  observations  à  chaque  station:  jauge  pour  la  pluviosité,  thermomètres,  baro- 
mètre et  un  anémomètre. 

On  n'a  fait  aucune  étude  de  l'évaporation  dans  la  Colombie-Britannique,  et  on  re- 
commande l'installation  d'un  certain  nombre  de  stations,  surtout  dans  la  "Zone-Aride", 
quelques-unes  dans  les  basses  vallées  et  d'autres  sur  les  plus  hauts  plateaux  dans  les 
buttes  où  sont  situées  la  plupart  des  installations  d'emmagasinage  et  des  réservoirs. 

En  général,  l'évaporation  d'une  surface  d'eau  se  fait  plus  rapidement  dans  les 
endroits  où  la  moyenne  de  température  est  plus  grande,  et  dans  les  endroits  où  les 


Terres  fructicoles  de  la.  "  Western  Canadian  Kanching  Company  "*. 

pluies  sont  plus  rares.  L'évaporation  de  la  surface  d'eau  dans  les  districts  humides  de 
la  côte  est  probablement  d'environ  20  à  30  pouces  par  année,  ce  qui  est  vite  remplacé 
par  les  précipitations.  Dans  les  districts  arides  de  la  "Zone- Aride",  l'évaporation  d'un 
réservoir  découvert,  est  probablement  d'environ  80  à  100  pouces.  L'évaporation  m 
ne  est  certainement  d'environ  70  pouces:  la  plus  grande  partie  de  cette  évaporatioii 
s'effectue  du  mois  de  mai  au  mois  de  septembre. 

INFILTRATION  ET  PERTE  DE  L'EAD   PANS  LA  TRANSMISSION. 


Dans  l'irrigation  ordinaire  et  telle  que  pratiquée  dans  la  "Zone-Aride"  de  la 
Colombie-Britannique,  pas  plus  de  50  peur  cent  de  l'eau  qui  est  détournée  d'un  COUTS 
d'eau  naturel  ne  sert  à  irriguer  les  terres  pour  lesquelles  cette  eau  est  destinée.  A  Cause 
de  la  sécheresse  extrême  du  district,  l'eau  est  d'une  grande  valeur,  et  il  est  évident  que 
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la  perte  de  la  moitié  de  l'eau  devant  servir  à  l'irrigation  crée  un  état  de  choses  assez 
sérieux.  Il  n'est  pas  surprenant  alors  qu'on  se  plaigne  de  la  rareté  de  l'eau  et  qu'on 
prétende  que  le  volume  d'eau  ne  pourra  pas  suffire  aux  terres  qui  ne  sont  pas  encore 
sous  culture.  Cette  perte  énorme  d'eau  dans  la  transmission  est  causée  surtout  par  l'infil- 
tration de  l'eau  dans  les  fossés  en  terre  non  doublés.  Dans  un  pays  aride  comme  la 
"Zone-Aride"  de  la  Colombie-Britannique,  le  sous-sol  se  compose  généralement  de 
sable  et  de  gravier  qui  permettent  à  l'eau  de  s'y  infiltrer  très  rapidement.  Le  volume 
d'eau  qui  se  perd  ainsi  dépend  aussi  de  la  forme  du  fossé,  de  ses  pentes,  de  la  somme 
de  vase  ou  de  limon  que  l'eau  emporte  avec  elle,  etc. 

Ce  sont  les  cultivateurs  qui  font  la  plupart  de  l'irrigation  dans  la  "Zone-Aride"; 
ils  irriguent  leurs  terres  au  moyen  de  petits  fossés,  portant  chacun  de  1  à  20  pieds-sec, 
et  c'est  dans  ces  petits  fossés  que  la  proportion  des  pertes  de  l'eau  par  infiltration  est  la 
plus  grande;  car  ces  fossés  sont  construits  d'une  manière  très  rudimentaire  sans  préoc- 
cupation des  pentes  ou  de  la  forme  nécessaires. 

Afin  d'empêcher  cette  énorme  perte  d'eau  causée  par  l'infiltration,  il  sera  nécessaire 
que  le  gouvernement  intervienne  et  insiste  à  ce  que  tous  les  travaux  d'irrigation  soient 
construits  et  maintenus  selon  les  méthodes  les  plus  modernes.  On  devrait  instruire  les 
irrigateurs  dans  la  construction  de  leurs  fossés  d'irrigation,  dans  la  grandeur  de  ces 
fossés,  dans  la  capacité  et  la  pente  que  doit  avoir  le  terrain  à  irriguer  ainsi  que  dans 
la  nature  du  terrain  que  ces  fossés  doivent  traverser.  Il  est  aussi  très  important  pour 
eux  de  savoir  la  vitesse  critique  pour  les  différentes  sortes  de  sol  ou  de  sous-sol. 

Les  pertes  causées  par  l'infiltration  sont  très  grandes  même  dans  les  endroits  où  les 
fossés  de  terre  sont  bien  construits,  et  il  sera  nécessaire  d'avoir  recours  à  divers  plans 
si  l'on  veut  économiser  l'eau  ;  on  pourra  se  servir  de  vase  ou  de  ciment  à  l'intérieur  et 
au  fond  de  ces  fossés,  ou  encore  on  pourrait  les  doubler  de  béton,  de  bois  ou  d'acier. 

Ar  cours  des  travaux  de  mesurage  de  tous  les  cours  d'eau  devant  servir  à  l'irriga- 
tion dans  la  "Zone-Aride",  les  cultivateurs  environnants  n'ont  cessé  d'attirer  notre 
attention  sur  "l'enfoncement"  de  l'eau  dans  les  divers  ruisseaux  inspectés.  L'eau  de 
plusieurs  petits  ruisseaux  disparaît  en  certains  endroits  et  semble  s'enfoncer  sous  le 
sol  pour  reparaître  à  100  verges  et  même  à  un  mille  plus  bas.  On  a  fait  beaucoup  de 
mesurage  à  divers  endroits  sur  le  parcours  d'un  ruisseau  ;  on  a  localisé  les  points  d'en- 
foncement des  eaux  et  ceux  de  réapparition  et  on  a  même  fait  des  calculs  au  sujet  de 
la  perte  d'eau  dans  ces  endroits. 

Dans  cueiques  cas  cet  enfoncement  des  eaux  est  certainement  un  inconvénient  au 
cultivateur,  mais  celui-ci  semble  s'inquiéter  beaucoup  plus  de  l'enfoncement  naturel  de 
l'eau  que  de  la  perte  de  l'eau  par  infiltration  dans  son  propre  fossé.  Il  sera  nécessaire, 
dans  cpaelques  cas.  que  les  cultivateurs  construisent  leur  installation  de  prise  d'eau  en 
amont  de  ces  points  où  l'eau  disparaît  sous  le  sol  ;  dans  quelques  cas,  les  irrigateurs,  ou 
le  gouvernement,  devront  construire  des  fossés  ou  des  coursiers  pour  porter  tout  ce 
volume  d'eau  jusqu'à  l'endroit  où  actuellement  l'eau  revient  à  la  surface. 

Voir  le  Bulletin  No  44,  ministère  de  l'Agriculture  de  la  Colombie-Britannique, 
page  32,  à  l'article:     "Pertes  d'eau  dans  les  canaux  encourues  dans  la  transmission". 

L'approvisionnement  d'eau  pour  des  fins  d'irrigation  dans  la  "Zone-Aride"  est 
tiré  presqu'entièrement  par  la  gravitation  des  petits  cours  d'eau  et  des  lacs  qui  pren- 
nent leur  source  dans  les  montagnes  au-dessus  des  terres  en  culture.  Les  premières 
terres  qui  ont  été  prises  et  cultivées  ont  été  naturellement  celles  des  vallées  les  plus 
avantageuses  et  situées  près  de  l'embouchure  des  meilleurs  tributaires,  et  les  premières 
données  concernant  l'emploi  de  l'eau  dépendent  de  ces  terres  qui  souvent  ont  con- 
trôlé tout  le  débit  d'un  cours  d'eau  particulier.  Plus  tard,  les  terres  des  plateaux 
plus  élevés  ont  été  prises,  mais  l'approvisionnement  d'eau  dépendait  en  grande  partie 
des  besoins  des  premières  terres  dont  il  est  question  plus  haut,  de  sorte  que,  il  n'est  pas 
surprenant  de  constater  que  le  développement  des  plateaux  élevés  a  été  lent. 

Le  développement  de  ces  vasts  étendues  de  terre  que  contiennent  ces  plateaux 
élevés  dépend  en  grande  partie  du  relâchement  des  eaux  qui  alimentent  actuellement 
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les  terres  basses  des  vallées,  celles-ci  obtenant  leur  approvisionnement  d'eau,  au 
moyen  d'un  système  de  pompage,  des  sources  intarissables  des  fleuves  principaux  telfl 
que  le  Thompson  ou  le  Fraser. 

De  plus,  il  y  a  des  milliers  d'acres  d'excellentes  terres  irrigables  dans  les  grandes 
vallées,  s'étendant  le  long  de  grands  fleuves,  qui  n'ont  pas  d'approvisionnement  au 
moyen  de  la  gravitation  provenant  des  cours  d'eau  tributaires  voisins,  et  ne  sont  pa- 
cultivées  et  par  conséquent  non  productives. 

L'irrigation  au  moyen  du  système  de  pompage  a  été  pratiquée  sur  une  grande  échelle 
et  avec  succès  dans  quelques-uns  des  états  des  Etats-Unis,  mais  jusqu'à  présent  on  n'en  a 
fait  que  l'expérimentation  dans  la  Colombie-Britannique,  probablement  à  cause  du  fait 
que  l'énergie  des  cultivateurs  de  ces  régions  a  été  dirigée  dans  le  but  d'obtenir  un 
système  d'irrigation  par  gravitation,  et  peut-être  à  cause  du  coût  excessif  des  combus- 
tibles (gazolène,  huile  crue,  charbon  et  forces  hydro-électriques  )  dans  la  Colombie- 
Britannique. 


Terres  irrigables,  vallée  de  ThoEiïpson-Sud,  près  de  Kamloope,  C.-P>. 


Malgré  le  coût  énorme  de  l'installation  et  du  maintien  en  opération,  il  n'y  a  pas 
de  doute  que  plusieurs  milliers  d'acres  de  terre  dans  la  vallée  de  la  rivière  Thompson 
pourraient  être  économiquement  irrigués  au  moyen  du  système  de  pompage,  dans  la 
majorité  des  cas  l'eau  ne  devant  être  pompée  qu'à  une  hauteur  de  l'ê  à  7ô  pieds. 

Une  énergie  hydro-électrique  à  bon  marché  tirée  de  la   rivière  Adams  serair  de 
nature  à  pousser  de  Pavant  le  développement  de  la  vallée  de  la  rivière  Thomps 
cette  excellente  source  de  force  hydraulique  ne  devrait  être  accordée  que  sur  garantie 
que  ce  côté  ne  serait  pas  négligé. 

La  question  de  l'irrigation  par  système  de  pompage  a  été  étudiée  dans  plusieurs 
brochures  dont  les  principales  sont:  Bulletin  des  Cultivateurs  n°  594,  Bulletin  n 
et  le  Bulletin  n°  236,  du  Département  de  l'Agriculture  des  Etats-Unis. 

Dans  le  Bulletin  n°  44  du  ministère  de  l'Agriculture  de  la  Colombie-Britanni- 
que, on  a  beaucoup  discuté  ce  système  d'irrigation  par  pompage,  surtout  au  point  de 
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vue  de  cette  province.     On  a  fait  l'estimation  du  coût  complet  pour  la  Colombie-Bri- 
tannique.    On  attire  l'attention  des  intéressés  à  la  lecture  de  cet  article. 

FORCES  HYDRAULIQUES. 

Comme  on  a  lieu  d'attendre  d'un  pays  aussi  montagneux  qu'est  la  Colombie- 
Britannique,  il  y  a  d'excellentes  chances  de  réussite  dans  l'établissement  d'usines  hy- 
drauliques dans  la  zone  des  chemins  de  fer.  Il  en  est  tout  particulièrement  ainsi  dans 
la  région  humide  de  la  côte,  où  les  précipitations  dans  quelques  cas  atteignent  jusqu'à 
150  à  200  pouces  par  année,  et  le  rendement  est  au  delà  de  100  pouces  de  profondeur 
dans  les  surfaces  de  drainage.  Il  n'y  a  pas  d'hiver  particulièrement  rigoureux  excepté 
dans  les  plus  hautes  élévations  des  lignes  du  partage  des  eaux.  La  plupart  des  ruis- 
seaux prennent  leur  source  dans  les  montagnes  à  une  élévation  de  5,000  à  7,000  pieds, 
et  déchargent  leurs  eaux  dans  le  fleuve  Fraser  près  de  la  moyenne  du  niveau  de  la 
mer.  Il  y  a,  en  général,  plusieurs  rapides  et  chutes  où  la  force  hydraulique  peut  être 
développée  avec  succès  et  économie  et  ayant  un  front  de  100  à  600  pieds  de  hauteur. 
Heureusement  aussi,  plusieurs  de  ces  rivières  s'élargissent  et  forment  de  grands  lacs 
dans  leur  parcours;  ces  lacs  pourraient  servir  comme  réservoirs  d'emmagasinage,  te^ 
que  les  lacs  Coquitlam,  Lillooet,  Stave,  Chehalis,  etc.  Dans  le  district  de  la  côte  la 
période  minimum  de  débit  tombe  en  mars,  bien  qu'il  y  ait  aussi  une  période  de  baisse 
des  eaux  aux  mois  d'août  et  septembre.  Il  y  a  deux  périodes  de  la  crue  des  eaux,  la 
plus  considérable  étant  en  mai  ou  en  juin,  et  l'autre — une  vraie  inondation — tombe 
tard  à  l'automne,  vers  le  mois  de  novembre. 

Dans  la  "Zone- Aride"  il  n'y  a  pas,  à  proprement  parler,  de  réelles  occasions  pour  dé- 
velopper des  forces  hydrauliques  de  quelque  importance.  Les  précipitations  n'y  sont 
pas  considérables,  variant  de  10  à  20  pouces  seulement,  et  le  pourcentage  de  rendement 
est  beaucoup  plus  petit  qu'à  la  côte,  n'étant  dans  plusieurs  cas  que  de  20  à  30  pour 
100  des  précipitations.  Tous  les  cours  d'eau  ont  deux  périodes  d'eau  basse,  une  en 
juillet  et  août  et  l'autre  qui  dure  certainement  trois  mois  de  l'hiver.  La  crue  des  eaux 
du  printemps  est  très  considérable  et  elle  a  lieu  généralement  vers  le  milieu  du  mois 
de  mai.  Les  chances  de  l'emmagasinement  des  eaux  ne  sont  qu'ordinaires  et  se  résu- 
ment à  quelques  petits  lacs  près  des  eaux  de  tête  des  ruisseaux,  où  le  bassin  du  réser- 
voir commun  est  très  petit.  Les  exigences  de  l'irrigation  dans  la  zone  aride  qui  de- 
mandent l'emploi  de  l'eau  en  été,  ne  viennent  pas  en  contradiction  avec  ce'les  de 
l'établissement  d'un  système  de  forces  hydrauliques. 

Dans  la  région  du  lac  Shuswap  il  y  a  plusieurs  chances  de  développer  une  force 
hydraulique,  sur  la  rivière  Adams,  par  exemple,  dont  il  a  été  question  plus  haut  dans 
ce  rapport.  Le  rendement  dans  ce  district  est  d'environ  60  pour  100  des  précipitations 
qui  varient  de  40  à  80  pouces  par  année.  La  période  de  débit  minimum  tombe  en 
mars,  bien  que  le  débit  soit  très  petit  durant  les  quatres  mois  d'hiver.  L'hiver  dure 
à  peu  près  trois  mois,  bien  qu'à  certaines  années  l'hiver  soit  très  doux. 

Dans  le  district  de  Columbia  il  y  a  des  chances  d'établissement  de  force  hydrau- 
lique sur  presque  tous  les  ruisseaux  qui  prennent  leur  source  dans  les  montagnes  et 
se  jettent  dans  les  grands  fleuves.  Dans  quelques  cas  seulement,  cependant,  on  pour- 
rait y  construire  de  bons  réservoirs  d'emmagasinage.  L'hiver  est  exceptionnellement 
sévère.  Pendant  les  quatre  mois  d'hiver  le  débit  en  est  très  petit.  La  période  de  débit 
maximum  tombe  en  juillet  et  août  alors  que  la  neige  des  montagnes  est  toute  fondue. 

(a)  développement  des  forces  hydrauliques. 

Ci-suit  une  liste  des  usines  hydrauliques  en  opération  dans  la  zone  des  chemins 
de  fer.  Excepté  les  deux  premières,  ces  usines  sont  pour  la  plupart  de  peu  d'im- 
portance, variant  en  énergie  de  50  à  300  chevaux-vapeur.  On  a  étudié  dans  ce 
rapport  ces  divers  établissements  d'énergie  hydraulique  sous  le  titre  de  leurs  cours 
d'eau  respectifs. 
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Installation   Coquitlam-Buntzen,  du  lac  Coquitlam  au  lac  Buntzen. 

Chutes  Stave. 
Petite  installation  industrielle  et  atelier  d'éclairage,  par  le  "P.-C."  à  North- 
Bend. 

Petite  installation  industrielle  sur  le  ruisseau  Murray,  près  du  pont  de 
Spence. 

Petite  installation  d'énergie  hydraulique  sur  la  rivière  Bonaparte,  près  d'- 
Ashcroft,  servant  d'installation  d'éclairage,  etc.,  pour  la  ville  d'Ashcroft. 

Installation  municipale  sur  la  rivière  Barrier,  par  la  ville  de  Kamloops.  Cet 
établissement  est  actuellement  en  construction.  Il  est  situé  en  dehors  de  la 
zone  des  chemins  de  fer,  à  environ  45  milles  de  Kamloops,  (2,000  à  5,000  che- 
vaux-vapeur). 

Petit  établissement  d'éclairage  sur  le  ruisseau  de  Fortunes,  par  la  ville 
d'Armstrong. 

Petit  établissement  d'éclairage  sur  le  ruisseau  du  Fou,  à  Taft,  C.-B. 

Usine  hydraulique  de  la  ville  de  Revelstoke  sur  la  rivière  Illecillewaet,  près 
de  Revelstoke,   (750  chevaux-vapeur). 

Petit  établissement  industriel  sur  le  ruisseau  du  moulin,  près  de  Arrowhead. 
En  usage  seulement  lorsque  le  moulin  est  en  opération. 

Petit  établissement  d'éclairage  pour  "Glacier  House"  à  Glacier. 

Petit  établissement  minier  sur  le  ruisseau  de  la   Cathédrale,  près  de   Field, 
par  le  Syndicat  Mount  Stephen  Mining. 
Pour   une   description    détaillée   de   ces   divers   établissements    on    devra    lire    le 
rapport  de  la  Commission  de  Consevation  sur  "Les  Forces  Hydrauliques  de  l'Ouest 
Canadien"  qui  doit  paraître  prochainement. 

(b)    FORCES  HYDRAULIQUES  NON  DEVELOPPE]  S. 

En  faisant  l'estimation  de  la  somme  d'énergie  hydraulique  d'aucun  cours  d'eau 
ou  dans  un  district,  il  faut  aussi  prendre  en  considération: — 

(1)  La  valeur  économique  actuelle  des  forces  hydrauliques,  y  compris  la 
demande  considérable  de  cette  énergie  aujourd'hui,  la  praticabilité,  le  coût 
du  développement  et  le  coût  relatif  des  combustibles. 

(2)  La  valeur  économique  future,  au  point  de  vue   de  l'agrandissement   et 
du  développement  du  pays  dans  cette  région,  l'augmentation   probable  de  l'effi- 
cacité des   établissements   de   forces   hydrauliques  et   le   prix   des   combustibL  - 
l'avenir. 

Bien   qu'à  l'heure  actuelle  la   première   considération    semble  être   d'imporfc 
majeure,    cependant    un    gouvernement    éclairé    devrait    envisager    l'avenir,    et    faire 
l'inventaire   des  usages   possibles   que  l'on  peut   retirer   de   cette    inm.  isource 

naturelle  des  forces  hydrauliques.  Par  exemple,  on  ne  devrait  jamais  permettre 
l'établissement  d'une  usine  hydraulique  qui  soit  de  nature  à  empêcher  dans  l'avenir 
le  complet  développement  d'une  autre  usine  du  même  genre,  tout  en  ne  perdant  point 
de  vue  cette  époque  où  notre  population,  propriétaires  réels  de  toutes  nos  ressources 
naturelles,  sera  poussée  par  les  exigences  de  la  fortune,  à  faire  usage  de  toutes  les 
forces  hydrauliques  que  le  pays  pourra  produire.  Le  jour  n'est  pas  éloigné  ou  l'on 
utilisera  jusqu'à  la  dernière  goutte,  la  "houille  blanche''  de  la  Colombie-Britannique. 
Les  forces  hydrauliques  actuelles  et  futures  de  quelque  soixante  cours  d'eau, 
petits  et  grands,  ont  été  étudiées  par  les  ingénieurs-hydrographes  du  Service  hydro- 
graphique de  la  zone  des  chemins  de  fer;  ceux-ci  sont  chargés  de  faire  les  travaux 
de  reconnaissance  pour  localiser  les  eaux  de  tête,  déterminer  les  possibilités  d'emma- 
gasinage, les  emplacements  des  usines  hydrauliques  et  des  barrages,  le  débit  maximum 
et  moyen  de  ces  divers  cours  d'eau.  Ces  renseignements  ont  été  fournis  par  la 
commission  de  Conservation,  et  seront  publiés  dans  le  prochain  rapport  de  cette  com- 
mission, sur  "Les  forces  hydrauliques  de  l'ouest  canadien."  et,  par  conséquent  il  serait 
inutile  de  les  publier  dans  ce  rapport. 
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RECLAMATION   ET   DRAINAGE. 

A  cause  de  la  nature  montagneuse  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  avec  ses 
rivières  traînant  leurs  eaux  dans  des  lits  profondément  taillés  et  les  vallées  inclinant 
vers  les  rivières,  il  y  a  peu  de  districts  où  l'on  trouve  de  vastes  terres  basses  ou 
inondées.  Dans  la  vallée  inférieure  du  Eraser,  cependant,  il  y  a  une  assez  vaste 
étendue  de  terrain  sujette  à  des  inondations  périodiques  en  juin  et  juillet  à  l'époque 
des  inondations  du  fleuve  Fraser  et  de  ses  tributaires.  Les  prairies  de  la  rivière 
Pitt  s'étendent  le  long  de  cette  rivière  à  la  marée  qui  est  affectée  par  les  crues  de  la 
rivière  Eraser.  La  plupart  de  ces  terres  ont  été  ramenées  à  leur  état  normal  par  des 
digues  qu'on  y  a  construites,  et  on  est  à  racheter  d'autres  terres,  à  l'heure  actuelle, 
au  moyen  de  la  construction  de  grandes  digues  et  de  fossés  d'égouttement. 

Sur  le  côté  sud  du  fleuve  Fraser  se  trouve  le  district  Chilliwack-Sumas,  où  de 
30,000  à  50,000  acres  de  bonne  terre  arable  sont  sujettes  à  des  inondations  périodiques 
ou  occasionnelles  causées  par  les  cours  des  rivières  Fraser  et  Chilliwack.  Certaines  par- 
ties de  ces  terres  ont  été  complètement  ramenées  à  leur  état  normal,  et  actuellement, 
on  se  propose  d'y  construire  un  système  de  digues  qui  servira  à  racheter  le  reste  de  ce 
district  qui  couvre  près  de  30,000  acres.  Pour  faire  un  succès  de  cette  entreprise,  il 
sera  nécessaire  de  détourner  et  de  contrôler  les  eaux  de  la  rivière  Chilliwack  qui  entre 
actuellement  dans  le  lac  Sumas  par  le  chenal  de  Vedder  ;  il  faudra  aussi  construire 
d'immenses  digues  pour  contrôler  les  inondations  du  Fraser  ;  il  sera  nécessaire  de  pom- 
per et  de  drainer  les  eaux  du  lac  Sumas,  lac  peu  profond  couvrant  environ  9,000  acres. 

Des  travaux  de  ce  genre  sont  exécutés  en  vertu  des  stipulations  de  la  loi  touchant 
le  drainage  provisoire,  la  construction  des  digues  et  l'irrigation. 

Dans  la  vallée  supérieure  de  la  Columbia,  de  Golden  à  Windermere,  (une  distance 
de  80  milles)  la  rivière  coule  à  travers  une  vallée  large  d'un  demi-mille  à  un  mille  et 
demi.  Aux  mois  de  juin,  juillet  et  août,  la  rivière  est  inondée  et  les  terres  basses  en- 
vironnantes sont  recouvertes  d'un  à  trois  pieds  d'eau.  (Voir  étude  de  "La  Rivière  Co- 
lumbia en  amont  de  Golden").  A  redresser  et  à  creuser  la  rivière  Columbia,  puis  à 
y  construire  de  fortes  digue  qui  contrôleront  les  crues  des  tributaires,  tels  que  le  Toby- 
Creek,  Horsethief-Creek,  No.  2  Creek,  Bugaboo-Creek  et  Spillimacheen-Creek,  ainsi 
que  plusieurs  petits  ruisseaux,  on  pourrait  certainement  racheter  de  40,000  à  50,000 
acres  de  terre  actuellement  inutile  et  qui  pourraient  devenir  de  vraies  bonnes  terres 
arables  ou  de  bonnes  terres  à  foin. 

Les  données  du  rendement  dans  la  vallée  supérieure  de  la  rivière  Columbia,  pré- 
parées par  le  service  d'arpentages  Hydrographiques  seront  d'une  grande  valeur  dans 
cette  entreprise. 

On  ne  discutera  pas  ici  la  question  du  drainage  des  terres  irriguées  ;  on  renverra 
le  lecteur  aux  diverses  brochures  publiées  par  le  département  de  l'Agriculture  des 
Etats-Unis.  Les  principaux  bulletins  sur  cette  question  sont:  Bulletin  des  Cultiva- 
teurs No.  371,  Bulletin  No.  217  et  Bulletin  No.  240. 

La  plus  grande  partie  des  plateaux  irrigués  dans  la  zone  aride  consistent  en  pen- 
tes avec  un  sous-sol  de  gravier  qui  n'exige  pas  le  drainage  à  surface  ni  le  sous-draina- 
ge. Mais  les  terres  basses  qui  sont  plus  planes  exigent  beaucoup  de  soin.  Il  est 
maintenant  reconnu  et  accepté  de  tous  les  connaisseurs  dans  la  science  de  l'irrigation 
qu'on  applique  une  trop  grande  quantité  d'eau  sur  les  terres  irriguées,  et,  sans  drainage, 
la  terre  devient  souvent  fortement  alcaline,  ou  acide,  et,  par  conséquent,  peu  propre  à 
la  culture. 
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DEFINITIONS  DES  TERMES. 

Le  volume  d'eau  d'un  ruisseau — appelé  "ruissellement"  ou  "débit" — est  exprimé 
en  divers  termes  dont  chacun  est  devenu  associé  avec  une  certaine  classe  d'ouvrage. 
Ces  termes  peuvent  être  divisés  en  deux  groupes:  (1)  Ceux  qui  représentent  la 
vitesse  du  débit,  tel  que  pieds-seconde,  pouces-miniers,  et  le  rendement  en  pieds- 
seconde  par  mille  carré;  et  (2)  ceux  qui  représentent  la  quantité  réelle  d'eau,  tel  que 
la  profondeur  du  rendement  en  pouces  et  pieds-acre. 

Les  unités  employés  dans  ce  rapportant:  pieds-seconde,  pieds-seconde  par  mille 
carré,  rendement  en  pouces  et  en  pieds-acre.     On  peut  les  définir  ainsi: — 

"  Pieds-seconde  est  une  abbréviation  pour  pieds-cubes  par  seconde  (p.-c.-s.)  et 
représente  la  vitesse  du  débit  de  l'eau  qui  coule  dans  un  ruisseau  ayant  1  pied  de 
profond  et  une  vitesse  de  courant  de  1  pied  à  la  seconde.  On  s'en  sert  géné- 
ralement comme  d'unité  fondamentale  de  laquelle  d'autres  unités  sont  calculées  par 
l'emploi  des  facteurs  donnés  dans  le  tableau  des  équivalents  suivant. 

"  Pieds-seconde  par  mille  carré  est  le  chiffre  moyen  des  pieds  cubes  d'eau  coulant 
par  seconde  de  chaque  mille  carré  d'une  surface  de  déversement,  sur  la  supposition 
que  le  rendement  est  distribué  d'une  manière  uniforme  au  point  de  vue  du  temps  et 
de  la  superficie. 

"Ruissellement  en  pouces"  est  la  profondeur  à  laquelle  la  surface  de  déversement 
serait  recouverte  si  tout  le  volume  d'eau  qui  en  découle,  durant  un  temps  donné, 
était  conservé  et  distribué  d'une  manière  uniforme  sur  cette  surface.  On  s'en  sert 
pour  comparer  le  ruissellement  à  la  somme  des  précipitations  que  l'on  exprime  généra- 
lement en  pouces  de  profondeur. 

"Pied-acre"  est  égal  à  43,500  pieds  cubes,  laquelle  quantité  représente  le 
nombre  de  pieds  carrés  dans  un  acre.  C'est  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  recou- 
vrir un  acre  d'un  pied  d'eau,  et  constitue,  l'unité  commune  de  mesurage  des  quan- 
tités.    On  s'en  sert  généralement  dans  l'emmagasinage  des  eaux. 

"  Le  pouce-minier"  est  une  unité  de  mesurage  représentant  la  vitesse  du  débit, 
et  bien  qu'il  soit  beaucoup  en  usage  dans  la  Colombie-Britannique,  il  n'est  pas 
cependant  une  bonne  unité.  Il  varie  en  divers  endroits  de  l'Amériqne,  et  dans  la 
Colombie-Britannique,  on  le  définit  comme  suit: — 

"  Le  pouce-minier  représente  cette  quantité  d'eau  qui  peut  passer  dans 
une  ouverture  ayant  deux  pouces  de  haut  et  un  demi-pouce  de  large  et  faite 
dans  un  madrier  de  deux  pouces,  l'eau  devant  avoir  un  débit  constant  de  sept 
pouces  au-dessus  de  l'ouverture,  et  chaque  pouce  d'eau  additionnel  devra 
représenter  le  même  volume  qui  aura  cours  au  travers  la  dite  ouverture  et 
qui  s'étendra  horozontalement  sur  un  demi-pouce  de  large." 

Un  pied-seconde  est  égal  à  35.71  des  pouces-miniers  en  usage  dans  la  Colombie- 
Britannique. 

Ci-suit  une  liste  d'équivalents  qui  peuvent  servir  aux  calculs  de  ce  genre. 


EQUIVALENTS    UTILES. 

1   pied-seconde   est   égal   à   35.71   pouces-miniers   en   usage   dans   la    Colombie- 
Britannique,  ou  le  dit  pouce  minier  est  égal  à  1.68  pied  cube  par  minute. 
1  pied-seconde  est  égal  à  6.23  gallons  "  British  Impérial"  par  seconde;  ce  qui 
équivaut  à  538,272  gallons  pour  un  jour. 
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1  pied-seconde  est  égal  à  7.48  gallons  "United  States"  par  seconde  ;       ce     qui 

équivaut  à  646,272  gallons  par  jour. 
1  pied-seconde  pour  un  an  couvre  1  mille  carré  d'une  couche  de  1,131  pied- 

13,572  pouces  d'épaisseur. 
1  pied-seconde  pour  un  an  est  égal  à  31,536,000  pieds  cubes;  et  équivaut  à 

724  pieds-acre. 
1  pied-seconde  est  égal  à  environ  1  pouce-acre  à  l'heure. 
1  pied-seconde  pour  le  mois  de  28  jours,  couvre  1  mille  carré  d'une  nappe  d'eau 

de  1-041  pouces  d'épaisseur. 
1  pied-seconde  pour  un  mois  de  29  jours  couvre  1  mille  carré  d'une  nappe  d'eau 

de  1-079  pouce  d'épaisseur. 
1   pied-seconde  pour  un  mois  de  30   jours,   couvre   un   mille  carré  d'une     nappe 

d'eau  de  1-116  pouces  d'épaisseur. 
1  pied-seconde  pour  un  mois  de  31  jours,  couvre  un  mille  carré  d'une  nappe  d'eau 

de  1-153  pouces  d'épaisseur. 
1  pied-seconde  pour  un  jour  est  égal  à  1-983  pieds-acre. 
1  pied-seconde  pour  un  mois  de  28  jours  est  égal  à  55-54  pieds-acre. 
1  pied-seconde  pour  le  mois  de  29  jours  est  égal  à  57.52  pieds-acre. 
1  pied-seconde  pour  le  mois  de  30  jours  est  égal  à  59.50  pieds-acre. 
1  pied-seconde  pour  le  mois  de  31  jours  est  égal  à  61.49  pieds-acre. 
100  gallons  "British  Impérial"  par  minute  égalent  0.26S  pieds-seconde. 
100  gallons  "United  States"  par  minute  égalent  0.2l^;  pieds-seconde. 
1,000,000  gallons  British  Impérial"  par  jour  égalent  1.86  pieds-seconde. 
1,000,000  gallons  "United  States"  par  jour  égalent  1.55  pied-seconde. 
1,000,000  gallons  "British  Impérial"  égalent  3.68  pieds-acre. 
1,000,000  gallons  "United  States"  égalent  3.07  pieds-acre. 
1,000,000  pieds  cubes  égalent  22-95  pieds-acre. 
1  pied-acre  égale  43.560  pieds  cubes. 
1  pied-acre  est  égal  à  271,472  gallons  "British  Impérial". 
1  pied-acre  est  égal  à  325,850  gallons  "United  States.'1 
1  pouce  d'épaisseur  sur  1  mille  carré=2, 323, 200  pied.-  cubes. 
1  pouce  d'épaisseur  sur  1  mille  carré=0'O737  pied-seconde  par  am 
1  acre  est  égal  à  43,560  pieds  carrés. 
1  pied  cube  égale  6.23  gallons  "British  Impérial." 
1  pied  cube  égale  7.48  gallons  "United  States", 
1  pied  cube  d'eau  pèse  62-5  livres. 
1  pied  par  seconde  égale  0.682  mille  à  l'heure. 
1  cheval-vapeur  égale  550  pieds-livres  par  seconde. 
1  cheval-vapeur  égale  746  watts. 
1  cheval-vapeur  égale  1  pied-seconde  dans  une  chute  de  8-80  pî 

Pour  faire  le  calcul  des  forces  hydrauliques  d'une  manière  rapide  :  Pdf-»  &  X  <^i/iV 
en  pieds  -f- 11  =  force  en  chevaux-vapeur  sur  la  roue  hydraulique,  réalisant  90  peur 
100  d'énergie  théorique. 

EXACTITUDE  DES   DOXXEES. 

L'exactitude  des  données  touchant  le  débit  d'un  cours  d'eau  dépend  Burtonl 
conditions  naturelles  auxquelles  sont  soumises  les  stations  de  jaugeage,  des  méthodes 
employées  et  du   soin   apporté   dans  la   collection   de   ces   données.      Les   erreurs   dans 
le  premier  groupe  dépendent  du  degré  de  permanence  du  chenal  et  du  rapport  qui  ex- 
iste entre  le  débit  et  le  niveau  de  l'eau. 

Les  erreurs  dans  le  second  groupe  sont  causées:  Premièrement,  par  les  erreurs  dans 
l'observation  du  niveau  de  l'eau;  deuxièmement,  par  les  erreurs  dans  le  mesurago  du 
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débit;  et  troisièmement,  par  les  erreurs  dans  la  fausse  interprétation  des  données 
concernant  le  débit  et  le  niveau  de  l'eau. 

Pratiquement  tous  les  mesurages  du  débit  faits  dans  de  bonnes  conditions  s'éloi- 
gnent d'environ  5  pour  100  du  débit  réel  au  moment  de  l'observation.  En  autant 
que  les  erreurs  des  mesurages  faits  à  la  jauge  sont  de  nature  à  réparer  les  autres,  la 
courbe  de  vérification  moyenne,  lorsqu'elle  est  bien  définie,  est  beaucoup  plus  exacte 
que  les  mesurages  individuels. 

Dans  le  but  d'expliquer  l'exactitude  probable  des  résultats  calculés,  on  a  ajouté 
une  colonne  des  degrés  d'exactitude,  comme  suit:  Exactitude  "A"  indique  que 
l'exactitude  moyenne  n'est  pas  éloignée  de  plus  de  5  pour  100  de  l'exactitude  réelle; 
"B",  de  pas  plus  de  10  pour  100;  "C",  de  pas  plus  de  15  pour  100.  Les  cas  spéciaux  sont 
expliqués  dans  des  notes  au  bas  de  la  page. 

COOPERATION  ET  RECONNAISSANCE  DES  SERVICES  RENDUS 

Au  cours  de  l'organisation  du  Service  d'arpentages  hydrographiques  de  la 
Zone-Aride,  de  précieux  avis  et  renseignements  ont  été  fournis  par  les  membres  du 
service  Géologique  des  Etats-Unis,  particulièrement  par  M.  C.  Leighton,  hydrographe 
en  chef;  par  M.  R.  H.  Bolster,  son  assistant;  par  M.  Robert  Eollansbee  et  par 
M.  W.  G.  Hoyt,  ingénieurs  de  district.  Les  services  de  M.  C.  R.  Adams,  un  des 
hydrographes  des  Etats-Unis,  nous  ont  été  fournis  pendant  trois  mois  et  cela  par 
la  bienveillante  entremise  de  M.  Leighton.  Sous  la  direction  de  M.  Adams  le  travail 
a  été  organisé  dans  la  Colombie-Britannique,  et  plusieurs  stations  de  jaugeage  ont 
été  établies. 

L'expérience  du  service  Géologique  des  Etats-Unis,  soutenu  de  plusieurs  an- 
nées d'études  au  sujet  de  l'approvisionnement  d'eau  et  des  ressources  hydrauliques, 
nous  a  été  très  profitable,  non  seulement  dans  nos  travaux  d'arpentages  et  dans  nos 
méthodes  de  calculs  au  bureau,  mais  nous  avons  encore  puisé  largement  dans  les 
conclusions  et  les  opinions  publiées  dans  leurs  brochures  savantes  touchant  les 
moyens  à  prendre  dans  l'approvisionnement  d'eau  et  dans  d'autres  de  leurs  ouvrages 
sur  la  question  des  forces  hydrauliques. 

Nous  devons  aussi  nos  remerciements  à  M.  G.  R.  G.  Conway,  de  la  Vancouver 
Power  Company  et  à  M.  R.  E.  Bayward,  de  la  Western  Canada  Power  Company, 
de  Vancouver,  pour  leurs  bons  services  et  leurs  encouragements  dans  nos  études  hy- 
drographiques des  ruisseaux,  au  point  de  vue  des  forces  hydrauliques,  près  de  la 
Côte. 

Certaines  données  du  débit  du  ruisseau  de  Jamieson  tmt  été  obtenues  par 
l'entremise  de  M.  A.  Heighen,  I.  C,  ingénieur  de  la  British  Columbia  Fruit  Lands  Co., 
de  Kamloops;  et  les  données  des  hauteurs  à  la  jauge  sur  la  rivière  Columbia  à  Golden, 
ont  été  fournies  par  la  Columbia  River  Lumber  Company. 

Pour  les  renseignements  complets  concernant  les  méthodes  des  arpentages  hy- 
drographiques, les  mesurages  du  débit  des  cours  d'eau,  les  instruments  et  l'outillage 
employés,  les  méthodes  des  mesurages  sur  place,  méthodes  des  calculs  faits  au  bureau, 
discussions  et  emploi  des  données,  etc.,  on  voudra  bien  lire  la  magnifique  étude,  livre 
de  texte  et  manuel.  "Traité  sur  le  Débit  des  Rivières",  de  MM.  Hoyt  et  Grover,  (John 
Wiley  and  Sons)  seconde  édition. 

Le  service  Hydraulique  désire  également  remercier  tous  ceux  qui  ont  apporté  à  son 
œuvre  des  renseignements  ou  la  coopération.  Toutefois,  le  Service  ne  prend  pas  la 
responsabilité  des  inexactitudes  qui  peuvent  se  trouver  dans  ces  données,  bien  que  la 
plupart  en  soient  assez  exactes,  croit-on. 

DISPOSITION  ET  ORDRE  DES  DONNEES. 

Il  est  d'usage  de  disposer  les  données  hydrographiques  du  débit  d'un  cours  d'eau 
d'après  l'ordre  des  surfaces  de  déversement.     On  a  d'abord  fait  l'essai  de  cette  mé- 
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thode  mais  on  a  trouvé  qu'elle  ne  donnerait  pas  de  satisfaction  dans  un  district  tel 
que  celui  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Cette  zone  consiste  en  une  langue,  étroite 
et  longue,  de  territoire  dont  les  limites  nord  et  sud  sont  définies  par  l'emplacement  de 
la  ligne  principale  du  chemin  de  fer  Canadien-Pacifique  à  travers  la  Colombie- 
Britanniquue.  Une  grande  partie  des  bassins  de  drainage  supérieurs  des  rivières 
Columbia,  Thompson  et  Fraser,  il  est  vrai,  se  trouvent  dans  la  zone  des  chemin-  de 
fer,  mais,  en  général,  les  lignes  de  partage  des  eaux  de  presque  tous  les  cours  d'eau 
de  quelque  importance  ne  se  trouvent  qu'en  partie  dans  cette  zone.  Lorsqu'on  a  entre- 
pris de  classifier  les  cours  d'eau  d'après  les  surfaces  de  déversement  primaire.  - 
daires  et  tertiaires,  on  a  fini  par  n'en  plus  rien  comprendre.  Par  conséquent,  on  a 
jugé  nécessaire  de  classifier  tous  les  cours  d'eau  par  ordre  alphabétique,  et  nous  espé- 
rons qu'avec  l'aide  des  cartes  qui  accompagnent  ce  rapport,  et  d'après  le  système  des 
stations  numérotées,  on  pourra  trouver  facilement  le  cours  d'eau,  la  superficie  de 
déversement  ou  le  district,  qu'on  voudra  étudier. 


NUMEROTAGE  DES  STATIONS  DE  JAUGEAGE. 

Chaque  station  hydrographique  ou  rivière  porte  un  numéro  particulier  au 
moyen  duquel  elles  seront  connues.  Comme  il  a  été  dit,  la  zone  des  chemina  d 
a  été  divisée  en  quatre  districts,  portant  les  numéros  1,  2,  3,  et  4.  On  donne  un 
numéro  à  chaque  station;  le  premier  nombre  entier  de  ce  numéro  signifie  Le  numéro 
du  district  dans  lequel  elle  est  installée.  Par  exemple,  la  station  n°  119  est  la  station 
hydraulique  de  la  rivière  Coquihalla,  étant  la  19ème  station  dan-  Le  district  n~  1.  La 
station  n°  215  est  celle  de  la  rivière  Bonaparte,  laquelle  est  La  L5ème  station  ai 
district  n°  2,  ou  la  zone  aride;  et  ainsi  de  suite. 

A  cause  de  la  nature  particulière  de  la  zone  des  chemins  de  fer  qui  consisfc 
une  langue  de  terre  longue  et  étroite,  il  a  été  presque  impossible  de  classifier  1< 
tions,  ou  de  les  numéroter,  d'après  la  méthode  habituelle,  soit  d'après  Lee  surf» 
déversement.     On  croit  que  la  classification  des  stations  d'après  l'ordre  alphabétique, 
avec  le  système  suggestif  des  numéros  ainsi  que  la   carte  qui    indique  leur  po& 
est  la  seule  méthode  qui  soit  avantageuse  dans  L'étude  des  particularités  de  la 
de  ^  chemins  de  fer. 


LISTE  DES  STATIONS  DE  JAUGEAGE  REGULIERES 

Note. — Les  stations  qui  sont  marquées  d'un  astérisque  (*)  ont  été  établit  - 
ment  et  on  n'y  a  pas  pris  assez  de  mesurages  du  débit  pour  en  déduire  une  courbe  et 
pour  établir  la  moyenne  du  débit  de  chaque  jour.  Les  données  de  la  jauge  sont  a 
trées  systématiquement.  Chaque  station  est  suivie  de  son  numéro  respectif. 

Adams,   rivière    (301).  Jamieson-Creek,      en      amont      de     la 

*Akolkolex.  rivière   (408).  "  B.C.F.    (233). 
Anderson,  rivière    (130).   abandonnée  en   1912.      Jones,    lac    (125). 

Barnes-Creek    (245).  Jordan,  rivière   (405). 

*Belknap-Creek   (106).  Kieking-Horse.   rivière,    à   Golden    (  4  : 

Blaeberry,   rivière    (409).  Kickingr-Horse.  rivière,  a  Field   (41  IL 

Bolean-Creek    (306).  Kieking-Horse.   rivière,   à   tunnel   n°    2    (412). 

Bonaparte,   rivière    (215).  Lillooet.   rivière,   sud    (132). 

Botanie-Creek    (205).  Lillooet.  rivière,  nord    (133). 

*Boulder-Creek    (126).  Louis-Creek    (243). 

*Brandt-Creek   (107).  Martin-Creek    (256),   abandonnée   en    I 

Bugaboo-Creek    (419).  Meadow-Creek   (257). 

Cache-Creek    (220).  Mesliloet.   rivière,   à   lYmbouehuiv    (1S3). 

Cahilty-Creek    (244).  *Mesliloet.    rivière,    station   supérieure    iH'4). 

Campbell-Creek,  à  Todds-Corners   (250).  Monte-Creek.   "  Summit   Lake  diversion'-    (3 

Campbell-Creek,    en    amont  des    propriétés    de    Monte-Creek,   en  aval   de   "Summit   Lake  diver- 

Campbell    (251).  sion  "    (253). 
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Canoe-Creek    (310). 

*Canyon-Creek    (423). 

Chartrand-Creek    (259). 

Chase-Creek    (260). 

Chehalis,  rivière   (117). 

Cherry-Creek    (225). 

Chilliwack,   rivière    (110). 

Columbia,  rivière,  à  Revelstoke   (401). 

Columbia,   rivière,   à  Golden    (402). 

Columbia,  rivière,  à  Spillimachen    (403). 

Columbia,  rivière,  à  Athalmer    (404). 

Coquihalla,  rivière   (119). 

♦Coquitlam,  rivière    (supérieure),    (123). 

Cornwall-Creek    (209). 

Criss-Creek  (224). 

Dairy-Creek  (229). 

Deadman,   rivière,   en  amont  de  la  prise  d'eau 
de    Walhachim    (221). 

Deaclman,    rivière,    dans    la    bâche    de   Walha- 
chim   (222). 

Deadman,    rivière,    dans    la    bâche    de    Walha- 
chim, abandonnée  en  1912   (223). 

*Duffy-Creek   (228). 

Eagle,  rivière    (32). 

Edward's-Creek,      station      supérieure      (240), 
abandonnée  en  1912. 

Edward's-Creek,    à   "  Devick's   Upper    Branch  " 
(241). 

Essell-Creek    (307). 

Fortunes-Creek   (309). 

Fraser,  rivière,  à  Lytton    (102). 

Fraser,  rivière,  à  Hope   (101). 

Gilley-Creek  (112). 

•Gold-Creek   (122). 

Greenstone-Creek   (261). 

Guichon-Creek,  en  amont  du  lac  Mamit   (214). 

Guichon-Creek,  à  l'embouchure  (213). 

Hat-Creek,  au  ranche  de  Colley    (216). 

Hat-Creek,  dans  le  fossé  de  Hammond    (217). 

Hat-Creek,  au  ranche  de  Hat-Creek    (218). 

Hat-Creek    ,au   ranche    de   Hat-Creek    (station 
inférieure),   269)    abandonnée  en  1911. 

Hefferly-Creek,  à  l'embouchure  (236). 

Hefferly-Creek,  station  supérieure   (237). 

Hefferly-Creek,    dans   le   fossé   de   Anderson 
(238). 

Hefferly-Creek,   dans  le  fossé  de  Crawshaw 
(239). 

*Hixon-Creek    (105). 

Horsethief-Creek    (421). 

Illecillewaet,   rivière    (406). 

*Incomappleux,    rivière    (407). 

Ingram-Creek    (308). 

Jacko-Creek    (231). 

Jamieson-Creek,      en     amont      de     la     division 
"  B.C.F."    (232). 


Monte-Creek,  en  amont  de  "  Bostock  diversion  " 

(252). 
Moulton-Creek    (247). 
Murray-Creek    (263). 
Nahatlatch,    rivière,   en  amont   des   lacs   Nahat- 

latch    (127). 
♦Nahatlatch,  rivière,  station  inférieure   (128). 
Neds-Creek    (255). 
Nelson-Creek    (246). 

Nicola,  rivière,  près  de  l'embouchure   (210). 
Nicola,  rivière,  à  Merritt   (211). 
Niskonlith-Creek    (249). 
*Norton-Creek   (249). 
No.  2  Creek  (420). 
Oregon-Jack-Creek   (208). 
Ottertail,  rivière  (413). 
Paul-Creek,    en   amont    du   lac    Pinantan    (234), 

abandonnée  en  1912. 
*Paul-Creek,  en  aval  du  lac  Pinantan   (268). 
Paul-Creek,  en  aval  du  lac  Paul   (235). 
Pemberton-Creek   (248). 
Pendleton-Creek   (227). 
Pollard-Creek    (116). 
Rainbow-Creek    (114). 
Robbins-Creek    (264). 
*Rushton-Creek    (115). 

Salmon,  rivière,  au  ranche  de  Woods   (302). 
Salmon,   rivière,   à   Slahaltkan    (303). 
Salmon,  rivière,  à  Salmon-Arm    (304). 
Scottie-Creek   (219). 
Shuswap,  rivière   (311). 

Silver-Hope-Creek   (branche  gauche),    (120). 
Silver-Hope-Creek   (branche  droite),    (121). 
*Silver-Pitt-Creek    (113). 
Spillimacheon,   rivière    (418). 
Spius-Creek    (212). 
Stave,  rivière   (129). 
Stein-Creek    (131). 
Sullivan-Creek   (242). 
Sweltzer-Creek    (111) 
Thompson,    rivière,    Thompson-Sud,    à   Chase 

(201) 
♦Thompson,  rivière,  Thompson-Nord,  au  ranche 

de  Cooney    (203). 
Thompson,  rivière,  à  Kamloops   (202). 
Thompson,  rivière,   à  Spence-Bridge    (204). 
Toby-Creek    (422). 
Tranquille,  rivière    (230). 
Twaal-Creek  (206),  abandonnée  en  1911  . 
Venables-Creek    (207). 
*Viola-Creek    (124). 
Warren-Creek    (305). 
Witch-Creek    (258). 
Yoho,  rivière   (415). 
*Young-Creek    (109. 


LISTE  DES  STATIONS  DE  JAUGEAGE  DIVEKSES. 


Note. — Chaque  station  est  suivie  de  son  numéro  respectif. 


Alkali-Creek    (226). 
Bear-Creek    (313). 
Beard-Creek   (423). 
Blue-Earth-Creek   (262). 
Cartwright-Creek   (424). 
Colley-Creek   (27-1). 
Emerald,    rivière    (414). 
Gordon-Creek    (266). 
Hogranch-Creek  (425). 
Horse-Creek    (416). 

Kicking-Horse,  rivière,  à  Palliser   (4  26), 
King-Creek   (272). 


Lane-Creek   (267). 
Lloyd-Creek   (273). 
Maiden-Creek    (265). 
Nelson-Creek   (427). 
Nikala-Creek   (134). 
Palmer's-Creek   (314). 
Peterson-Creek    (274). 
Quenville-Creek    (270). 
Statlu-Creek    (118). 
Three-Mile-Creek. 
Twenty-eight-Mile-Creek    (428). 
Washout-Creek    (417). 


80  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE   V.  A.   1914 

DONNEES  HYDROGRAPHIQUES  DU  DEBIT  DES  COURS  D'EAU. 

RIVIÈRE    ADAMS    (301). 

La  rivière  Adams  prend  sa  source  dans  le  lac  Adams  à  une  élévation  de  1,310 
pieds,  et  tramant  ses  eaux  vers  le  sud,  elle  se  décharge  dans  le  lac  Shuswap  près  de 
la  ville  de  Chase  à  une  élévation  de  1,153  pieds.  Les  tributaires  suivants  s'y  jettent  en 
venant  de  l'ouest:  Bear-Creek,  Bush-Creek,  Pass-Creek  et  la  branche  nord  de  la  rivière 
Adams,  le  Nikwikwaia  vient  du  côté  est  et  s'y  jette  également.  La  rivière  Adams  forme 
partie  du  bassin  de  drainage  "  Shuswap  Lake-Adams  ".  La  surface  de  déversement, 
telle  que  mesurée  d'après  une  carte  provinciale,  est  à  l'échelle  de  20  milles  au  pouce, 
et  couvre  1,700  milles  carrés,  de  cette  superficie  le  lac  Adams  couvre  60  milles  carrés. 
La  Adams  River  Lumber  Co.,  se  sert  beaucoup  de  ces  eaux  pour  le  flottage  de  ses  billes. 

La  branche  "  Upper  Adams  "  prend  sa  source  dans  le  lac  Tum-Tum,  environ  80 
milles  au  nord  de  la  ligne  principale  du  P.-C,  près  de  Chase.     De  ce  lac  elle  coule  vers 
le  Sud  sur  un  parcours  d'environ  40  milles  et  se  jette  ensuite  dans  le  lac  Adam- 
belle  nappe  d'eau,  40  milles  de  long,  un  mille  et  demi  de  large  et  entourée  de  hautes 
montagnes.  Les  eaux  de  ce  lac  s'élèvent  de  4  à  5  pieds  au-dessus  du  niveau  d'eau 
cette  crue  a  lieu  dans  le  mois  de  juin.  Il  y  a  quelque  terre  propre  à  l'agriculture  autour 
de  ce  lac,  mais  un  très  petit  nombre  de  ces  terres  sont  prises,  et  s'il  fallait  faire  a 
ce  lac  de  bassin  d'emmagasinage  pour  des  fins  de  forces  hydrauliques,  et  retenir  ces 
eaux  à  leur  haut  niveau,  aucuns  intérêts  n'en  seraient  affectés.  A  son  extrémité  sud 
le  lac  Adams  décharge  ses  eaux  dans  la  rivière  Adams,  où  elles  tombent  d'une  hauteur 
de  190  pieds  pour  se  jeter  dans  le  lac  Shuswap  dans  le  petit  parcours  de  G  mi 

Autour  du  lac  Adams  il  y  a  de  belles  forêts  riches  en  bois  marchand,  et  il  en    si 
de  ses  tributaires.    La  Adams  River  Lumber  Co.  est  la  plua  gi     -  apagnie  fi    - 

affaires  dans  ces  régions,  elle  a  construit  un  barrage  sur  la  rivière  Adam-  à  environ  un 
quart  de  mille  de  la  décharge  du  lac:  ce  barrage  sert  au  flottage  des  billes.     I 
truit  en  caissons  remplis  de  blocage  et  est  environ  1s<»  pieds  de  long  et  15  pi< 
haut,  il  contient  six  ventelles  et  une  passe  migratoire.  A  cause  de  l'excellent  en.' 
sinage  du  lac  Adams,  il  sera  facile  de  conserver  la  plus  grande  partie,  sinon  le  tout, 
du  déversement  qui  se  fait  de  saison  en  saison.  Le  débit  total  pour  l'année  1012  donnera 
une  bonne  moyenne  quotidienne  pour  cette  période,  cependant,  l'année  1912  est   plus 
considérable  en  rendement  que  la  moyenne  des  années  dans  cette  localité,  et  par  consé- 
quent, on  ne  devra  pas  la  considérer  comme  représentant  la  moyenne. 

La    station    de   la    rivière   Adams    a    été    établie    le    :îl    juin    1911,    par    C.    E 
chardson.         L'appareil  de  mesurage  est  situé  à  2o<>  pieds  en  amont  du  barrage  de 
la    Adams    River    Lumber    Co..    et    à    2ô    verge?    en    amont    du    vieux    barr.  _ 
ailes.  lia    jauge   est  à   tige  verticale    (sapin)    et    est    de    •_'    pouces   par   4    | 

par  S  pieds  de  long  et  graduée  en  pieds  et  en  dixièmes  de  pied,  mar- 
qués en  peinture  noire:  elle  est  attachée  à  un  caisson  rempli  de  pierres 
meubles  de  7  pieds  de  haut  et  installé  dans  un  remous  caché  de  la  rive  droite  à 
75  verges  en  aval  du  barrage  et  il  est  construit  de  manière  à  protéger  la  jauge  contre  le* 
attaques  des  billes  flottantes  ou  des  glaces.  Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  Jes 
appareils  suivants:  un  câble  d'acier  doux  de  3-8  de  pouce  de  diamètre  est  plao 
le  fleuve;  à  20  pieds  plus  bas  un  câble  d'acier  doux  de  1-8  de  pouce  est  jeté  à  travers 
la  rivière  et  est  tendu  raide,  puis  une  chaloupe  est  attachée  au  premier  câble  au  moyen 
d'une  corde  de  façon  à  s'arrêter  en  aval  du  second  fil  de  fer:  les  mesurages  sont  faits 
à  tous  les  20  pieds. 

Cet  endroit  se  prête  bien  aux  mesurages  :  il  n'y  a  qu'un  chenal  avec  un  lit  perma- 
nent; les  rives  sont  bonnes  et  le  courant  est  uniforme.  Les  données  de  la  jauge  sont 
référées  à  trois  points  de  répère. 
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La  rivière  Adams  est  une  des  plus  avantageuses  m  développement  des  f  >recs  hy- 
drauliques dans  l'intérieur  de  la  Colombie-Britannique.  On  pourrait,  certainement  y 
développer  de  30,000  à  40,000  chevaux-vapeur  en  utilisant  cette  chute  complète  de  190 
pieds.  Ce  serait  une  installation  très  coûteuse  cependant,  et  il  serait  peut-être  écono- 
mique de  ne  faire  servir  que  l'emplacement  supérieur,  soit  une  chute  d'environ  08 
pieds. 

L'énergie  pourrait  être  transmise  à  Kamloops,  Chase,  Salmon  Arm,  Sicamous, 
Armstrong,  Enderby  et  Vernon,  et  il  serait  très  important  dans  le  pompage  de  l'eau 
de  la  rivière  Thompson  pour  irriguer  ces  milliers  d'acres  de  terre  actuellement  non  utili- 
sés le  long  de  la  vallée  du  Thompson. 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Adams,  en  aval  du  lac  Adams,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

de 
la  jauge. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1911 
7  juillet. 

C.  E.  Richardson 

1048 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 
450 
330 
350 
350 
430 
410 
100 

Pieds 
carrés. 

2,780 
1,770 
1,700 
1,720 

Pieds  par 
seconde. 

2-1 
0-3 
0-4 
1-2 

Pieds. 
4-4 
0-57 
0-9 
2-6 
3-4 
1-7 
-0-3 

Pieds-sec. 
5,900 

8  nov. . . 

9  "    .. 

CE.  R.  and  W.  M.  C 

484* 
602* 

9     "    .. 

u                                     « 

1,960* 

10     "    . . 

a                                 a 

1,700               1-9 
1,670    i          0-7 

3,160* 

11     "    .. 

a                                 tl 

1,180* 

12déc... 

C.  E.  Richardson 

96 

1-4 

130f 

*  Mesurages  faits  du  bateau  en  amont  du  barrage,     t  Mesurages  faits  à  gué  en  aval  du  barrage. 
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Barrage  de  P'Adams  Hiver  Lrnnber  Comi>any 


Barrage  de  l'"Adanis  River  Lumber  Company.9 
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Hauteur 


LA   JAUGE    ET   DEBIT   DE    LA    RIVIÈRE    ADAMS,  EN    AVAL    DU    LAC   ADAMS,  POUR 
CHAQUE   JOUR    EN    1911. 


Juillet. 

A 

3ÛT. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

5,610 
5,610 
5,900 
6,200 
5,900 
5,900 
5,900 
5,900 
6,200 
6,500 
5,610 
5,610 
5,030 
4,480 
4,480 
6,500 
6,500 
6,500 
5,320 
5,030 
4,220 
3,730 
3,730 
3,280 
3,730 
3,500 
3,730 
3,500 
3,500 
3,070 
3,970 

Pieds. 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

Pds-sec. 

2,870 
2,870 
2,870 
2,870 
2,870 
2,870 
2,870 
2,870 
2,870 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-33 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0,32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-32 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

Pds-sec. 
135 

2 

4-3 
4-4 
4-5 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-5 
4-6 
4-3 
4-3 
4-1 
3-9 
3-9 
4-6 
4-6 
4-6 
4-2 
4-1 
3-8 
3-6 
3-6 
3-4 
3-6 
3-5 
3-6 
3-5 
3-5 
3-3 
3-7 

135 

3 

135 

4 

135 

5 

135 

6 

135 

7 

135 

8 

135 

9 

135 

10 

135 

11 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

2-8 

30 

2-8 

2-8 

2-7 

2-6 

2-6 

2-5 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

1,060 

1,060 

1,060 

1,060 

2,205 

2,510 

2,205 

2,205 

2,067 

1,935 

1,935 

1,810 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

12 

130 

13 

135 

14 

135 

15 

135 

16 

133 

17 

133 

18 

133 

19 

133 

20 

133 

21 

133 

22 

133 

23 

133 

24 

133 

25 

133 

26 

133 

27 

133 

28 

133 

29 

135 

30 

135 

31 

135 

DÉBIT   MENSUEL   DE   LA   RIVIÈRE   ADAMS,  EN   AVAL   DU   LAC   ADAMS,  POUR    1911. 

(Superficie  de  drainage,  1,700  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pces 
sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces . 

Juillet 

6,500 
135 

3,070 
130 

4,988 
134 

2.93 
•08 

3.38 
•09 

306,800 
8,239 

Décembre 



La  période . . 

30 

Note. — La  jauge  a  été  emportée  au  commencement  du  mois  d'août  et  non  remplacée  avant  le 
le  mois  de  novembre. 

Les  rivières  sont  découvertes  à  cette  station  pendant  les  mois  d'hiver. 

Le  débit  est  contrôlé  artificiellement  par  le  barrage  de  la  Compagnie  "  Adams  River 
Lumber  ".  Le  débit  maximum  a  été  obtenu  en  laissant  ouvertes  les  six  ventelles  et 
le  lac  étant  à  peu  près  à  son  plus  haut  niveau.  Ceci  n'est  pas  nécessairement  le 
vrai  débit  maximum  de  la  rivière. 

Le  débit  minimum  a  été  obtenu  en  tenant  les  six  ventelles  fermées  et  seul  la  passe- 
migratoire  était  ouverte.     Ce  n'est  pas  nécessairement  le  minimum  exact. 

Exactitude  "  A  ". 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Adams  en  aval  du  lac  Âdams,  en  11)12. 
(Superficie  d'irrigation,  1,700  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-Seconde. 

R  i   [88ELLEMKNT. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 

earré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

superficie 

d'irrigation. 

Total  en 
pieds-acre. 

Janvier 

Février...    . 

2,870 
1,580 
1,380 
2,070 

10,500 
7,800 
9,700 

10,500 

6,200 

1,810 

755 

2,510 

10,500 

127 

127 

110 

85 

85 

195 

1,210 

265 

1,810 

195 

165 

165 

85 

774 

578 

839 

801 

5,627 

5,029 

5,446 

5,718 

3,288 

995 

358 

1,283 

2,561 

•46 

•34 

•49 

•47 

3-31 

2-96 

3-20 

3-36 

1-93 

•58 

0-21 

0-75 

1-50 

•53 

•37 

•56 

•52 

3-82 

3-30 

3-69 

3-87 

215 

0-23 

0-86 

20-57 

47.600 

33,250 

51,600 

47,650 

346, 200 

299,300 

335, 100 

351,700 

195,800 

61,200 

21,300 

78,700 

1,860, 

Mars  . 

Avril 

Mai 

Juillet. .  . 

Août... 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

Pour  l'année 

30 

Note. — Voir  les  notes  sur  la  feuille  (!<■  débit  mensuel  pour  1911. 
L'écoulement  moyen  pour  1912  a  été  (!«•  2,56]   p.c.S. 
Précision,   "  A  ". 

Kuis3i:aij  Ai  kali  (  -'.-M). 

Le  ruisseau  Alkali  est  un  petit  ruisseau  d'irrigation  d'une  Longueur  d'environ  »-in<j 
milles  au  centre  de  la  "zone  aride";  il  prend  sa  source  au  Bein  des  collines  rituel 
sud  de  Kamloops  à  une  hauteur  de  4,000  pieds  et  se  déverse  au  aein  du  ruisseau  Cherry 

sur  le  territoire  de  la  section  34,  canton  19  à  une  hauteur  de  2,£ pieds.     La  superlcie 

de  drainage,  telle  qu'évaluée  d'après  la  carte  d'arpentage  géologique  portant  la  d. 
1895,  et  mesurée  d'après  l'échelle  de  2  milles  au  pouce,  esl  de  L3  milles  c  ppar- 

tient  au  territoire  de  drainage  de  Cherry-South-Thompson. 

Le  déversement  moyen  annuel  est  d'environ  10  pouce-:  Les  étés  sont  chaud* 
et  les  hivers  longs  et  très  froids  (30°  F.);  le  ruisseau  oe  coule  chaque  année  que  le 
printemps,  et  a  même  été  sec  en  1911. 

Il  s'y  trouve  deux  petits  lacs  d'une  superficie  d'environ  1"  acres  qui  possèdent  de 
petites  chaussées-réservoirs  de  4  pieds  de  hauteur.     Sur  l'un  de  ces  -  nom 

et   situé   à  deux  milles  de  la   source  du   ruisseau — il   serait    possible   d'installer   une 
chaussée  plus  élevée  malgré  qu'il  soit  peu  certain  que  sa  provision  d'eau  en  tenu 

dinaire  suffise  à  remplir  le  réservoir  agrandi.     L'autre  lac— le  Lac  liuglu se  trouve 

environ  à  un  demi-mille  de  l'embouchure  du  ruisseau  Alkali. 

Au  printemps  de  1912  on  a  établi  une  jauge  temporaire  de  peu  de  capacité  en  même 
temps  qu'on  faisait  plusieurs  mesurages. 

Eivière  Anderson    (130). 

Le  bras  principal  de  la  rivière  Anderson  commence  à  proximité  de  la  rivière 
Fraser  et  coule  au  nord  sur  une  longueur  de  dix  milles  ou  plus  à  cinq  milles  en  deçà 
de  la  rivière  Fraser.  La  rivière  TJztlius,  la  tributaire  la  plus  considérable  de  la  ri- 
vière Anderson,  prend  sa  source  non  loin  de  la  tête  du  ruisseau  Spius  et  coul< 
l'ouest  pour  se  joindre  à  l' Anderson.  11  existe  une  baie  profonde  près  de  L'embou- 
chure de  la  rivière  Anderson,  cette  baie  s'étendant  plusieurs  milles  en  avant  du  cou- 
rant. A  l'entrée  de  cette  baie  se  trouve  un  large  barrage  de  sable  et  de  gravier  qui. 
découvert  aux  basses   eaux,   se  recouvre   des  eaux   de   la    rivière   Fraser   quand    l'eau 
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re\ient  à  un  haut  niveau.  Ce  barrago  est  connu  sous  le  nom  de  barrage  Boston  et 
l'on  y  voyait  des  milliers  de  travailleurs  lors  des  feuilles  d'or  dans  le  lit  de  la  rivière 
Fraser. 

Il  existe  sur  la  rive  sud  de  la  rivière  Anderson  une  réserve  de  sauvages  où  l'on 
trouve  la  seule  portion  de  terre  mise  en  culture  sur  la,  limite  des  bassins.  Les  seuls 
voies  de  communications  sur  le  territoire  de  la  vallée  consistent  en  une  route  de 
transport  qui  s'élève  de  la  vallée  Fraser  pour  gagner  le  sommet  de  la  baie  en  traver- 
sant la  rivière  Uztlius  et  la  ligne  de  division  du  ruisseau  Spius  pour  gagner  la 
contrée  Nicola..  Le  pays  est  très  accidenté  et  comprend  plusieurs  pics  de  montagnes 
qui  s'élèvent  à  une  hauteur  de  6,000  pieds;  les  flancs  des  collines  y  sont  escarpés  et 
la  plus  grande  partie  de  la  limite  des  bassins  est  assez  bien  boisée. 

La  station  est  située  à  l'embouchure  de  la  baie,  à  4  milles  de  la  traverse  de 
North-Bend,  où  ses  rives  sont  escarpées,  montagneuses  et  boisées,  et  où  la  rivière  ne 
constitue  qu'un  canal.  Cette  station  a  été  étabie  par  C.  G.  'Cline  le  9  avril  1912  et 
la  prise  des  hauteurs  à  la  jauge  y  a  été  faite  sans  interruption  jusqu'au  30  septembre 
1912.  Les  mesurages  y  sont  exécutés  en  s' avançant  dans  la  rivière  à  l'époque  des 
basses  eaux  et  d'un  canot  retenu  par  un  câble  quand  les  eaux  sont  hautes. 

La  jauge  même  consiste  en  une  chaîne  '  de  tourne-broche  numéro  16  formée  de 
chaînons  doubles  ayant  24.0  pieds  de  longueur  et  assujettie  par  un  poids  installé  en 
coulisse  de  24  livres.  Il  est  à  craindre  qu'à  l'époque  des  très  hautes  eaux  sur  la  ri- 
vière Fraser  la  masse  d'eau  qui  remonte  le  courant  même  ne  dérange  l'enregistre- 
iment  de  la  hauteur  à  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Anderson,  près  de  son  embouchure  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
comp- 
teur. 

Laugeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

9  avril 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 

Pieds. 
80 
73 
60 

Pds  carrés 
141 
128 
127 

Pieds  par 
section. 

2-3 

1-3 

0-6 

Pieds. 
2-8 
2-0 
1-6 

Pds-sec. 
322 

16  juillet 

166 

17  septembre 

u 
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4  GEORGE  V,  A.  19U 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Anderson,  près  de  son  embouchure,  en  1912. 


Jour. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Avril. 


Hauteur 

à 
la  jauge 


Pieds 


2-9 

2-8 
2-8 
2-9 
2-9 
2-9 
30 


Débit 


Pds-s. 

326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
350 
350 
326 
326 
350 
350 
32G 
326 
350 
350 
350 
373 


Mai. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds 


3-8 
4-4 
4-0 
3-8 
3-8 
3-9 


l 

3 
6 

8 

4 

0 

6 

8 

3-9 

4-1 

4-2 

41 

3-9 

40 

4-2 

3-9 

3-9 

3-6 

3-7 


Débit. 


Juin. 


Hauteur 

à         Débit 
la  jauge. 


Pds-s. 

396 
396 
420 
445 
420 
445 
570 
720 
620 
570 
570 
595 
645 
635 
780 
835 
720 
620 
520 
570 
595 
645 
670 
645 
595 
620 
670 
595 
595 
520 
545 


Pieds.     Pds-s. 


3-4 
3-2 


2-8 
2-7 


495 
420 
373 
396 
420 
470 
420 
470 
445 
420 
445 
396 
373 
350 
326 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
326 


Juillet. 


Août. 


>EPTEMBRE. 


Hauteur  Hauteur  Hauteur 

à        Débit.         à        Débit.         à        Débit, 
la  jauge.  la  jauge.  la  jauge. 


Pieds.     Pds-s.     Pieds.     Pds-s. 


2-8 
2-7 
2-5 
2-4 
2-2 
21 
2-2 
2-2 
2-3 
2-4 
2-4 
2-3 
2-2 
21 
20 
1-9 
1-8 
1-8 
1-7 

i-e 

17 

1-6 
17 
16 
16 
16 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 


326 

303 

259 

237 

195 

175 

195 

195 

215 

237 

237 

215 

195 

17S 

1  55 

136 

117 

117 

98 

80 

88 

80 

98 

80 

80 

80 

80 

80 

80 
80 


1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-5 
1-6 
17 
1-7 
1-7 
1-6 
1-7 
1-8 
1-9 
20 
21 

2-3 
2-3 
2-2 

2-2 

21 

21 
21 
20 

20 
2  0 


80 

80 

80 

82 

80 

63 

80 

.98 

98 

38 

80 

98 

117 

136 

155 

175 

195 

215 

215 

195 

195 

195 

1".-, 

195 

195 

175 

17.-) 

17.') 

155 

M 

155 


Pieds.     Pds-s. 


1-9 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 


1-7 
17 
1-7 

1-6 
1-6 
1-7 

17 
1-8 
1-9 


136 
136 

136 

117 
117 
117 


98 
98 
117 
136 


1    !< 

1-8 

1-7 

98 

1-7 

98 

18 

117 

1-8 

117 

1    s 

117 

17 

98 

1-7 

98 

1-6 

1-6 

80 

1-7 

98 

1   7 

98 

17 

98 

17 

98 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Anderson  près  de  son  embom  bure  en   1912. 

(Superficie  de  drainage,  200  milles  carré?.) 


Mois. 

DÉBIT 

EX    PIEDS 

-SECONDE. 

38BLUCMSN  r. 

Pli  î  es 

Maximum 

Minimum 

M 

)yenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
«Mi  pouces  sur 

la    superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

373 
835 
495 
326 
215 
136 

326 

396 

303 

80 

63 

80 

333 
589 
364 
154 
141 
106 

1-7 

2-9 

1-8 
0-77 
0-70 
0-53 

19 

33 

20 
0-89 
0-80 
0-59 

P'.SOO 
36, 200 
21,7 
9,470 

6,300 

Mai.  . 

Juin 

Juillet 

Août 

50 

Note. 


-Les  lectures  à  la  jau.ere  ont  cessé  le  30  septembre  1912. 
Précision,  "  A  "  et  "  C  ". 
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Euisseau   Barnes    (245). 

Le  ruisseau  Barnes  (appelé  quelquefois  ruisseau  Pennies  ou  Penny's)  a  une 
longueur  d'environ  douze  milles  et  se  trouve  compris  dans  l'enceinte  de  la  Zone- 
Aride;  il  prend  sa  source  dans  les  collines  à  l'est  d'Ashcroft  à  une  hauteur  de  4,000 
pieds  et  se  déverse  au  sein  de  la  rivière  Thompson  en  venant  du  sud,  à  une  dis- 
tance d'environ  quatre  milles  à  l'est  d'Ashcroft,  à  une  hauteur  de  960  pieds.  La 
superficie  de  drainage  en  amont  de  son  embouchure  est  de  38  milles  carrés,  et  en 
amont  de  la  station  de  jaugeage,  d'environ  35  milles  carrés. 

Le  ruisseau  Barnes  est  un  cours  d'eau  douteux  du  fait  que  ses  eaux  servent  à 
l'irrigation  et  qu'il  devient  presque  à  sec  en  juillet  et  août,,  son  début  annuel  n'étant 
que  de  9  pouces  et  les  étés,  dans  cette  partie  du  pays,  étant  chauds  et  sans  pluies; 
quant  aux  hivers,  ils  sont  froids  et  secs. 

Le  lit  du  ruisseau  a  une  largeur  d'environ  12  pieds  et  varie  en  prof ondeur  entre 
0.5  et  0.7  pied  à  l'époque  comprise  entre  les  hautes  et  les  basses  eaux;  sa  vitesse 
moyenne  à  l'époque  des  hautes  eaux  est  de  3.5  pieds  par  seconde. 

Le  débit  est  pratiquement  de  zéro  en  hiver  à  un  maximum  d'environ  50  ou  60 
pieds  cubes  par  seconde  lors  des  inondations  du  printemps,  c'est-àdire  au  milieu  de 
mai.  Il  diminue  dès  lors  rapidement  pour  devenir  de  3  à  4  pieds-seconde  aux 
environs  du  1er  juillet  et  garder  cette  physionomie  durant  tout  le  mois.  A 
l'automne  il  augmente  pendant  quelque  temps  mais  pas  longtemps,  puis  il  diminue 
à  mesure  qu'arrivent  les  temps  froids. 

On  détourne  les  eaux  du  ruisseau  Barnes  aux  environs  de  son  embouchure  et  on 
les  met  en  réserve  au  sein  des  lacs  "  Twin  "  pour  faire  servir  aux  approches  de 
Walhachin.  On  les  détourne  également  vers  le  lac  Barnes  d'où  il  est  possible  de 
les  faire  rendre  de  nouveau  dans  le  lit  du  ruisseau  Barnes  pour  les  faire  servir  à 
une  certaine  distance  au  pied  du  courant,  à  moins  qu'on  ne  les  dirige  au  sein  du 
ruisseau  Nelson  pour  s'en  servir  en  cours  de  route.  On  constate  généralement  un 
assèchement  du  ruisseau  Barnes,  et  ce  malgré  qu'en  1912  le  lac  se  soit  rempli  jusqu'à 
déborder,  les  exploiteurs  des  eaux  de  ce  ruisseau  se  trouvant  dans  l'obligation  de 
demander  que  l'on  dirige  ses  eaux  vers  les  lacs  "Twin",  en  dépit  du  fait  que  ces  gers 
ont  dans  le  passé  voulu  empêcher  un  détournement  de  cette  nature. 

La  station  de  jaugeage  au  ruisseau  Barnes  se  résume  à  200  verges  en  amont  du 
lac  Barnes  et  à  cinq  milles  au  sud-est  d'Ashcroft,  C.-B.,  cette  station  ayant  été  éta- 
blie le  26  avril  1912  par  C.  G.  Cline.  La  jauge,  qui  est  à  tige  et  a  une  hauteur  de  5 
pieds,  est  clouée  à  un  arbre  de  peu  d'élévation  sur  la  rive  droite  du  ruisseau.  Elle  est 
située  à  150  pieds  en  amont  du  premier  pont  public  posé  sur  la  partie  la  plus  large 
du  cours  d'eau  en  haut  du  lac  Barnes,  et  on  y  a  pris  les  hauteurs  à  la  jauge  tous  les 
jours  jusqu'à  la  fin  de  la  saison  d'irrigation.  Les  mesurages  y  furent  exécutés  à  gué  en 
aval  du  pont.  Le  lit  du  cours  d'eau  garde  une  direction  droite  sur  une  longueur  d'en- 
viron 100  pieds  en  haut  de  la  division  de  mesurage  et  50  pieds  en  bas  de  cet  endroit, 
et  le.  courant  y  est  rapide.  On  a  construit  un  chemin  pour  assurer  l'approche  du 
pont  et  il  n'y  existe  aucun  danger  d'inondation.  On  n'y  trouve  aucun  chenal  où 
l'eau  atteint  environ  6  pouces  de  profondeur  à  l'état  ordinaire  des  basses  eaux.  Le 
bassin  qui  vient  immédiatement  après  la  jauge  devra  être  examiné  de  temps  en  temps 
pour  voir  à  ce  que  les  broussailles  et  les  billes  ne  s'y  donnent  pas  rendez-vous  et  ne 
fassent  pas  hausser  le  niveau  de  l'eau  à  l'endroit  de  la  jauge  en  les  repoussant.  Cette 
station  enregistre  le  débit  entier  du  ruisseau  si  on  fait  exception  de  ce  que  Ton  en 
soutire  pour  le  déverser  dans  les  lacs  "  Twin  "  aux  environs  de  l'embouchure  du  ruis- 
seau par  l'intermédiaire  de  la  compagnie  d'horticulture  de  la  Colombie-Britannique 
installée  à  Walhachin. 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Mesurage  du  débit  du  ruisseau  Barnes  en  amont  du  lac  Barnes  en  1912. 


Date 

Hydrographe. 

No.  du 

comp- 
teur. 

section. 

Vitesse      Haupr        Débit. 
moyenne.      ^ 

26  avril... . 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds.     -  Pds-sec. 

12                  5-7 

12                 13-4 

4-5     i          2-4 

,  9-5              91 

9-5              6-2 

9-5              5-7 

sïïoSnPder        P^ 

1-3             0-57 
3-3               10 
1-6                 -43 
2-5              0-75 
1-8              0-6 
1-4              0  51 

7  4 

44-6 

21  juin. . .  . 

8  juillet.. 

27  juillet.. 

Cline  &  Corbould... 

3-8 

B.  Corbould 

22  9 

et 

10-9 

« 

8-2 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  ruisseau  Barnes  en  amont  dulac  Bann-.  l'.M 


Jour. 

Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Juillet. 

Août 

Septembre. 

Hau- 
teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hau- 
teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hau- 
teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hau- 
teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hau- 
teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H  au 

teur 
à  la 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
0-75 
0-8 
0-85 
0-85 
0-9 
0-95 
10 
11 
1-25 
105 
11 
1-2 
1-3 
1-65 
1-5 
1-45 
1-35 
1-3 
1-25 
1-3 
1-25 
1-35 
1-25 
11 
1-05 
10 
0-95 
0-9 
0-85 
0-75 
0-7 

Pds-sec. 
23 
27 
31 
31 
36 
40 
45 
54 
68 
50 
54 
63 
73 
108 
93 
88 
78 
73 
68 
73 
68 
78 
68 
54 
50 
45 
40 
36 
31 
23 
19 

Pieds. 
0-6 
0-55 
0-5 
0-5 
0-45 
0-45 
0-4 
0-4 
0-45 
0-5 
0-5 
0-45 
0-45 
0-5 
0-55 
0-5 
0-45 
0-4 
0-4 
0-45 
0-5 
0-55 
0-5 
0-45 
0-45 
0-4 
0-4 
0-45 
0-5 
0-55 

Pds-sec. 
12 
9-3 
6-6 
6-6 
4-7 
4-7 
2-7 
2-7 
4-7 
6-6 
6-6 
4-7 
4-7 
6-6 
9-3 

4-7 
2-7 
2-7 
4-7 
6-6 
9-3 
6-6 
4-7 
4-7 
2-7 
2-7 
4-7 
6-6 

!)  •  ;> 

Pieds. 
0-55 
0-6 
0-6 
0-65 
0-7 
0-7 
0-75 
0-75 
0-7 
0-7 

or.-) 

0-7 

0-7 

0-65 

0-6 

0-55 

0-5 

0-5 

0-45 

0-45 

0-5 

0-55 

0-55 

0-6 

0-7 

0-7 

0-6 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

Pds-eec. 

9-3 
12 
12 

15  5 
19 
19 
23 
23 
19 
19 

1!) 

19 

15-5 

12 
9-3 
6-6 
6-6 
4-7 
4-7 
6-6 
9-3 
9-3 

12 

19 

19 

12 

15-5 

15-5 

12 

12 

Pieds. 

0-55 

0-55 

0-55 

0-6 

0-6 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

()■:, 

ii  55 

n  ■:>.-, 

a  ■:.;> 

0-55 

0-6 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-5 

0-5 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-45 

0-45 

0-45 

9-3 
9-3 
9-3 

12 

12 
9-3 
6-6 
6-6 
6  6 
6-6 
6-6 

9-3 

12 

12 

12 
9-3 
9-3 
6-6 

:  : 
2  1 
2-7 
2-7 

4  7 
4  7 
4  7 

Pieds. 

0-5 
0-5 
0-5 

0-45 

• 
(14 

0  4 

0  4 

6-6 

2 

6  6 

3 

4 

6-6 

5 

4  7 

6 

4  7 

7 

2  7 

8 

- 

9 

10 

_    1 

11 

.    ~ 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

• 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

0-55 

0-6 

0-65 

0-75 

0-75 

9-3 
120 
15-5 
230 
230 
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Débit  mensuel  du  ruisseau  Barnes  en  amont  du  lac  Barnes  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  35  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

108 
12 
23 
12 

19 

2-7 
4-7 

2-7 

54-5 
5-7 

14  _ 
7-5 

1-6 
016 
0-4 
0-21 

1-8 

0-18 

0-5 

0-24 

3,350 
340 
860 
461 

Juillet 

Août.  .  . 

Pour  la  période 

10 

1 

Note. — La  station   du  ruisseau   Barnes   n'est   entretenue  que  durant   la   saison   d'irrigation. 
Les  conditions  pour  la  saison  d'hiver  se  manifestent  de  décembre  au  1er  avril. 
Précision,   "  A  "  et  "  C  ". 

Rivière  Blaeberry  (409). 

La  rivière  Blaeberry  prend  sa  source  au  sein  du  groupe  Freshfield  des  montagnes 
de  la  passe  Howse,  près  du  sommet  des  montagnes  Rocheuses  à  une  hauteur  de  4,800 
pieds  et  se  décharge  dans  la  rivière  Columbia  non  loin  de  Moberly  (à  11  milles  au 
nord-ouest  de  Golden)  à  une  hauteur  de  2,550  pieds.  Sa  superficie  de  drainage  est  de 
325  milles  carrés  et  en  amont  des  chutes  se  trouve  une  contrée  où  il  serait  possible 
d'installer  un  pouvoir  d'eau,  cette  contrée  ayant  une  superficie  de  300  milles  carrés. 
Les  eaux  ne  sont  pas  utilisées  de  nos  jours  mais  elles  le  seront  probablement  pour 
des  fins  d'industrie  de  bois  ainsi  que  pour  des  entreprises  de  pouvoir  d'eau.  La 
précipitation  au  sein  de  la  vallée  varie  entre  30  pouces  et  90  pouces  et  les  conditions, 
i'hiver,  sont  très  difficiles,  la  rivière  étant  généralement  congelée  à  partir  de  la  pre- 
mière semaine  de  décembre  pour  rester  couverte  de  glace  jusqu'à  la  première  semaine 
d'avril.  En  février  1912,  la  glace,  à  l'embouchure  de  la  rivière  avait  une  épaisseur  de 
deux  pieds  et  portait  une  couche  de  deux  pieds  de  neige. 

La  rivière  Blaeberry  a  une  longueur  de  quarante  à  cinquante  milles  et  est  ali- 
mentée par  les  glaciers;  le  glacier  Mummery  lui  fournit  à  lui  seul  un  quart  de  ses 
eaux.  La  vallée  Blaeberry,  sur  une  longueur  de  6  à  8  milles  à  partir  de  son  embou- 
chure, est  d'une  largeur  d'environ  un  mille  et  arrose  une  contrée  assez  favorable  à 
l'agriculture  et  que  l'on  n'a  pas  encore  mise  en  rapport.  Le  Pacifique-Canadien  tra- 
verse la  rivière  à  un  mille  environ  de  son  embouchure,  et  en  aval  du  chemin  de  fer  la 
rivière  coule  à  travers  des  barrages  de  gravier  mouvant. 

Le  cours  de  la  rivière  Blaeberry  est  généralement  rapide  et  n'est  pas  navigable 
pour  les  bateaux.  Au  pont  du  Pacifique-Canadien  où  la  station  de  Relevés  hydro- 
graphiques est  installée,  la  rivière  a  une  largeur  d'environ  50  pieds  et  une  profon- 
deur d'environ  3  pieds  à  eau  basse,  la  vitesse  moyenne  de  son  cours  étant  d'environ 
0.4  pied  par  seconde;  à  l'époque  des  hautes  eaux,  la  rivière  a  une  longueur  de  80 
pieds,  une  profondeur  de  6.5  pieds  et  coule  à  une  vitesse  dé  près  de  8  pieds  à  la  se- 
conde. 

On  trouve  une  grande  quantité  de  bois  propre  à  l'industrie  au  sein  de  la  vallée 
Blaeberry — en  deçà  comme  au  delà  de  la  zone  des  chemins  de  fer — ce  bois  consistant 
en  épinette,  sapin,  cèdre  et  sapin  du  Canada,  et  rien  de  ce  bois  n'ayant  été  enlevé  mal- 
gré que  presque  toute  la  contrée  ait  été  concédée. 

Il  n'existe  aucune  culture  ou  industrie  de  quelque  genre  que  ce  soit  au  sein  de 
la  vallée.     A  environ   8   milles  du   chemin   de  fer  existe   une   gorge   bordée  de   rives 
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rocheuses  escarpées  d'une  hauteur  allant  de  35  à  50  pieds,  la  rivière  elle-même 
ayant  une  largeur  de  15  à  30  pieds.  Cette  gorge  a  une  longueur  d'environ  2  milles 
et  la  rivière  y  tombe  d'une  hauteur  de  135  pieds  (mesurage  anéroïde).  A  la  tête  de 
la  gorge  où  la  rivière  n'a  qu'une  largeur  de  15  pieds,  on  trouve  une  chute  perpen- 
diculaire de  20  pieds,  et  entre  la  gorge  et  le  chemin  de  fer,  soit  une  distance  de  8 
milles,  on  trouve  une  autre  chute  de  350  pieds. 

En  amont  des  chutes,  la  rivière  s'élargit  et  coule  en  certains  endroits  à  travers 
des  barrages  de  graviers  en  se  répandant  dans  nombre  de  canaux  latéraux,  ses  rives 
sont  plates  et  on  n'y  trouve  pas  de  lacs  propices  à  l'établissement  d'une  bonne  réserve 
naturelle  ou  de  réservoirs. 

La  station  a  été  établie  le  16  octobre  1911  par  C.  E.  Richardson  et  a  <•<■-- 
visitée  à  l'époque  où  les  glaces  commencèrent  à  se  montrer,  c'est-à-dire  le  8  novembre 
de  la  même  année.     En  1912,  les  lectures  se  rirent  à  partir  de  l'époque  de  la  débâcle, 
soit     en    avril,    jusqu'à    la     saison    des    gelées,     de    bonne    heure     en     novembre. 
Le  pont   du   Pacifique-Canadien,   situé   à  trois   quarts   de   mille   de  l'embouchure   de 
la    rivière,    sert  à    faire    les    mesurages;    quant  à    la  jauge,    verticale  et  à    tige,  elle 
mesure    6   pieds   par   2   pouces    sur   4   pouces,   est   divisée   en   pieds   et    dixièmes    au 
moyen  de  barres  en  peinture  noire,  et  est  placée  sur  la  rive  gauche  du  cour-  d'eau 
et  fixée  sur  les  côtes  d'une  cabane  remplie  de  pierres  au  sein  d'un  étang  situé  à  une 
distance  de  50  pieds  en  aval  du  pont.     Les  eaux  se  maintiennent  facilement  au  sein 
d'un  chenal  unique,  les  contreforts  du  pont  constituant  les  rives  du   cours  d'eau   à 
l'endroit  où  se  font  les  mesurages   à  l'époque  des  hautes  eaux;   aux  eaux 
le  cours  d'eau  s'éloigne  des  contreforts  et  se  répand  sur  le  roc  de  sa  rive.     A  l'époque 
des  hautes  eaux,  le  chenal  change  constamment  de  place  ce  qui  n'empêche  pas  les 
riffles  placés  juste  en  amont  et  en  aval  du  pont  de  donner  des  indications 
la  station  de  mesurage.     Trois  points  de  repère  ont  été  faits  d'après  le?  donné 
la  jauge. 

Mesurages  du  dépit  de  la  rivière  Blaeberry  au  pont  du  Pacifique-Canadien 
d'un  mille  de  son  embouchure),  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur. 

1 
Superficie     y. 
Largeur.            de 

°         la  section    »->™- 

Hauteur  à 
la  ja 

bit 

1911. 

C.  E.  Richardson 

1048 

1047 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds.      Pds  carrés    ^ 
68               177             1  75 

Pieds 
0-9 

Piedc 

310 

1912. 

c< 

51                148                0-4 

6  juin 

H.  C.  Hughes 

70 
78 
86 
80 
80 
70 

199               2  4 

1-4 

4M 

<< 

237 
398 
293 

279 

215 

31                1-90 

7-3               3-5 

45 

41                2-43 

744! 

25  juin  

11  juillet 

27  juillet 

3  octobre  . . 

« 

u 

« 

1.141 

C.  E.  Richardson 

24 

1-4 

si  a 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Blaeberry  au  pont  du  Paci- 
fique-Canadien en  1911. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 
0-5 

Pieds-sec. 
210 

2 

210 

3 

0-5 

210 

4 

220 

5 

0-6 

230 

6 

220 

7 

0-5 

Congé 

210 

8 

ation . 

9 

10 

11 

12 

13 : 

14 

15 

16  

0-9 

310 
300 
280 
260 
230 
210 
190 
170 
150 
170 
170 
170 
170 
170 
180 
190 

17 

18 

0-8 

19.. 

20 

0-6 

21 

22 

0-4 

23 

24 '..                         

0-2 
0-3 

25 

26...                                                    

27 

28...                                                                                 

29 

0-3 

30 

31  ..• 

0-4 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

0-9 

11 

115 

12 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-3 

1-4 

2-3 

2-35 

2-4 

2-43 

2-46 

2-5 

2-4 

2-3 

215 

20 

2-15 

2-3 

2-25 

2-2 

217 

213 

21 

205 

20 

19 

1-8 

Pieds-sec. 

310 

370 

390 

410 

410 

410 

410 

410 

450 

490 

1,000 

1,040 

1,080 

1,100 

1,130 

1,160 

1,080 

1,000 

895 

800 

895 

1,000 

965 

930 

910 

880 

860 

830 

800 

740 

680 

Pieds. 
1-7 

Pieds-sec. 

630 

580 

530 

490 

490 

490 

700 

900 

1,100 

1,340 

1,390 

1,440 

1,720 

2,100 

2,100 

2,100 

2,100 

2,330 

2,580 

2,890 

3,320 

4,000 

3,600 

3,300 

2,890 

2,580 

2,330 

1,900 

1,440 

1,400 

Pieds. 

2-7 

Pieds- 

1 ,  340 

2 

1,340 

3 

2-7 

1,340 

4 

1-4 

1,300 

5 

1,290 

6... 

1-4 

2-6 

1 .  251 1 

7 

1,210 

8 

1,200 

9 

2-5 

1,160 

10 

2-7 

1,360 

11.. 

2-9 

1,570 

12 

2-8 

1,500 

13     . 



2-8 

1.440 

14 

3-2 
3-2 

1.440 

15 

0-9 

0-9 

0-9 

0-95 

10 

0-87 

0-75 

0-6 

0-5 

0-4 

0-35 

0-35 

0-3 

0-3 

0-3 

0-5 

310 
310 
310 
325 
340 
304 
265 
230 
210 
190 
180 
180 
170 
170 
170 
210 

1.440 

16 

17 

2-8 

1   440 

3-2 

18 

19 

2-7 

1  340 

3-4 

1,300 

20 

2-6 

1,250 

21 

1,340 

22 

3-7 

1.440 

23 

2-9 

1,570 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! .  :><  M  i 

3-5 

2-8 

1.44'i 
1,300 

3-3 

2-5 
2-6 

1,160 

2-8 

1.250 
1.300 

2-7 

1.340 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
la  rivière  Blaeberry  au  pont  du  Pacifique-Canadien  en  1912. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pieds-sec . 

1,390 
1,440 
1,600 
1,800 
1,900 
1,800 
1,500 
1,440 
1,510 
1,570 
1,290 
1,000 
1,080 
1,160 
1,300 
1,440 
1,390 
1,340 
1,440 
1,620 
1,720 
1,910 
2,100 
3,000 
3,600 
3,320 
2,360 
1,440 
1,300 
1,100 
930 

Pieds. 
2-3 

Pied  s -sec . 

1,000 
990 
960 
940 
930 
860 
800 
830 
860 
900 
930 
800 
770 
740 
800 
860 
830 
800 
770 
740 
630 
580 
490 
490 
490 
490 
450 
450 
450 

Pieds. 
1-3 

Pieds-sec . 

450 
450 
450 
450 
490 
510 
530 
490 
490 
450 
410 
390 
390 
370 
355 
340 
340 
340 
340 
355 
370 
355 
355 
340 

Pieds. 

Pieds-sec . 

320 
300 
280 
265 
250 
260 
270 
280 
295 
310 
325 
340 
310 
280 

2-8 

2 

0-8 

3 

13 

1-4 

4 

31 

2-2 

0-7 

5 
6 

20 

1-5 

7 

2-8 

0-8 

8 

21 

9 

29 

1-3 
1-2 

0-9 

10 

2-2 

11 

2-3 

10 

12 

13 

2-5 

1-9 

1-1 

0-8 

14 
15 

2-8 

21 

10 

16 

17 

2-7 

20 

18 

10 

19 

1-9 

20 

30 

11 

21 

22 

3-2 

1-4 

23 

10 

24 

1-4 

340 

25 

3-6 

10 

340 
325 
310 
325 
340 
340 

26 

27 

2-8 

1-3 

0-9 

28 

29 

450 

10 
10 

30 

2-2 

31 
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Débit  Mensuel  de  la  rivière  Blaeberry  au  pont  du  Pacifique-Canadien  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  325  milles  carrés.) 


Mois.                     Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur    | 
en  pouces  sur     Total  en 
la  superficie     pds-acre. 
de  drainage. 

Avril 

340 
1,160 
4,000 
1,570 
3,600 
1,000 

530 

130 
310 
490 
1,160 
930 
450 
310 

200 

770 

1,820 

1,350 

1,670 

736 

391 

0-6 

2-36 

5-6 

4-2 

51 

2-3 

12 

0-66      :     11,900 
2-7             47,300 
6-2           108,300 
4-8             83,000 
5-9            102,700 
2-6             43,800 
1-4             24,000 

i 

Mai 

Juillet 

Août.. . . 

Septembre 

Octobre 

40 

Note. — Les  glaces  sont  arrivées  le  8  novembre  1911.  La  rivière  s'est  couverte  d'un  pont 
solide  de  glace  aux  environs  du  25  décembre  1911.  Le  chenal  s'est  ouvert  le  15  avril  1912.  On 
a  obtenu,  le  21  février  1912,  sous  la  glace,  un  débit  de  53.5  pieds-seconde,  ce  qui  constitue  à  peu 
près  le  minimum.     Précision,  "  A  ". 

Ruisseau  de  Terre-Bleue  (2*62). 

Le  ruisseau  de  Terre-bleue,  petit  tributaire  du  ruisseau  Upper-llat.  dans  1«- 
ton  19-26-6,  prend  sa  source  dans  le  lac  de  Terre-bleu  à  une  hauteur  d'environ 
pieds.     Il  a  une  longueur  d'environ  5  milles  et  se  décharge  dans  le  ruisseau   Upper- 
Hat  en  venant  de  Test. 

La  superficie  de  drainage  du  ruisseau  de  la  Terre-bleue  est  d'environ  15  milles 
carrés,  et  celle  du  lac  de  Terre-bleue,  d'environ  7  milles  carrés. 

Les  mesurages  de  débits  suivants,  pour  le  ruisseau  de  Terre-bleue,  <>nt  été 
en  1911  :— 

Le  10  mai — Débit,  1.4  p-c-s. 

Le  18  mai —     "       4.0  p-c-s.  (max.). 

Le     2  juin —     "       1.1  p-c-s. 

Le  lac  de  Terre-bleue  est  situé  à  la  tête  du  ruisseau  de  Terre-bleue  et  est  entouré 
de  collines  élevées.  De  fait  il  existe  deux  lacs  dont  le  plus  élevé  a  une  superficie 
d'environ  la  moitié  de  celle  du  lac  inférieur.  Le  lac  supérieur  est  de  5*7  pieds  plus 
élevé  que  l'autre  auquel  il  s'unit  au  moyen  d'un  petit  ruisseau  sur  lequel  on  trouve 
une  chaussée  de  castors.  . 

La  superficie  des  deux  lacs,  à  eau  normale,  est  de  4ë  acres  (mesurage  obique). 
La  superficie  du  contour  à  20  pieds  est  de  74  acres,  et  la  capacité  du  réservoir  pour  ce 
contour  est  de  1,100  pieds-acre. 

Il  y  a  quelques  années,  on  a  construit  une  chaussée  en  pièces  de  bois  carré  d'une 
hauteur  de  20  pieds  au  bas  du  lac  avec  l'idée  d'élever  le  niveau  du  la»1  et  de 
duire  les  eaux  par  un  canal  à  la  ligne  de  partage  du  ruisseau  Twaal.  de  peu  d1 
due  et  situé  en  bas  du  ruisseau  Twaal  aux  approches  du  pont  Spence's,  On  se  rendit 
compte  par  la  suite  que  l'approvisionnement  d'eau  était  insuffisant,  le  ruissellement 
moyen  étant  de  700  à  1,000  pieds-aere  seulement  par  année.  Cette  chaussée  a  cédé 
il  y  a  deux  ans  et  n'a  pas  été  reconstruite. 

Le  partage  au  sein  du  ruisseau  Twaal  est  de  20  pieds  au-dessus  du  lac  de  Terre- 
bleue  sur  environ  200  à  300  verges  de  largeur. 

Euisseau  Boleax  (30GÏ. 

Le  ruisseau  Bolean  prend  sa  source  au  sein  des  collines  qui  se  trouvent  à  proxi- 
mité de  la  tête  du  ruisseau  Chase  dans  le  càntoo  19,  rang  13,  à  l'ouest  du  6ième  méri- 
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dien  et  à  une  hauteur  de  3,000  pieds.  Il  se  jette  au  sein  de  la  rivière  au  Saumon  près 
de  Slahaltkan  à  une  hauteur  de  1,700  pieds.  Le  lit  du  ruisseau  s'étend  sur  une  lon- 
gueur d'environ  10  milles  et  comporte  une  superficie  de  drainage  de  80  milles  carrés. 
Il  se  trouve  à  la  limite  est  de  la  zone  aride  où  la  précipitation  annuelle  moyenne  est 
d'environ  20  pouces  et  où  il  est  nécessaire  de  faire  de  l'irrigation. 

On  trouve  au  sein  de  cette  vallée  quelques  gisements  d'excellent  gypse. 

La  station  de  jaugeage  au  ruisseau  Bolean  que  l'on  connait  également  sous  le  nom 
de  ruisseau  de  Currie  et  que  les  gens  du  pays  appellent  le  ruisseau  de  Six-Milles,  se 
trouve  installée  à  un  demi  mille  de  son  embouchure.  La  jauge  est  à  tige  verticale  or- 
dinaire et  est  placée  sur  la  rive  gauche  du  ruisseau  Bolean,  à  trois-quarts  de  mille 
plus  loin  que  le  bureau  de  poste  de  Falkland. 

Les  mesurages  à  eau  basse  se  font  à  gué,  mais  à  l'époque  des  hautes  eaux  le  comp- 
teur se  trouve  suspendu  par  un  câble  à  une  poutre  placée  en  travers  du  ruisseau.  Les 
rives  ont  une  élévation  de  deux  pieds  et  sont  bien  boisées  en  cèdre.  L'eau  ne  suit 
qu'un  chenal  unique  et  il  n'y  a  pas  à  craindre  l'inondation.  Trois  repères  s'y  trou- 
vent et  portent  des  indications  fournies  par  les  données  de  la  jauge. 

Mesurages  de  débit  du  ruisseau  Bolean,  près  de  Slahaltkan,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 
compteur. 

Largeur. 

Superfi- 
cie de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1911. 
23  mai 

W.  M.  Carlyle 

1044 
1044 
1044 
1044 
1044 

1048 
1048 

Pieds. 

24 
24 
23 
17 
16 

25 
23 

Pds  car. 

58-5 
48-4 
34-6 
151 
11-8 

61-2 
18-9 

Pds  par  sec. 

3-2 
2-6 
2-5 
1-3 
0-8 

4-3 
1-7 

Pieds. 

2-20 
1-95 
1-81 
124 
102 

2-55 
1-39 

Pds-sec. 
183 

16  juin 

12  juillet 

26  juillet 

21  août. . . . 

127 

« 

87 

a 

20-3 

tt 

101 

.   1912. 

C.  E.  Richardson 

263 

13  mai 

31-4 

16  juillet 

25f— i 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

2-5 

2-52 

2-42 

2-30 

2-12 

2-08 

2-02 

1-98 

200 

1-95 

202 

210 

207 

205 

200 

1-92 

1-85 

1-82 

1-75 

1-70 

1-65 

1-68 

1-68 

1-60 

1-58 

1-58 

1-70 

1-62 

1-58 

1-58 

Pieds-sec. 

251 

256 

232 

204 

163 

154 

140 

132 

136 

125 

140 

158 

151 

147 

136 

118 

104 
98-6 
85-6 
76-5 
68-8 
73-4 
73-4 
610 
58-3 
58-3 
76-5 
641 
58-3 
58-3 

Pieds. 

1-65 
1-62 
1-55 
1-50 
1-48 
1-45 
1-50 
212 
2-12 
1  95 
1-90 
1-80 
1-70 
1  62 
1-60 
1-55 
1-50 
1-48 
1-45 
1-38 
1-35 
1-35 
1-35 
1-32 
1-28 
1-25 
1-22 
118 
115 
112 
110 

Pieds-sec. 

68-8 
641 
54-2 
47-5 
45-2 
41-7 
47-5 

163 

163 

125 

114 
94-8 
76-5 
641 
610 
54-2 
47-5 
45-2 
41-7 
33-9 
31-2 
31  2 
31-2 
28*4 
250 
22-8 
20-5 
17  8 
160 
14  2 
130 

Pieds. 

110 
108 
105 
105 
105 
105 
1-40 
1-50 
1  32 
1  22 
115 
115 
110 
110 
110 
105 
102 
100 
0-98 
105 
102 
105 
105 
100 
0-98 
0  95 
0-95 
0M 
0-90 
030 
0-90 

Pieds-sec. 
13  0 

2 

120 

3 

10-5 

4 

10-5 

5.    . 

10-5 

6... 

10-5 

7 

35-8 

8 

47  5 

9 

28-4 

10 

20-5 

11 

16  0 

12 

160 

13... 

130 

14 

13  0 

15 

13  0 

16 

10  5 

17 

9  0 

18 

80 

19 

7-3 

20 

10  5 

21 

9  0 

22 

10-5 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2-2 

2- 15 

2-12 

208 

205 

205 

210 

2-22 

2-35 

181 
170 
163 
154 
147 
147 
158 
186 
216 

10  fi 

v      II 

7-3 
6-2 
6  2 
5  2 
4-5 
4  5 
4  5 
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Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

0-85 

31 

110 

130 

0-90 

4-5 

1-15 

160 

1 

0-85 

3-1 

1-05 

10-5 

0-90 

4-5 

115 

160 

2 

0-88 

4-0 

105 

10-5 

0-92 

5-2 

1-05 

10-4 

3 

112 

14-2 

105 

10-5 

1-05 

10-5 

1-05 

10-4 

4 

1-18 

17-8 

1-00 

8-0 

1-05 

10-5 

1-05 

10-4 

5 

1-08 

120 

1-00 

8-0 

102 

9-0 

105 

10-4 

6 

105 

10-5 

1-00 

8-0 

105 

10-5 

1-05 

10-4 

7 

102 

9-0 

0-98 

7-3 

105 

10-5 

1-05 

10-4 

8 

0-98 

7-3 

0^5 

6-2 

110 

130 

1-10 

130 

9 

0-95 

6-2 

0-95 

6-2 

1-05 

10-5 

110 

13-0 

10 

0-92 

5-2 

0-95 

6-2 

105 

10-5 

110 

130 

11 

0-90 

4-5 

0-92 

5-2 

1-00 

8-0 

1-05 

10-4 

12 

105 

10-5 

0  90 

4-5 

0-95 

6-2 

105 

10-4 

13 

1-42 

38-1 

105 

10-5 

0-95 

6-2 

1-10 

130 

14 

1-32 

28-4 

105 

10-5 

0-95 

6-2 

105 

10-4 

15 

1-30 

26-5 

105 

10-5 

1-00 

8-0 

105 

10-4 

16 

1-20 

190 

105 

10-5 

1-08 

12-0 

1-05 

10-4 

17 

115 

160 

100 

8-0 

1-22 

20-5 

110 

130 

18 

112 

14-2 

1-00 

8-0 

1-25 

22-8 

110 

130 

19 

1-10 

130 

100 

8-0 

1-20 

19-0 

1-10 

130 

20 

110 

130 

0-98 

7-3 

1-15 

160 

1-07 

11-6 

21 

1-08 

120 

0-95 

6-2 

1-10 

13-0 

105 

10-4 

22 

1-05 

10-5 

0-95 

6-2 

115 

16-0 

1-05 

10-4 

23 

105 

10-5 

1-05 

10-5 

115 

16-0 

105 

10-4 

24 

1-05 

10-5 

1-02 

90 

1-2 

13-0 

115 

160 

25 

105 

10-5 

1-00 

80 

1-2 

190 

1-15 

160 

26 

100 

80 

0-95 

6-2 

1-2 

19-0 

1-15 

160 

27 

1-05 

10-5 

0-95 

6-2 

1-2 

19-0 

1-25 

22-8 

28 

1-08 

120 

0-95 

6-2 

1-4 

35-8 

115 

160 

29 

1-10 

130 

0-95 

6-2 

11 

130 

1-05 

10-4 

30 

0-90 

4-5 

105 

10-4 

31 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Débit  mensuel  du  ruisseau  Bolean,  près  de  Slahaltkan,  en  1911. 

(Superficie  de  drainage.   80  milles  carré-.) 


Mois. 


Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Pour  la  période. 


DÉBIT    EX    PIEDS-SECONDE. 


RUISSELLEMNT. 


Pluieï 


Maximum 


256 
163 

47-5 
38 
13 
35-8 

22-8 


Minimum!  Moyenne, 


58-3 

13 
4-5 
31 
4-5 
4-5 

10-4 


Profondeur  en 
Par  mille     pouces  .sur  la      Total   en     ,, 
carré.  superficie        pela -acre. 

de  drainage. 


122 
55 
12-6 
12-4 
80 
131 
12-5 


1-52 

0-7 

016 

015 

01 

016 

016 


1-7 

7,260 

0-8 

3,382 

018 

77.-) 

017 

738 

01 

492 

018 

780 

018 

769 

16 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du 


Janvier. 

FÉ\ 

'RIER. 

M 

\RS. 

Avril. 

Jour. 

i 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge* 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jau^'-. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  s -sec. 

Pieds.        Pieds-sec. 

j 

1-05 

10-4 

105 

10-4 

100 

8-0 

115 

160 

2 

1-10 

130 

110 

130 

100 

80 

1-22 

20-9 

3. 

105 

10-4 

110 

130 

100 

80 

1-27                 24-6 

4 

1-00 

8-0 

110 

130 

100 

80 

1  22     .            20-9 

5 

100 

80 

1-05 

10-4 

100 

80 

1-20                 190 

6 

1-00 

8-0 

105 

10-4 

1-00 

80 

1-27     '            24-6 

7 

100 

8-0 

105 

10-4 

100 

80 

1  27                  24  6 

8 

100 

80 

110 

130 

100 

80 

1-27                 24-6 

9 

105 

10-4 

110 

130 

100 

80 

1  32                28-8 

10 

105 

10-4 

110 

130 

100 

80 

1  32                28-8 

11 

105 

10-4 

110 

130 

0-95 

6-3 

1  37                 33-4 

12 

105 

10-4 

110 

130 

0-95 

6-3 

1  57 

13 

107 

11-6 

105 

10-4 

0-95 

6-3 

1  57 

14 

112 

14-5 

105 

10-4 

0-95 

6-3 

1-60                 610 

15 

1-15 

160 

105 

10-4 

0-9 

4-5 

1-60                 610 

16 

1-10 

130 

105 

10-4 

0-95 

6-3 

1-60 

610 

17 

1-05 

10-4 

105 

10-4 

0-95 

6-3 

1-62 

64-9 

18 

1-05 

10-4 

110 

130 

100 

80 

1-60                 610 

19 

105 

10-4 

110 

130 

100 

80 

1  62                 64-9 

20 

105 

10-4 

105 

10-4 

100 

80 

1  62                 64-9 

21 

105 

10-4 

105 

10-4 

100 

80 

1  62                 64  9 

22 

105 

10-4 

105 

10-4 

100 

80 

1-65                68-8 

23 

100 

80 

105 

10-4 

100 

80 

1-67              n  : 

24 

1-00 

80 

105 

10-4 

100 

80 

1  70 

25 

105 

10-4 

105 

10-4 

100 

80 

1  70 

26 

105 

10-4 

100 

80 

100 

80 

1  75                85-7 

27 

105 

10-4 

100 

80 

1-05 

10-4 

1-75                85-7 

28 

1-10 

130 

100 

80 

110 

13  0 

i  -::> 

29 

1-10 

130 

100 

80 

110 

13  0 

1-80 

30 

115 

160 

107 

11  6 

•95                12  V 

31 

110 

130 

110 

13  0 
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Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

a 

Débit, 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1-90 

114 

2-37 

-      221 

1-55 

54-3 

115 

160 

1-37 

33-4 

1 

1-90 

114 

2-37 

221 

1-57 

57-7 

1-10 

130 

1-40 

35-8 

2 

1-97 

130 

2-25 

192 

1-77 

90-3 

112 

14-5 

1-47 

44-5 

3 

2-05 

147 

2-22 

187 

1-65 

68-8 

1-15 

16-0 

1-42 

38-7 

4 

2-12 

164 

2-20 

181 

1-60 

61-0 

1-12 

14-5 

1-35 

311 

5 

2-20 

181 

217 

175 

1-60 

610 

107 

11-6 

1-32 

28-8 

6 

2-22 

187 

2-20 

181 

1-67 

72-7 

105 

10-4 

1-45 

41-6 

7 

2-47 

245 

2-25 

192 

1-62 

64-9 

1-05 

10-4 

1-50 

47-5 

8 

2-62 

282 

2-22 

187 

1-55 

54-3 

1-02 

9-2 

1-45 

41-6 

9 

2-55 

263 

2-15 

169 

1-52 

50-9 

1-00 

8-0 

1-40 

35-8 

10 

2-52 

257 

2-10 

158 

1-50 

47-5 

1-05 

10-4 

1-32 

28-8 

11 

2-55 

263 

2-12 

164 

1-52 

50-9 

110 

130 

1-35 

31-1 

12 

2-57 

269 

2-20 

181 

1-55 

54-3 

1-07 

11-6 

1-30 

26-5 

13 

2-85 

342 

2-20 

181 

1-52 

50-9 

105 

10-4 

1-30 

26-5 

14 

300 

382 

2-47 

245 

1-47 

44-5 

107 

11-6 

1-30 

26-5 

15 

310 

412 

2-50 

251 

1-40 

35-8 

1-15 

16-0 

1-25 

22-5 

16 

2-92 

362 
335 
335 

262 
382 
362 

2-25 
2-10 
2-02 
2-00 
1-87 
1-77 

192 
158 
141 
136 
109 
90-3 

1-40 
1-35 
1-35 
1-30 
1-30 
1-30 

35-8 
311 
311 
26-5 
26-5 
26-5 

1-20 
1-30 
1-25 
1-20 
1-20 
1-15 

190 
26-5 
22-8 
19-0 
190 
160 

17 

2-82 

18 

2-82 

19 

2-92 

20 

3-00 

21 

2-92 

22 

2-92 

362 
382 
355 
369 
349 
315 
269 
251 
239 

1-67 
1-60 
1-55 
1-55 
1-55 
1-55 
1-50 
1-50 

72-7 
610 
54-3 
54-3 
54-3 
54-3 
47-5 
47-5 

1-27 
1-27 
1-40 
1-35 
1-35 
1-30 
1-25 
1-22 
117 

24-6 
24-6 
35-8 
31-1 

311 
26-5 

22-8 
20-9 
17-5 

1-15 
1-12 
1-20 
1-15 
115 
1-10 
1-15 
1-27 
1-25 

160 
14-5 
19-0 
160 
160 
130 
160 
24-6 
22-8 

23 

300 

24 

2-90 

25 

2-95 

26 

2-87 

27 

2-75 

28 

2-57 

29 

2-50 

30 

2-45 

31 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Débit  mensuel  du  ruisseau,  près  de  Slahaltkan,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  80  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement.          Pluie?. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

"■»—jpW 

Prof,  en  pces 
sur  la  su- 
perficie de 
drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Poncée 

Janvier 

160 
130 
13  0 

125 

412 

251 
90 
26-5 
47-5 

80 

8-0 

4-5 

160 

114 

47-5 

17-5 

8-0 

10-8     !        014                015 
110     :        014     1            015 
8-2             010                011 
55-2             0-69 

664 
633 
6(M 

3,285 

17,400 

8,630 

2,644 

947 

283                3-54 
145                 1-81 

408 
202 
0-62 
0-22 
0-35 
014 
014 
014 

8-89 

Juillet 

Août 

43 
15-4 
250 
*10- 

0-54 
019 
0-31 

012 

Septembre 

Octobre 

1,490 
\        2  000 

*10-                012 
*10-                012 

52-2             0-65 

Décembre 

J 

38  197           1S 

412 

4-5 

Note. — Les  débits  de  décembre  1911  à  mars  1912    sont   le   résultat    d'un   calcul   basé   sur   un 
état  inégal  pour  la  saison  d'été,  et  comme  il  se  trouvait    que    les    conditions    d'hiver    éta  • 
vigueur,    ces    chiffres    sont    probablement    plus    élevés    (légèrement)    que  le  débit   réel.      L 
tion  n'a  pas  été  visitée  depuis  le  12  septembre. 

*  La   moyenne  approximative   d'écoulement  pour  octobre,   novembre   et    décembre   • 
pieds-seconde. 

Précision  "  A  ",  hormis  pour  avril  où  elle  est  "  B  ". 


Rivière  Bonaparte  (215.) 


La  rivière  Bonaparte  prend  sa  source  dans  le  lac  Bonaparte  à  une  hauteur  de  3,É 
pieds,  et  se  déverse  dans  la  rivière  Thompson  près  d'Ashcroft  à  une  hauteur  d 
pieds.  Le  ruisseau  du  Chapeau  et  celui  de  la  Vierge  (ruisseau  Gr  déversent 

en  venant  de  l'ouest,  le  ruisseau  Caché  et  le  Scottie,  en  venant  de  l'est,  la  su]  i 
totale  de  territoire  de  déversement  se  trouvant  être  de  2,000  milles  carrés.     L'es 
à  l'irrigation  de  même  que  pour  les  tins  de  la  Compagnie1  d'Energie  Hydraulique,  d1 
tricité  et  de  développement  qui  veut  faire  rendre  l'eau,  en  la  pompant  au  plateau  de 
Boston,  en  se  servant  pour  y  arriver  de  l'énergie,  fournie  par  la  rivière.  Vu  l'élévation 
considérable  à  laquelle  il  fallait  faire  monter  l'eau,  il  fallait  une  trop  grande  quantité 
d'eau)  pour  assurer  l'énergie,  et  l'entreprise  ne  réussit  pas. 

La  rivière  Bonaparte  sert  au  drainage  d'un  vaste  bassm  situé  entre  les  rivières 
Fraser  et  North-Thompson,  et  l'on  trouve  à  l'embouchure  de  plusieurs  de  -<•-  embran- 
chements des  lacs  dont  l'élévation  varie  entre  2.000  et  ."'..noti  pieds,  le  plus  considérable 
de  ces  lacs  étant  le  lac  Bonaparte,  long  de  dix  milles  environ  et  large  de  deux  milles. 

Près  d'Ashcroft,  la  rivière  Bonaparte  forme  une  baie  qui  lui  sert  de  lit  sur  une 
longueur  d'environ  trois  milles.  Aux  environs  de  la  tête  de  cette  baie  se  trouve  l'usi- 
ne d'énergie  hydraulique  et  d'électricité  Ashcroft.  Quoiqu'il  se  trouve  d'antn  - 
droits  propices  à  ces  fins  le  long  de  la  baie,  il  est  douteux  qu'il  s'établisse  d'autre  usine 
d'énergie  le  long  de  ce  cours  d'eau,  vu  le  besoin  où  l'on  se  trouve  de  faire  >ervir  l'eau  à 
des  fins  d'irrigation. 

En  deçà  de  la  baie  on  trouve  de  bonnes  terres,  la  partie  basse  de  ces  terres  étant  ou- 
verte à  l'agriculture  pendant  que  la  partie  liante  est  aride.  A  six  milles  environ  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière,  la  vallée  s'élargit  et  l'on  peut  trouver  sur  une  étendue  de  quinze 
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milles  une  bonne  bande  de  terre  apte  à  la  culture.  Le  chemin  Caribou  remonte  la  vallée 
et  une  bonne  partie  des  terres  a  été  ouverte  à  la  colonisation  dès  les  premiers  temps  de 
la  création  de  la  province.  Même  de  nos  jours  le  trafic  qui  atteint  par  cette  route  Fort- 
George  et  le  nord  de  la  vallée  constitue  l'agent  le  plus  important  de  la  prospérité 
de  la  vallée  Bonaparte.  Les  voyageurs  sont  transportés  en  automobiles  et  se  rendent 
droit  au  quai  d'accostage  des  bateaux  à  Soda-Creek  en  se  servant  de  la  rivière  Fraser, 
trajet  qu'ils  font  en  un  jour.  Le  transport  des  marchandises  se  fait  encore  tout  entier 
à  l'aide  de  chevaux  et  de  camions,  qui  font  vingt  milles  par  jour,  ce  qui  crée  un  débou- 
ché pour  le  foin  et  l'avoine. 

La  vallée  Bonaparte  se  trouve  en  dedans  de  la  zone  aride;  au  cours  de  l'été  et 
avant  la  récolte  le  soleil  se  voit  presque  tous  les  jours,  la  pluie  se  faisant  très  rare. 
Dans  ces  conditions  rien  ne  poussera  sans  l'aide  de  travaux  d'irrigation.  Quant  au 
sol,  il  est  naturellement  fertile,  et  quand  les  eaux  peuvent  l'atteindre,  les  récoltes  pous- 
sent très  rapidement. 

De  nos  jours  la  plus  grande  partie  des  terres  basses  de  la  vallée  Bonaparte  et  des 
vallées  qui  en  dépendent  est  en  culture,  et  grâce  aux  méthodes  modernes  d'irrigation, 
l'approvisionnement  d'eau  est  à  peu  près  suffisant.  On  rencontre  cependant  beaucoup 
de  bonne  terre  dans  les  parties  plus  élevées  de  la  vallée  de  Semlin  de  même  que  sur  le 
plateau  Boston,  et  l'on  pourrait  arriver  à  arroser  cette  contrée  en  se  servant  d'un  canal 
d'une  certaine  étendue  partant  de  la  rivière  Bonaparte,  et  si  l'on  faisait  servir  la  réserve 
des  lacs,  on  se  trouverait  avec  assez  d'eau.  D'un  autre  côté,  si  l'on  construisait  un  sys- 
tème d'irrigati.on  qui  pût  suffire  à  tous  les  besoins  de  la  contrée,  le  prix  de  vente  à  l'acre 
serait  raisonnable. 

Les  patates  croissent  exceptionnellement  bien  sur  ces  terres.  Les  patates  d'Ash- 
croft  ont  leur  réputation  faite  et  elles  obtiennent  les  plus  hauts  prix.  En  été,  de  grands 
troupeaux  de  bestiaux  paissent  dans  les  gras  pâturages  des  collines,  mais  vu  qu'il 
faut  les  nourrir  à  l'étable  en  hiver,  cet  état  de  choses  crée  un  excellent  débouché  pour 
le  foin.  Il  se  trouve  donc  que  même  de  nos  jours,  le  district  d'Ashcroft  constitue  un 
pays  excellent  pour  le  pâturage,  et  il  serait  possible  de  l'améliorer  encore  beaucoup  en 
créant  un  vaste  système  d'irrigation. 

A  vingt  milles  de  l'embouchure  de  cette  rivière,  tout  près  des  bornes  de  la  zone  des 
chemins  de  fer,  la  route  carrossable  quitte  la  vallée  Bonaparte  et  grimpe  le  plateau,, 
partie  la  plus  riche  de  la  vallée,  et  qui  est  à  l'intérieur  de  cette  zone.  Au  nord  de  ces 
limites  l'altitude  est  plus  grande,  la  précipitation  des  eaux  un  peu  plus  considérable, 
le  pays  étant  mieux  boisé.  C'est  dans  cette  partie  du  bassin  que  l'on  trouve  tous  las 
lacs,  nombre  de  ces  derniers  renfermant  beaucoup  de  poisson  et  les  sauvages  s'y  donnant 
rendez-vous  en  grand  nombre  tous  les  automnes  pour  s'approvisionner  de  poisson  pour 
l'hiver.  Le  chemin  Cariboo  n'atteint  pas  le  cours  principal  de  la  rivière  en  dehors  de 
la  zone  des  chemins  de  fer  et  le  seul  moyen  de  locomotion  consiste  à  prendre  la  grande 
route. 

La  station  de  jaugeage  sur  la  rivière  Bonaparte  se  trouve  sur  la  terre  de  M.  J. 
G.  Collin,  à  six  milles  environ  de  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau,  en  amont  de  l'usine 
d'énergie  hydraulique  Ashcroft  et  non  loin  de  l'extrémité  supérieure  de  la  baie.  La  jauge 
est  à  tige  verticale  et  a  cinq  pieds  de  hauteur  ;  elle  est  fixée  à  des  arbres  diminutifs  sur 
la  rive  droite  du  cours  d'eau  et  sur  les  dépendances  de  M.  Collin.  Elle  enregistre  les 
données  fournies  par  trois  repères,  et  ne  manque  pas,  grâce  à  cette  disposition,  de  per- 
mettre la  découverte  d'un  changement  quelconque  dans  l'élévation  des  eaux  et  l'enre- 
gistrement de  ce  changement. 

Les  mesurages  à  compteur  se  pratiquent  à  un  endroit  situé  à  100  pieds  environ  en 
amont  de  la  jauge  où  l'on  a  tendu  un  fil  de  fer  d'une  rive  à  l'autre  ;  à  l'époque  des  hautes 
eaux,  on  assujettit  une  poulie  à  ce  fil  et  on  y  suspend  le  compteur  retenu  par  un  câble  ; 
à  l'époque  des  basses  eaux,  de  même  qu'aux  eaux  de  hauteur  moyenne,  le  mesu- 
rage  se  fait  à  gué.  Le  chenal  en  amont  de  cet  endroit  suit  une  ligne  droite  sur  une  lon- 
gueur de  100  pieds  et  charrie  les  eaux  à  une  grande  vitesse.  En  aval,  le  chenal  va  tout 
droit  sur  une  longueur  de  150  pieds  et  l'eau  y  est  rapide  en  dépit  de  ce  qu'elle  rencontre 
une  couple  de  grosses  roches. 
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La  rive  droite  a  une  hauteur  de  deux  pieds;  elle  est  couverte  de  buissons  et  d'arhr* - 
peu  élevés.  A  eau  très  haute,  il  peut  arriver  que  les  buissons  soient  inondés.  La  rive 
gauche  est  haute  de  quatre  pieds  et  couverte  de  buissons  et  d'arbrisseaux.  On  n'y 
peut  trouver  qu'un  chenal  même  à  eau  très  haute.  Le  lit  de  la  rivière  est  rocheux  et 
entre  le  printemps  et  l'automne,  l'eau  atteint  une  profondeur  de  deux  pieds.  A  eau 
très  haute,  il  est  impossible  de  la  traverser  à  gué.  Quant  les  eaux  sont  très  basses,  il 
pourrait  devenir  nécessaire  d'enlever  quelques  pelletées  de  vase  pour  maintenir  la  com- 
munication entre  le  petit  étang  où  se  trouve  la  jauge  et  le  cours  d'eau  principal, 
malgré  qu'à  une  hauteur  moyenne  des  eaux,  la  jauge  se  trouve  au  milieu  même  du 
cours  d'eau. 


Mesurages  du  débit  de 


rivière  Bonaparte,  à  5  milles  de  son  embouchure,  en  1911 
et  en  1912. 


Date 

Hydrographe. 

Numéro 

du 

compteur. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

10  juin 

14  juillet.... 

26  sept 

26  sept 

1912. 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 
1046 

1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 
1046 

Pieds. 

62 
50 
37 
37 

46 
52 
45 

Pds  carr. 

109 

81 

40 

40-5 

78-6 
153- 
93- 

Pieds 
par  sec. 

3-3 
2-2 
1-7 
1-7 

2-9 
4-9 
3-2 

Pieds. 

2  25 
1  49 

0-99 
0-99 

1  57 
310 
1  95 
1-65 
1  70 
1  35 
108 

P«l<-sec. 
364 

177 

Cline  et  Smith   

67 

n 

70 

C.  G.  Cline 

226 

756 

16  juin 

17  juillet.... 
30  juillet .... 
26  août. 

Cline  et  Corbould 

B.  Corbould 

<< 

50 
43 
38 

100 
79 

48 

2-8 
2-3 
1-8 

289 

« 

186 

C.  G.  Cline... 

87 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Bonaparte,  à  5  milles  de  son 

embouchure,  en  1911. 


Jour 


Juin. 


Juillet. 


Août. 


Septembre. 


Octobre. 


Novembre. 


Hauteur! 

à         Débit 
la  jauge. I 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Pieds. 


2-25 
2-25 


1-9 

1-8 

1-8 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-65 

1-65 

1-6 


P-sec. 


#75 
375 
390 
405 
405 
390 
260 
345 
305 
305 
280 
256 
256 
232 
232 
232 
232 
232 
220 
220 
207 


Pieds. 
1-6 


P-sec. 

207 
207 
207 
207 
207 
195 
195 
195 
195 
195 
183 
183 
183 
183 
171 
171 
171 
159 
159 
159 
159 
159 
148 
148 
136 
136 
136 
124 
124 
113 
113 


Pieds. 

1-15 

1-15 

115 

1-1 

11 

11 

105 

1-15 

105 

105 

10 

10 

1.0 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 


102 
102 
102 
90 
90 
90 
79 
102 
79 
79 
68 
68 
68 
59 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
42 
42 
42 
42 
42 
33 
33 
33 
25 
25 
25 


Pieds. 

0-75 
0-7 
0-7 
0-75 
0-75 
0-75 
0*75 
0-75 
0-75 
0-75 
.  0-75 
0-75 
0-9 
0-95 
10 
105 
1-05 
105 
105 
10 
10 
10 
10. 
10 
10 
10 
10 
10 
1-0 
0-95 


P-sec. 

25 
18 
18 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
59 
68 
79 
79 
79 
79 
68 


Pied? 


P-sec. 

59 
59 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


Pieds. 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 


P-sec . 

50 
50 
50 
50 
50 
50 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Bonaparte,  à  5  milles  de  son  embouchure,  en  1911. 
(Superficie  de  drainage,  2,000  milles  carrés.) 


DÉBIT  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces . 

405 

207 

102 

79 

59 

207 

113 

25 

18 

42 

284 

169 
61 

50-6 
49-6 

014 

0-08 
0-03 
0  025 
0-025 

016 
009 
004 
003 
003 

16,900 

10,400 

3,750 

3,010 

3,050 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

10 

Note.— Station  établie  le  10  juin  1911.     Précision,  "C". 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la 


Jour. 

Mars. 

Avril. 

M 

AI. 

Juix. 

Juillet. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 

la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-2 

1-25 

1-3 

1-25 

1-2 

12 

11 

115 

1-2 

115 

1-2 

1-2 

1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

11 

115 

1-25 

1-2 

1-25 

1-25 

1-4 

1-6 

1-8 

21 

2-3 

2-6 

2-5 

2-6 

Pds-sec. 

113 
125 
136 
125 
113 
113 

90 
102 
113 
102 
113 
113 
125 
125 
125 
113 

90 
102 
125 
113 
125 
125 
159 
207 
256 
330 
390 
495 
455 
495 

Pieds. 

2-7 

2-8 

2-85 

2-9 

2-9 

2-95 

30 

305 

31 

315 

3-2 

315 

315 

3-2 

315 

31 

31 

30 

2-9 

2-9 

2-95 

2-9 

2-85 

2-85 

2-9 

2-9 

2-9 

2-85 

2-85 

2-85 

2-75 

Pds-sec. 

535 
580 
605 
630 
630 
660 
690 
720 
755 
795 
830 
795 
795 
830 
795 
755 
755 
690 
630 
630 
660 
630 
605 
605 
630 
630 
630 
605 
605 
605 
560 

Pieds. 

2-7 

2-65 

2-65 

2-65 

2-5 

2-4 

2-3 

2-25 

2-2 

2-2 

215 

215 

21 

20 

1-95 

1-9 

1-9 

1-9 

1  85 

1-85 

1-9 

1-85 

1-8 

1-8 

1-75 

1  75 

1  75 

1-8 

185 

1-85 

Pds-sec. 

535 
515 
515 
515 
455 
420 
390 
375 
360 
360 
345 
345 
330 
305 
292 
280 
280 
280 
268 
268 
280 
268 
256 
256 
244 
244 
244 
356 
268 
268 

Pieds. 

1-75 

1-8 

1-9 

20 

2  05 

20 

1-9 

1-85 

1-8 

18 

1-75 

1  75 

18 

1-8 

1  •  75 

1-7 

1-7 

1-65 

1-6 

16 

1-55 

1-6 

1-65 

1-75 

1-85 

1-8 

1-75 

175 

1-7 

1-7 

Pds—  '  < 

244 

2 

256 

3 

280 

4 

305 

5 

317 

6  .. 

305 

280 

8  . . 

268 

9.. . 

256 

10    . 

256 

11... 

244 

12  . . 

244 

13 

256 

14... 

15 

244 

16 

.    _ 

17 

-    - 

18... 

22U 

19 

207 

20.. . 

807 

21 

195 

22 

23 

24 

244 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0-8 

0-85 

0-85 

0-9 

0-95 

105 

11 

33 
42 
42 
50 
59 
75 
90 

268 

244 
244 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

•        , 

Haut,  à 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

1-6 

207 

1-35 

148 

1-1 

90 

117 

106 

1-05 

79 

1 

1-6 

207 

1-35 

148 

11 

90 

1-17 

106 

1-05 

79 

2 

1-55 

195 

1-4 

159 

11 

90 

1-17 

106 

105 

79 

3 

1-55 

195 

1-4 

159 

1-1 

90 

1-17 

106 

105 

79 

4 

1-5 

183 

1-45 

171 

1-1 

90 

1-15 

102 

11 

90 

5 

1-45 

171 

1-5 

183 

11 

90 

1-15 

102 

11 

90 

6 

1-45 

171 

1-5 

183 

11 

90 

115 

102 

1-05 

79 

7 

1-45 

171 

15 

183 

1-1 

90 

115 

102 

1-05 

79 

8 

1-45 

171 

1-5 

183 

1-15 

102 

1-15 

102 

1-05 

79 

9 

1-4 

159 

1-45 

171 

115 

102 

1-15 

102 

105 

79 

10 

1-4 

159 

1-45 

171 

115 

102 

1-15 

102 

107 

83 

11 

1-4 

159 

1-45 

171 

1-2 

113 

1-15 

102 

107 

83 

12 

1-4 

159 

1.4 

159 

1-2 

-  113 

115 

102 

1-1 

90 

13 

1-4 

159 

1-4 

159 

1-2 

113 

1-1 

90 

11 

90 

14 

1-45 

171 

1-35 

148 

1-2 

113 

1-1 

90 

11 

90 

15 

1-6 

183 

1-35 

148 

1-2 

113 

11 

90 

1-1 

90 

16 

1-5 

183 

1-3 

136 

1-2 

113 

11 

90 

107 

83 

17 

1-5 

183 

1-25 

125 

1-2 

113 

1-1 

90 

1-07 

83 

18 

1-45 

171 

1-25 

125 

1-2 

113 

1-12 

95 

1-07 

83 

19 

1-45 

171 

1-2 

113 

1-2 

113 

1-12 

95 

1-1 

90 

20 

1-45 

171 

1-2 

113 

1-2 

113 

1-1 

90 

1-1 

90 

21 

14 

159 

1-2 

113 

1-2 

113 

M 

90 

11 

90 

22 

1-4 

159 
159 
148 
148 
148 
148 
148 
136 

1-15. 

115 

115 

11 

11 

1-1 

11 

11 

102 
102 
102 
90 
90 
90 
90 
90 

1-2 
12 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-17 

117 

113 
113 
113 
113 
113 
113 
106 
106 

1-07 
107 
107 
107 
105 
105 
1-05 
105 

83 

83 
83 
83 
79 
79 
79 
79 

23 

1-4 

24 

1-35 

25 

1-35 

26 

1-35 

27 

1-35 

28 

1-35 

29 

1-3 

30 

1-3 

136 

117 

106 

31 

'M- 


-j   H', 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Bonaparte,  à  5  milles  de  son  embouchure,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  2<,000  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement  . 

PLUIEfe. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 

pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

495 
830 
535 
317 
207 
183 
113 
106 
90 

90 

535 

244 

195 

136 

90 

90 

79 

79 

177 
673 
334 
247 
167 
137 
105 
93 
84 

009 
0-33 
017 
0-12 
008 
0-07 
005 
005 
004 

010 

0-38 
019 
014 
009 
0-08 
006 
006 
005 

10,500 

41,400 

19,900 

15,200 

10,300 

8,150 

6,460 

5,530 

5,165 

Mai 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Pour  la  période 

10 

i 

Note. — Précision,  "C." 

Ruisseau  Botanie  (205). 

Le  ruisseau  Botanie  prend  sa  source  au  sein  du  lac  Botanie  {in  Bâtante  /./«'.,  n° 
15),  sur  le  anton  16,  rang  26  à  l'ouest  du  6ième  méridien  à  une  hauteur  de  3,500  pieds 
et  se  décharge  dans  la  rivière  Thompson  à  3  milles  de  Lytton  à  une  hauteur  de  650 
pieds.  Le  ruisseau  Botanie  se  trouve  compris  dans  la  zone  aride;  il  a  une  long 
d'environ  neuf  ou  dix  milles  et  coule  dans  la  direction  du  sud.  Sa  superficie  de  urai 
nage  en  haut  de  son  embouchure  est  de  38  milles  carrés  et  la  précipitation  annuelle 
n'est  que  d'environ  10  pouces;  il  sert  à  l'irrigation  et  aux  usages  domestiques. 

On  trouve  environ  400  acres  de  terrain  que  l'on  peut  facilement  arroser  à  même 
le  ruisseau  Botanie;  ce  terrain  consiste  en  plateaux  dont  le  sol  est  riche  étant  formé 
de  glaise  sablonneuse  peu  légère  mélangée  à  un  sous-sol  d'argile.  Ces  plateaux 
sont  pour  quelques-uns  de  200  à  300  pieds  du  lac  Botanie  et  à  7  milles  du  village  de 
Lytton.  On  a  fait  des  mesurages  de  la  jauge  toutes  les  semaines  jusqu'à  la  fin  de  uo- 
vembre  1911,  et  du  premier  avril  au  10  septembre  1912. 

La  jauge  est  à  tige  verticale  (en  cèdre),  de  2  pouces  par  4  pouces  sur  t'>  pieds,  di- 
visée en  pieds  et  dixièmes,  et  les  mesurages  se  font  à  gué.  Le  courant  est  rapide.  Le 
lit  du  ruisseau  est  rocailleux  et  malgré  qu'il  n'ait  qu'un  chenal,  il  a  été  difficil 
trouver  un  endroit  mou  pour  y  établir  une  section  de  mesurage  plus  élevé  que  le 
ruisseau,  mais  vu  la  nature  abrupte  des  rives  du  ruisseau,  il  n'est  pas  aéceseaire  de 
creuser  de  longs  fossés. 

Il  existe  nombre  d'anciens  mesurages  du  ruisseau  Botanie  exécutés  pour  des  fins 
d'irrigation,  ces  mesurages  arrivant  à  environ  S50  pouces-miniers,  mais  ce  volume 
d'eau  n'est  pas  nécessaire  à  la  terre  en  culture  ou  à  l'ensemble  des  terres  irrigables 
désignées  par  les  mesurages. 

Afin  d'arriver  à  augmenter  le  débit  du  ruisseau  Botanie,  écoulement  qui  tombe 
très  bas  en  juillet  et  août,  les  sauvages  ont  détourné  l'eau  du  ruisseau  vers  le  lac  Bo- 
tanie où  l'on  trouve  un  site  excellent  pour  la  chaussée  de  réserve  Skoonko.  Ce  lac  a 
une  superficie  de  60  acres,  et  une  chaussée  de  douze  pieds  pourrait  emmagasiner  720 
pieds-acre  d'eau.  Le  ruisseau  Botanie  a  une  pente  d'environ  300  pieds  au  mille  sur 
une  longueur  de  9  milles  et  l'on  pourrait,  au  moyen  d'une  conduite  consistant  en  un 
tuyau  de  petit  diamètre,  développer  environ  100  chevaux-vapeur  au  cours  de  la  sai- 
son d'irrigation,  mais  il  faudrait  voir  à  réglementer  l'écoulement  pour  les  besoins  de 
l'irrigation  qui  sont  de  toute  première  importance. 

La  station,  établie  le  21  septembre  1911  par  C.  E.  Richardson.  se  trouve  située,  en 
amont  de  tous  les  détournements  d'eau,  à  quelques  5  milles  en  bas  du  lac  Botanie  et  à  T 
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milles  de  Lytton.     On  a  recueilli  les  données  de  la  jauge  une  fois  par  semaine  jusqu'à 
la  fin  de  novembre  1911  ;  et  du  1er  avril  jusqu'au  10  septembre^  en  1912. 

La  jauge  est  une  tige  verticale  (en  cèdre)  dont  les  dimensions  sont  de  2  pouces  par 
4  pouces  par  6  pieds;  elle  est  partagée  en  pieds  et  en  dixièmes.  Les  mesurages  se  font 
à  gué.  Le  courant  est  rapide,  le  lit  rocailleux;  et,  bien  qeu  tout  ce  cours  d'eau  passe 
dans  un  chenal  unique,  nous  avons  trouvé  difficilement  une  aire  calme  pour  faire  les 
mesurages. 

Mesurage  du  débit  du  ruisseau  Botanie,  en  amont  des  points  de  détournement, 

1911  et  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 
compteur . 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
21  sept 

1912. 
29  mai 

C.  E.  Richard  son 

1048 
1053 

Pieds. 

11 
13 

Pds   car. 

4-4 
7-9 

Pieds  par 
section. 

0-94 
1-8 

Pieds. 

1-33 

1-62 

Pieds-sec . 
4  2 

14-3 

Mesurage  du  débit  du  ruisseau  Botanie,  en  amont  des  points  de  détournement,  1911. 


Jour. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 
1-25 

Pieds-sec. 

2-6 
2-8 
30 
31 
3-1 
3-2 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-5 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
36 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
2-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

Pieds. 

Pieds-sec. 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
34 
3-2 

2 

1-3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1-3 

11 

12 

1-3 

13 

3-1 
30 
2-9 
2-8 
2-7 
2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
30 
3-2 
3-4 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

14 

15 

16 

17 

18 

125 

19 

1-3 

20 

21 

1-3 

3-6 

22 

23 

•>4 

25 

1-3 

26 

1-3 

27 

28 

1-3 

3-6 

29 

30 

31 
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4  GEORGE  V.  A.  191-*. 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Botanie,  en  amont  des  points  de  détournement,  1911. 
(Superficie  de  drainage,  38  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pt  aces. 

3-6 
3-6 

2-6 
2-6 

3-4 
3-3 

•09 
•09 

•10 
•10 

209 
196 

10 

1 

Note. — Précision,  "B." 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Botanie,  en  amont  des  point- 

de  détournement,  1(J12. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août.               Septembre. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la jauge. 

Débit. 

Hauteurl 

à        .Débit, 
la  jauge. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Hauteur 

Débit.        à          Débit. 

la  jaune. 

1.... 

Pieds. 

P.-sec. 

3-6 

3-6' 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

4-1 

4-6 

51 

5-6 

.62 

6-7 

7-2 

7-9 

8-2 

8-7 

9-2 

9-6 

100 

10-4 

10-8 

11-2 

11-6. 

11-8 

120 

12-3 

Pieds. 

"  Y-è" 

"lY 
i  75 

:::::::: 

"l-8" 
1-6 

P.-sec. 

12-6 
12-9 
13-2 
13-5 
14-4 
15-3 
16-2 
171 
17-9 
18-2 
18-5 
18-8 
19-2 
19-6 
20-1 
20-4 
20-7 
211 
21-5 
21-9 
22-3 
21-2 
20- 1 
190 
17-9 
16-8 
16-7 
16-6 
13-5 
12-4 
11-3 

Pieds.     P.-sec. 
10-2 

Pieds. 

P.-sec. 

6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
5-8 
5-4 
50 
4-6 
41 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
36 

Pieds. 

1-3 

1-3 
1-3' 

1-35 

P.-sec. 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

3  6 
3-8 
40 

4  2 
4-4 
4-6 

Pieds.     1' 

2.... 

9-2 

8-2 

3 

4 

7-2 

1-4         6-2 
fi. 2 

5 

6.... 

7 

1-3 

"l'.ï 

6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 

8 

9 

10.... 
H 

1-3 

1-4 

"   1-3 

'l-3 
... 

1  36 

12 

13 

14 

15.... 
16 

1-4 

6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6-2 
6.- 2 
6-2 

17 



18 

4-9 

19.  . 

4-8 
4-6 
4   4 
4  2 
40 
3-8 
3-6 
3-4 
3-2 
31 
3-0 
2-8 
M 



20 

21 

22.... 
23 

1-5 

24 

25 

1-3 
i  •  25 

26 

27:... 

28-  " 

1-55 

29 

30... 

31,  ■• 

;    ! 

a-: 
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Débit  mensuel  du  ruisseau  Botanie,  en  amont  des  points  de  détournement,  1912. 
(Superficie  du  drainage,  38  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement  . 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

12-3 

22-3 

10-2 

6-2 

4-9 

3-6 
11-3 
6-2 
3-6 
2-6 

6-9 

17-4 

6-5 

4-7 
3-8 

0-18 
0-46 
017 
0-12 
0-10 

0-20 
0-53 
0-19 
0-14 
011 

410 
1,070 

387 
289 
234 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Pour  la  période 

10 

Note. — Station  entretenue  à  l'époque  d'irrigation  seulement. 
Précision,   "  B  "  et  "  C  ". 

Euisseau    BUGABOO    (419). 

La  rivière  Bugaboo  dont  la  superficie  de  drainage  est  de  190i  milles  carrés,  se 
trouve  située  au  sein  du  district  de  la  Colombie  Supérieure  et  prend  sa  source  dans 
les  montagnes  Selkirk  à  une  hauteur  de  6,000  pieds  à  9,000  pieds,  se  déchargeant 
dans  la  rivière  Columbia,  près  de  Spillimacheen-Landing,  à  une  hauteur  de  2,600 
pieds.  La  précipitation  de  son  cours  près  de  sa  source  est  très  considérable  tout 
compte  fait,  et  arrive  probablement  à  60  pouces  alors  que  près  de  son  embouchure, 
elle  n'est  que  d'environ  10  pouces. 

La  rivière  Bugaboo  a  un  cours  identique  à  celui  de  la  rivière  Spillimacheen  qui 
donne  ses  eaux  à  la  rivière  Columbia  à  quelques  milles  avant  d'arriver  à  l'embou- 
chure de  la  rivière  Bugaboo.  (Voir  les  notes  sur  le  drainage  et  le  ruissellement  de 
la  rivière  Spillimacheen.') 

La  rivière  Bugaboo  constitue  un  torrent  de  montagne.  A  la  hauteur  du  pont 
du  grand  chemin,  à  un  mille  environ  de  son  embouchure,  e-le  a  une  largeur  d'à  peu 
près  60'  pieds  et  une  profondeur  de  3  pieds,  à  hautes  eaux,  sa  vitesse  moyenne  étant 
de  6  pieds  par  seconde.  A  eau  basse  elle  a  23  pieds  de  largeur,  6  pouces  de  profon- 
deur et  une  vitesse  moyenne  de  2  pieds  par  seconde. 

Sur  la  longueur  d'un  mille  en  partant  de  son  embouchure  et  en  la  remontant, 
l'inondation  se  produit  à  l'époque  des  hautes  eaux  pour  la  rivière  Columbia.  A  deux 
milles  de  son  embouchure  commence  une  baie  d'un  mille  de  longueur  avec  une  pente  de 
220  pieds  (mesure  d'anéroïde).  A  la  tête  de  cette  baie  se  produit  une  pente  soudaine  de 
60  pieds  qui  porte  l'ensemble  de  la  pente  à  280  pieds.  La  rivière  au  pied  de  la  baie  est 
large  de  50  pieds  ;  ses  rives,  abrutes,  s'élèvent  à  60  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  rivière 
et  à  la  tête  de  la  pente,  cette  largeur  est  de  40  pieds  entre  des  rives  à  pic.  Il  n'existe  sur 
la  rivière  Bugaboo  aucun  lac  convenable  à  une  réserve  d'eau  ni  aucun  réservoir  naturel. 
Le  cours  de  cette  rivière  sert  au  flottage  du  bois,  mais  c'est  là  tout  l'intérêt  de  quelque 
importance  qu'il  offre  de  nos  jours,  malgré  qu'il  soit  possibe  d'en  tirer  parti  dans  l'avenir 
pour  des  fins  d'énergie  hydraulique  et  d'exploitation  minière. 

Le  ruissellement  de  la  rivière  Bugaboo  a  quelque  importance  au  cours  de  la 
période  des  basses  eaux  pendant  l'hiver  pour  ce  qui  a  trait  aux  fins  d'énergie 
hydraulique,  des  études  au  sujet  du  débit  ayant  été  commencées  à  cette  époque  de  l'année 
visant  à  l'arrangement  possible  des  terrains  inondés  du  centre  de  la  vallée  d'Upper 
Columbia  à  partir  de  Golden  jusqu'au  lac  Windermere.  La  station  sur  la  rivière  Bugaboo 
a  été  établie  par  H.  C.  Hughes  le  1er  juin  1912.  On  a  pris  des  mesures  à  la  jauge  jus- 
qu'au 31  octobre  1912  sans  interruption;  après  cette  date  les  glaces  recouvraient  la 
rivière. 
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La  section  de  mesurage  se  trouve  située  à  un  mille  de  son  embouchure  en  aval 
du  pont  de  trafic  placé  sur  la  grande  route,  cette  dernière  suivant  la  rive  gauche  de 
la  rivière  Columbia,  de  Spillimacheen  à  Wilmer.  La  jauge,  à  tige  verticale  ordinaire, 
est  clouée  sur  le  contrefort  du  pont  qui  se  rapproche  le  plus  de  la  rive  droite.  L<-  flot 
est  mesuré  au  moyen  d'un  compteur  de  courant  suspendu  par  un  câble  au  pont.  Le 
lit  du  cours  d'eau  est  inégal  et  rocailleux  et  les  rives  sont  basses  et  brousailleuses. 
A  l'époque  des  hautes  eaux  il  existe  deux  chenaux  et  quand  les  eaux  sont  très  hautes, 
les  rives  sont  exposées  à  'inondotion.  Trois  repères  ont  été  établis  et  ils  en] 
trent  les  données  de  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Bugaboo,  près  de  Spillimacheen,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe . 

Numéro 

du 
compteur . 

Largeur. 

STla™    Ré- 
section,    moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1er  juin 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 
23 

Pieds  car. 
96 

Pieds  par 
section. 

2-9 
6-1 
5-3 
19 

Pieds. 

1  45 

2-40 
215 
102 

Pied» 

280 

«              « 

60 

130 

840 

16  juillet 

it                   a 

59 
23 

128 
86 

24  sept 

C.  E.  Richardson 

160 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Bugal près  de   Spillima- 
cheen, en  1912. 


J 

UIN. 

Ju 

[LLET. 

A 

OÛT. 

Skftbmbbk. 

BRE. 

Day. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jau^e. 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec 

Pieds. 

Pieds-sec 

Pieds. 

Pieds-a  c 

1 

1-45 

280 

2-10 

630 

2-35 

810 

1-50 

300 

0-95 

14s 

2 

1-40 

260 

2-30 

770 

2-25 

735 

1-45 

280 

105 

S 

3 

1-32 

236 

2-15 

665 

2-25 

735 

1-40 

10  5 

4 

1-30 

230 

200 

560 

2-25 

735 

1-30 

230 

100 

1  .Vï 

5 

1-35 

245 

2-25 

735 

2-20 

700 

137 

251 

0-95 

148 

6 

1-45 

280 

2-25 

735 

1-95 

530 

1-30 

230 

110 

7 

1-70 

390 

2-30 

770 

1-95 

530 

1-35 

245 

lin 

17.-. 

8 

2-10 

630 

2-35 

810 

200 

560 

1-37 

251 

' 

14s 

9 

2-55 

970 

2-30 

770 

2-25 

735 

1-35 

245 

100 

155 

10 

2-20 

700 

2-30 

770 

215 

665 

1-37 

251 

100 

155 

11 

2-55 

970 

2-35 

810 

205 

595 

137 

251 

153 

12 

2-4 

850 

2-20 

700 

200 

560 

1-55 

320 

0-90 

140 

13 

2-50 

930 

2-85 

1,210 

1-85 

470 

1-60 

340 

0-90 

140 

14 

2-35 

810 

2-60 

1,010 

1-85 

470 

1-35 

245 

0-90 

140 

15 

2-15 

665 

2-35 

810 

205 

595 

1  ■  25 

215 

0-90 

14C 

16 

210 

630 

2-35 

810 

2-10 

630 

i  •  22 

206 

1-06 

■ 

17 

2-35 

810 

210 

630 

1-90 

500 

127 

221 

i  •  35 

18 

2-60 

1,010 

215 

665 

1  75 

415 

127 

221 

115 

- 

19 

2-65 

1,050 

2-30 

770 

1-80 

440 

115 

188 

105 

166 

20 

2-75 

1,130 

2-30 

770 

1-85 

470 

1-30 

230 

005 

14s 

21 

2-75 

1,130 

2-25 

735 

205 

595 

135 

245 

■ 

14s 

22 

310 

1,430 

2-25 

735 

2-15 

665 

1-35 

245 

100 

23 

3-05 

1,380 

2-20 

700 

2-30 

770 

1  ■  25 

215 

a 

24 

300 

1,340 

2-20 

700 

2-25 

735 

115 

188 

0-90 

140 

25 

2-90 

1,250 

2-10 

630 

2-30 

770 

1-30 

230 

0*02 

143 

26 

2-90 

1,250 

210 

630 

200 

560 

107 

169 

131 

27 

2-75 

1,130 

205 

595 

1-90 

500 

100 

155 

0-78 

12*> 

28 

2-45 

890 

2-10 

630 

1-95 

530 

1-30 

230 

•070 

123 

29 

2-15 

665 

2-20 

700 

1-75    1 

415     i 

100 

155 

0-70              123 

30 

2-10 

630 

2-30 

720 

1-60 

340 

105 

165 

0-00 

31 

2-35 

810 

1-50 

300 

1 

0*60              US 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Bugaboo,  près  de  Spillimacheen,  de  juin  à  octobre  1913. 
(Superficie  de  drainage,  190  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Mois. 

[ 

Maximumi  Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

1  430 

950 

805 
743 
584 
233 
151 

4-2 
3-9 

4-7 
4-5 

47,900 
45,700 
35,900 
13,900 
9,280 

Juillet 

1,210              *fin 

Août 

Septembre 

Octobre 

810 
340 
245 

300 
155 
118 

31 
1-2 

0-8 

3-6 
1-3 
0-9 

Pour  la  période 

30 

Note. — Le  31  octobre,  la  rivière  commença  à  geler  et  la  station  fut  abandonnée  pour  la  sai- 
son .  La  rivière  sera  libre  de  glace  aux  environs  du  premier  avril. 
Précision,   "  B  ". 


KmssEAu  Caché  (220). 

Le  ruisseau  Caché  prend  sa  source  dans  les  collines  situées  au  nord-est  d'Ashcroft 
à  une  hauteur  de  5,500  pieds  et  se  décharge  en  allant  vers  l'ouest,  dans  la  rivière 
Bonaparte  à  7  milles  de  son  embouchure,  à  une  hauteur  de  1,400  pieds.  Elle  fait 
partie  du  drainage  de  la  rivière  Thompson.  Sa  superficie  de  drainage  est  d'environ 
40  milles  carrés.  L'eau  du  ruisseau  Caché  sert  toute  entière  à  l'irrigation  et,  vu  le 
petit  volume  de  ruissellement  et  le  peu  de  confiance  qu'il  faut  lui  accorder,  il  se 
produit  généralement  un  manque  d'eau  au  milieu  de  l'été. 

Le  ruisseau  Caché  se  trouve  dans  la  partie  la  plus  aride  de  la  zone  aride.  Sa 
précipitation  n'est  que  de  9  à  12  pouces.  Les  étés  y  sont  très  chauds  et  sans  pluie, 
les  hivers  froids  et  secs. 

Le  ruisseau  Cache  fournit  l'eau  d'irrigation  aux  terres  de  la  vallée  de  Semlin. 
Cette  vallée  se  trouve  entre  les  vallées  Bonaparte  et  Thompson  et  relie  les  deux, 
et,  tout  comme  le  plateau  Boston  sur  l'autre  rive  de  la  rivière  Bonaparte,  constitue  pro- 
bablement l'ancien  lit  d'un  ruisseau  considérable  ou  d'un  glacier  qui  dans  le  passé  coulait 
dans  la  vallée  de  Bonaparte  et  venait  grossir  la  rivière  Thompson.  La  vallée  de 
Semlin  a  une  longueur  d'environ  six  milles  et  une  largeur  d'au  moins  un  demi- 
mille.  Il  ne  se  trouve  qu'une  partie  de  la  contrée  qui  soit  en  culture  de  nos  jours 
et  ce  à  cause  du  manque  d'eau  pour  les  besoins  de  l'irrigation.  Mais  le  sol  est 
fertile  et,  quand  il  est  irrigué  rend  de  bonnes  récoltes.  C'est  cette  vallée  qui  a 
donné  au  district  d'Ashcroft  la  réputation  de  produire  des  patates  de  qualité.  On 
lui  fait  aussi  rendre  beaucoup  d'alfalfa  pour  l'hivernement  des  bestiaux,  ces  derniers 
trouvant  d'excellent  pâturage  au  sein  des  collines  durant  l'été. 

Le  bras  nord  du  ruisseau  Caché  prend  sa  source  dans  une  contrée  boisée,  mais 
le  bras  sud  la  prend  dans  un  pays  découvert.  Entre  ces  deux  bras  se  trouve  une 
colline  qui  atteint  la  hauteur  de  5,700  pieds.  Il  existe  un  chemin  pour  voitures 
qui  remonte  le  ruisseau  jusqu'à  l'embouchure  des  deux  bras  et  la  pente  du  lit  de  la 
rivière  est  simplement  ordinaire  dans  cette  partie  du  ruisseau.  En  amont  de  l'em- 
branchement cependant,  le  lit  a  une  pente  très  rapide.  Le  chemin  qui  remonte  le 
ruisseau  Caché  traverse  le  point  de  division,  côtoie  la  tête  du  ruisseau  Huit-milles, 
et  aboutit  à  la  rivière  du  Mort  en  amont  de  l'embouchure  du  ruisseau  Criss. 

On  a  creusé  un  fossé  pour  recevoir  l'eau  du  bras  sud  du  ruisseau  Caché  et  la 
rendre  au  lac  Tsotin,  sur  le  cours  du  ruisseau  Huit-milles.     Lorsque  le  lac  Tsotin 
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peut  se  remplir  de  cette  façon,  il  fournit  un  approvisionnement  d'eau  tout  à  fait 
suffisant.  Le  ruisseau  Huit-milles  lui-même  est  très  peu  considérable,  ^lais  ce 
qu'à  l'époque  des  hautes  eaux  que  ce  détournement  peut  se  pratiquer,  hormis  dans 
les  années  très  pluvieuses,  car  la  vallée  de  Semlin  prend  toute  l'eau;  c'est  dans  cette 
vallée  que  l'on  trouve  les  plus  anciennes  données.  Les  sauvages  prétendent  qu'il  se 
trouve  un  lac  le  long  du  bras  sud  du  ruisseau  Caché,  mais  l'emplacement  de  ce  lac 
n'est  pas  encore  bien  connu.  Si  cet  endroit  ou  tout  autre  endroit  propice  à  la 
création  d'une  réserve  pouvait  servir  à  emmagasiner  le  débit  de  crue,  od  aurait 
ainsi  plus  d'eau  pour  la  seconde  partie  de  la  saison  d'irrigation  alors  qu'elle  manque 
généralement.  Il  n'est  pas  non  plus  impossible  que  l'on  arrive  à  trouver  un  chemin 
pour  un  canal  qui  traverserait  les  collines  à  partir  du  lac  Hihium  jusqu'au  ruisseau 
Caché.  Si  l'on  pouvait  construire  ce  canal,  ce  dernier  fournirait  un  volume 
sidérable  d'eau  pour  la  vallée  de  Semlin.  Mais  le  mieux  serait  probablement  de 
construire  un  canal  partant  de  la  rivière  Bonaparte  et  qui  arroserait  les  plateaux 
de  même  que  les  terrains  situés  à  l'embouchure  des  ruisseaux  OornwaU  et  0 
Jack;  on  pourrait  installer  un  tuyau  dans  le  lit  de  la  rivière  Bonaparte  afin  d'arroser 
par  là  la  vallée  de  Semlin  et  autres  terrains  adjacents  de  ce  côté  de  la  rivière.  Mais 
cette  entreprise  exigerait  une  mise  de  fonds  considérable  ainsi  qu'une  unité  d'action  de 
la  part  des  propriétaires  de  terrains. 

La  jauge  sur  le  ruisseau  Caché  est  située  à  100  pieds  en  amont  du  détournement 
le  plus  avancé  et  se  trouve  ainsi  à  mesurer  tout  le  débit  du  ruisseau.  Il  a  été  établi 
le  9  juin  1911  et  l'on  a  fait  des  mesurages  nu  cours  des  8aisons  d'irrigation  de  1911 
et  de  1912  sous  la  direction  de  M.  C.  A.  Semlin.  La  jauge  a  une  tige  de  cinq  pieds, 
elle  est  clouée  et  attachée  au  bas  d'un  petit  arbre  sur  la  rive  gauche  du  ruisseau,  à 
100  pieds  en  amont  de  la  chaussé  de  détournement.  Elle  porte  les  donner-  de  trois 
repères.  Les  mesurages  au  compteur  furent  exécute-  à  gué  à  une  Bection  Bit 
10  pieds  en  amont  de  la  chaussée  de  détournement.  Le  chenal  suit  une  ligne  droite 
entre  la  jauge  et  la  section  de  mesurage  et  le  courant  y  est  rapide.  En  aval  de  la  section 
de  mesurage  se  trouve  une  chaussée  de  détournement  qui  n  w^\  les  eaux  plu-  profondes 
ci  plus  calmes.  Les  deux  rives' sont  assez  élevées  pour  prévenir  toute  inondai 
sont  couvertes  de  buissons.  On  trouvait  beaucoup  de  broussailles  dans  le  Ht  du 
ruisseau  en  aval  de  l'emplacement  de  la  jauge,  mais  on  les  a  enlevées  en  même  temps 
qu'on  installait  la  jauge. 

Mesurages  de  débit  du  ruisseau  Caché,  en  amont  des  détournements,  en  l'-'H  et  1912. 


Date. 


1911 


y  juin. . . 
13  juillet. 
25  sept . . . 
25  sept . . . 


1912 


Hydrographe. 


fc        Q 


C.  G.  Cline. 


Cline  et  Smith. 


C.  G.  Cline. 


8  mai. 

13  mai 

13   juin Cline   et  Corbould. 

18  juillet   . ..  B.  Corbould 

3  août !  "  

29  août "  


Largeur. 


Superficie 

de  la 


\ 

moyenne. 


I  : 
à 

la  jauge. 


Débit 


Pieds.       Pieds  car. 


section. 


Pieds 


par 


Pieds.      Lidds-se 


1046 

8-5 

4-9 

10 

0-72 

4-9 

1046 

110 

5-8 

0  •  2 

o  •  53 

1-4 

1046 

11-0 

6-9 

i 

d  58 

2-4 

1046 

120 

•    5 

0-3 

H 

2  4 

1046 

15-4 

15-4 

4-2 

lfô 

1046 

12-0 

15-4 

3-2 

i  sa 

1046 

100 

4-3 

1-5 

a 

6  1 

1044 

80 

34 

1-5 

^- 

1044 

70 

2-3 

11 

N 

1044 

70 

21 

11 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Caché,  en  amont  des  endroits 

de  détournement,  en  1911. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  j  auge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1   

Pieds. 

Pieds-sec. 

4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-7 
4-3 
3-9 
3-5 
31 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
20 

Pieds. 

Pieds-sec. 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-4 
2-1 
1-8 
1-5 
1-2 
10 
1-0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1-0 
1-0 
10 
10 
10 
1-5 

Pieds. 

Pieds-sec. 

20 
2-5 
30 
3-5 
40 
4-3 
4-7 
4-4 
4-1 
3-8 
3-6 
3-4 
3-2 
30 
2-7 
2-6 
2-4 
2-2 
20 
1-8 
1-6 
1-4 
1-2 
1-0 
12 
1-5 
1-8 
21 
2-4 
2-7 
2-8 

Pieds, 

0-7 
0-7 

Pieds-sec. 

2 

0-6 

3 

4 

5 

6. . . 

7 

0-7 

8  . 

9 

0-7 

10  .. 

0-6 

11.. 

0-7 

12  . 

13... 

14 

4-7 

15 

0-6 

16 

0-5 

17 

18  .. 

0-7 

19         ,     . 

20     . 

21 

22 

23  .. 

0-6 

0-5 

24 

0-5 

4-7 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0-5 

0-6 

31 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Caché,  en  amont  des  endroits  de  détournement,  en  1911. 
(Superficie  de  drainage,  35  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDe. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juin 

4-7 

2-7 
4-7 

2-7 
10 
10 

40 
1-7 

2-7 

011 
005 
0-08 

012 
0  06 
009 

238 
105 
166 

- 

Août     

10 

Note. — La  station  n'a  été  entretenue  que  durant  la  saison  d'irrigation. 
Précision  "  C  ". 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Caché,  en  amont  des  endroits 

de  détournement,  en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août.               septembre. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur                Hauteur 

à        Débit.         à        Débit 
la  jauge.                la  jauge. 

1.... 

Pieds. 

Pds-s. 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
3-3 
3-9 
4-5 
50 
5-5 
61 
6-7 
8-3 
9-9 
11-5 
131 
14-7 
16-3 
180 
22-0 
28-0 

Pieds. 



"l'.6" 

1-5  " 

"i-é" 
"ï-i" 

Pds-s. 

35 
40 
45 
49 
54 
59 
56 
54 
52 
50 
50 
48 
45 
42 
39 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
19 
18 
16 
15 
13 
12 
10 

Pieds. 

"0-9  " 

0-9' 
"0:9" 

"0:8" 
""Ô-è" 

Pds-s. 

90 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
70 
6-2 
5-4 
50 
4-6 
4-2 
3-8 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

Pieds. 
0-8 

'     0-8" 

:::::::: 

0-8 
"0:8" 

Pds-s. 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

Pieds. 
0-7 

Pds-s.    Pieds. 

Pds-s. 

2.... 
3.... 

0-6 

10 

0  8 

3  5 

4.... 

5.... 

6... 

7.... 

8.... 
9.... 

0-6 

10.... 

11.... 

12.... 

13.... 

14.... 
15.... 

0-6 

16.... 

17.... 

18.... 

19... 

20... 

21.... 

22.... 

0-8 

23.... 

24.... 

25... 

26.... 

27.... 

28.... 
29.... 

1-1 

30... 

31... 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Caché,  en  amont  des  endroits  de  détournement,  en   1912. 

(Superficie  de  drainage,  35  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde.                         Ri  issellement. 

Pi  ri  es. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Profondeur 
Par  mille  en  pouces  sur      Total  en 
carié,     la  superficie  piedaacwu 
de  drainage. 

PoUl'fS. 

2-8 
5-9 
9 
3-5 

2-7 
10 
3-5 
3-5 

71               0-2             0-22                       4L1: 

34-6               10 
61               018 

1-2                    2.130 
0-2                        363 

Juillet : 

3-5 

01 

011 

215 

10 

Note. — La  station  n'a  été  entretenue  que  durant  la  saison  d'irrigation. 
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Creek  Cahilty   (244). 

Le  creek  Cahilty  est  un  tributaire  du  creek  Louis,  dans  le  déversement  de  Thomp- 
son-Nord;  c'est  un  ruisseau  .torrentiel  de  montagne  qui  prend  sa  source  dans  les 
hauteurs  de  la  région,  à  7,000  pieds  d'altitude,  et  fait  une  chute  de  5,000  pieds  jusqu'à 
sa  confluence  avec  le  creek  Louis.  La  neige  persiste  sur  le  mont  Tod,  à  la  source  du 
creek  Cahilty,  dans  les  années  ordinaires.  La  précipitation  à  la  source  se  fait  sur- 
tout sous  forme  de  neige,  et  le  ruissellement  se  produit  vers  la  fin  du  printemps.  A 
l'embouchure  du  creek,  la  précipitation  moyenne  annuelle  est  d'environ  vingt  pouces. 
On  utilise  faiblement  l'eau  du  creek  pour  des  fins  d'irrigation,  et  ce  dernier  accuse 
d'excellentes  perspectives  d'énergie  hydraulique;  on  ne  les  a  pas  toutefois  dévelop- 
pées. 

Le  lac  Cahilty,  à  quelque  six  milles  de  l'embouchure,  fournit  un  emmagasinage 
superbe  aux  dégels  débordants  du  printemps.  Un  canon  étroit  à  travers  lequel  le 
creek  passe  au  débouché  du  lac  pourrait  être  facilement  endigué,  et  l'on  pourrait  y 
trouver  un  débit  moyen  de  25  à  35  pieds-seconde. 

L'aire  de  déversement  du  creek  Cahilty  est  bien  boisée  de  pin  de  la  Colombie- 
Britannique,  de  pin  jaune  et  de  baumier  de  Gilead,  avec  quelques  épinettes  éparses. 

La  station  du  creek  Cahilty  a  été  établie  le  17  août  par  C.-G.  Cline,  et  l'on  en  a  pris 
les  relevés  hebdomadaires  jusqu'à  la  fin  d'octobre  1911,  ainsi  que  du  1er  avril  au  31 
octobre  1912.  Elle  est  située  à  environ  un  mille  de  l'embouchure  du  creek.  La  jauge 
est  une  jauge  classique  à  tige  verticale,  de  cinq  pieds  de  longueur;  elle  est  clouée  à 
un  cotonnier  de  10  pouces  sur  la  rive  gauche  du  creek.  On  fait  les  mesurages  à  gué, 
à  environ  175  pieds  en  aval  de  la  jauge. 

La  vitesse  du  courant  est  très  prononcée;  les  bords  sont  hauts  et  rocheux,  et  le 
lit  est  accidenté.  Le  cours  d'eau  bifurque  immédiatement  en  aval  de  la  station,  et 
ses  eaux  se  fusionnent  avec  le  creek  Louis,  en  deux  endroits  différents  éloignés  l'un 
de  l'autre  d'un  demi-mille  environ. 

Il  y  a  trois  repères  à  la  station,  sur  la  rive  droite  du  creek  Cahilty;  leur  éléva- 
tion est  rapportée  au  fixe  de  la  jauge. 

Mesurage  de  débit  du  ruisseau  Cahilty,  à  son  embouchure,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 
compteur. 

Largeur. 

Superficie 

de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
11  août 

• 
C.  G.  Cline 

1046 
1046 

1046 
1046 
1057 

Pieds. 

120 
130 

140 
210 
160 

Pds  car. 

6-7 
12-4 

8-3 
37-7 
12-2 

Pieds  par 
section. 

0-7 
1-2 

0-9 
4-8 
1-3 

Pieds. 

0-93 
1-27 

110 
2-20 
1-30 

Pieds-sec. 
50 

16  sept 

1912. 

30  avril 

16  mai 

14-8 



C.  G.  Cline  et  E.  M.  Dann.. 
E.  M.  Dann. 

7-5 
188 

22  août 

H.  J.  E.  Keys 

160 

120 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Cahilty  à  son  embouchure,  en  L91L 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

rwiui*             Hauteur 
Deblt"         à  la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 
20 

Pied  s -sec. 

20 
20 
20 
2-2 
2-5 
2-7 

Pieds. 

Pieds-sec. 
6-9 

2    

11 

70 

3                 

0-8 

6-3 

4                        

5-7 

5                                       

5-2 

6                            

4-7 

7    .            

30 
3-2 
3-5 
51 
6-7 

0-95 

4-2 

8                    

4-3 

9                               

0-9 

4  4 

10                    

4  5 

H                           

4-6 

12 

8-3 
9-9 
11  5 

130 
14-5 
110 
10  2 

9-5 
8-8 
8-1 

4-7 

13                            

4-8 

14 

4  9 

15                           

10 

5  0 

16 

1-27 

1-2 

4  5 

17               

0-9 

3-5 

40 

18                                

3-6 

19                    

20 

2-8 

21                         

22                               

7  4                  0-8 

2  0 

23 

6-7 
60 
fil 
6-2 
6-3 
6-4 
6-5 
6-7 

2  0 

24 

105 

20 

25                      

20 

2  0 

27 

0-8 

20 

20 

20 

29 

OS 

2  0 
2  0 

31 
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Débit  mensuel  du  creek  Cahilty  à  son  embouchure,  en  1911. 
(Superficie  de  drainage,  20  milles  carrés.) 
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DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces . 

3-5 

14-5 

7-0 

20 
2-0 
2-0 

6-6 
3-8 

•33 
•19 

•37 
•22 

393 
234 

Octobre 

20 

Note. — Station  établie  au  ruisseau  Cahilty  le  17  août  1911. 
Précision,   "  A  ". 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit 


Jour. 

Avril. 

M 

AI. 

Juix. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

Pieds-sec. 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
2-2 
2-3 
2-3 
2-4 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-7 
2-8 
2-9 
30 
31 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
70 

Pieds. 

Pieds-sec. 

9-4 

11-7 

141 

16-5 

190 

30-6 

42-2 

53-8 

65-4 

770 

88-5 

1000 

120-5 

1410 

161-5 

1820 

182-0 

1820 

1820 

196-0 

2100 

224  0 

238-0 

252-0 

266  0 

L'Mlll 

261  0 
2410 
222  0 
202  0 
1830 

Pieds. 

Pied- 

164 

2                           

145 

3 

20 

125 

4 

140 

5                   

1  35 

154 

6                          

169 

7 

183 

8                            

198 

9.                 

2-3 

212 

10                      

0-8 

H 

231 

12                             

1-9 

241 

13                               

251 

14                    

260 

15                           

270 

16                       

2-2 

280 

17 

258 

18    .              

19 

2-2 

214 

20                     

1"J 

21                         

0-85 

170 

22                        

148 

23                          

2  0 

}  26 

24                      



11."» 

25 

106 

26                  

2-5 

96 

27 

17 

:; 

29                              

0-90 
110 

68 

17 

58 

31 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 
1-7 

Pieds-sec. 

58 
65 
72 
79 
86 
93 
100 
92 
84 
76 
68 
60 
52 
43 
38 
33 
29 
25 
20 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
20 
18 
16 

Pieds. 

Pieds-sec. 

14 
13 
12 
11 
14 
16 
19 
22 
25 
27 
30 
28 
28 
27 
26 
25 
23 
22 
21 
20 
18 
16 
16 
16 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

Pieds. 
1-5 

Pieds-sec. 

30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
43 
40 
37 
34 
31 
28 
25 
22 
20 
18 
17 
16 
14 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
7 
7 

Pieds. 

Pieds-sec. 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

2 

3 

1-2 

4 

5 

1-2 

6 

1-9 

7 

1-6 

8 

9 

10 

1-5 

11 

12 

11 

13 

1-6 

14 

1-4 

15 

16 

17 

1-4 

18 

19 

1-3 

1-2 

20 

21 

1-3 

1-2 

22 

23 

24 

1-3 

25 

26 

10 

27 

1-4 

28 

11 

29 

30 

31 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
2>kbit  mensuel  du  ruisseau  Cahilty,  à  son  embouchure,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

RriSSELLEMENT. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pouces  sur      Total  en 
la  superficie    pied— acre 
de  drainage. 

Pooces. 

Avril 

70 
280 
280 
100 

30 

43 

11 

2-0 

9-4 
58 
16 
11 

7 

5 

2-6     !            13     '                15                  155 
144                 7-20                 8-30 

Mai.. 

Juin 

173                 8-65                 9 -65 

10,294 

2,767 

1,291 

1,368 

516 

Juillet 

45                 2-25 
21                  1-05 

2-59 
1  21 

1-28 
•48 

Août 

Septembre 

Octobre 

23 

8-4 

115 
42 

Pour  la  période 

25 



Ruisseau  Campbell  (250  et  251). 

Le  bras  droit  du  ruisseau  Campbell  prend  sa  source  au  sein  des  prairies  Camp- 
bell à  une  hauteur  de  3,000  pieds,  et  le  bras  gauche,  au  sein  du  lac  Napier  à  une  hau- 
teur de  2,200  pieds.  Ce  cours  d'eau  se  décharge  dans  la  rivière  Soutn-Simpson,  à  une 
hauteur  de  1,140  pieds.  Le  ruisseau  Campbell  se  trouve  dans  la  partie  est  de  la  «me 
aride,  la  précipitation  annuelle  des  eaux  à  son  embouchure  allant  de  S  à  1"  pouces, 
et  à  son  origine,  de  12  à  15  pouces.  Le  ruisseau  Campbell  a  un  COUTS  d'irrigation 
très  capricieux.  Le  bureau  des  Relevés  hydrographiques  y  possède  deux  Btatious  de- 
jauge,  l'un  à  Todd's-Corners  et  l'autre  à  l'Etablissement  Campbell,  c'est-à-dire 
embouchure,  ce  dernier  servant  à  faire  le  calcul  de  la  perte  d'infiltration.  On  constate 
une  faible  diminution  de  débit  entre  les  deux  stations,  une  partie  des  eaux  du  ruis- 
seau Campbell  rejoignant  la  rivière  Thompson  en  dessous  du  soi 

Les  bords  supérieurs  du  ruisseau  sont  abondamment  couverts  de  sapin  de  la  Co- 
lombie-Britannique, de  cyprès  et  d'épinette;  on  trouve  aussi  des  lacs  d'une  certaine 
étendue  à  la  tête  du  ruisseau  Campbell  et  qui  lui  appartiennent.  Ces  lacs  BOnt  les 
lacs  Trapp,  Shumway  et  Napier.  Leur  superficie  est  considérable  à  hauteur  du  niveau 
de  leurs  eaux  et  l'évaporation  au  sein  de  cette  contrée  aride  est  considérable.  Ai 
cours  de  la  saison  de  1911  le  ruissellement  provenant  de  ces  lacs  était  nul.  ton! 
eaux  du  ruisseau  Campbell  descendant  dans  le  ruisseau  Scuittoe  (bras  droit  du  ruis- 
seau Campbell)  en  partant  des  prairies  Campbell.  Les  lacs  ne  peuvent  compter  pour 
les  fins  de  réserve  d'eau. 

L'Etablissement  Campbell   détient  les  premiers  titres  sur  ce  cours  d'eau  et 
sède  pratiquement  le  contrôle  absolu  du  débit  du  ruisseau  Campbell. 

L'Etablissement  Campbell  a  construit  une  chaussée  de  peu  d'importance  sur  les 
prairies  Campbell,  et  il  y  emmagasine  l'eau  dont  il  se  sert  à  la  fin  de  l'été  pour  des 
fins  d'irrigation. 

Au  fort  de  la  saison  d'irrigation  (le  7  juin)  les  deux  détournements  d'en  amont 
de  la  station  de  Todd's-Corners  charriaient  4.5  pieds-seconde  d'eau.  Ce  volume 
n'a  jamais  été  dépassé  et  constitue  peut-on  dire  le  débit  moyen  au  cours  de  la  saison 
d'irrigation. 

Le  débit  quotidien  du  ruisseau  Campbell,  surtout  à  la  fin  de  l'été,  ne  constitue 
pas  le  déversement  normal  de  ce  cours  d'eau,  mais  il  est  soumis  au  contrôle  artificiel 
du  réservoir  d'emmagasinage. 
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La  station  de  Todd's-Corners  (250)  a  été  établie  le  27  mai  1911  par  C.  E.  Kichard- 
son,  et  les  lectures  quotidiennes  de  la  jauge  ont  eu  lieu  pendant  les  saisons  d'irriga- 
tion de  1911  et  1912.  Elle  est  située  au  pont  de  la  grande  route  sur  le  chemin  de 
Kamloops-Grande-Prairie. 

La  jauge  a  5  pieds  et  est  à  tige  verticale  ordinaire;  elle  est  placée  dans  un  étang 
sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau  immédiatement  en  aval  du  pont.  A  l'époque  des  hau- 
tes eaux  le  mesurage  du  flot  se  fait  du  pont,  et  à  eau  basse  il  se  fait  à  gué  en  aval  du 
pont.  Le  ruisseau  coule  à  travers  une  prairie  mais  ses  rives  sont  bien  marquées  et 
n'offrent  aucun  danger  d'inondation. 

La  station  de  l'établissement  Campbell  (251)  se  trouve  à  l'embouchure 
d'une  baie  d'un  quart  de  mille  en  amont  de  la  route  Kamloops-Duck.  La  jauge  est 
à  tige  verticale  ordinaire  et  est  solidement  enfoncée  dans  le  roc  de  la  rive  droite  à 
gué,  le  chenal  se  trouvant  bien  enserré  entre  des  rives  rocheuses  éleA^ées  et  le  lit  du 
cours  d'eau  étant  inégal  et  rocailleux.  Trois  repères  existent  à  chaque  station  et  cor- 
respondent aux  données  de  la  jauge. 

Mesurage  de  débit  du  ruisseau  Campbell,  à  Todd's-Corners,  en  1911. 


Date. 


Hydrographe. 


Z      o 


Largeur. 


Superficie 
de  la 

section. 


Vitesse 


Hauteur 
•    lajaV. 


Débit. 


1911. 

27  mai . . 
27  mai.  . 

27  mai .  . 
9  juin.  . 

23  juin .  . 
9  juillet 

28  juillet 
17  août. . 

1912. 


26  mai 

18  juillet... 
23  juillet... 


W.  M.  Carlyle... 

C.  E.  Richardson 

C.  G.  Cline 

C.  E.  Richardson 

W.  M.  Carlyle... 
a  n 

H  H 

E.  M.  Dann 

H.  J.  E.  Keys.... 


1044 
1048 
1046 
1048 
1044 
1044 
1044 
1044 


1044 

1057 

268 


Pieds. 


11-0 

14-0 

12-0 

11-7 

100 

8-5 

4-5 

4-0 


7-0 

7-5 
3-0 


j 

Pieds  car    Pieds  Par 
•    section. 


11-2 
21-1 
8-9 
13-0 
90 
50 
1-6 
1-3 


2-9 
1-3 


4-8 
1-3 
1-5 


Piede 


•84 

■84 
84 

■89 

47 

16 

0-86 

0-75 


2-33 
0-81 
0-66 


Pieds-sec. 


21-9 

21-4 

22-2 

23-3 

11-7 

6-4 

21 

1-4 


47-7 
30 
20 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et     débit  du  ruisseau  Campbell,  à  Todl's-Cornera, 

en  1911. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge: 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà   pw,  -, 
la  jauge.   Deb,t 

1.... 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

1-78 
1-79 
1-78 
1-84 
1-81 
1-82 
1-86 
1-85 
1-86 
1-85 
1-80 
1-75 
1-70 
1-66 
1-59 
1-55 
1  52 
1-48 
1-45 
1-42 
1-44 
1-50 
1-41 
1-39 
1-35 
1-26 
1-24 
120 
1-21 
M8 

Pds-s. 

20- 0 
20-3 
20-0 
21-9 
20-9 
21-2 
22-5 
22-2 
22-5 
22-2 
20-6 
19-2 
17-8 
16-8 
151 
141 
13-4 
12-4 
11-8 
111 
11-5 
12-9 
10-8 
10-4 
9-4 
7-5 
7-2 
6-4 
6-6 
61 

Pieds. 

MO 
108 
1-05 
1-05 
1-05 
105 
1-06 
MO 
115 
M9 
115 
1-20 
112 
1-09 
106 
1-02 
0-98 
0-94 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-88 
0-86 
0-89 
0-87 
0-85 
0-85 
0-84 
0-80 

Pds-s. 

4-7 
4-4 
4-0 
4-0 
4-0 
40 
41 
4-7 
5-4 
6-2 
5-4 
6-4 
50 
4-5 
41 
3-6 
31 
2-7 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-2 
20 
2-2 
21 
1-9 
1-9 
1-9 
1-6 

Pieds. 

0-8 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-84 

0-91 

0-92 

0-85 

0-82 

0-82 

0-80 

0-80 

0-80 

0-75 

0-75 

0-74 

0-73 

0-73 

0-72 

0-7 

0-7 

0-73 

0-72 

0-72 

0-70 

0-70 

0-70 

0-67 

0-67 

0-67 

Pds-s. 

1-6 
1-9 
1-9 
1-6 
16 
1-9 
2-4 
2-5 
1-9 
1-7 
1-7 
16 

î-e 

16 
13 
13 
13 

1-2 
1-2 
1-2 
M 
M 
12 
1-2 
12 
M 
M 
M 
10 
10 
10 

Pieds. 

0-65 

0-65 

0-65 

0-62 

0-62 

0-60 

0-60 

0-60 

0-62 

0-62 

0-60 

0-60 

0-61 

0-62 

062 

0-63 

0-62 

0-62 

0-6 

0-60 

0-60 

0-65 

0-62 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-58 

Pds-s. 

10 
10 
10 
0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
10 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0  ; 

Pieds.     Pd 
0-6         0  8 

2... 

0-6         0-8 

3.... 

0-6 

4.... 

0-6 

5.... 

6.... 

1 .... 

8.... 

9 

10 

11 

12    . 

13.... 

14 

15.... 

16    . 

17.... 

18.... 

19  ... 

20.... 

21..   . 



22.... 

23.... 

24.... 

25 

26.... 

27.... 
28.... 
29.... 
30.... 
31 

1-83 
1-80 
1-82 
1-80 
1-79 

21-6 
20-6 
21-2 
20-6 
20-3 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Campbell,  à  Todd's-Oornera,  en   1911. 

(Superficie  du  drainage,  200  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Rl'ISSF.Ll.KMKNT. 

Pi  '  d  -. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 

cane. 

Profondeur 
tai  ponces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  on 
pjeds-acre. 

' 

22-5 
6-4 
2-5 
10 

61 
1-6 
10 
0-7 

15-2 

3-5 
1-5 
0-85 

•07 
02 

•10 
•004 

•OS 
•02 
•01 
•004 

905 
215 

51 

Août        

Septembre 

9 

Note. — Cette  station  n'a  été  établie  qu'après  l'inondation  du  printemps  de   1911.     Au   ruis- 
sellement total  en  pieds-acre  on  doit  ajouter  600  pieds-acre,  qui  t  st  la   quantité  d'eau  détoui 
servant  à  l'irrigation,  grâce  à  deux  petits  fossés  d'irrigation  dont  le  barrage  de  tète  se  m 
amont  de  la  station  de  jaugeage  et  dont  les  eaux  ont  été  mesurées  de  temps  a  autre. 

Précision,  "  A  ". 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et     débit  du  ruisseau  Campbell,  à  Tod-l's-Corners, 

en  1912. 


Avril. 

M 

\i. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

mm 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pdss. 

Pieds. 

Pds-s.i 

Pieds. 

[Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

1.... 

2-6 
2-6 

0-76 
0-76 

1-4 
1-4 

2  03 
1-94 

32-2 

28-9 

1-49 
1-36 

151 
121 

0-68 

0-68 

2-3 
2-3 

0-86 
0-83 

3-6 

2.... 

0-93 

3-4 

3.... 

0-9 

2-3 

0-76 

1-4 

1-79 

23-7 

1-36 

121 

0-66 

2-7 

0-81 

3-2 

4.... 

0-86 

20 

0-78 

1-5 

1-66 

19-7 

1-34 

11-6 

0-66 

2-2 

0-81 

3-2 

5.... 

0-8 

1-6 

0-73 

1-2 

1-63 

18-8 

1-31 

10-9 

0-88 

3-8 

0-78 

30 

6.... 

0-78 

1-5 

0-76 

1-4 

1-61 

18-3 

1-29 

10-5 

0-93 

4-4 

0-78 

30 

7.... 

0-77 

1-4 

0-88 

2-2 

1-58 

17-5 

1,24 

9-5 

0-91 

4-1 

0-76 

2-9 

8.... 

0-76 

1-4 

0-93 

2-6 

1-54 

16-4 

1-21 

8-9 

0-88 

3-8 

0-76 

2-9 

9.... 

0-76 

1-4 

0-98 

3-1 

1-46 

14-4 

1-21 

8-9 

0-88 

3-8 

0-76 

2-9 

10.... 

0-76 

1-4 

1-03 

3-7 

1-41 

13-2 

1-19 

8-5 

0-86 

3-6 

0-76 

2-9 

11.... 

0-76 

1-4 

1-68 

17-3 

1-41 

13-2 

111 

7-2 

0-83 

3-4 

0-73 

2-7 

12.... 

0-76 

1-4 

1-83 

21-6 

1-41 

13-2 

111 

7-2 

0-81 

3-2 

0-73 

2-7 

13.... 

0-73 

1-2 

2-06 

29-9 

1-43 

13-7 

1-09 

6-8 

0-78 

30 

0-73 

2-7 

14.... 

0-73 

1-2 

2-26 

39-8 

1-49 

151 

1-08 

6-7 

0-78 

30 

0-71 

2-6 

15.... 

0-73 

1-2 

211 

31-9 

1-51 

15-6 

106 

6-3 

0-76 

2-9 

0-71 

2-6 

16.... 

0-73 

1-2 

2-17 

35-0 

1-51 

15-6 

104 

60 

0-76 

2-9 

0-66 

2-2 

17.... 

0-73 
0-73 

1-2 
1-2 

2-23 
2-26 

38-1 
39-8 

1-51 
1-49 

15-6 

151 

0-97 
0-84 

4-9 
3-5 

0-76 
0-76 

2-9 
2-9 

18.... 

19.... 

0-72 
0-71 

1-2 
11 

2-36 
2-36 

45-6 
45-6 

1-49 
1-46 

151 

14-4 

0-71 

0-63 

2-6 
2-1 

0-81 

0-88 

3-2 

3-8 

20.... 

21.... 

0-71 
0-71 
0-71 
0-76 
0-71 
0-71 
0-71 
0-76 
0-76 
0-76 

1-1 
11 
11 
1-4 
11 
11 
11 
1-4 
1-4 
1-4 

2-27 
2-31 
2-31 
2-31 
2-36 
2-38 
2-39 
2-41 
2-41 
2-39 
2-29 

40-3 
42-6 
42-6 
42-6 
45-6 
46-8 
47-5 
48-5 
48-5 
47-5 
42-6 

1-41 
1-39 
1-36 

1-36 
1-23 
111 
1-71 
1-63 
1-46 
1-41 

13-2 

12-8 
121 
121 
9-3 
7-2 
21-1 
18-8 
14-4 
13-2 

0-61 
0-61 
0-68 
0-83 
0-91 
0-86 
0-81 
0-76 
0-76 
0-73 
0-71 

20 

20 
2-3 
3-4 
4-1 
3-6 
3-2 
2-9 
2-9 
2-7 
2-6 

0-96 
0-91 
0-88 
0-86 
0-86 
0-81 
0-83 
0-86 
0-87 
0-91 
0-86 

4-8 
41 
3-8 
3-6 
3-6 
3-2 
3-4 
3-6 
3-7 
41 
3-6 

22.... 

23.... 

24.... 

25.... 

26.... 

27.... 

28.... 

29.... 

30.... 

31.... 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Campbell,  à  Todd's-Corners,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  200  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

1 

Maximum  Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
Pieds-acre. 

Pouces. 

Avril  . 

2-6               11 

1-4 

•005 
•13 
•08 
•03 

•017 

•006 
•15 
•09 
•03 
•019 

84 

1,703 

958 

381 

209 

Mai 

48-5               1-2             27-7 

32-2                7-2 

161 
6-2 
3-4 

Juillet 

151 

4-8 

20 

2-2 

Août 

Pour  la  période 

11 

Note. — Au   ruissellement   total   en  pieds-acre,    on    doit    ajouter    600    pieds-acre,    qui    est    la 
quantité  d'eau  détournée  et  servant  à  l'irrigation,      grâce  à  deux  petits  fossés  d'irrigation  dont  le 
barrage  de  tête  se  trouve  en  amont  de  la,  station  de  jaugeage  et  dont  les  eaux  ont  été  mesurées 
de  temps  à  autre. 
Précision,   "  A  ". 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 

Mesurage  de  débit  du  ruisseau  Campbell,  en  amont  du  détournement  de  l'établisse- 
ment Campbell,  en  1911  et  1912. 


Date. 


Hydrographe. 


►>>■      o 


Largeur. 


Superficie 

de  la 
section. 


moyenne . 


jauge. 


Débit. 


1911. 

7  juin.  . 
23  juin.. 
28  juillet 
17  août. 

1912. 
23  n  ai... 
26  mai... 
23  juillet 


C.  E.  Richardson 
W   M.Carlyle... 

E.  M.  Dann 

H.  J.  E.  Keys .'.'.'. 


104S 
1044 
1044 
1044 


1044 
1044 
1057 


Pieds. 


170 
120 

4-8 
50 


150 
14-5 

2-5 


Pieds  car. 


8-5 
7-4 
1-8 
1-7 


14-5 

14-4 

0-6 


Pieds  par 
seconde. 


1-8 
1-5 
0-7 
0-5 


20 
2-5 
4-3 


Pieds.     Pieds-sec. 


1-62 
1-48 
111 
106 


1-85 
1-90 
1-20 


1.5  ô 

10-8 

1-3 

0-9 


29  4 

36-2 

-    1 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Campbell,  en  amont  du 
détournement  de  l'établissement  Campbell,  en   1911. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Jl'ILLET. 

Anl'T. 

Skptkmuhk. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 

la  jauge. 

Débit 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit 

Haut'rà 

la  jauge. 

Débit. 

1         

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1  7 

Pds-sec. 

19-2 

19-2 

19-2 

19  2 

25-7 

19  2 

19-2 

150 

17  2 

1-9-2 

150 

171 

150 

111 

130 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

10-5 

9-4 

4-8 

4-8 

2-7 

4-8 

4-8 

4-8 

Pieds. 

1  35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1  25 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

13 

13 

1-3 

1  25 

1-25 

12 

12 

1-2 

1-2 

12 

115 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

}:î 

Pds-sec. 

6-2 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
3-7 
4-8 
4-8 
4  s 
1   s 
4-8 
4 -S 
4-8 
4-8 
3-7 
3-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
1-9 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

M 

12 

1-2 
1-2 

Pied>. 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

115 
115 
11 
11 

11 

105 

105 

105 

105 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Pds-sec. 

12 

12 
1  ■  2 
1-1 
1-2 
12 
12 
1-9 
1-9 
1-2 
12 
12 
12 
l  >2 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

10 

10 

1  0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0-95 

0  95 

0-9 

0-9 

0-9 

0  9 
0-9 
0  9 
0-9 
0-9 
0-9 
0  9 
0  9 



0-3 

2     

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

7 

7 

7 

8 

7 

7 

6 

65 

7 

6 

65 

6 

5 

55 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

48 

45 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

0  3 

3 

0-3 

4  

0  3 

5 

0  3 

6 

0-3 

7 

0  3 

8     

0  3 

9 

0  3 

10  

0  3 

11 

0-3 

12     

0-3 

13 

14     

0  3 

15 

0-3 

16     

0-3 

17 

0  1 

18 

0  1 

19     

20 

- 

21                

22     

23            

24 

25 

1-3 

1-5 

.1-62 

1-65 

1-6 

1-65 

1-70 

4-8 
111 
15-8 
171 
150 
171 
19-2 

26  

27 

28 

29 

30 

31 
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Débit  mensuel  du  ruisseau  Campbell,     en     amont    du  détournement  de  l'Etablisse- 

ment  Campbell,   en  1911. 

(Superficie  de  drainage,  200  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDC 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  superficie 
de  drainage. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

19-2 

25-7 

6-2 

1-9 

•3 

0 

2-7 

1-2 

0-3 

0 

3-2 
12-9 
3-3 
0-8 
0-2 

•02 

•06 

•02 

•004 

•001 

•02 

•07 

•02 

•005 

•001 

197 

768 

203 

49 

12 

Août 

Septembre 

9 

Note. — Le  ruisseau  a  commencé  à  couler  à  l'Etablissement  Campbell  le  25  mai.     Il  s'assécha 
fe  19  septembre. 

Précision,  "  A  ". 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Campbell,  en  amont  du 
détournement  de  l'Etablissement  Campbell  en  1912 


Mai. 

J 

UIN. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pdb-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

1-9 
1-7 

1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 

34-8 
19-2 
150 
150 
150 
15-0 
150 

1-6 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-4 

150 

11-1 
111 
111 
111 
11-1 
7-7 

11 
■■•••• 

1-1 
••••••• 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

11 

"i-i" 
■•••••■ 

"i-i 

1-2 

2 

1-2 

3... 

1-2 

4 

1-2 

1-2 

6 

1-2 

7 

à 

1-2 

8 

sec. 

1-6 

150 

1-4 

7-7 

1-2 

1-2 

9. 

1-6 
1-6 

150 
150 

1-3 

1-3 

4-8 
4-8 

11 
1-1 

1-2 

1-2 

10 

0-3 

10 

1-2 

2-7 

0-3 

11 

1-4 

7-7 

1-6 

150 

1-3 

4-8 

11 

1-2 

10 

0-3 

12 

1-65 

171 

1-6 

150 

1-3 

4-8 

1-2 

0-3 

13 

1-7 

19-2 

1-6 

15-9 

1-3 

4-8 

11 

1-2 

1-0 

0-3 

14 

1-8 

25-7 

1-6 

150 

1-3 

4-8 

1-2 

10 

0-3 

15 

1-8 
1-8 

25-7 
25-7 

1-6 
1-6 

150 
150 

ï-2 

3-7 

2-7 

11 

1-2 
1-2 

16 

à 

17 

1-9 

34-8 

î-e 

150 

2-7 

11 

1-2 

sec 

18 

20 

450 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

11 

1-2 

19 

1-8 

25-7 

î-e 

150 

2-7 

11 

1-2 

20 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

11 

12 

21 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

1-2 

22 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

11 

1-2 

23 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

2-7 

1-2 

24 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

1-1 

1-2 

25 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

2-7 

1-2 

26!.... 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-2 

2-7 

11 

12 

27 

1-9 

34-8 

1-9 

34-8 

20 

1-2 

28 

1-9 

34-8 

1-8 

25-7 

11 

1-2 

11 

1-2 

29 

1-9 

34-8 

1-7 

19-2 

1-2 

1-2 

30 

1-9 

34-8 

1-6 

150 

1-1 

1-2 

11 

1-2 

31 

1-9 

34-8 

1-2 

11 

1-2 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 

Dérit   mensuel   du   ruisseau   Campbell,   en   amont   du   détournement   de   l'Etablisse- 
ment Campbell,  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  2O0  milles  carrés.) 


Mois. 


Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre. 


Pour  la  période. 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 


Maximui 


450 

34-8 

150 

1-2 

12 


Minimum 


Moyenne 


0 

150 

1-2 

1-2 

0 


20-7 

16-9 

50 

12 

0-3 


Par  mille 
carré . 


•10 

•08 

•02 

■005 

■001 


Rendement. 


Profondeur 

en  pouce:-  sur      Total  en 
la   superfic-ic    pied.--acre. 
de  drainage. 


Pluies. 


Pouces. 


•11 
■09 
•02 

mu.; 
001 


K273 

1.006 

307 

74 

18 


Note. — Le  ruisseau  commença  à  couler  à  l'Etablissement  Campbtll  le   lu   mai. 
sec  le  14  septembre. 
Précision,  "  A  ". 


Il   devint   à 


Creek  du  Canot  (310) 


Le  creek  du  Canot  est  un  cours  d'eau  peu  important  d'une  longueur  de  S  milles 
qui  prend  sa  source  au  sein  des  collines  que  l'on  trouve  4  milles  à  l'est  du  Bras-au-Sau- 
mon,  à  une  hauteur  de  1,500  pieds.  Ce  cours  d'eau  se  déverse  dans  lu  rivière  Bras-au- 
Saumon  alimentée  par  le  lac  Shuswap,  à  la  station  du  Canot  à  une  hauteur  de  1,150 
pieds  et  à  5  milles  à  l'est  de  Bras-au-Saumon.  La  superficie  de  drainage  est  de  30 
milles  carrés  et  sa  précipitation  moyenne  annuelle  varie  de  15  pouces  à  86  p 
C'est  un  cours  d'eau  d'une  largeur  de  5  à  10  pieds  et  d'une  profondeur  de  6  \» 
1  pied  |.     11  coule  à  une  vitesse  moyenne  de  1  mille  £  à  l'heure. 

La  Fourchette  de  l'Est  qui  prend  sa  source  au  sein  des  collines  Larch  (hauteur 
3,000  pieds)  coule  sur  une  longueur  de  5  milles  et  va  se  jeter  dans  le  creek  du  Canot 
à  3  milles  environ  de  son  embouchure.  Ce  cours  d'eau  contient  environ  35  pour  cent  des 
eaux  du  creek  du  Canot  et  c'est  de  lui  que  la  municipalité  de  Bras-au-Saumon  ré- 
approvisionnement d'eau  (le  système  hydraulique  est  en  voie  de  construction).  L'a- 
nalyse indique  que  cette  eau  est  de  toute  première  qualité  pour  la  consommation. 

A  un  mille  environ  de  son  embouchure,  la  Fourchette  de  l'Est  disparait  complète- 
ment pour  revenir  à  la  surface,  disons  à  un-demi  mille  de  son  embouchure. 

Le  débit  maximum  du  creek  du  Canot  en  1912  a  été  de  35  pieds-seconde  et  s'est 
produit  à  la  date  du  8  mai.  En  janvier  le  débit  est  descendu  jusqu'à  2  pieds- seconde. 
La  moyenne  annuelle  est  d'environ  6.5  pieds-seconde. 

Cette  station  a  été  établie  par  C.  E.  Richardson  le  2  juin  1911  et  l'on  y  a  fait  des 
mesurages  sans  interruption  jusqu'à  septembre  1912.  La  section  de  mesurage  se  trouve 
située  en  amont  du  pont  construit  sur  une  impasse,  à  un-demi  mille  environ  au  nord 
de  la  grande  artère  qui  va  de  Bras-au-Saumon  à  Enderby.  La  jauge  est  à  tige  verticale 
ordinaire;  elle  a  une  longueur  de  5  pieds  et  se  trouve  placée  à  l'extrémité  droite  du 
point  et  en  amont  de  ce  dernier.  On  exécute  les  mesurages  du  pont  et  à  guet 

Les  rives  de  ce  cours  d'eau  sont  hautes  et  boisées  et  n'offrent  aucun  danger  d'i- 
nondation. Le  lit  est  recouvert  de  gravier  et  on  n'y  trouve  qu'un  seul  chenaL  On  y 
voit  trois  repères  qui  reproduisent  les  données  de  la  jauge. 
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Date. 


Hydrographe. 


«3        S 
S  =  a 


Largeur. 


Superficie 

de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Pieds. 


Pds-sec. 


Pieds  par 
section. 


1911 

3  juin.  . 

12  juin.  . 

26  juin .  . 

1er  août 

1912 

19  mai . 

14  juin   . 

6  sept .  . 


G.  E.  Richardson 

il  a 

H.  G.  Hughes... 
C.  E.  Richardson 


1048 
1048 
1048 
1048 

1048 
1048 
1047 


Pieds. 


20 
1-76 
1-48 
1-39 

2-55 

1-66 
1-5 


Pds-sec. 


14-fr 
8-1 
4-9 
3-2; 

20-8- 

*5-7 
3-6 
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DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Rendement 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

130 
7-5 

4-8 
5-5 
7-1 
7-1 
5-2 

3-7 
3-3 
3-3 
3-5 
5-5 
5-5 
40 

7-3 
41 
3-5 

4-9 
60 

5-8 
4-6 

•24 
•14 
•11 
•16 
•20 
19 
•15 

•27 
•16 
•13 
•18 
•23 
•21 
•17 

434 
252 
215 
292 
369 
345 
283 

Juillet. 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

L'année 

14 

Note. — Il  y*  eut  probablement  quelque  glaciation  au  cours  des  mois  de  novembre  et  de 
décembre.  Les  chiffres  donnés  ici  se  rapportent  à  une  courbe  graphique  de  débit  qui  n'existe 
qu'à  l'état  de  courant  libre  ;  en  conséquence,  les  débits  que  nous  donnons  pour  ces  deux  mois  peu- 
vent être  quelque  peu  trop  élevés. 

Novembre  et  décembre,  exactitude  **  C  "  ;  les  autres  mois,  "  B  ". 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  greek 


Janvier. 

FÉVRIER. 

M 

ARS. 

Avril. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec. 

1 

1-45 

3-2 

1-38 

2-6 

1-5 

3-7 

1-6 

4-8 

2 

1-48 

3-5 

1-38 

2-6 

1-5 

3-7 

1-65 

5  4 

3 

1-50 

3-7 

1-38 

2-6 

1-5 

3-7 

17 

60 

4 

1-55 

4-2 

1-35 

2-4 

1-5 

3-7 

1-75 

6-7 

5 

1-53 

40 

1-35 

2-4 

1-48 

3  5 

1-78 

71 

6 

1-50 

3-7 

1-33 

2-3 

1-48 

3  5 

178 

71 

7 

1-45 

3-2 

1-38 

2-6 

1-45 

3-2 

1-8 

7  4 

8 

1-40 

2-8 

1-43 

30 

1-45 

3-2 

1-85 

8-2 

9 

1-40 

2-8 

1-45 

3-2 

1  43 

30 

.  1-9 

8-9 

10 

1-40 

2-8 

1-45 

3-2 

1-43 

3  0 

20 

10  5 

11 

1-38 

2-6 

1-45 

3-2 

1-4 

2-8 

21 

12-3 

12 

1-38 

2-6 

1-45 

3-2 

1-4 

2-8 

2-2 

14   1 

13 

1-35 

2-4 

1-48 

3-5 

1-4 

2-8 

2  3 

160 

14 

1-35 

2-4 

1-48 

3-5 

1-4 

2-8 

2-38 

17  6 

15 

1-33 

2-3 

1-5 

3-7 

1-4 

2-8 

2-38 

17  6 

16 

1-33 

2-3 

1-5 

3-7 

1-4 

2-8 

2-38 

17  6 

17 

1-33 

2-3 

1-53 

40 

1-4 

2-8 

2-38 

17  6 

18 

1-30 

21 

1-55 

4-2 

1-4 

2-8 

2-4 

180 

19 

1-30 

21 

1-55 

4-2 

1-4 

2-8 

2-4 

180 

20 

1-30 

21 

1-53 

40 

1-4 

2-8 

180 

21 

1-30 

21 

1  53 

40 

1-4 

2-8 

2  4 

180 

22 

1-30 

2-1 

1-53 

40 

1-4 

2-8 

18  0 

23 

1-33 

2-3 

15 

3-7 

1-4 

2-8 

2  43 

18-6 

24 

1-33 

2-3 

1-5 

3-7 

1-4 

2-8 

22  0 

25 

1-35 

2-4 

1-5 

3-7 

1  45 

3-2 

2-6 

26 

1-38 

2-6 

1-5 

3-7 

1-50 

3  7 

2-6 

22  0 

27 

1-38 

2-6 

1-5 

3-7 

1-55 

4-2 

2-6 

22  0 

28 

1-4 

2-8 

1-5 

3-7 

1-6 

4-8 

2  6 

29 

1-4 

2-8 

1-5 

3-7 

1-6 

4-8 

24  0 

30 

1-4 

1-4 

2-8 

2-8 

1-58 
1-58 

4-5 
4-5 

2-8 

26  0 

31 
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Mm. 

Juin  . 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit . 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit . 

Pieds. 

2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-9 
3  0 
31 
5-2 
31 

Pieds-sec . 

26-<G> 
260 
26  0 
26  0 
28-0 
m  1 
32-2 
34-4 
32-2 
30- 1 
280 
260 
260 
260 
260 
24-0 
240 
22© 
22  0 
21-0 
200 
190 
18-0 
160 
141 
141 
12-3 
10-5 
8-9 
8-2 
8-2 

Pieds. 

1-85 

1-75 

1-75 

1-75 

1-75 

1-65 

1-6 

1-6 

1-55 

1-5 

1-55 

1-55 

1-6 

1-65 

1-65 

1-65 

1-6 

1-6 

1-55 

1-5 

1-45 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-43 

Pieds-sec . 

8-2 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
5-4 
4-8 
4-8 
4-2 
3-7 
4-2 
4-2 
4-8 
5-4 
5-4 
5-4 
4-8 
4-8 
4-2 
3-7 
3-2 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
3  0 

Pieds. 

1-4 

1-4 

1-4 

1-42 

1-45 

1-5 

1-48 

1-45 

1-45 

1-45 

1-42 

1-42 

1-4 

1-4 

1-4 

"i-i" 

1-45 

"i-s" 

"l-5  " 
"i-45 

"i'.i" 
""i-éè" 

Pieds-sec . 

2-8 
2-8 
2-8 
30 
3-2 
3-7 
3-5 
3-2 
3-2 
3-2 
30 
30 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
30 
3-0 
3-2 
3-4 
3-5 
3-7 
3-7 
3-7 
3-5 
3-2 
31 
2-9 
2-8 
2-7 
2-6 

Pieds. 

"l-35 

'   i-35 

'   i  35 

i-35 

"l-38" 

'i-i'" 

"i-45 

1-45' 
"i'.i" 

"i'.î" 

"i-45 
1-5 
1-57' 

Pieds-sec . 

2-5 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-5 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 
30 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
30 
2-8 
2-8 
2-8 
2-9 
31 
3-2 
3-4 
3-7 
3-9 
40 
4-2 

Pieds. 

"l-58" 

"ï-65" 

"l-75" 
Lecture 
interro 

Pieds-sec . 

4-3 
4-5 
50 

5-4 
60 
6-7 

ie  la  jauge 

mpue. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 

10 

2-9 

11 

2-8 

12 

2-8 

13 

2-8 

14 

2-8 

15 

2-7 

16 

2-7 

17 

2-6 

18 

2-6 

19 

2-55 

20 

2-5 

21 

2-45 

22 

2-4 

23 

2-3 

24 

2-2 

25 

2-2 

26 

21 

27 

2  0 

28 

1-9 

29 

1-85 

30 

1-85 

31 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Débit  mensuel  du  creek  Canot,  près  du  Bras-au-Saumon,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  30  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surfar-e 
de  déverse 

ment . 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces» 

Janvier 

4-2 
4-2 
4-8 
260 
34-4 
8-2 
3-7 
4-2 

21 
2-3 
2-8 
4-8 
8-2 
2-8 
2-6 
2-4 

2-7 
3-4 
3-3 
loi 
221 
4-4 
31 
2-9 

•09 
•11 
•11 
•50 
•74 
•15 
•10 
•10 

•10 
•12 
•13 
•56 
•85 
•17 
■12 
■12 

166 
196 
203 
898 
1,359 
262 
L91 

Mai.   . 

Juillet 

Août 

L'année 

16 

Note. — La  rivière  a  été  gelée  durant   de   courtes   périodes   pendant    novembn  nbre. 

Etant  donné  que  le  débit  est  calculé  d'après  la  courbe  S'appliquant  aux  taux  libres,  le  débit 
donné  pour  ces  deux  mois  doit  être  un  peu  trop  élevé. 

Exactitude  de  novembre  et  décembre,   "C";    les  autres  mois,   "  H   ". 


ClîhEK    ClIARTRAND    (259). 

Le  creek  Chartrand  (nommé  aussi  ("rock  Jack)  prend  sa  aouree  Bur  Le  plateau  au 
sud  du  lac  Kamloops,  à  une  altitude  de  4,000  pieds  et  se  jette  dan-  le-  creek  Gui 
6  milles  en  amont  de  lac  Mamit  à  une  altitude  de  3,300  pieds.     Il  l'ait  partie  du  ays- 
tème  de  drainage  Guichon-Nicola-Thompson.     La  superficie  de  drainage  meeun 
la  carte  de  relevés  géologiques  de  1895  (2  milles  au  pouce)  est  «1.-  l'.~.  milles  carrés.     Le 
creek  Chartrand  est  un  cours  d'eau  important  pour  l'irrigation  dans  la  Eone  arid 
étés  sont  chauds  et  secs  et  les  hivers  longs  et  très  froids  ( — 30e  F.)      11  ne  se  tait  pas  de 
culture  dans  l'étroite  vallée  du  creek  mais  l'eau  est  utilisée  dan-  la  vallée  du  creek 
Guichon.     Il  n'existe  pas  de  facilités  de  réserve  mais  il  serait  possible  de  détourner  les 
eaux  du  creek  dans  le  bras  est  du  creek  de  T  rois-Milles  pour  être  utilisées  dans  la 
vallée  de  la  Thompson.     Le  creek  est  généralement  à  sec  au  cours  de  L'été;  cependant» 
en  1912,  il  a  donné  un  débit  de  2  pieds-seconde  durant  tout  Tété  et.  au  printemps,  il 
a  eu  une  crue  de  75  pieds-seconde  pendant  plusieurs  jours. 

Le  poste  d'observation  du  Creek  Chartrand  a  été  établi  le  10  septembre  1911  par 
W.-M.  Carlyle,  mais  on  n'a  pas  pris  de  mesurâmes  avant  le  printemps  de  1912.  Le 
poste  de  mesurage  est  situé  sur  le  pont  de  la  route  de  Kamloops  au  lac  Mamit,  à  environ 
un  demi-mille  de  l'embouchure.  Une  jauge  verticale  du  modèle  adopté  est  placée 
sur  le  côté  amont  du  pont.  Les  mesurages  ont  été  faits  à  gué.  Cette  section  de  me- 
surage est  bonne,  le  contrôle  est  excellent,  les  rives  élevées,  le  courant  uniforme  bien 
qu'il  existe  la  possibilité  de  voir  le  creek  déborder  à  l'époque  des  hautes  eaux. 
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Date. 


14  mai.  . 

23  mai . . 
3  juin. . 

10  juin.  . 

24  juin. . 

2  juillet 

15  juillet 
30  juillet 

16  août.. 

3  sept. . 
6  sept . . 


Hydrographe. 


H.  J.  E.  Keys 


Z  o 


1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 


Largeur. 


Pieds. 


120 
10-2 

8-0 


Air  de  la 

section. 

Pds-car. 

23-5 

21-4 

30 

21 

1-84 

1-85 

1-6 

1-45 

0-96 

0-99 

0-77 

Vitesse 
moyenne. 


Pieds  par 
section. 

3-2 
10 


0-9 
0-9 


Hauteur  ; 
la  jauge. 


Pieds 


3-6 

1-8 

1-16 

10 

0-95 

0-96 

0-90 

0-91 

0-83 

0-88 

0-85 


Débit. 


Pds-sec. 


2-2 
2-3 
1-9 
1-7 
11 
0-9 
0-7 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Chartrand  près  du  lac  Mamit,  en  1912. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

70 
6-5 
60 
5-5 
50 
4-4 
3-7 
3-4 
3-2 
31 
30 
30 
2-9 
2-9 
2-9 
3-3 
3-7 
3-3 
2-9 
2-6 
2-4 
2-4 
2-4 
21 
1-8 
1-4 
1-2 
11 
11 
11 

Pieds. 

"0-85" 
0-95" 

"o-o" 

"Ô-9" 

"  0-9" 
"0-9" 

"0-9" 
'  Ô'Ô" 

"0-9" 

"0-9" 
"0-9" 
"0-85" 

'     0-9  ' 

Pds-sec. 

10 
10 
0-9 
1-5 
21 
1-8 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

11 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
11 
0-9 
0-7 
0-6 
1-4 

Pieds. 

"  0-9 " 
"0-9" 

"0-9" 

"0-85" 

"'o'-85' 

"6-85 

*0-85' 

"à'gï 

"'Ô-82' 

"0-9" 
"6-9 

"0-9" 

"o-ày 

Pds-sec. 

1-4- 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-2 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

1-7 

2-4 

1-8 

1-2 

0-5 

10 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-2 

11 

0-7 

Pieds. 
0-8 

"6-9" 

"0-9" 
"0-8" 

"0-8" 

"  Ô-82* 

6-80 

"0^9" 

"0-97" 
'"'0-87' 

Pds-sec. 
0-3 

2 

1-2 

0-7 

3 

10 

4 

1-4 

5.;... 

1-12 

1-05 

"l-02 

"  i-o" 
*'i.'6" 

"i-05 

"iV 

"0-97 
"0-97' 

'"6-9" 

"0-87" 
"'0-87' 

1-4 

6 

7 

1-8 

210 

430 
650 
680 
720 
730 
740 
750 
78-0 
82-0 
650 
490 
350 
210 
20-6 
20-2 
19-7 
190 
18-3 
15-8 
13-3 
12-5 
11-7 
10-9 
9-2 
7-5 

1-4 
0-8 

8 

9 

3-3 

0-3 
0-3 

10 

11 

3-5 

0-3 
0-3 

12 

0-3 

13 

14 

3-6 

0-3 
0-4 

15 

16 

3-8 

0-5 
0-6 

17 

18 

2-8 

0-7 
0-8 

19 

20 

1-8 

0-9 
10 

21 

1-0 

22 

23 

1-75 

11 
1-2 

24 

25 

1-7 

1-3 
1-4 

26 

27 

1-5 

1-4 
1-4 

28 

1-4 

29 

30 

1-4 

1-2 

1-1 

31 

1  25 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Débit  mensuel  du  creek  Chartrand,  près  du  lac  Mamit,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  25  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  prs. 
sur  la  surf  ace      Total  en 
de  déverse-     pied-acre, 
ment. 

Pouces. 

Mai 

820 
6-5 
21 

7-5 
11 

32-2 
3-2 

1-29 

1-49                1-980 

•13                    15    !              190 
•05                    06 

Juillet 

0-6 

1-3 

Août 

2-4               0-7     !           1-2 

•05                    06 

76 

1-4 

0-3 

•03                    04 

52 

12  to  18. 

N.B. — Exactitude  "A". 


Creek  Chase  (260). 


Le  creek  Chase  se  trouve  exactement  sur  la  limite  de  la  zone  aride.  11  prend  sa 
source  dans  les  collines  situées  au  sud  de  la  rivière  Thompson-sud,  à  une  altitude 
d'environ  3,500  pieds  et  coule  vers  le  nord  pendant  une  longueur  de  16  milles  environ. 
H  se  jette  dans  la  Thompson-sud  à  la  ville  de  Chase  dans  Le  township  21-18-6, 

Le  creek  Chase  a  environ  25  pieds  de  largeur  et  3-5  pieds  de  profondeur  aux  crues 
de  mai  et  juin  avec  une  vitesse  moyenne  d'environ  4-."»  pieds  par  seconde.     Aux 
eaux,  il  descend  à  2  ou  5  p.-c.-s. 

La  moyenne  annuelle  de  précipitation   est   de   15    pouces  environ.      Les 
chauds  et  secs  et  l'irrigation  est  nécessaire.     Les  hivers  ne  sont   pas  rigoureux  et  la 
chute  de  neige  est  faible.     Le  creek  est  en  général  gelé  durant  deux  ou  trois  m 
l'hiver. 

UAdams  River  Lumber  Company  a  installé  un  système  d'approvisionnement 
d'eau  et  de  protection  contre  l'incendie  au  moyen  d'une  prise  'l'eau  de  8  pouces  de  «lia- 
mètre,  qui  se  trouve  à  environ  li  mille  sur  le  creek  et  à  une  altitude  de  260  pieds  en- 
viron du  plateau.     Quatre  conduites  latérales  desservent  le  village  de  (hase. 

Il  y  a  douze  relevés  de  mesurages  du  creek  Chase  et  leur  total  s'élève  à  environ 
2,650  pouces-miniers  (74  p.-c.-s.).  En  outre  du  système  d'eau  cité  plus  haut,  il  y  a  un 
canal  de  diversion  servant  à  l'irrigation  et  utilisé  par  MM.  Chase.  Carlin  et  O'Brien. 
Ce  canal  laissait  passer  généralement  de  10  à  15  p.-e.-s.  en  1911  et  1912,  utilisant  envi- 
ron 2,500  pieds-acre  en  1911  et  2,000  pieds-acre  en  1912.  L'approvisionnement  du 
creek  Chase  est  bon  et  il  n'y  a  pas  de  difficultés  au  sujet  des  droits  à  Veau. 

A  environ  un  mille  et  demi  en  aval,  il  y  a  deux  chutes  distinctes  placées  à  moins 
de  100  pieds  l'une  de  l'autre.  Ces  chutes  ont  respectivement  34  et  28  pieds  de  hauteur 
(mesure  de  l'anéroïde).  En  construisant  une  petite  digue  juste  au-dessus  de  la  chute 
d'amont,  on  pourrait  créer  une  petite  réserve  et  avoir  une  colonne  d'eau  de  75  pieds. 
Un  emplacement  d'usine  est  accessible  au  pied  des  chutes.  A  cause  du  peu  d'écoule- 
ment du  cours  d'eau  à  la  fin  de  l'été  et  durant  l'hiver,  le  développement  serait  forcé- 
ment restreint.  Actuellement,  la  ville  de  Chase  tire  sa  lumière  électrique  de  l'usine 
du  moulin  et  il  est  peu  probable  que  le  creek  Chase  soit  utilisé  prochainement. 

Un  poste  régulier  de  mesurage  a  été  établi  sur  ce  cours  d'eau  le  1er  juillet   1911 
par  M.  C.  E.  Kichardson  et  a  été  maintenu  toute  la  saison  des  eaux  libres.     Li 
est  une  perche  verticale  du  modèle  approuvé,  ayant  5  pieds  de  long.     Elle  est  attachée 
en  amont  du  caisson  du  pont  du  Pacifique-Canadien,  près  de  la  gare  de  Chase.     Les  me- 
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sures  sont  prises  du  pont  de  voitures  (sur  la  route  de  la  gare),  pendant  les  hautes 
eaux  et  à  gué  aux  autres  période. 

La  jauge  est  placée  en  aval  de  l'approvisionnement  d'eau  et  au-dessus  de  ces  di- 
versions on  devra  ajouter  de  10  à  15  p.-c.-s.  durant  les  mois  de  juin,  juillet  et  août. 
Xes  conditions  qui  existent  au  poste  tendent  à  donner  des  résultats  exacts. 

Mesurage  de  débit  du  creek  Chase,  près  de  Chase,  C.-B.,  en  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 
compteur. 

Largeur . 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
1er  iuin 

C.  E.  Richardson 

1048 
1048 
1048 
1048 
1048 

1048 
1048 

Pieds. 

230 
23-5 
23-5 
210 

8-4 

24 

24 

Pds  carr. 

611 

45-3 

29-7 

19-2 

3-5 

65-4 

47 

Pds  par  sec . 

4-4 
4-1 
1-5 
0-5 
10 

4-55 

2-7 

Pieds. 

2-70 
2-22 
0-89 
0-20 
-0-23 

2-75 
1-71 

Pds-sec. 
269* 

13  juin 

185* 

29  juin 

«( 

43* 

2  août 

<< 

10-3* 

31  août 

a 

3-5t 

1912. 
18  mai 

297 

13  juin 

« 

127 

*  Mesurages  du  pont. 

f  Mesurage  à  gué  à  divers  post< 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Chase,  près  de  Chase,  C.-B. 


Jour. 


Juin. 


Haut'rà 
la  jauge. 


Pieds. 

2-65 
2-95 
2-80 
2-28 
205 
1-88 
1-72 
1-70 
1-68 
1-78 
1-80 
1-98 
2-20 
2-20 
2-10 
2-00 
1-80 
1-75 
1-48 
1-22 
112 
115 
115 
105 


102 


95 


Débit. 


P.-sec. 

262 
317 
288 
195 
160 
137 
118 
115 
112 
124 
127 
150 
184 
184 
168 
153 
127 
121 


Juillet. 


Haut'rà 
la  jauge. 


Pieds. 


•95 
•90 
•85 
•75 
•82 
•75 
•65 
•20 
•82 


78 

60 

35 
16 
102 
•98 
•92 
•82 
•75 
•68 
•65 
•60 
•68 
•62 
•58 
•52 
•48 
•38 
•32 
•32 
•28 


Débit 


Haut'rà  Déb 
la  jauge. 


P.-sec 


45 
42 
38 
32 
36 
32 
27 
64 
130 
137 
125 
102 
76 
60 
49 
46 
43 
36 
32 
28 
27 
25 
28 
25 
24 
21 
20 
16 
13 
13 
12 


Août. 


Pieds. 

•18 
•20 
•18 
•15 
•15 
•10 
•12 
•20 
•25 
•30 
•25 
•25 
•25 
•25 
•15 
•10 
•10 
00 

-  10 
•28 
•25 
•20 
•20 
•20 
•20 
•20 

-  -20 

-  -18 

-  -12 

-  10 

-  10 


Septembre.  Octobre.  Novembre. 

(i  t  jHaut'rà  Débi     Haut'rà   mi     Haut'rà  Débi  ■ 
la  jauge.  la  jauge,  la  jauge.   *"5MM" 


P. -sec. 


10 


Pied? 


P.-sec.    Pieds.     P.-sec. 


•0 
0 

■0 
•0 

•4 

0 

•  <) 

•0 
50 
50 
5-6 
3-8 
2-8 
2-4 
20 
20 
20 
1-4 
2-8 
2-8 
2-8 
3-4 
3-4 
3-4 


■15 

3- 

■12 

3- 

•10 

4- 

•08 

4- 

•30 

2- 

•28 

2- 

•20 

2- 

•20 

2- 

•20 

2- 

■15 

3- 

-15 

3- 

05 

5- 

•10 

4- 

15 

3- 

■15 

3- 

•20 

- 

_- 

2- 

•  25 

•20 

- 

15 

3- 

10 

4 

•10 

4 

■10 

4 

•10 

4- 

•10 

4- 

•05 

5- 

05 

5- 

5- 

05 

B 

05 

5 

•05 

5 

Pieds.     P.  --<•'■• 


■lu 
10 

■10 
10 
20 
30 

■25 
20 


4-4 
40 
40 
40 
40 
2-8 
20 
2-4 
2-8 
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Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

317 

137 
13 
5-6 
50 

45 
12-4 

2-8 
20 
20 

124 
46 
8-6 
3-5 
3-7 

1-24 
0-46 
008 
003 
004 

1-38 
0-53 
009 
003 
005 

7379 

2804 

529 

208 

227 

Juillet 

Août v 

Septembre 

Octobre 

La  périods 

18 

Note. — On  devrait  ajouter  à  la  quantité  d'eau  en  pieds-acre  2,500  pieds-acre  détournés  en 
amont  du  poste  de  jaugeage  et  utilisé  du  1er  mai  à  la  fin  d'août  pour  l'irrigation.  La  rivière  «a 
été  gelée  le  10  novembre. 

Exactitude  "  A  ". 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  au 


Jour. 

Mars. 

Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 

lauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

0-30 
0-30 
0-25 
0-27 
0-32 
0-37 
0-45 
0-50 
0-45 
0-40 
0-37 
0-40 
0-40 
0-35 
0-35 
0-30 
0-35 
0-30 
0-30 
0-25 
0-25 
0-20 
013 
010 
005 
003 
-005 
-0  05 
-010 
-010 
-010 

Pds  sec. 

140 
14-0 
12  5 
131 
14-6 
161 
19  0 
210 
190 
170 
161 
170 
170 
15  5 
15-5 
140 
15-5 
140 
140 
12-5 
12-5 
110 

8-9 

80 

7-2 

70 

5-7 

5-7 

50 

50 

50 

Pieds. 

005 
005 
007 
010 
010 
0-12 
015 
0-20 
0-22 
0-32 
0-52 
0-77 
0-95 
107 
107 
112 
1-20 
1-27 
1-35 
1-40 
1-52 
1-57 
1-60 
1-67 
1-80 
1-82 
1-80 
1-85 
1-95 
202 

Pds-sec. 

7-2 
7-2 
7-6 
8-0 
8-0 
8-6 
9-5 
110 
11-6 
14-6 
220 
35-2 
46-5 
55-6 
55-6 
59-8 
670 
/3-3 
810 
860 
97-8 
102-3 
105  0 
115- 
130- 
133- 
130- 
137- 
150- 
158- 

Pieds, 

20 

1-92 

200 

2-10 

207 

2-25 

2-42 

2-72 

2-92 

2-95 

2-67 

2-62 

2-67 

2-85 

3-25 

3-40 

3-20 

2-72 

2-52 

215 

2-25 

2-37 

2-67 

3-20 

3  15 

300 

2-90 

2-72 

2-50 

2-20 

205 

Pds--:ec. 

155 
147 
155 
170 
165 
192 
223 
285 
335 
342 
273 
260 
273 
317 
435 
485 
420 
285 
239 
177 
192 
214 
273 
420 
402 
355 
330 

235 
185 
162 

Pieds. 

1-97 
1  85 
1  77 
172 
1-60 
1-60 
160 
1  57 
1-55 
1-50 
160 
1  55 
1-72 

1  77 
187 
202 

2  00 
-" 

l  67 
1  37 
105 
0-87 

.1      Vil 

0  87 

0  72 
0-60 
0  57 
0-52 

o  50 
0-42 

Pds-sec. 

152-0 

1370 

127-0 

1220 

105-0 

105-0 

105  0 

102-3 

100-0 

960 

96  0 

1000 

122  0 

1270 

1400 

158  0 

155  0 

137.0 

1150 

83- 0 

540 

412 

37-0 

412 

32-2 

260 

24-5 

220 

210 

17-8 

Pieds. 

0-40 
0-40 
0-47 
0-72 
0-92 
0-97 
100 
102 
1  00 
105 
100 
0-87 
0-65 
0-57 
0-50 
0  42 
0-32 
0  30 
ii  27 
0-20 
0-20 

0  27 
0  30 
0-25 
0-20 
017 
015 
015 
015 
0  15 

Pds-sec. 
170 

2 

17  0 

3 

198 

4... 

32-2 

5 

44-4 

6 

47-9 

7 

500 

8 

51-6 

9 

500 

10 : 

540 

11 

500 

12 

41  2 

13 

28-5 

14 

15 

21  0 

16 

17-8 

17 

14  6 

18 

14  0 

19 

13  1 

20 

110 

21 

110 

22 

12  5 

23 

131 

24 

14  0 

25 

U-8 

26 

110 

27 

10  1 

28 

29 

9-5 
9  5 

30 

9  5 

9  5 

• 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Jour. 

Pieds. 
0-10 

Pds-s. 

8-0 
8-0 
7-5 
7-2 
6-5 
50 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
9-5 
8-0 
6-5 
5-7 
4-2 
3-5 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
40 
6-5 

Pieds. 

00 
•15 
•45 
•47 
•42 
•40 
•40 
•65 
•75 
•62 
•60 
•57 
•47 
•27 
•20 
•15 
•10 
■07 
•02 

-  05 

-  -12 

-  15 

-  -15 

-  17 

-  -20 

-  -20 

-  -20 

-  -22 

-  -25 

-  -25 

Pds-s. 

6-5 

9-5 

190 

19-8 

17-8 

17-0 

170 

28-5 

340 

27-0 

260 

24-5 

19-8 

131 

11  0 

9-5 

8-0 

7-5 

6-8 

5-7 

4-7 

4-3 

4-3 

40 

3-5 

3-5 

3-5 

3-2 

2-7 

2-7 

Pieds. 

0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  01 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  0-2 

-  015 

-  015 

-  0-1 

-  01 

-  01 

-  01 

-  01 

Pds-s. 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

50 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

9-5 

9-5 

8-0 

80 

8-0 

8-0 

8-0 

Pieds. 

01 

0-1 

01 

0-08 

005 

00 

00 

00 

-  0-1 

-  01 

-  01 

-  01 

-  01 

-  01 

-  005 

-  005 

-  01 

-  01 

-  01 
0 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
00 
00 
005 
01 

Pds-s. 

8-0 
8-0 
8-0 
7-7 
7-2 
6-5 
6-5 
6-5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5-8 
5-8 
50 
50 
50 
6-5 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
80 
8-0 
6-5 
6-5 
7-2 
8-0 

Pieds. 

01 
01 
0-1 
01 
•05 

-  005 

-  0-2 
Gelé. 

Pds-s. 

8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
7-2 
5-8 
3-5 

1 

010 

2 

007 

3 

0-05 

4 

00 

5 

-     -10 

6 

-     -20 

7 

-     -20 

8 

-     -20 

.  9 

-     -20 

.10 

-     -20 

.11 

-     -25 

12 

-     -25 

.13 

-     -25 

..14 

-     -25 

.15 

-  -25 

-  -25 

16 

17 

•15 

18 

•10 

19 

•0 

20 

-      05 

21 

-     -15 

22 

-     -20 

.    .23 

-     -25 

...24 

-     -25 

25 

-     -25 

. . .  ^  . . 

26 

-     -25 

,..27 

-     -25 

..28 

-     -25 

...     29 

-      17 

.    .30 

00 

.    .31 
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Débit  mensuel  du  cree.k  Chase,  près  de  Chase,  C.-B.,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  100  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré . 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

p7e°dïLe?e.    *— • 

Mars. . . 

21- 

158 

485 

158 

54- 

9-5 

34- 

11- 

8- 

5- 
7-2 
147  0 
17-8 
9-5 
2-7 
2-7 
3-5 
50 

12  7 

64 
270 

90- 

24- 
45 

121 
6-4 
6-6 

•12 

•64 

2-70 

■90 

•24 

•04 

•12 

006 

007 

•14 

•71 

310 

100 

•26 

•05 

•13 

007 

007 

781-  ] 

Avril 

3830    ' 

Mai 

16600 

Juin 

Juillet. 

5350 
1470 

Août. 

277 
720 
393 
393 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

La  période 

20 

Note. — On  devrait  ajouter  à  la  quantité  d'eau  en  pieds-acre   2,000  pieds-acre  détournés  en 
amont  du  poste  de  mesurages  et  qui  a  servi  à  l'irrigation  en  mai,  juin,  juillet  et  une  partie  d'août. 
Exactitude  "  A  ". 


Rivière  Chehalis  (117). 


La  rivière  Chehalis  prend  sa  source  dans  le  lac  Chehalis  à  une  altitude  de  700  pieds 
et  se  jette  dans  la  rivière  Harrison  près  des  usines  Harrison  à  une  altitude  de  30  à  40 
pieds.     Elle  fait  partie  du  bassin  Harrison-Fraser,  et  sa  superficie  de  drainage,  d'après 
les  mesures  de  la  carte  de  la  zone  des  chemins  de  fer  en  date  du  1er  janvier  1911 
7.89  milles  par  pouces  ou  200  milles  carrés.     La  précipitation  annuelle  est  de  SO  à  '•',l 
pouces;  il  y  a  de  grosses  chutes  de  neige  en  hiver  sur  toutes  les  parties  du  bassin  sauf 
les  parties  les  plus  basses  et  les  hivers  y  sont  fort  rigoureux.  Cependant,  le  cours  d'eau 
est  libre  toute  l'année  à  son  embouchure.  La  rivière  Chehalis,  à  partir  de  sa  source  en 
pays  montagneux  et  accidenté,  coule  dans  une  large  vallée  qui  contient  de  très  beau 
bois.  Le  ruisseau  Stadia,  après  avoir  sauté  une  falaise  de  200  pieds  entre  à  l'ouest  de 
cette  vallée.  Le  lac  Chehalis  est  un  vrai  lac  de  montagnes  ayant  environ  7  milles  en  lon- 
gueurs et  des  bords  escarpés  qui  se  dressent  du  niveau  de  l'eau.   Cet  emplacement  « 
cellent  pour   établir  une  réserve  hydraulique.   Le  lac  est   très  poissonneux.     A  l'extrémité 
inférieure  du  lac,  il  y  a  une  gorge  et  des  digues  pourraient  se  construire  à  plusieurs 
endroits.  Cinq  milles  en  aval  du  lac,  le  bras  gauche  du  ruisseau  Statlu  arrive  de  I 
C'est  une  sorte  de  torrent  sans  lac  pour  le  contrôler.     Pendant  le  dernier  mille  environ 
de  son  cours,  la  rivière  Chehalis  coule  dans  un  delta  qui  la  coupe  en  diverses  sections 
avec  de  fréquents  changements  du  chenal.     Les  matières  emportées  par  la   Chahalis 
remplissent  peu  à  peu  la  baie  Harrison  et  quand  l'eau  y  est  'basse,  on   voit  un  grand 
nombre  de  battures.     Le  débit  du  lac  Harrison  par  la   rivière  de  ce  nom  dépend  en 
grande  partie  par  la  barre  que  la  Chehalis  a  formé  en  travers  de  la  baie  Harrison.     La 
Harrison  monte  et  baisse  avec  la  Fraser  et.  durant  les  périodes  d'eaux  basses  à  l'embou- 
chure de  la  Chehalis1,  la  barre  en  question  cause  'beaucoup  d'ennuis  à  la  navigation  et 
au  flottage  des  billots  sur  la  rivière  Harrison,  qui  sert  de  ligne  de  communication  sur 
une  longueur  de  30  milles  entre  le  lac  Harrison  et  la  rivière  Fraser. 

Pour  atteindre  la  rivière  Chehalis.  il  faut  passer  par  voie  d'eau,  soit  de  Harris 
Mills,  soit  de  Harrison-Hot-Springs ;  il  n'y  a  pas  encore  de  bonnes  routes  bien  qu'on  ait 
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fait  un  relevé  pour  la  construction  d'un  chemin.  A  partir  de  l'embouchure  de  la  rivière, 
il  y  a  une  vieille  route  à  billots  qui  conduit  au  bout  de  cinq  milles  au  camp  abandonné  du 
creek  Boulder.  Cette  route  a  été  suffisament  réparée  pour  servir  de  chemin  de  bât  et 
on  l'a  poussée  jusqu'au  lac  Chehalis.  La  vallée  de  la  Chehalis  a  été  arpentée  en  1903 
par  M.  A.  W.  Johnston,  alors  qu'il  fixait  la  frontière  nord  de  la  zone  des  chemins  de 
fer,  mais,  sauf  deux  ranches  sur  le  delta,  on  n'y  voit  aucun  établissement.  La  rivière 
qui  ne  sert  qu'au  flottage  des  billots  est  étudiée  par  lés  ingénieurs  qui  cherchent  les 
possibilités  de  développer  ses  ressources  hydrauliques.  Il  y  a  une  colonne  d'eau  de  650 
pieds  en  11  milles  et  un  excellent  réservoir  au  lac  Chehalis.  Le  poste  de  mesurages  a 
été  établi  le  4  novembre  1911  par  M.  C.  G.  Cline.  Il  est  situé  à  un  mille  de  l'embouchure, 
en  face  de  la  première  colline  sur  le  chemin  montant  la  rivière.  Une  jauge  à  chaîne 
soutenue  d'une  perche  retenue  à  deux  attaches  est  située  sur  la  rive  droite  et  ses  don- 
nées se  rapportent  à  trois  points  de  repère.  Les  mesurages  se  font  à  gué,  sauf  à  l'époque 
des  crues  alors  qu'on  prend  les  mesurages  avec  un  canot  un  quart  de  mille  plus  bas  que 
la  jauge.  La  section  de  mesurage  est  bonne  ;  le  contrôle  assez  bon,  les  bords  élevés  d'un 
côté,  le  courant  uniforme  et  il  y  a  un  chenal  aux  basses  eaux.  Aux  crues,  toutefois,  la 
rivière  déborde  sa  rive  gauche  et  forme  deux  chenaux.  Le  lit  de  la  rivière  est  suscep- 
tible de  se  couper  et  se  déplacer,  surtout  durant  la  crue. 

Les  possibilités  de  développement  d'énergie  sur  la  rivière  Chehalis  sont  étudiées 
par  la  Vancouver  Power-  Co.  Le  Pacifique-Canadien  a  aussi  demandé  des  privilèges 
d'énergie  hydraulique  sur  la  rivière. 

Mesure  du  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  un  mille  de  l'embouchure,  en  1911-12. 


Date. 

O           3 
'-           - 

Hydrographe.                  £^  g" 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
11  déc 

K.  H.  Smith 

1057 

1046 
1046 
1046 
1048 
1048 

Pieds. 

101 

110 
123 
105 
140 
130 

Pieds  car. 

273 

162 
221 
248 
600 
343 

Pieds  par 
section. 

3-7 

1-82 

2-4 

2-4 

4-8 

3-6 

Pieds. 

3-8 

2-7 

307 

2-9 

1-95 

3-92 

Pieds-sec . 
1,021 

1912. 

C.  G.  Cline 

295 

5  juillet 

11  sept 

23  nov  .. 

535 

u 

594 

tl 

2-910 

4  déc. 

(C 

1220 

25f— 10 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  un  mille  de  eod 

embouchure  en  1911. 


Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur  à  la 
jauge . 

Débit . 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

290 

290 

290 

290 

290 

1,210 

2,430 

1,835 

730 

580 

520 

410 

360 

360 

385 

3,640 

4,780 

9,500 

3,860 

4,780 

4,090 

3,&5 

2.620 

2.1(10 

5,250 

3.120 

2,525 

1.760 

1.400 

1,910 

Pieds. 

4-8 

4-55 

4-3 

4-2 

4-25 

4-6 

4  -55 
5-7 

5  2 

Pieds-sec . 
2  620 

2 

2  160 

3 

1  760 

4 

2-65 

2o5 

3-9 

4-7 

4-35 

3-4 

3-2 

31 

2-9 

2-8 

2-8 

2-85 

5-3 

5-8 

7-8 

5-4 

5-8 

5-5 

5-25 

4-8 

4-55 

60 

505 

4-75 

4-3 

4  05 

4-4 

1  610 

5 

1  685 

6 

7 

2  160 

8 

4  550 

9 

3   430 

10 

4-9 

11.... 

4-8 

12 

4  5                        2  070 

Va 

4  2                      i  fiin 

14 

b-9 

3-8 

3-7 

3  5 

3-6 

40 

3-65 

3-5 

3-8 

1   210 

15 

1.100 

16 

990 

17 v 

18 

900 

19 

1.330 

20... 

945 

21 

22 

1.100 

23.... 

1.000 

24  .. 

1.000 

25.. 

1.000 

26    . 

1.000 

27 

1.000 

28 v 

1.000 

29  .... .                                      

1.000 

1.000 

31 

1.000 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  un  mille  de  son 

embouchure  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  200  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

9,500 
4,550 

290 
810 

2,173 

1,598 

10-8 
8-0 

120 
9-2 

129,000 
98,200 

Décembre 

La  période 

70 

Note. — Exactitude.  "  B 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débits  quotidiens  de  la 


Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jr  ILLET. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à       ;     Débit, 
la  jauge. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-8 

2-8 

301 

2-91 

2-92 

2-92 

2-98 

2-98 

303 

304 

304 

304 

305 

2-95 

305 

2-96 

301 

301 

302 

302 

2-87 

2-68 

2-68 

2-68 

2-69 

2-79 

2-79 

2-80 

2-90 

3-30 

Pds-sec. 

360 
360 
466 
415 
420 
420 
450 
450 
478 
484 
484 
484 
490 
435 
490 
440 
466 
466 
472 
472 
395 
302 
302 
302 
306 
355 
355 
360 
410 
650 

Pieds. 

3-21 
311 
311 
312 
3  07 
312 
3-43 
3-73 
3-83 
3-74 
3-64 
3-64 
3-75 
3-85 
3-95 
3-81 
3-66 
3-46 
3-47 
3-67 
3-82 
3-78 
3-68 
3-68 
3-59 
3-59 
3-59 
3-85 
3-70 
3-70 
3-70 

Pds-sec . 

587 

526 

526 

532 

502 

532 

754 

1,023 

1,133 

1,034 

936 

936 

1045 

1,155 

1,270 

1,111 

954 

778 

786 

963 

1,122 

1,078 

972 

972 

891 

891 

891 

1,155 

990 

990 

990 

Pieds. 

351 
3-36 
3  31 
3-32 
3-32 
3-27 
3-28 
3-33 
3-33 
3-34 
3-44 
3  64 
3-95 
3-75 
3-65 
3-66 
3-56 
3-37 
337 
3-38 
3-58 
3-69 
3-49 
3-40 
3-20 
3  21 
3  31 
3-32 
3  ■  22 
3-23 

Pds-sec. 

819 
698 
658 
666 
666 
629 
36 
674 
674 
682 

936 
1,270 
1,045 
945 
954 
864 
706 
706 
714 
882 
981 
802 

580 
587 
658 
666 
594 
601 

Pieds. 

313 
314 
3  14 
3  15 

Pds-sec. 
538 

2 

544 

3 

544 

4 

.r»50 

5 

3  1.5               550 

6 

3  16               556 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2-7 

2-6 

2-6 

2-5 

2-4 

2-4 

2-35 

2-37 

2-37 

2-37 

2-42 

2-53 

2-53 

2-44 

2-44 

2-40 

2-35 

2-36 

2-46 

2-57 

2-67 

2-73 

2-73 

2-79 

2-74 

310 

270 
270 
240 
210 
210 
200 
204 
204 
204 
216 
249 
249 
222 
222 
210 
200 
202 
228 
261 
298 
325 
325 
355 
330 

311               526 
2-97               44.'! 
2-87              395 
2-88               400 
2-88               400 
2-94               430 
3-10               520 
300               460 
3  10 
305 

410 
310 

310 
2  7                 310 
8-7                310 

2-6 

2  47. 

a  4 
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rivière  Chehalïs,  à  un  mille  de  son  embouchure,  en  1912. 


A 

OÛT. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit, 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

2-4 

210 

40 

1,330 

1-9 

135 

3-3 

650 

4-3 

1,760 

1 

2-35 

200 

3-9 

1,210 

1-9 

135 

32 

580 

4-8 

2,620 

2 

2-3 

190 

3-6 

900 

20 

145 

315 

550 

4-4 

1,910 

3 

2  3 

190 

3-5 

810 

20 

145 

3-2 

680 

3-9 

1,210 

4 

2-3 

190 

3-4 

730 

20 

145 

3-4 

730 

3-7 

990 

5 

2-2 

175 

3-25 

615 

2-2 

175 

4-5 

2,070 

3-5 

810 

6 

2-15 

167 

3-2 

580 

2-4 

210 

4-2 

1,610 

3-3 

650 

7 

21 

160 

3-3 

650 

30 

460 

40 

1,330 

31 

520 

8 

2-2 

175 

31 

520 

2-7 

310 

3-85 

1,155 

30 

460 

9 

2-6 

270 

2-9 

410 

2-6 

270 

3-8 

1,100 

2-9 

410 

10 

2-7 

310 

2-8 

360 

2-5 

240 

4-0 

1,330 

305 

490 

11 

2-6 

270 

2-75 

335 

2-45 

225 

41 

1,470 

30 

460 

12 

2-5 

240 

2-7 

310 

2-4 

210 

60 

5-250 

4-0 

1,330 

13 

2-5 

240 

2-6 

270 

2-5 

240 

50 

3,020 

3-8 

1,100 

14 

2-7 

310 

2-6 

270 

2-7 

310 

4-55 

2,160 

2-8 

360 

15 

3-3 

650 

2-4 

210 

3-4 

730 

4-3 

1,760 

2-9 

410 

16 

3-2 

580 

2-3 

190 

4-2 

1,610 

4-2 

1,610 

4-0 

1,330 

13 

30 

460 

2-25 

182 

3-9 

1,210 

50 

3,020 

4-2 

1,610 

19 

2-8 

360 

2-25 

182 

4-1 

1,470 

60 

5,250 

3-9 

1,210 

10 

2-7 

310 

2-2 

175 

3-8 

1,100 

5-9 

5,010 

3-7 

990 

27 

2-5 

240 

2-2 

175 

3-7 

990 

61 

5-500 

3-6 

900 

21 

2-5 

240 

2-2 

175 

3-5 

810 

5-4 

3,860 

3-35 

690 

22 

2-5 

240 

2-1 

160 

3-5 

810 

4-85 

2,720 

3-4 

730 

23 

2-5 

240 

205 

152 

3-6 

900 

4-95 

2,920 

3-4 

730 

24 

2-5 

240 

20 

145 

41 

1,470 

4-6 

2,250 

3-5 

810 

25 

2-4 

210 

1-9 

135 

3-9 

1,210 

4-3 

1,760 

3-55 

855 

26 

2-35 

200 

1-9 

135 

3-6 

900 

4-05 

1,400 

3-7 

990 

27 

2-25 

182 

1-9 

135 

3-5 

810 

3-9 

1,210 

4-0 

1,330 

28 

2-4 

210 

1-9 

135 

3-5 

810 

3-75 

1,045 

3-9 

1,210 

29 

2-8 

360 

1-8 

130 

3-4 

730 

3-6 

900 

3-8 

1,100 

30 

4-2 

1,610 

3-3 

650 

3-7 

990 

31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Chehalis  à  un  mille  de  son  embouchure  en  1912 
(Superficie  de  drainage,  200  milles  carrés). 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Pluibs. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mars 

355 
650 
1,270 
1,270 
556 
1,610 
1,330 
1,610 
5,250 
2,620 

200 
302 
502 
580 
210 
160 
130 
135 
550 
410 

248 
425 
904 
760 
386 
310 
390 
631 
2,127 
999 

1-2 
21 
4-5 
3-8 
1-0 
1-5 
1-0 
31 
10-6 
50 

1-4 

2-3 
5-2 
4-2 
2-2 
1-7 
21 
3-6 
11-8 
5-8 

15,250 
25,300 
55,600 
45,200 
23,700 
19,060 
23,200 
38,800 
126,500 
61,400 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

70 

Note. — Voir  aussi  les  divers  mesurages  sur  la   rivière  Chehalis  juste   eu  aval  du   lac   Che- 
halis.   L'eau  y  est  libre  toute  l'année. 
Exactitude  "A"  et  "  C  ". 


Creek  Cherry. 


Le  creek  Cherry  prend  sa  source  dans  les  collines  au  sud  du  lac  Kamloops  à  une 
altitude  de  3,800  pieds  et  se  jette  dans  le  lac  Kamloops  à  une  altitude  de  1,120  pieds.  D 
fait  partie  du  bassin  de  la  Thompson.  La  superficie  de  drainage,  d'après  la  carte  des 
Relevés  Géologiques  de  1895,  à  l'échelle  de  2  pouces  au  mille  est  de  70  milles.  De 
cette  superficie,  33  milles  sont  au-dessus  de  la  jauge.  Le  creek  Cherry  reçoit  Les  afflu- 
ents suivants:  le  creek  Alcali  arrivant  à  gauche;  Les  creeks  Dairy  et  Pendleton  entrent 
à  droite,  en  remontant  le  courant.     Le  creek  Cherry  et  ses  tributaii  situés  dam 

la  partie  la  plus  sèche  de  la  zone  aride,  les  étés  sont  chauds  et  secs,  les  hivers  loi 
froids  ( — 20  F.),  la  précipitation  varie  de  8  pouces  à  l'embouchure  à  12  pouc  - 
source. 

Le  creek  Cherry  forme  un  cours  d'irrigation  discutable  qui  a  environ  12  milli  - 
long.  Les  6  milles  amont  consistent  de  terres  sèches  et  de  peu  de  terre  irrigable,  mais 
la  moitié  inférieure  du  cours  d'eau  traverse  de  Larges  plateaux  qui  ne  demandent  que 
de  l'eau  pour  devenir  des  terres  agricoles  de  premier  ordre.    Dans  Les  années  humides 
le  creek  coulera  au  poste  pendant  six  ou  sept  mois,  mais  durant  les  années 
arides  on  ne  peut  pas  compter  sur  lui  pour  plus  que  trois  mois  et  cela  avec  un  débit 
moyen  de  seulement  2  pieds-seconde.     Dans  d'autres  sections  du  ereek.  les  conditions 
sont  différentes;   près  de  l'embouchure,   il  coule  toute  Tannée,    tandis   qu'en   d'autres 
endroits  il  sera  complètement  à  sec  cependant  qu'il  coule  cent  verges  en  amont 
aval.    Il  semble  y  avoir  une  grande  quantité  de  ruissellement  et  de  perte  eu  pi 
tion  de  la  grandeur  du  cours  d'eau.   Ceci  rend  le  mesurage  du  débit  d'autant  plus 
cile. 

Le  creek  Cherry  a  d'excellentes  facilités  de  créer  des  réservoirs  dans  les  lacs  sui- 
vants qui  sont  situés  près  des  sources:  le  réservoir  Big-Meadow,  avec  sa  capacité  de 
1,250  pieds-acre;  le  lac  .Chuwhels,  avec  une  capacité  de  525  pieds-acre;  le  lac  R 
capacité  de  225  pieds-acre;  enfin  le  lac  Andrew  et  le  lac  Cornwall  qui  n'ont  pas 
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été  endigués.  Ces  lacs,  néanmoins,  sont  situés  tellement  en  aval  que  leur  capacité  de 
retenue  est  petite,  et  l'on  ne  peut  y  conserver  que  peu  d'eau,  les  réservoirs  étant 
rarement  au  comble.  Les  estimés  faits  du  creek  Cherry  ont  été  exagérés,  la  plupart 
des  chiffres  déclarant  plus  de  4,400  pouces-miniers  ou  au  delà  de  120  pieds-seconde 
alors  que  le  débit  moyen  en  cours  des  récentes  années  a  été  moins  de  10  pieds-seconde 
pendant  la  saison  d'irrigation. 

Pour  augmenter  l'approvisionnement  d'eau  du  district  du  creek  Cherry  des  calculs 
ont  été  faits  par  les  intéressés  pour  faire  dériver  les  eaux  des  lacs  Big  Fish  et  Face,  qui 
font  partie  du  bassin  de  Guichon  et  s'écoulent  vers  le  sud  dans  le  district  de  Nicola. 
On  se  propose  de  faire  cette  dérivation  par-dessus  la  ligne  de  partage  et  vers  le  nord 
dans  les  propriétés  des  creeks  Cherry  et  Beaton  (Pour  plus  amples  renseignements,  voir 
les  remarques  sur  le  ruisseau  Greenstone) .  Le  15  mai,  durant  la  crue  des  eaux,  la  digue 
du  lac  Chuwhels  a  cédé  et  les  eaux  ont  entraîné  la  jauge.  Le  chenal  a  été  aussi  com- 
plètement changé.  » 

Le  poste  sur  le  creek  Cherry  a  été  établi  le  5  juin  1911  par  M.  M.  Carlyle.  La  sec- 
tion de  mesurage  se  trouve  en  amont  de  toutes  les  dérivations  d'eau,  sur  le  ranch  Kens- 
ington,  juste  à  côté  de  la  jauge.  La  jauge  est  fixée  à  environ  100  pieds  en  amont  de  la 
dérivation  de  Comwall,  sur  la  rive  droite.  Cette  jauge  a  été  emportée  par  la  crue  et  la 
rupture  de  la  digue  et  une  jauge  temporaire  a  été  établie  à  la  fin  de  1912.  Tous  les 
mesurages  se  font  à  gué.  Cette  section  serait  excellente  pour  les  mesurages  si  les  pertes 
par  infiltration  n'étaient  pas  aussi  grandes.  Le  contrôle  est  bon,  le  courant  uniforme, 
les  rives  élevées  et  il  n'y  a  qu'an  seul  chenal.  Les  données  de  la  jauge  se  rapportent 
à  trois  points  de  repère. 

Mesurage  de  débit  du  creek  Cherry  au  ranche  Cornwall  en  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 

compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

5  juin 

21     " 

W  M.  Carlyle 

1044 
1044 
1044 

1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 

Pieds. 

100 
90 

2-4 

80 

100 

100 

11-5 

90 

7-5 

20 

70 

6-5 

6-2 

4-0 

80 

30 

Pds  car. 

5-95 
4-4 
10 

50 
130 
160 
70 
60 
2-6 
0-5 
2-8 
2-5 
1-8 
11 
4-4 
0-6 

P.  par  sec. 

1-29 

0-9 
0-3 

0-3 

5-7 

4-3 

3-8 

31 

1-50 

10 

1-4 

1-5 

11 

1-5 

2-7 

1-0 

Pieds. 

Pds-sec. 
70 

a 

4-0 

21  juillet  .... 
1912. 

w 

0-3 

H  J  E.  Keys 

0-6 

2-2 

2-8 

212 

1-90 

1-20 

1-10 

1-60 

1-61 

1-50 

1-46 

1-80 

1-40 

1-5 

740 

17    " 

<< 

69-0* 

25     " 

u 

27-4 

"28     " 

« 

19-7 

13  juin 

26     " 

« 

40 

<< 

0-5 

4  juillet  .... 
11       " 

II 

41 

u 

3-7 

•21       " 

« 

20  - 

1  août 

« 

1-7 

9     " 

« 

120 

27     " 

« 

0-6 

*  Nouvelle  jauge  ;  l'ancienne  ayant  été  emportée  par  la  rupture  de  la  digue  du  lac  Chu- 
whels le  15  mal  L-e  chenal  a  été  tellement  changé  qu'il  a  fallu  faire  une  nouvelle  courbe  de 
"débit. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Cherry  au  ranch  Cornwall  en  1911. 


Juin. 

Juillet.                                Aot't. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

| 

Hauteur                             Hauteur 

à                Débit.               à 
la  jauge,  i                           la  jauge. 

Débit. 

1 - 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds.     1     Pds-sec-.         Pieds. 

0-6                  1-86            0-4 
0-6                  1-86             0  38 
0-55                 1-36             0-38 
0-56                0-86            0  38 
0-48                0-74             0-38 
0-48                0-74             0-38 
0-45                0  56             0-38 
0-45                 0  56             0-4 
0-45                 0-5,              0-4 
0-45                0-56             0-38 
0-45                 0  56             0  36 
0-45                0-56            0-36 
0-42                0-38             0-35 
0-42                0-38            0-35 
0  42                0-38             0-32 
0-42                0-38    ;        0-32 
0  42                0-38     i        0-32 
0-42                0-38     !        0-3 
0-42                0-38            0-3 
0-4                  0  26    '        0-3 
0-4                  0-26             0-3 
04                  0-26             0-3 
0-4                  0-26             0-28 
0  4                  0-26 

Pds- 

026 

2 

0  23 

3 

0-23 
0  23 

4 

5 

10 

0-9 

10 

0-85 

0-85 

0-8 

0-9 

10 

0-9 

0-85 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

0-8 

0-75 

0-75 

10 

0-7 

0-65 

0-65 

0-65 

0-62 

0-62 

0-62 

0-62 

9-43 
7-06 
9-43 
003 
603 
500 
706 
9-43 
706 
603 
706 
6- 03 
603 
603 
500 
411 
411 
9-43 
3-22 
2-54 
2-54 
2-54 
213 
213 
2-13 
213 

0-23 

6 

0-23 

7 

0  23 

8 

0-26 

9 

0-26 

10 

0  23 

11    . 

019 

12 

019 

13 

017 

14 

0  17 

15 

0  12 

16  .. 

0  12 

17 

0  12 

18 

0  08 

19 

0  08 

20 

0  08 

21   .. 

0  08 

22 

0  03 

23 

0  07 

24 

0  07 

25 

0-4 
0  4 
0-4 
0  4 

0-26             0  25 
0-26             0-25 
0-26             02 

n-'^fi          o  15 

0  05 

26 

0  05 

27 

0  02 

28    . 

0  00 

29 

0-4                    0  26             0  15 

30 

0-4 
0-4 

0  26             0  1 
0-26             00 

0  00 

31 

0  00 

Débit  mensuel  du  creek  Cherry  au  ranch  Cornwall  en  1911. 
(Superficie  de  drainage,  33  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

REXDENfKNT. 

Plcie<. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Prof,  en  pcs 
Par  mille  sur  la  surface 
carré.       de  dév<  rs  - 
ment. 

Total  en 
pd-: 

Pouces 

9-43 
1-86 
0-26 

2  13 
0-26 
000 

5-5 

0-53 

013 

01                    02 
0016               002 
0004               0  004 

327-3 
32-5 
8  0 

Août        

1 

9 

Note. — L'entière  superficie  de  drainage  du  creek  Chtny  est  de  70  milles  cariés  tt  33  milles 
représentent  le  drainage  en  amont  de  la  jauge.     Le  poste  a   été  établi   le   ."<   juin   api    - 
période  des  crues  eut  été  terminée.     Le  ruisseau  était  à  sec  à  la  fin  d'août      L'année  1511   a  été 
très  sèche,  le  débit  dans  le  district  du  creek  Cherry  étant  moins  élevé  que  d'habitude.     L'écoule- 
ment est  contrôlé  par  plusieurs  réservoirs  situés  près  de  la  source  du  creek. 

Exactitude  "  B  ". 
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Débit  quotidien  du  creek  Cherry  au  ranch  Cornwali  en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit.      ! 

Débit, 

Débit. 

Pieds— ec. 

Pied -sec. 
12-2 
18-3 
20-6 
20-6 
230 
330 
330 
610 
74-0 
740 
560 
500 
50  0 
500 
200-0 
100-0 
710 
640 
570 
640 
64-0 
640 
570 
570 
510 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
18-5 
17-5 

Pieds-sec. 

16-5 

15-5 

14-5 

13-5 

12-5 

11-5 

10-5 

9-4 

8-3 

7-2 

6-1 

50 

40 

3-7 

3-5 

3-2 

30 

2-7 

2-4 

2-1 

1-8 

1-6 

i.    u 

10 

0-8 

0-5 

0-93 

0-95 

0-95 

0-95 

Pieds-sec.  : 
0-95     ; 
5-6 
4-8 
40 
5-6 
5-6 
7-2 
5-6 
5-6 
40 
40 
2-9 
2-9 
2-9 
1-7 
1-7 
17 
0-95 
0-2 
0-2 
1-7 
1-7 
2-9 
40 
40 
2-9 
2-9 
2-9 
1-7 
1-7 
0-95 

Pieds-sec. 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
4-00 
200 
16-0 
4-0 
40 
1-7 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
1-7 
0-95 
0-2 
0-2 
0-2 
1-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-95 
0-2 

Pieds-sec. 
0-2 

2 

,   0-95 

3.   .                        

0-95 

4 

0-2 

5 

0-2 

6 

0-2 

7 

0-2 

8 

0-2 

9 



0-2 

10 

0-2 

11 

0-2 

12 

0-2 

13 

0-2 

14 

0-2 

15 

0-2 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

30 
4-8 
60 
60 
6-5 
10-5 
10-5 

25 

v 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

Débit  mensuel  du  creek  Cherry  au  ranch  Cornwali  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  33,000  carrés). 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE.                                     RUISSELLEMENT. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

10-5 

00 
12-2 
0-5 
0-2 
0-2 
0-2 

1-57 
49-6 
5-5 
31 
2-1 
0-2 

0  05 

1-5 

017 

006 
1-72 
0-1Q 

95-2 

3,0500 

327-3 

190-6 

129-1 

11-9 

Mai 

2000 
16-5 

7-2 
20- 0 

0-9 

0-1                   0-11 

Août 

0-06 
0  006 

007 
001 

21 

Septembre 

12 

Kivière  Chilliwack. 


La  rivière  Chilliwack  prend  sa  source  dans  le  lac  de  ce  nom,  à  une  altitude  de  2,080 
p'eds.  Elle  passe  dans  le  chenal  de  la  rivière  Vedder  et  se  jette  dans  le  lac  Sumas  qui 
n'est  nue  de  cent  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  La  superficie  de  drainage  est  de 
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450  milles  carrés,  un  quart  environ  du  bassin  se  trouvant  dans  l'Etat  de  Washington. 
Le  district  est  très  humide,  la  précipitation  de  pluie  étant  de  40  à  70  pouces  par  année. 
On  n'utilise  pas  l'eau  de  cette  rivière,  du  moins  actuellement,  mais  il  est  possible  de 
s'en  servir  pour  la  force  hydraulique  ou  le  flottage  des  billots. 

Le  contrôle  du  débit  de  cette  rivière  est  d'une  grande  importance  au  sujet  du 
projet  d'endiguage  de  Sumas.  La  rivière  Chilliwak  est  sujette  à  de  fortes  crues  et  à 
cause  des  terrains  plats  qu'elle  traverse  en  aval  et  de  son  peu  de  chutes,  elle  cause  des 
dommages  considérables  aux  riches  cultivateurs  du  district.  Dans  les  deux  tiers  amont 
de  sa  longueur,  elle  est  séparée  du  bassin  de  la  Fraser  par  les  montagnes  Cheam  dont 
le  pic  le  plus  élevé  atteint  9,000  pieds.  De  l'autre  côté,  au  sud  le  mont  Baker  bs 
abruptement  encore  plus  haut.  Les  pentes  inférieures  de  la  vallée  sont  couvertes  de  bois 
dont  une  partie  est  d'excellente  qualité.  Une  route  carrossable  a  été  construite  de  la 
partie  basse  de  la  vallée,  près  de  Shilliwack,  jusqu'à  une  distance  de  huit  milles  dans 
la  direction  de  la  rivière.  Il  y  a  ensuite  des  traces  d'un  vieux  sentier  impraticable  à 
beaucoup  d'endroits.  Les  pentes  de  la  vallée  dans  sa  partie  aval  sont  caractérisées  par 
des  falaises  élevées  et  d'origine  sédimentaire  ou  glaciaire,  sujettes  à  d'énormes  avalan- 
ches ou  glissements.  Le  cours  d'eau  est  rapide  et  son  lit  se  compose  de  gros  galets  qui 
ont  été  enlevés  par  les  glissements  le  long  de  sou  parcours.  L'élévation  du  lac  Chilli- 
wack  est  de  2,080  pieds,  les  rives  et  les  pentes  adjacentes  étant  couvertes  «1»'  broussailles 
et  d'aulnaie.   Le  lac  a  une  superficie  de  2,600  acres. 

Les  parties  basses  de  cette  rivière  semblent  avoir  été  changées,  ce  qui  est  dû  - 
doute  à  la  construction  artificielle  de  digues  et  jetées  qui  semblaient  être  venues  d'un 
peu  partout  et  se  sont  finalement  établies  sur  la  Fraser. 

La  Chilliwack  se  jetait  autrefois  dans  la  Fraser  par  Le  chenal  Luckaluck,  11 
2-0  ans  environ  la  rivière  a  été  endiguée  par  les  habitants  qui  avaient  leurs  fermes  près 
de  ce  chenal  (non  loin  de  Sardis)  et  ils  l'ont  fait  couler  dans  le  lit  du  ruisseau  Vedder, 
dans  le  lac  Sumas.  De  fait,  on  connaît  cette  rivière  bous  le  Dom  de  Vedder  dans  la 
région.  Il  y  a  certainement  de  grandes  possibilités  de  développement  sur  la  Chilliwack 
mais  à  cause  de  l'inaccessibilité  des  lieux  et  du  coût  probablement  très  êlevi 
développements,  ceux-ci  n'ont  pas  été  convenablement  étudié-. 

Le  poste  a  été  établi  le  11  novembre  par  M.  K.  H.  Smith  et  il  est  situé  à  envi- 
ron 6  milles  de  la  ville  de  Chilliwack,  environ  300  pieds  au-dessus  du  pont  de  voitures 
connu  sous  le  nom  de  traverse  de  la  Vedder.    La  jauge  est  du  ty]>e  modèle,  a  B 
long  et  est  fixée  sur  un  petit  caisson. 

Les  mesurages  sont  faits  par  un  compteur  courant  et  d'un  canot  suspendu  par  un 
câble  attaché  au  caisson  auquel  est  fixée  la  jauge  ou  encore  par  un  câble  traverser  au- 
quel est  suspendu  le  compteur. 

Les  rives  sont  de  hauteur  moyenne  et  sont  protégées  par  dos  caissons  de  bois  et  le 
courant  est  renfermé  dans  un  seul  chenal.  Peux  points  de  repère  servent  à  rapporter 
les  données  de  la  jauge. 

Mesurage  DU  débit  de  la  rivière  Chilliwack.  trois  milles  au-dessus  de  son  embouchure 

en  1911-1912. 


Dato. 


Hydrographe. 


E=^ 


Largeur. 


Aire  de  la      Vitesse      Hauteur  à 
section,      moyenne      la  jauge. 


1911. 

18déc K.  H.  Smith. 

1912. 


21  mars.  .  . 

22  mars.  . . 
8  juillet.. 

30  août .  . . 
21  nov..  .. 


C.  G.  Cline. 


Pieds. 

1057 

76 

1046 

65 

1046 

65 

1046 

82 

1046 

65 

1048 

S5 

Pieds  car    ^j^JJ1      Pieds.     Pi 


450 

420 
508 

660 
550 
6S0 


1-8 
I  S 

4  7 
8-0 

5-3 


17 

10 

10 

S  9 

16 

3  15 

un 

3090 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Chiliwack,  trois  milles  au-dessus  de  son 
embouchure,  en  1911.    (Superficie  de  drainage,  450  milles  carrés). 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

2-2 

2-2 

2-1 

21 

215 

215 

20 

2-5 

2-5 

2-3 

2-2 

21 

20 

1-9 

1-9 

1-8 

1-7 

16 

1-8 

1-7 

1-6 

1-95 

2-2 

1-9 

1-8 

1-7 

1-7 

1-6 

1-5 

1-5 

1-4 

Pieds-sec. 
1750 

2 

1750 

3 

1620 

4 .... 

1620 

5 

1685 

6 

1685 

7 

1500 

8 

2250 

9 

2250 

10 

1900 

11 

1750 

12               

1620 

13 

1500 

14                  

1390 

15 

1390 

16 

0-9 

2-5 

6-2 

4-6 

4-2 

3-6 

315 

2-7 

2-45 

2-9 

3-4 

2-9 

2-6 

2-3 

2-2 

730 
2,250 
11,050 
7,040 
6,020 
4,570 
3,540 
2,630 
2,160 
3,020 
4,100 
3,020 
2,440 
1,900 
1,750 

1290 

17 

1200 

18 

1120 

19 

1290 

20                 

1200 

21              

1120 

22 

1445 

23                  

1750 

24                  

1390 

25                  

1290 

26                 

1200 

27                 

1200 

28                        

1120 

29                 

1040 

1040 

31                  

970 

1 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Chilliwack,  trois  milles  en  amont  de  son  embouchure, 
en  1911.  (Superficie  de  drainage,  450  milles  carrés). 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

RUISSELEMENT. 

Pluies. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Décembre 

2250 

9/0 

1.462 

3-2 

3-7 

89,800 

85 

Note. — Exactitude  "  B 
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Hauteur  quotidienne  et  débit  de  la  rivière  Chilliwack,  à 


Jour. 

Janvier. 

FÉVRIER  . 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pde-«. 

Pieds. 

Pds-s. 

1 

1-4 

970 

2-6 

2,440 

1-5 

1,040 

1-2 

860 

1-6 

1,120 

3  2 

3.650 

2'.'.'.'. 

1-35 

940 

2-4 

2  070 

1-4 

970 

1-4 

970 

1-6 

1120 

3-2 

3,650 

3.... 

1-3 

910 

2-3 

1,900 

1-4 

970 

1-4 

970 

1-6 

1,120 

3-2 

3,650 

4.... 

1-3 

910 

2-2 

1,750 

1-3 

910 

1-3 

910 

1-6 

1120 

3-2 

3,650 

5.... 

1-2 

860 

2-2 

1-750 

1-3 

910 

1-3 

910 

1-7 

1.200 

3-6 

4.570 

6.... 

1-2 

860 

2-1 

1,620 

1-3 

910 

1-3 

910 

1-7 

1,200 

4  0 

5.530 

7.... 

115 

835 

2-2 

1,750 

1-3 

910 

1-3 

910 

21 

1,620 

4  4 

6.530 

8.... 

10 

810 

2-3 

1,900 

1-3 

910 

1-4 

970 

31 

3-430 

51 

8,300 

9.... 

1-15 

835 

2-4 

2,070 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-6 

4,570 

4-6 

7.040 

10.... 

11 

810 

2-9 

3-020 

1-2 

860 

1-5 

1,040 

3-2 

3,650 

4  4 

6.530 

11... 

11 

810 

2-6 

2,440 

1-2 

860 

1-6 

1120 

31 

3-430 

4  4 

6.530 

12.... 

1-2 

860 

2-5 

2-250 

1-2 

860 

1-5 

1,040 

3-5 

4,340 

5  0 

8.0.50 

13.... 

1-4 

970 

2-4 

2-070 

1-2 

860 

1-5 

1,040 

40 

5-530 

4-6 

7.040 

14.... 

1-95 

1,445 

2-4 

2,070 

1-2 

860 

1-5 

1,040 

4-7 

7,290 

4  4 

6,. 530 

15.... 

20 

1,500 

2-4 

2,070 

1-2 

860 

1-4 

970 

5-3 

8,800 

4  0 

5,530 

16.... 

205 

1,560 

2-5 

2,250 

1-2 

860 

1-4 

970 

4-3 

6-270 

3-8 

5,040 

17.... 

1-9 

1,390 

2-6 

2-440 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-7 

4-800 

3  6 

18.... 

1-7 

1,200 

2-5 

2,250 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-7 

4,800 

6.020 

19.... 

1-6 

1,120 

2-3 

1,900 

11 

810 

1-4 

970 

4-4 

6,530 

4  7 

20.... 

1-9 

1,390 

2-2 

1,750 

11 

810 

1-4 

970 

4-7 

7,290 

5-4 

9.050 

21.... 

1-8 

1,230 

21 

1,620 

10 

770 

1-4 

970 

4-7 

5-3 

8.800 

22.... 

1-6 

1,120 

2-2 

1,750 

10 

770 

14 

970 

t  _' 

6.020 

4  4 

6.530 

23.... 

1-6 

1,120 

2-2 

1,750 

10 

770 

1-4 

970 

3-9 

5,280 

4  3 

6.270 

24.... 

20 

1,500 

1-9 

1,390 

10 

770 

1-4 

970 

3-6 

4,570 

*  : 

25.... 

3-2 

3,650 

1-9 

1,390 

11 

810 

1-4 

970 

3-8 

5.040 

5-3 

3,800 

26.... 

2-6 

2,440 

1-7 

1,200 

1-2 

860 

1-4 

970 

4-9 

5-3 

8.800 

27.... 

2-3 

1,900 

1-7 

1,200 

1-2 

860 

1-4 

970 

4-7 

7,290 

8,5.50 

28.... 

2-5 

2-250 

1-6 

1,120 

1-2 

860 

1-4 

970 

4  3 

6,270 

4  1 

29.... 

31 

3,430 

1-5 

1,040 

1-2 

860 

1-5 

1,040 

3-7 

4-800 

4-2 

6.020 

30 

3-5 

2-9 

4,340 
3,020 

1-2 
1-2 

860 
860 

1-6 

1,120 

3-5 

3-4 

4.M40 
4,100 

4   .' 

6.020 

31!  !  V. 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

Jour 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

Pieds. 

Pds-s. 

3-8 

5,040 

20 

1,500 

1-6 

1,120 

10 

770 

1-2 

860 

2-2 

1,750 

1 

40 

5-530 

20 

1,500 

1-8 

1-290 

10 

770 

1-2 

860 

2-2 

1,750 

...  2 

3-6 

4,570 

1-9 

1,390 

2-0 

1,500 

10 

770 

1-2 

860 

2-2 

1,750 

...  3 

3-2 

3,650 

1-8 

1,290 

1-8 

1,290 

1-1 

810 

1-2 

860 

2-2 

1,750 

...  4 

3-4 

4,100 

1-8 

1,290 

1-7 

1,200 

11 

810 

1-2 

860 

2-0 

1,500 

...  5 

3-3 

3,870 

1-7 

1,200 

1-5 

1,040 

M 

770 

1-2 

860 

1-9 

1,390 

...  6 

3-3 

3,870 

1-7 

1,200 

1-5 

1,040 

10 

770 

1-3 

910 

1-8 

1,290 

...  7 

30 

3,230 

1-7 

1,200 

1-5 

1,040 

10 

770 

1-3 

910 

1-7 

1,200 

...  8 

3  1 

3,430 

21 

1,620 

1-5 

1,040 

1-0 

770 

1-3 

910 

1-7 

1,200 

...  9 

31 

3,430 

20 

1,500 

1-4 

970 

10 

770 

1-4 

970 

1-7 

1,200 

...10 

30 

3,230 

2-4 

2,070 

1-4 

970 

10 

770 

1-45 

1,005 

1-7 

1,200 

...11 

2-9 

3,020 

20 

1,500 

1-3 

910 

10 

770 

1-6 

1,120 

1-75 

1,245 

...12 

3-3 

3,870 

1-9 

1,390 

1-3 

910 

10 

770 

4-1 

5-770 

1-75 

1,245 

...13 

3-2 

3,650 

1-7 

1,200 

1-3 

910 

1-0 

770 

3-2 

3-650 

1-65 

1,160 

...14 

30 

3,230 

1-7 

1,200 

1-3 

910 

0-9 

730 

2-8 

2,820 

1-65 

1,160 

...15 

30 

3,230 

1-9 

1,390 

1-2 

860 

10 

770 

2-2 

1,750 

1-6 

1,120 

...16 

2-9 

3,020 

2-2 

1,750 

1-2 

860 

1-6 

1,120 

2-3 

1,900 

1-6 

1,120 

...17 

2-9 

3,020 

2-2 

1,750 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-2 

3,650 

1-6 

1-120 

...18 

2-9 

3,020 

21 

1,620 

1-2 

860 

1-4 

970 

4-6 

7-040 

1-6 

1,120 

...19 

2-9 

3,020 

20 

1,500 

1-2 

860 

1-3 

910 

3-6 

4,570 

1-55 

1,080 

...20 

2-8 

2,820 

20 

1,500 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-2 

3,650 

1-55 

1,080 

...21 

2-8 

2,820 

1-9 

1,390 

1-2 

860 

1-4 

970 

3-2 

3,650 

1-55 

1,080 

...22 

2-5 

2-250 

1-9 

1,390 

1-2 

860 

1-3 

910 

3-3 

3,870 

1-5 

1,040 

...23 

2-4 

2.070 

1-8 

1,290 

1-2 

860 

1-3 

910 

31 

3,430 

1-5 

1,040 

...24 

2-4 

2,070 

1-8 

1,290 

1-2 

860 

1-8 

1,290 

2-8 

2,820 

1-5 

1,040 

...25 

2-4 

2,070 

1-8 

1,290 

1-1 

810 

1-8 

1,290 

2-6 

2-440 

1-5 

1,040 

...26 

2-3 

1,900 

1-7 

1,200 

1-1 

810 

1-6 

1,120 

2-6 

2,440 

1-5 

1,040 

...27 

2-2 

1,750 

1-7 

1,200 

10 

770 

1-5 

1,040 

2-5 

2,250 

1-5 

1,040 

...28 

2-2 

1,750 

1-6 

1,120 

1-0 

770 

1-4 

970 

2-3 

1,900 

1-6 

1,120 

...29 

21 

1,620 

1-6 

1,120 

1-0 

770 

1-4 

970 

2-25 

1,825 

1-6 

1,120 

...30 

2-1 

1,620 

1-6 

1,120 

1-3 

910 

1-7 

1,200 

...31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Chilliwack,  trois  milles  en  amont  de  son  embouchure, 

en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  450  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE.                       1 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 

carré. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surface 
de  <\<' 
ment. 

Totalen 

pieds-acre. 

Pouces. 

Janvier 

4,340 
3,020 
1,040 
1,120 
8,800 
9,050 
5,530 
2,070 
1,500 
1,290 
7,040 
1,750 

9,050 

810 

1,040 

770 

860 

1,120 

3,650 

1,620 

1,120 

770 

770 

860 

1.040 

770 

1.518 

1,870 

865 

980 

4,581 

6,387 

3.089 

1,386 

956 

893 

2,347 

1,232 

2, 175 

3-4 
4-2 
1-9 
2-2 
10  2 
14-2 
6-9 
31 
21 
20 
5-2 
2-7 

4-8 

3-9 
4-5 
2-2 
2-5 
118 
15-8 
7-9 
3-6 
2-3 
2-3 
5-8 
31 

65-7 

93,400 

107,600 

53,200 

58,300 

281,600 

380,000 

190,000 

852,000 

56,900 

54,900 

139,000 

75,700 

2,342,600 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juillet   

Août     ..    . 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

85 

La  rivière  Coli imbia. 


La  Columbia  prend  sa  source  dans  le  Kootenay-Est,  Colombie-Britannique,  à  la 
latitude  nord  50°  15'  et  la  longitude  ouest  115°  50'  à  une  altitudi  L-des- 

sus  du  niveau  moyen  de  la  mer.  La  rivière    commence  en  réalité  dans  le  lac   Columbia 
Supérieur  à  un  l£  mille  de  la  rivière  Kootenay,  dont  elle  n'esl  que  par  un  pli 

de  canal.  Ce  lac  a  environ  8  milles  du  sud  au  nord  et  est  large  de  1  à  2  mill 
la  rivière  court  directement  au  nord  pendant  6  milles  et  s'élargit  pour  former  le  lac 
Windermere,  qui  est  environ  de  la  grandeur  du  lac  Columbia  supérieur.  Sortant  de  ce 
lac,  la  rivière  prend  une  direction  nord-ouest  pendant  160  milles  jusqu'au  Grand  Tour- 
nant, qui  se  trouve  par  la  latitude  nord  52°  .02'  et  la  Longitude  ouest  11É  E3k 
tourne  alors  subitement  au  sud  et  coule  pendant  126  milles  jusqu'au  lac  la  Flèche. 
Elle  traverse  bientôt  la  frontière  internationale  et  se  jette  dans  le  Pacifique  dans  l'Etat 
de  Washington. 

Sur  sa  longueur  totale  de  1,150  milles,  il  y  a  465  dan-  la  Colombie-Britannique. 
La  superficie  de  drainage  au-dessus  de  la  frontière  international,  y  compris  Pend- 
d'Oreille  et  les  rivières  Kootenay  est  d'environ  60  milles  carrés.  La  superficie  totale 
de  drainage  est  de  259  milles  carrés,  environ. 

Dans  son  cours  à  travers  la  Colombie-Britannique,  la  rivière  Columbia  peut   se 
diviser  en  cinq  sections  en  vue  de  l'hydrographie.     D'abord   d<    -i    Bourœ  en   haute 
Colombie  jusqu'à  la  ville  de  Golden,  sur  la  ligne  du  Pacifique,  ><>it  un<   distance  de  90 
milles  environ.     La  seconde  va  de  Golden  au  Grand  Tournant  (Big  Bend),  la  tro  - 
de  Big  Bend  au  lac  à  la  Flèche  supérieur,  environ  25  milles  au  sud  de  Revelstoki 
le  Pacifique-Canadien.     La  quatrième  du  haut  du  lac  à  la  Flèche  jusqu'au  confluent 
de  la  Kootenay  et  la.  cinquième  du  confluent  de  la  Kootenay  jusqu'à  l'embouchui 
la  rivière  Pend-d'Oreille,  près  de  l'endroit  où  la  rivière  entre  dans  l'Etat  de  Washington. 

"Extrait  des  documents  N°  22  sur  l'Approvisionnement  d'eau  "Côte  Nord 
du  Pacifique"  (Relevés  Géologiques  des  Etats-Unis)  : — 

"Le  drainage  total  de  la  Columbia  est  estimé  d'après  les  meilleures  cariât 
existantes  à  259,000  milles  carrés  qui  se  divisent  comme  suit: — 
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Oregon 55,370  milles  carrés. 

Washington 48,000       "  H 

Idaho 81,380      "  " 

Montana 25,000       "  " 

Nevada 5,280       "  " 

Wyoming 5,270       "  " 

Colombie-Britannique 38,700       "  " 

(Ceci  ne  comprend  pas  la  rivière  Pend-d'Oreille). 

"La  superficie  drainée  par  la  rivière  Columbia  comprend  probablement  les 
plus  vastes  terres  forestières  du  monde.  Autrefois,  presque  toute  cette  superficie, 
sauf  les  rares  portions  arides  entre  les  chaînes  de  montagnes  était  couverte  de 
forêts  épaisses  et  bien  que  le  territoire  ait  été  colonisé  depuis  environ  65  ans,  la 
proportion  de  terres  forestières  par  rapport  à  la  superficie  totale  n'a  été  que 
faiblement  diminuée.  On  croit  que  45  pour  100  du  total  de  la  superficie  de 
drainage  est  en  forêts. 

"  La  pluie  est  distribuée  d'une  manière  très  irrégulière  sur  cette  superficie. 
De  la  côte  du  Pacifique,  à  l'est,  jusqu'à  la  chaîne  de  montagnes  de  la  Côte,  la 
moyenne  annuelle  de  pluie  varie  de  100'  à  150  pouces.  Dans  le  bassin  entre  la 
chaîne  de  la  côte  et  celle  des  Cascades,  elle  tombe  à  40  pouces  par  année.  Cette 
moyenne  remonte  à  100  pouces  au  sommet  de  la  chaîne  des  Cascades,  puis  dimi- 
nue rapidement  au  delà  du  sommet  jusqu'à  la  base  est  des  Cascades  où  elle  tombe 
à  14  pouces.  A,  l'embouchure  de  la  rivière  du  Serpent,  la  chute  de  pluie  n'est  que 
de  9  pouces,  mais  cette  moyenne  très  petite  n'existe  que  sur  les  plus  basses  alti- 
tudes." 

"  Le  climat  de  cette  superficie  fait  voir  toutes  les  variations  depuis  le  climat 
rigoureux  des  latitudes  septentrionales  qu'on  trouve  dans  la  Colombie-Britanni- 
que et  sur  les  plateaux  élevés  de  l'Opéra  et  de  l'Idaho  jusqu'au  climat  tempéré  et 
doux  de  l'ouest  de  l'Orégon  et  du  Washington." 

"En  ce  qui  touche  à  l'irrigation,  la  superficie  de  drainage  a  des  sections 
arides  où  l'irrigation  est  absolument  essentielle,  d'autres  régions  semi-arides  où 
l'irrigation  et  la  culture  sèche  se  voisinent  et  des  régions  humides,  lesquelles  il 
est  vrai,  sont  arides  pendant  les  mois  de  l'été." 


Kivière  Columbia  (en  amont  de  Golden). 

La  rivière  Columbia,  en  amont  de  l'élévation  de  2,600  pieds  de  Golden  traverse  une 
vallée  d'alluvion  large  d'un  mille  ou  deux  et  oui  se  trouve  entre  les  chaînes  Stanford, 
Brisco  et  Beaverfoot,  des  Rocheuses,  à  l'est  et  la  chaîne  des  Selkirks  à  l'ouest,  la  direc- 
tion générale  étant  nord-ouest.  La  rivière  est  navigable  de  Golden  au  lac  Winder- 
mere  pour  les  bateaux  à  fond  plat  et  forme  des  méandres  dans  cette  vallée  avec  des 
chenaux  tortueux  qui  vont  dans  tous  les  sens  et  passent  d'une  rive  à  l'autre.  La  dis- 
tance directe  du  lac  Windermere  à  Golden  est  augmentée  d'une  douzaine  de  milles  par 
ces  détours  de  la  rivière.  Celle-ci  de  a  de  200  à  400  pieds  de  large  et  une  profondeur  aux 
eaux  basses  qui  varie  de  2  à  6  pieds  ;  la  différence  entre  les  eaux  basses  et  les  crues  étant 
de  6  à  12  pieds.  La  rapidité  du  courant  varie  de  2  pieds  à  la  seconde  (vitesse  de  surface) 
aux  basses  eaux  à  6.5  pieds  à  la  seconde,  lors  des  crues.  La  rivière  a  une  pente  moyenne 
d'un  pied  par  mille.  Durant  juin,  juillet  et  août,  alors  que  le  soleil  fait  fondre  la  neige 
des  glaciers  et  des  montagnes,  la  plupart  des  affluents  de  la  Columbia  deviennent  des 
torrents  fougueux  et  la  rivière  elle-même  inonde  rapidement  les  terres  basses  de  la 
vallée  sur  une  profondeur  de  1  à  4  pieds.  A  cette  époque,  si  l'on  regarde  la  rivière  d'un 
point  élevé  sur  une  montagne  du  voisinage   elle  semble  ne  former  qu'un  vaste  lac  dans 
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lequel  le  chenal  de  la  rivière  ne  se  distingue  que  par  une  faible  bordure  de  cotonnier-  et 
de  saules  qui  forment'  les  levées  naturelles  de  ces  bords  sablonneux.  Les  chenaux  laté- 
raux, les  bas-fonds  et  les  prairies  sont  remplis  d'eau  jusque  vers  la  fin  d'août  alors  que 
la  rivière  commence  à  se  retirer  rapidement,  l'eau  des  bas-fonds  suivant  cet  exemple 
moins  rapidement,  l'eau  s'en  allant  soit  par  les  chenaux  latéraux,  soit  par  infiltration. 
Dans  les  bas-fonds  qui  ne  sont  pas  plus  élevés  que  le  niveau  le  moins  élevé  de  la  rivière, 
l'eau  demeure  toute  l'année  et  ces  étangs  sont  entourés  de  gazons  sauvage^  et  d'ajoncs 
où  les  canards  et  les  oies  sauvages  abondent.  A  l'automne,  les  cultivateurs  font  une 
récolte  du  foin  sauvage  des  prairies  et  des  bas-fonds  qui  sont  secs.  On  organise  en  ce 
moment  pour  reprendre  toutes  les  terres  inondées  (environ  50,000  acres  en  tout)  en 
creusant  et  endiguant  la  rivière  ainsi  qu'en  redressant  son  cours  afin  de  contrôler  par- 
faitement les  crues  de  la  rivière  et  de  ses  affluents.  C'est  en  partie  à  cause  de  ces  tenta- 
tives que  des  études  hydrographiques  ont  été  faites  au  cours  de  l'été  de  1912  sur  la 
Columbia  supérieure  et  ses  affluents  les  plus  importants. 

Les  bas  plateaux  de  la  vallée  de  la  Columbia  supérieure  forment  de  bonnes  terres 
agricoles  surtout  avec  l'irrigation  et  il  y  a  un  bon  approvisionnement  d'eau  da 
petits  cours  d'eau  qui  coulent  des   hautes  montagnes.    Des  compagnies  d'irrig 
entreprennent  actuellement  le  développement  de  plusieurs  étendues  de  terrains  dans  le 
district  de  Windermere. 

Entre  Golden  et  le  lac  Windermere  il  y  a  une  route  charretière  qui  suit  l'est  de 
la  vallée  et  c'est  de  ce  côté  que  presque  toute  la  colonisation  et  les  établissemei 
sont  faits.     L'embranchement  du  Kootenay  Central  du  Pacifique-Canadien  Buivra  aussi 
la  rive  est.. 

La  Columbia  River  Lumber  Co.,  qui  a  de  vastes  aciéries  à  (  rolden,  utilise  beaucoup 
la  rivière  pour  le  flottage  des  billots.    La  compagnie  possède  aussi  plusieurs  bateaux  à 
fonds  plats  qui  transportent  les  passagers  et  les  marchandises  but  la  rivière     < 
dant,  vers  la  fin  de  la  saison  la  navigation  est  difficile  à  cause  «le-  barres  de  sable  et  du 
manque  d'eau. 

La  plupart  des  tributaires  qui  viennent  de  l'est  sont  de  peu  d'importance  ce  qui 
est  causé  par  le  peu  de  drainage  des  chaînes  de  montagnes  de  <•<■  côté.   Sur   .■ 
ouest,  les  cours  d'eau  prennent  leurs  sources  vers  le-  hauteurs  des  majestue    -  -   S 
kirks.    Le  creek  Dutch,  le  creek  Toby,  le  creek  Horsethief,  le  creek   X     2.  la   ri 
Bugaboo  et  la  rivière  Spillimacheen  sont  des  cours  d'eau  de  bonnes  dimensions, 
dernière  ayant  un  débit  moyen  de  5,000  à  7,000  pieds  cube-  par  Beconde. 

La  Columbia  gèle  chaque  année  vers  le  milieu  de  novembre  et  la  débâcle  ne  se  pro- 
duit pas  avant  le  commencement  d'avril.    Les  hiver-  -ont  froids,  le  thermomètre  attei- 
gnant parfois — 50°  F^  La  ohute  de  neige  dans  la  vallée  est  d'environ  4  pied-.  La  précipi- 
tât'oi  moyenne  annuelle  est  de  8  pouces  (près  du  lac  Windermere),  à  21  po 
de  Golden). 

Sur  le  côté  des  Selkirks  de  la  superficie  de  drainage,  la  précipitation  est  beaucoup 
plus  grande,  atteignant  de  40  à  80  pouces,  la  plupart  en  neige.    1  it  chauds 

(maximum  90°   F.),  mais  les  nuits  sont  fraîches   (40°  F.). 

Des  études  hydrographiques  ont  été  faites  en  1012  aux  postes  suivants  situés  sur 
la  Columbia  et  ses  affluents:  Rivière  Columbia   I    A  Athalmere),  rivière  Columbi 
Spillimacheen);    rivière  Columbia  (x\  Golden);    Creek  Toby.  Creek  Horsethief,  Creek 
N°  2;  rivière  Bugaboo  et  rivière  Spillimacheen,  en  outre  de  divers  mesurages  prati- 
qués sur  des  affluents  de  moindre  importance. 

Voir  les  rapports  des  divers  cours  d'eau  et  des  divers  postes  pour  les  données  hydro- 
graphiques détaillées  du  débit,  etc. 


levi:s  îiYnRoaitArntQi um  161 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Rivière  Columbia  à  Golden   (402). 

Le  poste  a  été  établi  le  17  octobre  11)11  par  M.  0.  E.  Richardson.  La  section  de  me- 
surage est  située  200  verges  en  aval  de  la  scierie  de  la  Columbia  River  Co.,  et  un  mille 
et  demi  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue.  Une  estacade  tra- 
verse à  100  verges  en  amont  de  la  section  et  il  y  a  un  petit  rapide  en  aval  de  la  section. 
A  la  période  des  hautes  eaux,  cette  section  a  été  abandonnée  et  on  en  a  choisi  une  autre 
juste  en  aval  de  la  jauge.  Les  mesurages  ont  été  faits  au  moyen  d'un  câble  d'un  hui- 
tième de  pouce  traversant  la  rivière  et  le  mesurage  se  fait  en  bateau  tous  les  dix  pieds. 
En  amont  de  la  section  de  mesurage,  le  chenal  est  droit  sur  une  distance  de  plus  de 
1,000  pieds.  Le  courant  est  uniforme,  assez  rapide  près  de  la  rive  gauche  et  moins 
rapide  près  de  la  rive  droite.  Aux  eaux  basses  le  chenal  en  aval  de  la  section  est  droit 
sur  un  parcours  de  500  pieds.  La  rive  droite  est  basse  et  bordée  d'arbres.  Aux  eaux 
basses,  la  rivière  découvre  une  barre  de  sable  le  long  de  la  rive  droite.  Dans  les  crues, 
eu  juin  et  juillet,  la  rivière  débordre  au-dessus  de  cette  rive.  La  rive  gauche  est  escar- 
pée et  bordée  de  gros  arbres.  Elle  n'est  pas  susceptible  d'être  inondée.  Le  lit  de  la 
rivière,  dans  le  milieu  et  près  de  la  rive  gauche  est  fait  de  gravier  mais,  près  de  la 
jauge,  il  est  vaseux  à  cause  de  la  sciure  de  bois  décomposée.  Le  courant  est  faible 
près  de  la  rive  droite  et  il  est  peu  probable  que  le  chenal  change  de  place  sauf  lors  des 
crues.  L'eau  des  crues  d'été  transporte  du  limon  et  de  l'alluvion  mais  ceci  ne  devrait 
pas  changer  le  chenal  d'une  manière  appréciable.  Il  n'y  a  qu'un  chenal  ayant  400  pieds 
lors  des  basses  eaux.  Dans  les  endroits  les  plus  profonds,  il  y  a  6  pieds  aux  basses  eaux 
et  la  rivière  monte  de  10  à  12'  pieds  lorë  des  crues. 

Les  mesurages  de  ce  poste  devraient  être  bons.  Il  y  a  peu  de  probabilité  d'un  re- 
foulement des  eaux  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Itue,  ni  de  changement  dans  les  condi- 
tions selon  les  saisons.  La  rivière  gèle  en  novembre  et  la  débâcle  ne  se  fait  pas  avant  le 
1er  avril.  Les  chiffres  de  la  jauge  durant  la  période  d'hiver  ne  peuvent  servir  à  grand 
chose  car  cette  jauge  est  dans  un  endroit  trop  peu  profond  où  la  glace  et  la  vase  empê- 
chent cette  jauge  d'enregistrer  les  fluctuations  du  courant  sous  la  glace. 

La  jauge  consiste  en  une  perche  verticale  de  12  pieds  et  de  2  pouces  par  4  pouces 
(en  cèdre)  marquée  en  pieds  et  pouces  et  elle  remplace  une  jauge  du  même  genre  placée 
là  par  la  compagnie  de  bois  il  y  a  un  grand  nombre  d'année.  Zéro  est  au  sommet  et 
marque  le  sommet  de  la  crue  de  1894.  La  jauge  se  lit  par  en  bas  jusqu'à  12  pieds. 
Elle  est  attachée  à  un  pilier  de  18  pieds  en  face  de  la  scierie,  près  de  la  rive  droite. 
Une  nouvelle  jauge  a  été  placée  à  quelques  pieds  de  la  jauge  de  la  Compagnie  (été  de 
1912).  Celle-ci  est  divisée  en  pieds  et  en  dixièmes  et  le  zéro  est  la  base,  comme  dans 
les  jauges  de  relevés  hydrographiques.  Il  semble  qu'il  vaudrait  mieux  tout  passer 
à  la  nouvelle  jauge  pour  plus  de  commodités.  Tous  les  chiffres  de  1903  à  octobre 
1912  sont  sur  la  vieille  jauge,  c'est-à-dire  en  pieds  et  en  pouces  et  se  lisant  du  sommet. 
Au  lieu  de  compter  sur  le  magasinier  de  la  compagnie  (qui  lit  la  jauge  jusqu'en  octobre 
de  chaque  année)  nous  nous  sommes  procurés  un  nouveau  lecteur  pour  lire  la  nouvelle 
jauge  (décrite  plus,  haut)  trois  fois  par  semaine,  jusqu'à  la  gelée.  Les  points  de  re- 
père suivants  ont  été  établis  et  se  rapportent  à  la  jauge  n°  1. 

Point  de  repère  N°  1 — Point  de  repère  formé  par  la  tête  du  clou  de  3  pouces  sur  le 
pilier  du  côté  aval  de  la  glissoire  près  de  la  rive  droite  de  la  rivière.     Elévation  7'. 25. 
Point  de  repère  N°  2.   Constitué  par  la  tête  d'un  clou  de  3  pouces  sur  la  tra- 
verse du  coin  nord-ouest  de  l'édifice  de  la  scierie.    Elévation  l'.20. 

Point  de  repère  K°  3.   Formé  par  une  fiche  de  5  pouces  dans  la  base  du  che- 
valet sur  la  poutre  horizontale  de  la  glissoire,  côté  aval.    Elévation  l'.15. 

La  jauge  X°  1  est  celle  de  la  compagnie  de  bois  et  se  lit  de  haut  en  bas 
(avec  le  zéro  à  la  marque  maximum  de  1894). 

La  jauge  N°  2  est  une  nouvelle  jauge  placée  à  quelques  pieds  de  la  jaue;e 
N°  1.   Elle  a  son  zéro  en  bas  et  se  lit  de  bas  en  haut. 

25f— 11 
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Pour  établir  une  relation  entre  les  deux  jauges  les  observations  simultanées 
suivantes  ont  été  prises  : — 

28  juillet  1912.— Jauge  N°  l.=5'7.9".   Jauge  N°  2.=7  00". 
1er  octobre  1912.— Jauge  N°  l.=l(T6,/.   Jauge  N°  2  —  2'  12". 

Ou  bien,  le  zéro  de  la  jauge  N°  2  est  0.64  pieds  en  dessous  de  la  marque  de 
12  pieds  sur  la  jauge  N°  1  ou  12.64  pieds  en  dessous  du  zéro  de  la  jauge  N°  1. 
Remarquez  que  toutes  les  élévations  sur  les  points  de  repère  sont  négative-, 
c'est-à-dire  en  dessous  du  zéro  de  la  jauge,  lequel  est  au  sommet  de  la  jauge. 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Columbia  à  Golden  en  '1911-1912. 


Date. 


Hydrographe. 


uméro. 
du 

mpteur, 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

*     8 

Pieds. 

Pds  car. 

P.  par  sec. 

Pieds. 

1048 

176 

792 

2-3 

10-75 

1048 
1055 

175 
200 

615 
1,026 

1-3 

30 

9-17 

1055 

218 

1,275 

3-5 

8-05 

1055 

430 

2,485 

4-3 

5-05 

1055 

385 

1,915 

4-6 

5-36 

1055 

375 

2,000 

41 

5-64 

1055 

180 

798 

2-5 

10-50 

Débit. 


1911. 
17  octobre 

1912. 
20  février 

4  juin . . 

8  juin. . 
24  juin . . 

4  juillet 
28  juillet 

1  octobre 


CE.  Richardson. 


H.  C.  Hughes. 


Pds- sec. 
1,870 


CE.  Richardson. 


795* 
100 
490 
700 
800 
300 
020 


La  courbe  du  débit  a  été  calculée  jusqu'à  la  hauteur  0.0  sur  la  jauge,  au  moyen 
de  courbes  de  superficie  et  de  vitesse;  de  la  sorte  on  a  trouvé  à  très  peu  près  exacte- 
ment le  débit  extrême  de  Tannée  1894. 

*  Mesurage  fait  sous  la  glace. 


25f— lié 


164 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE   V.  A.  1914 

Hauteub  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 


10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 


Avril. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds 


11  2 

111 
11-0 
110 
10-9 
10-8 
10-8 
10-7 
10-7 
10-6 
10-5 
10-3 
10-2 
10-2 
10-3 


Débit. 


Pieds-sec . 


1,650 
1,700 
1,750 
1-750 
1,800 
1,850 
1,850 
1,900 
1,900 
1,950 
2,050 
2,150 
2,200 
2,200 
2,150 


Mai. 


Juin. 


Juillet. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds 

10 
10 
10 
10 
10 
10 


100 
9-9 
9-7 
9-8 
9-8 


9-5 

8-8 
8-4 
8-4 
8-4 
8-6 


Débit. 


Pieds-sec . 

2,050 
2,050 
2, 150 
2,050 
2,100 
2,200 
2,350 
2,450 
2,600 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,800 
3,500 
4,000 
4,000 
4,000 
3-750 
3,500 
3,500 
3,400 
3,150 
3,150 
3,150 
3,400 
3,750 
4,  251  ) 
4,800 
4,900 
5,400 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pied.< 


6-8 
5-9 


2 

7 

4 

3 

1 

9 

7 

5 

3-3 

30 

2-7 

2-2 

1-9 

1-6 

1-3 

1-2 


Pieds-sec 

6,300 
7,900 
9,300 
10,400 
11,000 
11,300 
11,800 
12,300 
12,800 
13,300 
13,900 
14,800 
15,600 
17,100 
18,100 
19,100 
20,100 
20,500 


1-1 

20-800     1 

11 

20, 800 

1-2 

20,500     : 

1-5 

19,400 

1-7 

18,800 

20 

17,800     1 

2-2 

17,100     1 

2-4 

16,5 

2-6 

15,000 

2-6 

15,900 

2-7 

15,600 

2-8 

15,300 

Pieds. 


Débit. 


12-8 

15,300 

3-2 

3-5 

13,300 

3-7 

12,800 

3-8 

12,500 

41 

11,800 

4-3 

11,300 

4-4 

11,000 

4-6 

10,600 

4-6 

4  7 

10,400 

4  7 

10,400 

17 

lit.4n(l 

4-8 

4-8 

4-8 

10,200 

4-8 

4-8 

4-8 

10,200 

4-9 

9,900 

5  0 

51 

9.500 

51 

50 

50 

4-9 

9.900 

10.600 

4-6 

10,600 

10.600 

4-6 

10.600 

4-6 

10.600 

LEVES   E7£hR09RAPSiQVE8 
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165 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit, 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds." 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec . 

Pieds. 

Pieds-sec. 

1 

4-6 

10, 600 

61 

7,500 

6-6 

6-700 

9-4 

2,900 

2 

4-6 

10,600 

6-3 

7,200 

6-7 

6,500 

9-4 

2,900 

3 

4-6 

10, 600 

6-6 

6,700 

6-9 

6,100 

9-5 

2,800 

4 

4-6 

10,600 

6-7 

6,500 

7-3 

5,500 

9-5 

2,800 

5 

4-6 

10,600 

6-8 

6,300 

7-7 

4,800 

9-5 

2,800 

6 

4-7 

10,400 

7-0 

6,000 

8-0 

4,500 

9-6 

2,700 

7 

4-9 

9,900 

71 

5,800 

8-2 

4,250 

9-6 

2,700 

8 

4-9 

9,900 

7-4 

5,400 

8-3 

4,100 

9-6 

2,700 

9 

4-9 

9,900 

7-7 

4,900 

8-6 

3,750 

9-6 

2,700 

10 

50 

9,700 

7-9 

4,650 

8-7 

3,650 

9-6 

2,700 

11 

50 

9,700 

8-0 

4,500 

8-7 

3,650 

9-6 

2,700 

12 

50 

9,700 

8-3 

4,100 

8-7 

3,650 

9-6 

2,700 

13 

50 

9,700 

8-5 

3,900 

8-8 

3,500 

9-6 

2,700 

14 

51 

9,500 

8-6 

3,750 

8-8 

3,500 

9-6 

2,7C0 

15 

51 

9,500 

8-6 

3,750 

8-9 

3,400 

9-7 

2,600 

16 

51 

9,500 

8-7 

3,650 

8-9 

3,400 

9-7 

2,600 

17 

5-2 

9,300 

8-8 

3,500 

8-9 

3,400 

9-7 

2,600 

18 

5-2 

9,300 

8-8 

3,000 

90 

3,300 

9-7 

2,600 

19 

5-2 

9,300 

90 

3,300 

9-2 

3,050 

9-7 

2,600 

20 

5-2 

9,300 

9-1 

3,150 

9-2 

3,050 

9-7 

2,600 

21 

5-3 

9,100 

9-2 

3,050 

9-2 

3,050 

9-7 

2,600 

22 

5-3 

9,100 

9-4 

2,900 

9-2 

3,050 

9-8 

2,500 

23 

5-3 

9,100 

9-4 

2,900 

9-2 

3,050 

9-8 

2,500 

24 

5-3 

9,100 

9-3 

3,000 

91 

3,150 

25 

5-4 

8,900 

7-5 

5,200 

9-1 

3,150 

26 

5-4 

8,900 

70 

6,000 

9-0 

3,300 

27 

5-5 

8,700 
8,300 

6-7 

6,500 

91 

3,150 

28 

5-7 

6-5 

6,800 

9-2 

3,050 

29 

5-8 

8  100 

6-5 

6,800 

9-2 

3,050 

30 

5-8 

8,100 

6-5 

6,800 

9-3 

3,000 

31 

5-9 

7,900 

9-3 

3,000 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden  en  1903. 
(Superficie  de  drainage,   2,500  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

2,200 

5,400 

20,800 

15,300 

10,600 

7,500 

6,700 

2,900 

1,650 
2,050 
6,300 
9,500 
7,900 
2,900 
3,000 
2,500 

1,800 
3,174 
15,330 
10,860 
9,448 
4,933 
3,800 
2,600 

0-72 
127 
613 
4-34 
3-78 
1-97 
1-52 
104 

0-8 
1-5 
6-8 
50 

4-4 
2-2 
1-7 
1-2 

107,000 

195,000 

910,000 

664,000 

581,000 

293,000 

233,000 

155,000 

Note. — L'année  1903  a  été  une  année  de  grandes  crues,  bien  que  loin  d'égalée  1894.  Le  débit 
maximum  a  été  de  24,600  p.c.s.  en  1894. 

La  jauge  n'est  observée  que  pendant  la  saison  où  l'eau  est  libre.  Exactitude  "  A  "  jusqu'à 
12,000  p.c.s.   Exactitude  "B"  au-dessus  de  12,000  p.c.s.     Le  débit  d'hiver  varie  de  800  à  1.200  W 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec . 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-c 

1 

8-0 
80 
8-1 

4,500 
4,500 
4,400 

7-3 
7-2 
70 

5,500 
5,700 
6,000 

4-4 
4-2 
40 

11,000 

2     . 

11,600 

3 

12,000 

4 

8-2 
8-3 
8-3 
8-5 

4,250 
4,100 
4,100 
3,900 

6-7 
6-2 
61 
5-7 

6,500 
7,300 
7,500 
8,300 

3-7 
3-5 
3-2 

2-8 

12,800 

5  .. 

13,300 

6 

14,200 

7 

15,300 

8 

8-7 
90 
90 
91 
9-2 
9-3 

3,650 
3,300 
3,300 
3,150 
3,050 
3000 

5-6 
5-5 
5-4 
5-4 
5-5 
5-6 

8,500 
8,700 
8,900 
8,900 
8,700 
8,500 

2-4 
2-2 
20 
1-9 
20 
20 

16,500 

9.. . 

17,100 

10 

17,800 

11.. 

18,100 

12 

17,800 

13 

10-6 

1,950 

17,800 

14 

10-2 

2,200 

9-2 

3,050 

5-8 

8,100 

21 

17,500 

15 

9-8 

2,500 

9-2 

3,050 

5-8 

8,100 

1  | 

16,500 

16 

9-6 

2,700 

91 

3,150 

5-8 

8,100 

2-7 

15,800 

17 

9-7 

2,600 

90 

3,300 

5-3 

9,100 

30 

14,800 

18 

9-8 

2,500 

8-7 

3,650 

51 

9,500 

3-4 

13,600 

19 

9-7 

2,600 

8-7 

3,650 

4-7 

10,400 

3-7 

12,800 

20 

9-6 

2,700 

80 

4,500 

4-5 

10,800 

3-9 

12.300 

21 

9-4 

2,900 

7-5 

5,200 

4-4 

11,000 

11,600 

22 

91 

3,150 

71 

5,800 

4-4 

11,000 

\  S 

10,800 

23 

91 

3,150 

6-7 

6,500 

4-2 

11,600 

4-7 

10,400 

24 

8-7 

3,650 

6-6 

6,700 

4-3 

11,300 

4-8 

lu  - 

25 

8-7 

3,650 

6-4 

7,000 

4-4 

11,000 

50 

'.'.7IHI 

26 

8-8 

3,500 

6-5 

6,800 

4-5 

10,800 

51 

9,500 

27 

8-7 

3,650 

6-8 

6,300 

4-6 

10,600 

51 

9,500 

28 

8-5 

3,900 

70 

6,000 

4-7 

10,400 

5  1 

9,500 

29 

8-2 

4,250 

7-2 

5,700 

4-7 

10,400 

51 

9,500 

30 

8-0 

4,500 

7-4 

5,400 

4-7 

10,400 

5  1 

9.500 

31 

7-4 

5,400 

5  1 

9,500 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
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Août. 


Septembre. 


Octobre. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds. 


70 
7-2 
7-5 
7-5 
7-4 
7-4 
7-4 


Débit. 


Pds-sec. 

9,500 
9,300 
9,300 
9,100 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
9,100 
8,900 
8,900 
8,900 
8,700 
8,700 
8,700 
8,700 
8,300 
7,700 
7,200 
6,300 
6,000 
5,700 
5,200 
5,200 
5,400 
5,400 
5,400 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Piedt 


7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7-3 

7-7 

7-8 

8-0 

8-2 

8-3 


Débit. 


Pds-sec. 

5,400 
5,500 
5,500 
5,700 
5,800 
5,800 
5,800 
6,000 
5,800 
5,800 
5,700 
5,500 
4,  «00 
4,800 
4,500 
4,250 
4,100 
3,750 
3,400 


9-2 

3,050 

9-3 

3,000 

9-5 

2.800 

9-8 

2,500 

9-8 

2,500 

9-7 

2,600 

9-8 

2,500 

9-9 

2,450 

9-6 

2,700 

9-5 

2,800 

9-5 

2,800 

Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds. 

9-5 

9-5 

9-5 

9-3 

9-4 

9-7 

100 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-5 


10-5 
10-5 
10-6 
10-6 
10-6 
10-7 
10-7 
10-7 
10-8 
10-9 
10-9 
110 
110 
111 
11-1 
11-2 
11-2 
11-2 
11-2 


Débit. 


Pds-sec . 

2,800 
2,800 
2,800 
3,000 
2,900 
2,600 
2,350 
2,200 
2,150 
2,100 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
1,950 
1,950 
1,950 
1,900 
1,900 
1,900 
1,850 
1,800 
1,800 
1,750 
1,750 
1,700 
1,700 
1,650 
1,650 
1,650 
1.650 


Novembre. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

11-2 

11-3 

11-3 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 


Débit, 


Pds-sec. 

1,650 
1,650 
1,650 
1,650 


650 
1,650 
1,650 
1,650 
1,650 
1,625 
1,625 
1,625 
1,625 
1,625 
1,625 
1,625 
1,650 
1,650 
1,650 
1,650 
1,650 
1,650 
1,625 
1,625 


Jour. 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Colombia  à  Golden,  en  1904. 

(Superficie  de  drainage,   2,500   miles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds- acre. 

Avril 

4,500 
7,000 
11,600 
18,100 
9,500 
6,000 
3,000 
1,650 

1,950 
3,000 
5,500 
9,500 
5,200» 
2,500 
1,650 
'     1,625 

3,000 
4,527 
9,053 
13,164 
7,961 
4,256 
2,077 
1,625 

1-20 

1-81 

3-62 

5-27 

318 

1-7 

0-83 

0-65 

1-34 

21 

4-0 

61 

3-7 

1-9 

10 

0-7 

178,500 

Mai      .                         

278,500 

538,500 

Juillet 

805,500 

Août      .  .             

489,400 

253,500 

127,300 

96,400 

Note. — Exactitude  "A"  jusqu'à  12,000  p.c.s.  ;  exactitude  "  B  "  au-dessus  de  12.000  p.c.s. 
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HAUTEUR   À    LA   JAUGE  ET   DEBIT  QUOTIDIENS 


Jour. 


1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 


Mars. 


Avril. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds. 


11- 

11 

11 

11- 

11- 

11 

11-6 

11-7 

11-7 

11-8 

11-8 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pied  s- sec. 


1,625 
1,625 
1,575 
1,575 
1,575 
1,550 
1,500 
1,450 
1,450 
1,400 
1,400 


Pieds. 

118 

11-8 


11 
11- 

11 

11- 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11-8 

11-8 

11-9 

11-9 

11-9 

11-9 

11-8 

11-8 


Débit. 


Pied  s- sec. 

1,400 
1,400 
1,450 
1,450 
1,450 
1,450 
1,450 
1,450 
1,450 
1,500 
1,450 
1,450 
1,450 
1,450 
1,400 
1,400 
1,350 
1,350 
1,350 
1,350 
1,400 
1,400 


Mai 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit 


11-6 

1,500 

110 

1,750 

110 

1,750 

10-8 

1,850 

100 

2,350 

9-8 

2,500 

9-8 

2,500 

100 

2,350 

Pied.' 

10- 
10- 
10- 
10- 
10- 
10- 
10- 
10- 


9-5 
9-2 
90 
9-2 
9-3 
9-4 
9-5 
9-6 
9-3 
8-8 
8-5 
8-4 
8-2 
81 
8-2 
8-2 
8-4 
8-3 
8-3 
8-2 
81 
7-8 


Pieds-sec. 

2,150 
2,100 
2,050 
2,050 
1,900 
1,900 
2,050 
2,100 
2,500 
2,800 
3,050 
3,300 
3,050 
3,000 
2,900 


roo 

,000 
,500 
,900 
,000 
250 
,400 
250 
250 
,000 
100 
100 
■2. 50 
4.4IKI 
4,800 


Jl  ix. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Pieds 


Pieda-ea 


7-5 

5,200 

6-9 

6,100 

G-4 

7,000 

5-9 

7,900 

5-7 

8,300 

5-5 

8,700 

5-2 

9,300 

50 

9,700 

4-8 

10,200 

4-7 

.    10,400 

4-6 

10,600 

4-5 

10,800 

4  5 

10,800 

4  5 

10,800 

4-5 

in  B00 

4-5 

10,800 

4-5 

10,800 

4-6 

10,600 

4-s 

5  0 

5-2 

9.300 

5-2 

5-5 

8,700 

5-6 

5-6 

5-8 

8,100 

5  9 

7,900 

61 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

de  la  rivière  Colombia  à  Golden,  en  1905. 


Juillet. 

Août. 

Septembre, 

Octobre. 

T™„ 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit, 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  s- sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

61 

7,500 

4-6 

10,600 

7-5 

5,200 

9-2 

3,050 

...       1 

6-1 

7,500 

4-6 

10,600 

7-5 

5,200 

9-3 

3,000 

...       2 

6-0 

7,700 

4-6 

10, 600 

7-6 

5,000 

9-6 

2,700 

...       3 

5-9 

7,900 

4-6 

10,600 

7-7 

4,900 

9-5 

2,800 

...       4 

5-7 

8,300 

4-7 

10,400 

7-8 

4,800 

9-4 

2,900 

...       5 

5-6 

8,500 

4-7 

10,400 

8-1 

4,400 

9-3 

3,000 

...       6 

5-4 

8,900 

4-7 

10,400 

8-4 

4,000 

9-2 

3,050 

...       7 

5-2 

9,300 

4-7 

10,400 

8-2 

4,250 

9-3 

3,000 

...       8 

51 

9,500 

4-7 

10,400 

8-1 

4,400 

9-3 

3,000 

...       9 

50 

9,700 

4-7 

10,400 

80 

4,500 

9-5 

2,800 

...     10 

4-9 

9,900 

4-6 

10,600 

7-9 

4,650 

9-5 

2,800 

...     11 

4-8 

10,200 

4-7 

10,400 

7-9 

4,650 

101 

2,300 

...     12 

4-7 

10,400 

4-7 

10,400 

7-9 

4,650 

10- 1 

2,300 

...     13 

4-6 

10,600 

4-8 

10,200 

8-2 

4,250 

101 

2,300 

...     14 

4-7 

10,400 

4-7 

10,400 

8-3 

4,100 

10-2 

2,200 

...     15 

4-7 

10,400 

4-8 

10,200 

8-6 

3,750 

10-3 

2,150 

...     16 

4-8 

10,200 

4-8 

10,200 

90 

3,300 

10-4 

2,100 

...     17 

4-8 

10,200 

50 

9,700 

9-2 

3,050 

10-5 

2,050 

...     18 

50 

9,700 

5-3 

9,100 

9-2 

3,050 

10-6 

1,950 

19 

50 

9,700 

5-8 

8,100 

9-2 

3,050 

...     20 

51 

9,500 

6-2 

7,300 

9-2 

3,050 

...     21 

51 

9,500 

6-3 

7,200 

8-9 

3,400 
3,650 
3,900 

...     22 

5-1 

9,500 

6-4 

7,000 

8-7 

...     23 

51 

9,500 

6-5 

6,800 

8-5 

...     24 

50 

9,700 

70 

6,000 

8-3 

4,100 

...     25 

4-9 

9,900 

7-2 

5,700 

8-3 

4,100 

...     26 

4-8 

10,200 

7-2 

5,700 

8-2 

4,250 

...     27 

4-7 

10,400 

7-3 

5,500 

8-4 

4,000 

...     28 

4-7 

10,400 

7-4 

5,400 

8-7 

3,650 

...     29 

4-6 

10,600 

7-6 

5,000 

9-2 

3,050 

...     30 

4-6 

10,600 

7-5 

5,200 

...     31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1904. 

(Superficie  de  drainage,   2,500  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré . 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mars 

1,625 

2,500 

4,800 

10,800 

10,600 

10,600 

5,200 

3,050 

1,200 
1,350 
1,900 
5,200 
7,500 
5,000 
3,050 
1,950 

1,500 
1,593 
3,212 
9,070 
9,558 
8,738 
4,076 
2,000 

0-6 

0-64 

1-28 

3-63 

3-82 

3-5 

1-63 

0-8 

0-7 
0-7 
1-5 
4-1 
4-4 
*-0 
1-8 
0-9 

92,200 

Avril 

Mai 

94,600 
197,400 

Juin.. 

539,700 
587,800 

Juillet. . 

Août 

Septembre 

Octobre 

537,400 
242,800 
123,000 

Note. — Exactitude   "A"  jusqu'à   12,000  p.c.s.  ;   exactitude   "B"   au-dessus  12,000  p.c.s. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  qiotijmk\- 


Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  - 

1 

110 

1,750 

9-3 

3,000 

8-2 

4,250 

5-6 

8,500 

2 

11-2 

1,650 

8-9 

3,400 

8-3 

4,100 

5-4 

8,900 

3 

11-2 

1,650 

8-6 

3,750 

8-1 

4,400 

5-3 

9,100 

4 

11-3 

1,625 

8-5 

3,900 

7-8 

4,800 

5-2 

9,300 

5 

11-4 

1,575 

8-5 

3,900 

7-3 

5,500 

51 

9,500 

6 

11-4 

1,575 

8-8 

3,500 

70 

6,000 

50 

9.700 

7 

11-3 

1,625 

91 

3,150 

6-8 

6,300 

4-7 

10.4IKI 

8 

11-2 

1,650 

9-2 

3,050 

6-7 

6,500 

4-5 

10,800 

9 

111 

1,700 

9-3 

3,000 

70 

6,000 

4-3 

1 1 , 300 

10 

11-2 

1,650 

9-3 

3,000 

71 

5,800 

4  2 

11,000 

11 

11-2 

1,650 

8-8 

3,500 

7-2 

5,700 

40 

12.000 

12 

11-3 

1,625 

80 

4,500 

7-3 

5,500 

3-7 

12,800 

13 

11-3 

1,625 

7-2 

5,700 

70 

6,000 

3-5 

13,300 

14 

11-3 

1,625 

70 

6,000 

6-7 

6.500 

3-3 

13,900 

15 

11-3 

1,625 

6-7 

6,500 

6-5 

6,800 

3-3 

U.900 

16 

11-3 

1,625 

6-7 

6,500 

6-4 

7,000 

3-3 

13,900 

17 

11-2 

1,650 

6-7 

6,500 

6-5 

6,800 

3-4 

i:'..6O0 

18 

110 

1,750 

6-8 

6,300 

6-7 

6,500 

3-5 

19 

10-8 

1,850 

7-2 

5,700 

6-9 

6,100 

3-7 

12,800 

20 

10-8 

1,850 

7-6 

5,000 

7-2 

5,700 

3-8 

12.500 

21 

10-8 

1,850 

7-8 

4,800 

7-5 

5,200 

3-8 

12.500 

22 

10-5 

2,050 

7-9 

4,650 

7-7 

4,900 

4  0 

1_\(MMI 

23 

100 

2,350 

80 

1,500 

7-7 

■U'.ion 

40 

12,000 

24 

9-4 

2,900 

80 

4,500 

7-8 

4,800 

41 

11,800 

25 

9-2 

3,050 

8-1 

4,400 

7-7 

4,900 

4  2 

11,600 

26 

9-2 

3,050 

8-2 

4,250 

7-2 

5,700 

4  2 

11,600 

27 

9-5 

2,800 

8-2 

4,250 

6-7 

6,500 

4  2 

11.600 

28 

9-7 

2,600 

8-1 

4,400 

6-2 

7,300 

4-3 

11,300 

29 

9-7 

2,600 

81 

4,400 

5-8 

8,100 

4  3 

11,300 

30 

9-7 

2,600 

8-2 

4,250 

5-7 

8,300 

4  a 

11,300 

31 

8-2 

4,250 

4  4 

11,000 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
de  la  rivière  Columlbia  à  Golden,  en  1905. 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

1 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

I 

1 auteur 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

1 

a  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  s- sec. 

4-5 

10,800 

71 

5,800 

9-7 

2,600 

10-6 

1,95( 

) 

1 

4-6 

10, 600 

7-0 

6,000 

9-8 

2,500 

10-8 

1,85( 

) 

..       2 

4-8 

10,200 

6-8 

6,300 

9-5 

2,800 

10-9 

1,80( 

) 

..       3 

50 

9,700 

6-8 

6,300 

9-3 

3,000 

110 

1,75( 

) 

..       4 

5-2 

9,300 

7-1 

5,800 

9-7 

2,600 

110 

1,75( 

) 

5 

5-3 

9,100 

7-2 

5,700 

9-8 

2,500 

111 

1,70( 

) 

..       6 

5-6 

8,500 

7-2 

5,700 

9-8 

2,500 

111 

1,70( 

) 

..       7 

5-7 

8,300 

7-0 

6,000 

9-8 

2,500 

11-2 

1,65( 

) 

..       8 

5-8 

8,100 

6-7 

6,500 

9-6 

2,700 

11-3 

1.62É 

..       9 

5-8 

8,100 

61 

7,500 

9-3 

3,000 

11-3 

1,621 

..     10 

5-7 

8,300 

60 

7,700 

9-4 

2,900 

11-3 

1,62* 

..     11 

5-6 

8,500 

61 

7,500 

9-3 

3,000 

10-9 

1,80( 

) 

..     12 

5-5 

8,700 

6-3 

7,200 

9-3 

3,000 

10-7 

1,90( 

) 

..     13 

5-3 

9,100 

70 

6,000 

9-3 

3,000 

10-7 

1,90( 

) 

..     14 

5-3 

9,100 

7-7 

4,900 

9-6 

2,700 

10-6 

1,951 

) 

..     15 

5-3 

9,100 

8-3 

4,100 

9-8 

2,500 

10-7 

1,901 

) 

..     16 

5-3 

9,100 

8-9 

3,400 

9-9 

2,450 

10-8 

1,85( 

) 

..     17 

5-3 

9,100 

91 

3,150 

10-1 

2,300      .. 

..     18 

5-4 

8,900 

8-7 

3,650 

10-2 

2,200 

..     19 

5-6 

8,500 

8-3 

4,100 

10-3 

2,150 

..     20 

5-8 

8,100 

8-1 

4,400 

10-4 

2,100      .. 

..     21 

61 

7,500 

8-0 

4,500 

10-6 

1,950 

..     22 

6-4 

7,000 

8-0 

4,500 

10-7 

1,900      .. 

..     23 

6-8 

6,300 

8-1 

4,400 

10-8 

1,850 

..     24 

70 

6,000 

8-2 

4,250 

10-8 

1,850 

..     25 

7-3 

5,500 

8-3 

4,100 

10-4 

2,100 

. .     26 

7-5 

5,200 

8-8 

3,500 

10-3 

2,150 

..     27 

7-5 

5,200 

9-3 

3,000 

10-2 

2,200 

..     28 

7-7 

4,900 

9-5 

2,800 

100 

2,350 

..     29 

7-5 

5,200 

9-6 

2,700 

10-3 

2,150 

..     30 

7-3 

5,500 

10-5 

2,050 

..     31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1906. 

(Superficie  de  drainage,  2,500  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

3,050 
6,500 
8,300 
13,900 
10,800 
7,700 
3,000 
1,950 

1,575 
3,000 
4,100 
8,500 
4,900 
2,700 
1,850 
1,625 

1,972 
4,468 
5,895 
11,584 
7,983 
5,048 
2,437 
1,700 

0-79 

1-79 

2-36 

4-63 

3-19 

2-0 

0-97 

0-68 

0-9 
21 
2-6 
5-3 
3-7 
2-2 
11 
0-8 

117,200 

Mai 

274,800 
350,500 

Juin 

713,300 

Août 

490,700 

Septembre 

300,500 

Octobre 

150,000 

Novembre 

101,100 

Note. — Exactitude  "A"  jusqu'à  12,000  p.c.s  ;  exactitude  "B"  au-dessus  de  12,000  p.c.s. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quota 


A\ 

RIL. 

Mai. 

J 

:i.\\ 

JUILLET. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit, 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  s- sec. 

Pieds. 

Pied» 

1 

11-3 
11-3 
11-3 
11-2 
111 
110 
10-9 

1,625 
1,625 
1,625 
1,650 
1,700 
1,750 
1,800 

6-6 
6-2 
60 
5-9 
5-7 
5-7 
5-6 

6,700 
7,300 
7,700 
7,900 
8,300 
8,300 
8,500 

3-5 
31 
30 
2-9 
2-9 
2-9 
30 

13,300 

2 

14,500 

3 

14,800 

4... 

15, 100 

5 

15,100 

6 

15,100 

7 

11-5 

1,550 

14,800 

8 

11-4 

1,575 

10-7 

1,900 

5-5 

8,700 

3-2 

14,200 

9 

11-4 

1,575 

10-3 

2,150 

5-4 

8,900 

3-3 

13,900 

10 

11-3 

1,625 

9-8 

2,500 

5-4 

8,900 

3-5 

13,300 

11 

11-2 

1,650 

9-3 

3,000 

5-4 

8,900 

3-6 

13,100 

12 

11-2 

1,650 

91 

3,150 

5-4 

8,900 

3-7 

12.S00 

13 

11-3 

1,625 

90 

3,300 

5-3 

9, 100 

3-7 

12.800 

14 

11-2 

1,650 

9-1 

3,150 

5-3 

9,100 

3-8 

12.500 

15 

111 

1,700 

9-2 

3,050 

5-4 

8,900 

3-8 

12.. 500 

16 

111 

1,700 

8-7 

3,650 

5-5 

vTimi 

3-8 

12.. 500 

17 

110 

1,750 

8-0 

4,500 

5-5 

8,700 

3-9 

12,300 

18 

11-2 

1,650 

7-4 

5,400 

5-6 

8,500 

40 

12,000 

19 

11-2 

1,650 

7-2 

5,700 

5-5 

8,700 

41 

11.800 

20 

11-2 

1,650 

6-9 

6- 100 

5-4 

8,900 

4  1 

11.S00 

21 

11-2 

1,650 

6-7 

6,500 

5-3 

9,100 

4-2 

11.600 

22 

11-2 

1,650 

6-5 

6,800 

5-2 

9,300 

4-2 

11.600 

23 

111 

1,700 

6-5 

6,800 

51 

9,500 

4-2 

11.600 

24 

110 

1,750 

6-6 

6,700 

50 

'.'.7i  m 

4  2 

11,600 

25 

10.9 

1,800 

6-8 

6,300 

4-8 

10,200 

4-2 

11,600 

26 

11.0 

1,750 

7-2 

5,700 

4-5 

10,800 

4  2 

11.600 

27 

11-2 

1,750 

7-5 

5,200 

4-3 

11,300 

4  2 

11.600 

28 

11-3 

1,625 

7-6 

5,000 

41 

11.  M  III 

4   2 

11,000 

29 

11-3 

1,625 

7-6 

5,000 

40 

IL'.  000 

4-2 

11,600 

30 

11-3 

1,625 

7-3 

5,500 

3-7 

12,800 

4  2 

11.600 

31 

7-0 

6,000 

4  2 

1 1 . 600 

i 

LEVES   HYDROGRAPHIQl  ES 

DCC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
de  la  Colurnbia  à  Golden,  en  1908. 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

41 
4-1 
41 
41 
4-0 
4-1 
4-1 
4-2 
4-2 
4-4 
4-7 
4-9 
5-2 
5-4 
5-6 
5-8 
60 
6-1 
6-2 
6-2 
6-4 
6-6 
6-6 
6-6 
6-5 
6-4 
6-3 

Pieds-sec. 

11,800 

11,800 

11,800 

11,800 

12,000 

11,800 

11,800 

11,600 

11,600 

11,000 

10,400 

9,900 

9,300 

8,900 

8,500 

8,100 

7,700 

7,500 

7,300 

7,300 

7,000 

6,700 

6,700 

6-700 

6-800 

7,000 

7,200 

7,500 

7,900 

7.900 

Pieds. 

61 
6-2 
6-3 
6-5 
•      6-6 
6-7 
6-8 
7-0 
7-0 
7-1 
71 
7-1 
7-2 
7-2 
7-4 
7-6 
7-8 
8-0 
8-2 
8-3 
8-5 
8-7 
8-7 
8-7 
8-8 
8-9 
8-9 
91 
9-3 
9-4 

Pieds-sec. 

7,500 
7,300 
7,200 
6,800 
6,700 
6,500 
6,300 
6,000 
6,000 
5.800 
5,800 
5,800 
D.700 
5,700 
5,400 
5,000 
4,800 
4,500 
4,250 
4,100 
3,900 
3,650 
3,650 
3,650 
3,500 
3,400 
3,400 
3,150 
3,000 
2,900 

Pieds. 

9-5 
9-7 
9-6 
9-4 
9-6 
9-7 
9-8 
9-8 
9-9 
9-9 
9-7 
9-7 
9-7 
9-5 
9-5 
9-6 
9-6 
9-4 
9-3 
9-5 
9-7 
9-9 
101 
10-3 
10-4 
10-4 
10-5 
10-5 
10-5 
10-3 
10-2 

Pieds-sec. 

2,800 
2,600 
2,700 
2,900 
2,700 
2,600 
2,500 
2,500 
2,450 
2,450 
2,600 
2,600 
2,600 
2,800 
2,800 
2,700 
2,700 
2,900 
3,000 
2,800 
2,600 
2,450 
2,300 
2,150 
2,100 
2,100 
2,050 
2,050 
2,050 
2,150 
2,200 

Pieds. 

10-3 
10-5 
10-7 
10-7 
10-8 
10-8 
10-9 
110 
110 
11-1 
11-1 
111 
111 
11-2 
11-2 
11-3 
11-3 
11-3 
11-3 
10-9 
10-5 
10-7 
10-8 
10-8 
10-9 
111 

Pieds-sec. 

2,150 
2,050 
1,900 
1,900 
1,850 
1,850 
1,800 
1,750 
1,750 
1,700 
1,700 
1,700 
1,700 
1,650 
1,650 
1,625 
1,625 
1,625 
1,625 
1,800 
2,050 
1,900 
1,850 
1,850 
1,800 
1,700 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.25 

26 

27 

6-1 

...- 28 

5-9 

29 

5-9 

30 

6-0 

3i 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Colurnbia  à  Golden,  en  1907. 

(Superficie  de  drainage,  2,500  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Maxi- 
mum. 


Mini- 
mum- 


Moyenne . 


Par  mille 
carré. 


Prof,  en  pcs 

sur  la  surface 

de  déverse 

ment. 


Total  en 
pieds-acre. 


Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre.. . 
Novembre 


1,800 

6,800 

12,800 

15,100 

12,000 

7,500 

3,000 

2,150 


1,550 
1,625 
6,700 
11,600 
6,700 
2,900 
2,050 
1,625 


1,600 
4,027 
9,536 
12,767 
9,064 
5,045 
2,513 
1,700 


0-64 

1-61 

3-81 

51 

3-63 

2-02 

101 

0-68 


0-7 
1-9 
4-2 
5-9 
4-2 
2-3 
11 
0-8 


95,200 
247,800 
567,700 
787,000 
557,000 
300,000 
154,300 
101.100 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds 

1 

9-9 

2,450 

6-5 

6,800 

40 

12,000 

2     

9-7 
9-4 
9-0 

8-7 
8-5 

2,600 
2,900 
3,300 
3,650 
3,900 

6-5 
6-3 
61 
5-9 
5-5 

6,800 
7,200 
7,500 
7,900 
8,700 

40 
3-9 
3-9 

3-8 
3-8 

12,000 

3 

12,300 

4 

12,300 

5 

12,. 500 

6 

11-4 

1,575 

12.. 500 

7 

11-4 

1,575 

8-2 

4,250 

5-2 

9,300 

3-7 

12.800 

8 

11-3 

1,625 

8-0 

4,500 

4-9 

9,900 

3-7 

12.S00 

9 

11-2 

1,650 

7-5 

5,200 

4-7 

10,400 

3-6 

13.100 

10 

11-2 

1,650 

7-2 

5,700 

4-5 

10,800 

3-5 

13-300 

11 

11-2 

1,650 

7-1 

5,800 

4-3 

11,300 

3-3 

13,900 

12 

11-2 

1,650 

70 

6,000 

41 

11,800 

30 

14,800 

13 

111 

1,700 

70 

6,000 

40 

12,000 

2-8 

15,300 

14 

111 

1,700 

6-7 

6,500 

3-8 

12,500 

2-5 

16,200 

15 

110 

1,750 

6-6 

6,700 

3-6 

13,100 

2-2 

17.100 

16 

110 

1,750 

6-5 

6,800 

3-3 

13,900 

20 

17,800 

17 

110 

1,750 

6-3 

7,200 

3-3 

13,900 

1-8 

18,500 

18 

10-8 

1,850 

6-4 

7,000 

3-3 

13,900 

1-8 

18,500 

19 

10-7 

1,900 

6-6 

6,700 

3-3 

13,900 

20 

17.800 

20 

10-4 

2,100 

6-7 

6,500 

3-3 

13,900 

21 

17.500 

21 

101 

2,300 

6-8 

6,300 

3-5 

13,300 

16,800 

22 

9-7 

2,600 

70 

6,000 

3-6 

13,100 

2-3 

16,800 

23 

9-5 

2,800 

71 

5,800 

3-7 

1_\800 

2-4 

16,500 

24 

9-5 

2,800 

7-3 

5,500 

3-7 

12,800 

2-5 

16,3 

25 

9-5 

2,800 

7-3 

5,500 

40 

12,000 

2-5 

16.200 

26 

9-5 

2,800 

71 

5,800 

40 

12,000 

87 

15.600 

27 

9-7 

2,600 

71 

5,800 

40 

12,000 

2-8 

15,300 

28 

9-8 

2,500 

6-8 

6,300 

3-9 

12.300 

2  ■  B 

15,100 

29 

9-8 

2,500 

6-7 

6,500 

40 

12.000 

3-2 

14,200 

30 

9-8 

2,500 

6-6 

6,700 

41 

11,800 

3-5 

13.300 

31 

6-5 

6,800 

3-8 

12.500 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  1 

à               Débit, 
la  jauge,  j 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit, 

Pieds. 

3-9 
4-2 
4-4 
4-7 
4-9 
50 
51 
5-2 
5-3 
5-3 
5-3 
5-4 
5-4 
5-3 

Pieds-sec. 

12,300 
11,600 
11,000 
10,400 
9,900 
9,700 
9,500 
9,300 
9,100 
9,100 
9,100 
8,900 
8,900 
9,100 
8,700 
8,700 
8,300 
8,100 
7,700 
7,200 
7,300 
7,300 
7,300 
7,200 
7,200 
7,200 
7,200 
6,800 
6,700 
5,800 
5,000 

Pieds. 

7-9 
8-5 
8-6 
8-4 
8-3 
8-3 
8-3 
8-2 
8-2 
8-2 
8-2 
8-3 
8-3 
8-3 
8-0 
7-7 
7-5 
7-4 
7-5 
7-7 
8-0 
8-2 
8-3 
8-5 
9-2 
9-5 
9-6 
9-8 
100 
100 

Pieds-sec. 

4,650 
3,900 
3,750 
4,000 
4,100 
4,100 
4,100 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,100 
4,100 
4,100 
4,500 
4,900 
5  200 
5,400 
5,200 
4,900 
4,500 

Pieds. 

101 
10-2 
10-0 
101 
10-2 
10-3 
10-3 
10-4 
10-5 
10-5 
10-5 
10-5 
10-6 
10-5 
10-4 

Pieds-sec. 

2,300 
2,200 
2,350 
2,300 
2,200 
2,150 
2,150 
2,100 
2,050 
2,050 
2,050 
2,050 
1,950 
2,050 
2 .100 

Pieds. 

10-9 
10-9 
10-8 
10-6 
10-5 
10-5 
10-5 
10-6 
10-7 
10-8 
110 
11-3 
11-6 

Pieds-sec. 

1,800 
1,800 
1,850 
1,950 
2,050 
2,050 
2,050 
1,950 
1,900 
1,850 
1,750 
1,625 
1,500 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

5-5 

15 

5-5 

10-5     !          2,050 
10-6     i          1,950 
10-6               1,950 
10-8               1-850 

16 

5-7 

17 

5-8 

18 

6-0 

19 

6-3 

10-7 
10-7 

1,900 
1,900 
1,900 
1,900 
1,850 
1,850 
1,750 
1,850 
1,750 
1,750 
1,750 
1,800 

.20 

6-2 

...    : . .21 

6-2 

4,250             10-7 

22 

6-2 

4,100 
3,900 
3,050 
2,800 
2,700 
2,500 
2,350 
2,350 

10-7 
10-8 
10-8 
110 
10-8 
110 
110 
110 
190 

23 

6-3 

InS 

6-3 

.25 

6-3 

...26 

6-3 

,    .27 

6-o 

..  .28 

6-6 

29 

7-1 

..  30 

7-6 

31 

! " 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1908. 

(Superficie  de  drainage,  2,500  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde  . 

Ruissellement. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

Mai 

2,800 

7,200 

13,900 

18,500 

12,300 

5,400 

2,350 

2,050 

1,575 
2,450 
6,800 
12,000 
5,000 
2,350 
1,750 
1,500 

2,000 
5,505 
11,320 
14,887 
8,438 
4,016 
1,993 
1,600 

0-8 

3-2 

4-53 

5-95 

3-37 

1-6 

0-79 

0-64 

0-9 
2-5 
51 
6-9 
3-9 
1-8 
0-9 
0-7 

119,000 
338,500 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

672,400 
915,300 
518,800 
239,200 
118,400 
95,200 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

J 

Dur. 

Juillet. 

Hauteur 

Hauteur 

- 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jau^c 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

PierU 

Pied- 

Pieds. 

Pied  s- 

1     

11-7 
11-8 
11-7 
11-5 
11  3 
110 
111 
11-2 

1,450 
1,400 
1,450 
1,550 
1,625 
1,750 
1,700 
1,650 

6-7 

.  6-4 

5-6 

5-5 

5-2 
50 

4-8 

4-7 

6,500 
7,000 
8,500 
8,700 
9,300 
9,700 
10,200 
10,400 

40 
41 
41 
40 
3-8 
3  6 
3  3 
30 

12,000 

2 

11,800 

3 

11,800 

4 

12,000 

5 

12,500 

6 

13,100 

7        

13,900 

8 

11-5 

1,550 

14.S00 

9 

11-5 

1,550 

11-3 

1,625 

4-7 

10,400 

2-5 

16,200 

10 

11-4 

1,575 

11-3 

1,625 

4-7 

10,400 

2-3 

16.^ 

11 

11*4 

1,575 

11-2 

1,650 

4-7 

10,400 

2-3 

l«,î 

12..: 

11-4 

1,575 

111 

1,700 

4-6 

10,600 

2-3 

16,800 

13 

11-3 

1,625 

110 

1,750 

4-4 

11,000 

16,200 

14 

11-3 

1,625 

10-9 

1,800 

4-3 

11,300 

:  : 

1. 5.600 

15 

11-3 

1,625 

10-8 

1,850 

4-2 

11,600 

31 

14,  .500 

16 

11-4 

1,575 

10-6 

1,950 

40 

12,000 

3  3 

13,900 

17 

11-5 

1,550 

10-5 

2,050 

3-7 

12,800 

3-5 

13,300 

18 

11-5 

1,550 

10-5 

2,050 

3-6 

13,100 

3-7 

12,800 

19 

11-5 

1,550 

10-6 

1,950 

3-4 

13,600 

3-9 

12,300 

20 

11-5 

1,550 

10-6 

1,950 

3-3 

13,900 

41 

11,800 

21 

11-5 

1,550 

10-4 

2,100 

3-2 

14,200 

4-2 

11,600 

22 

11-5 

1,550 

10-3 

2,150 

30 

14,800 

4-2 

11,600 

23 

11-6 

1,500 

10-2 

2,200 

30 

14,800 

41 

24 

11-6 

1,500 

101 

2,300 

30 

14,800 

4-5 

25 

11-5 

1,550 

9-8 

2,500 

31 

14,500 

ft.fi 

26 

11-5 

1,550 

91 

3,150 

3-3 

13.900 

4  5 

27 

11-5 

1,550 

8-3 

4,100 

3-4 

13,600 

4-5 

28 

7-8 

4,800 

3-6 

13,100 

4fi 

29 

11-6 

1,500 

7-4 

5,400 

3-9 

12,300 

4-4 

11,000 

30 

71 

5.S00 

3-9 

12,300 

4-4 

11,000 

31 

6-9 

6,100 

4  0 

10,600 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
de  la  Columbia  à  Golden,  en  1909. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

T 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec . 

4-6 

10,600 

7-2 

5,700 

8-7 

3,650 

10-9 

1,800 

1 

4-6 

10,600 

7-3 

5,500 

8-8 

3,500 

10-9 

1,800 

2 

4-7 

10,400 

7-4 

5,400 

91 

3,150 

110 

1,750 

3 

4-7 

10,400 

7-5 

5,200 

9-7 

2,600 

111 

1,700 

4 

4-8 

10,200 

7-5 

5,200 

9-7 

2,600 

11-2 

1,650 

5 

4-8 

10,200 

7-6 

5,000 

9-8 

2,500 

11-3 

1,625 

6 

4-9 

9-900 

7-6 

5,000 

100 

2,350 

11-4 

1,575 

7 

51 

9,500 

7-7 

4,900 

100 

2,350 

11-5 

1,550 

8 

5-2 

9,300 

7-7 

4,900 

100 

2,350 

11-6 

1,500 

9 

5-3 

9,100 

7-8 

4,800 

101 

2,300 

11-6 

1,500 

10 

5-3 

9,100 

7-8 

4,800 

101 

2,300 

11-7 

1,450 

u 

5-4 

8,900 

7,9 

4,650 

101 

2,300 

11-8 

1,400 

12 

5-7 

8,300 

80 

4,500 

10-2 

2,200 

11-8 

1,400 

13 

5-9 

7,900 

80 

4,500 

10-3 

2,150 

14 

6-3 

7,200 

8-1 

4,400 

10-3 

2,150 

..15 

6-3 

7,200 

8-2 

4,250 

10-5 

2,050 

16 

6-3 

7,200 

8-3 

4,100 

10-6 

1,950 

..17 

6-3 

7,200 

8-4 

4,000 

10-6 

1,950 

18 

6-3 

7,200 

8-7 

3,650 

10-6 

1,950 

19 

6-4 

7,000 

90 

3,300 

10-6 

1,950 

20 

6-5 

6,800 
6,800 

9-3 

9-7 

3,000 
2,600 

10-7 
10-7 

1,900 
1,900 

21 

6-5 

22 

6-6 

6,700 

9-7 

2,600 

10-8 

1,850 

23 

6-7 

6,500 

9-7 

2,600 

10-8 

1,850 

24 

6-8 

6,300 

100 

2,350 

10-8 

1,850 

25 

6-9 

6,100 

10-2 

2,200 

10-8 

1,850 

26 

6-9 

6,100 

101 

2,300 

10-8 

1,850 

27 

7-0 

6,000 

10-2 

2,200 

10-8 

1-850 

29 

7-0 

6,000 

10-2 

2,200 

10-8 

1,850 

29 

71 

5,800 

9-5 

2,200 

10-9 

1,800 

...30 

7-2 

5,700 

10-9 

1,800 

31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1909. 
(Superficie  de  drainage,  2,500  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maxi- 
mum- 

Mini- 
mum* 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

1,625 

6,100 

14,800 

16,800 

10,600 

5,700 

3,650 

1,800 

1,450 
1,400 
6,500 
10,600 
5,700 
2,200 
1,800 
1,400 

1,500 
2,423 
11,856 
12,919 
7,942 
3,933 
2,214 
1,400 

0-6 

0-97 

4-7 

517 

3-18 

1-57 

0-89 

0-56 

0-7 
1-1 
5-2 
5-9 
3-7 
1-7 
10 
0-6 

89,300 
148,800 

Mai   

705,500 
794,300 

Août : 

488,200 

233,900 

135,900 

83,300 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  Columbia  à  Golden,  en  1910. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Ji 

IX. 

Juillet. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

a 

Débit. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pied  s-  se  e . 

Pieds. 

Pieds--'  ' 

Pieds. 

Pied» 

1 

6-8 
6-8 

6,300 
6,300 

4-4 
4-6 

11,000 
10,600 

40 
40 

12,000 

2 

12,000 

3 

7-5 

7-7 

5,200 
4,900 

4-7 
4-8 

10,400 
10,200 

41 

41 

11,800 

4 

11,800 

5 

7-8 
7-8 

4,800 
4,800 

4-8 
4-9 

10,200 
9,900 

41 
41 

11,800 

6 

10-8 

1,850 

11,800 

7 

10-7 

1,900 

7-5 

5,200 

4,8 

10,200 

40 

12.000 

8 

10-8 

1,850 

7-3 

5-500 

4-7 

10,400 

3-9 

12.300 

9 

10-7 

1,900 

6-7 

6,500 

4-8 

10,200 

3-8 

12,500 

10 

10-6 

1,950 

6-3 

7,200 

4-7 

10,400 

3-8 

L2.600 

11 

10-5 

2,050 

6-2 

7,300 

4-5 

10,800 

3-8 

12.. 500 

12 

10-2 

2,200 

60 

7,700 

4-2 

11,600 

3-8 

12,500 

13 

9-8 

2,500 

5-9 

7,900 

4-2 

11,600 

3-8 

12.. 500 

14 

9-7 

2,600 

5-8 

8,100 

4-2 

11,600 

12.800 

15 

9-8 

2,500 

5-7 

8,300 

4-2 

1 1 , 600 

1 

12    - 

16 

100 

2,350 

5-9 

7,900 

40 

12,000 

3-7 

12,800 

17 

10-1 

2,300 

60 

7,700 

3-8 

12,300 

12.800 

18 

100 

2,350 

6-2 

7,300 

3-7 

12,800 

3-6 

[3,100 

19 

9-9 

2,450 

6-3 

7,200 

3-7 

12,800 

3-5 

13,300 

20 

9-7 

2,600 

6-3 

7,200 

3-6 

13,100 

3-4 

13,600 

21 

9-6 

2,700 

2,900 

'  3,150 

6-3 

7  200 

3-5 

13,300 

22 

9-4 

6-3 

7,200 

3-6 

13,100 

23 

9-1 

6-3 

7,200 

3-7 

12.800 

24 

9-0 

3  300 

61 

7,500 

3-8 

12,. 500 

25 

8-7 

3  650 

5-8 

8  100 

3-9 

12,300 

26 

8-1 

4,400 
4,900 
5,700 
6,000 
6,500 

5-3 

9  100 

3-9 

12.300 

27 

7-7 

50 

9  700 

40 

12,000 



28 

7-2 

4-8 

10,200 

40 

12,000 

29 

70 

4-7 

10,400 

40 

12.000 

30 

6-7 

4-4 

11,000 

4-2 

1 1 . 600 

31 

4-3 

11,300 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1910. 

(Superficie  de  drainage,   2,500  milles  carrés.) 
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DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne . 

Par  mille 
carré . 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

6,500 
11,300 
13,300 
13,600 

1,850 

4,800 

9,900 

11,800 

3,000 

7,491 

11,593 

13,000 

1-2 
30 
4-64 
5-2 

1-3 
3-5 
5-2 
60 

178,500 

Mai 

460,500 
684,300 
799,300 

Juin 

Juillet 

Note. — Pas  d'observations  après  le  mois  de  juillet. 
Exactitude  "A"  jusqu'à  12,000  p.c.s.  ;  "B"  au-dessus  de  12,000  p.c.s. 


25f— 12} 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Avril. 


Mai. 


Juin. 


Juillet. 


Jour. 


1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9 

10. 
11. 
12. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 
22. 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30 
31. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pieds 


11-4 
11-4 
11-4 
114 
11-4 
10-7 
101 
10-2 
10-5 
10-7 
10-8 
10-8 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pds-sec. 


1,575 
1,575 
1,575 
1,575 
1,575 
1,900 
2,300 
2,200 
2,050 
1,900 
1,850 
1,850 


Pieds. 

10-5 
10-3 
100 
9-7 
9-5 
•9-3 
9-2 
9-1 
91 
91 
9-2 
9-3 
9-3 
9-2 
91 
8-8 
8-7 
8-5 


8-8 
8-8 
91 
91 
91 
91 
90 
8-4 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à 
la  jauge. 


Pds-sec. 

2,050 
2,150 
2,350 
2,600 
2,800 
3,000 
3,050 
3,150 
3,150 
3,150 
3,050 
3,000 
3,000 
3,050 
3,150 
3,500 
3,650 
3,900 
3,900 
3,900 
3,650 
3,650 
3,500 
3,500 
3,500 
3,150 
3,150 
3,150 
3,150 
3,300 
4,000 


Pieds. 


5- 
5- 

9- 

■v 
ô- 
ô- 
ô- 
5- 

4- 
4- 
4 

4 

3 
3 
2- 

2- 
2- 
2« 

2- 

2- 

1-9 

1-9 

20 

21 

2-2 


Pds-sec. 

4,500 
4,800 
5,200 
5,500 
7,700 
7,900 
8,300 
8-300 
8-300 
8,300 
8,300 
8,500 
9,300 
9,900 
10,600 
11,000 
11,800 
14,500 
13,800 
15,100 
15,300 
16,200 
16,800 
17,500 
17,800 
18,100 
18,100 
17,800 
17,500 
17,100 


Pieds. 

2-2 
2-3 
2-3 
2-5 

2-7 


Débit. 


Pds 


17,100 
16,800 
16,800 
16,200 
15,600 
15,100 
14,800 
14,200 
13,900 
13,600 
13,100 
12,800 
12,000 
12,000 
11,600 
11,600 
11,600 
11,600 
11,600 
11,600 
11,600 
11,800 
11,600 
11,600 
11.800 
11,800 
11,800 
11,800 
11.800 
11,800 
11.600 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Columbia,  à  Golden  pour  chaque  jour,  en  1912. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 
4-3 

Pieds-sec. 

11,300 

11,000 

11,000 

10,800 

10,600 

10,200 

9,700 

9,500 

9.300 

Pieds. 

7-3 
71 
70 
70 
6-9 
70 
7-2 
7-5 
7-1 
8-3 
8-5 
8-5 
8-3 
8-2 
8-2 
8-1 
8-5 
91 
9-3 

Pieds-sec . 

5,500 
5,800 
6,000 
6,000 
6,100 
6,000 
5,700 
5,200 
5,800 
4,100 

Pieds. 

10-3 
10-4 
10-4 
10-4 
10-4 
10-5 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 

Pied  s- sec. 

2,150 
2,100 
2,100 
2,100 
2,100 
2,050 
1,950 
1,950 
1,950 
1,950 
1,950 
1,950 
1,900 
1,900 
1,850 
1,850 
1,850 

1 

4-4 

2 

4-4 

3 

45 

4 

4-6 

, 5 

4-8 

6 

50 

7 

51 

8 

5-2 

9 

5-2              9.300 

10 

5-3 

9,100 
8,900 
8,500 
8,100 
7,900 
7,700 
7,500 
7,300 
7,200 
7,000 
7,000 
6,800 
6,700 
6,500 
6,300 
6,000 
5,700 
5,500 
5,400 
5,400 
5,400 

3,900             10-6 

11 

5-4 

3,900 
4,100 
4,250 
4,250 
4,400 
3,900 
3,150 
3. 000 

10-6 
10-7 
10-7 
10-8 
10-8 
10-8 

12 

5-6 

13 

5-8 

14 

5-9 

15 

60 

16 

61 

17 

6-2 

18 

6-3 

:.....!..                       ::î9 

6-4 

9-5     1          2,800 
9-7              2.600 

90 

6-4 

, . . . . 

21 

6-5 

9-7 
9-8 
9-9 
100 
10- 1 
10-2 
10-2 
10-2 
10-3 

2,600 
2,500 
2,450 
2,350 
2,300 
2,200 
2,200 
2,200 
2,150 



22 

6-6 

23 

6-7 

, 24 

6-8 

25 

70 



.26 

7-2 

27 

7-3 

28 

7-4 



7-4 

30 

7-4 



31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden  pour  1912. 
(Surface   de   déversement,    2,500    milles   carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

RUISSLELLEM  ENT. 

Mois. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril . .                       

2,300 

4,000 

18,100 

17,100 

11,300 

6,100 

1,400 
2,050 
4,500 
11,600 
5,400 
2,150 

1,500 
3,201 
11,793 
12,987 
8,019 
3,913 
1,900 

0-6 

1-8 

4-71 

5-19 

3-21 

1-57 

0-76 

0-7 
15 
5-3 
60 
3-7 
1-7 
0-9 

89,200 

Mai.    .                           

196,800 

Juin 

701,700 

Juillet.  .                 

798,500 

Août                              

493,000 

232,800 

Octobre 

2,150 

1,850 

116,800 

Note. — Degré  d'exactitude  "A"  jusqu'à  12,000  p.c.s.  ;  "  B  ",  au  delà  de  12,000  p.c.s. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V.  A.  1914 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  pour  chaque  jour,  en 

1910. 


Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Je 

LLET. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à 

Débit. 

a 

Débit. 

à 

Débit. 

à 

Débit. 

la  ja*uge. 

la  jauge. 

la  jauge. 

la  jauy;e. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-see. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pied-' 

Pied» 

1 

113 

1,625 

8-4 

4,000 

4-2 

11,600 

2 

113 
110 
11-2 
11-2 
11  2 

1,625 
1,750 
1,650 
1,650 
1,650 

8-7 
9-2 
9-2 
9-6 
9-4 

3,650 
3,050 
3,050 
2,700 
2,900 

4-2 
4-2 
4  3 
4-4 
4-7 

11,600 

3 

11,600 

4 

11,300 

5 

11.000 

6 

10-4 

2,100 

10,400 

7 

10-4 

2,100 

111 

1,700 

9-1 

3,150 

4-8 

10,200 

8 

10-5 

2,050 

110 

1,750 

8-4 

4,000 

4-8 

10,200 

9 

10-5 

2,050 

10-8 

1,850 

91 

3,150 

4-9 

9,900 

10 

10-7 

1,900 

10-5 

2,050 

8-8 

3,500 

4-9 

9.900 

11 

10-8 

1,850 

10-2 

2,200 

8-6 

3,750 

50 

9,700 

12 

110 

1,750 

100 

2,350 

7-9 

4,650 

5-2 

9,300 

13 

11-2 

1,650 

9-8 

2,500 

7-6 

5,000 

5  3 

9,100 

14 

11-3 

1,625 

9-7 

2-600 

6-5 

6-800 

5-3 

9,100 

15 

11-3 

1,625 

9-2 

3,050 

60 

7,700 

5-3 

9100 

16 

11-4 

1,575 

8-5 

3,900 

60 

7,700 

5-3 

9,100 

17 

11-4 

1,575 

8-0 

4,500 

60 

7,700 

5-3 

9,100 

18 

11-4 

1,575 

7-8 

4,800 

60 

7,700 

5-2 

9,300 

19 

11-4 

1,575 

7-9 

4,650 

5-8 

8,100 

5-2 

9,300 

20 

11-3 

1,625 

7-9 

4,650 

5-8 

8,100 

5-2 

9,300 

21 

11-3 

1,625 

7-9 

4,650 

5-6 

8,500 

5-2 

9,300 

22 

11-3 

1,625 

7-9 

4,650 

5-4 

8,900 

5  3 

9100 

23 

11-3 

1,625 

80 

4,500 

5-3 

9,100 

5  3 

9,100 

24 

11-3 

1,625 

8-3 

4,100 

51 

9,500 

5-3 

9100 

25 

11-3 

1,625 

8-5 

3,900 

4-8 

10,200 

5-4 

8,900 

26 

11-3 

1,625 

8-7 

3,650 

4-7 

10,400 

5-4 

g.900 

27 

11-4 

1,575 

8-9 

3,400 

4-7 

10,400 

5-5 

8,700 

28 

11-3 

1,625 

8-5 

3,900 

4-5 

10,800 

5  5 

29 

11-3 

1,625 

i          8-3 

4,100 

4-4 

11,000 

5-6 

8,500 

30 

11-5 

1,550 

81 

4,400 

4-2 

11,600 

5-6 

S. 500 

31 

80 

4,500 

5-6 

8.500 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  do  là  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1911. 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à 
la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 
5-7 

Pieds-sec. 

8,300 
8,300 
8,300 
8,500 
8,900 
9,100 
9,100 
8,900 
8,500 
8,300 
8,100 
8,100 
8,100 
8,100 
7,900 
7,700 
7,700 
7,300 
7,200 
7,200 
7,000 
7,000 
6,800 
6,800 
6,500 
6,500 
5,800 
5,500 
4,900 
4,800 
4,500 

Lieds. 

8-2 
8-3 
8-3 
8-5 
90 
90 
9-1 
9-2 
9-3 
9-3 
9-3 
9-3 
9-4 
9-4 
9-4 
9-4 
9-5 
9-5 
9-5 
9-5 
9-5 
9-5 
9-6 
9-6 
9-6 
9-7 
9-7 
9-9 
100 
10-2 

Pied  s- sec. 

4,250 
4,100 
4,100 
3,900 
3,300 
3,300 
3,150 
3,050 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
2,900 
2,900 
2,900 
2,900 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,700 
2,700 
2,700 
2,600 
2,600 
2,450 
2,350 
2,200 

Pieds. 

10-5 
10-5 
10-5 
10-4 
10-4 
10-4 
10-5 
10-5 
10-5 
10-6 
10-7 
10-7 
10-8 
10-8 
10-8 
10-8 
10-7 
10-7 
10-7 
10-6 
10-7 
10-8 
10-8 
10-8 
10-8 
10-9 
10-9 
110 
11-1 
11-3 
11-5 

Pieds-sec. 

2,050 
2,050 
2,050 
2,100 
2,100 
2,100 
2,050 
2,050 
2,050 
1,950 
1,900 
1,900 
1,850 
1,850 
1,850 
1,850 
,1,900 
1,900 
1,900 
1,950 
1,900 
1,850 
1,850 
1,850 
1,850 
1,800 
1,800 
1,750 
1,700 
1,625 
1,550 

Pieds. 
11-6 

ii-e 

11--6 

Pieds-sec. 

1,500 
1,500 
1,500 

1 

5-7 

2 

5-7 

3 

5-6 

4 

5-4 

5 

5-3 

...6 

5-3 

.7 

5-4 

8 

5-6 

...9 

5-7 

10 

5-8 

11 

5-8 

12 

5-8 

..lo 

5-8 

..14 

5-9 

.15 

60 

..16 

60 

.17 

6-2 

..18 

6-3 

19 

6-3 

.    .20 

6-4 

21 

6-4 

22 

6-5 

23 

6-5 

24 

6-7 

25 

6-7 

26 

7-1 

27 

7-3 

28 

7-7 

29 

7-8 

...30 

8-0 

31 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.  1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Golden,  en  1911. 

(Surface   de   déversement,    2,500   milles   carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Rendement. 

Mois. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment . 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril '. .         

2,100 
4,800 
11,600 
11,600 
9,100 
4,250 
2,100 

1,550 
1,625 
2,700 
8,500 
4,500 
2,200 
1,550 

1,750 
3,169 
6,725 
9,594 
7,732 
2,995 
1,900 

0-7 

1-27 

2-69 

3-84 

309 

1-2 

0-76 

1-8 
1-5 
30 
4-4 
3-6 
1-3 
0-9 

104. 100 
195,000 

Mai 

Juin 

399,900 

Juillet 

589,700 

Août 

475,300 

Septembre 

177.:-00 

116,800 

Note. — La  rivière  a  gelé  le  4  novembre.     Le  débit  minimum  pour  1912  a  été  constaté    •    - 
février  et  était  de  795  p.c.s. 

Degré  d'exactitude  "A"  jusqu'à  12,000  p.c.s.;  "  B  ",  au  delà  de  12,000  p.c.s. 


Eivière  Columbia  (de  Golden  à  Revelstoke), 


La  rivière  Columbia,  de  Golden  aux  rapides  de  la  Surprise,  sur  la  limite  nord 
de  la  zone  des  chemins  de  fer,  est  navigable  pour  les  petits  bateaux.  11  y  a  un  petit 
rapide  entre  Donald  et  Beavermouth.  En  effet,  la  rivière  peut  être  descendu»  ■  »  n 
bateau  ou  en  canot  presque  jusqu'à  Revelstoke,  mais  c'est  un  voyage  plutôt  dangereux. 

Entre  les  rapides  de  Beavermouth  et  de  Surprise,  la  rivière  descend  dan-  un- 
vallée  presque  semblable  à  la  vallée  de  la  Columbia  supérieure  en  amont  de  Golden, 
où  il  y  a  des  canaux  latéraux  et  des  fondrières. 

Il  n'y  a  pas  beaucoup  de  terre  arable  entre  Golden  et  Revelstoke.  à  part  des  ter- 
rains fortement  boisés,  et  il  y  a  peu  de  colons.  On  trouve  de  bon  bois  te  long  de  ht 
vallée  et  des  nombreux  affluents  de  la  rivière.  On  fait  un  peu  d'exploitation  minière, 
mais  le  minerai  de  cuivre  et  de  galène  ne  paient  pas  beaucoup  à  cause  de  leur  basse 
teneur  et  du  manque  de  facilités  de  transport.  Dans  les  Selkirks  que  contourne  la 
rivière  Columbia  au  "Grand  Coude",  on  trouve  de  bons  dépots  de  mica. 

Les  importants  tributaires  de  la  rivière  Columbia,  de  Golden  à  Revelstoke  sont: 
la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  la  rivière  aux  Bluets,  la  rivière  Bleue,  le  ruisseau  Waita- 
bit,  la  rivière  au  Castor,  le  creek  Doré,  et  la  rivière  du  Buisson,  toutes  dans  la  sone 
des  chemins  de  fer.  Puis  il  y  a  la  rivière  du  Bois,  la  rivière  du  Canot,  le  mise 
Downie,  le  ruisseau  Doré  et  plusieurs  autres  petits  tributaires.  Xous  avons  aussi 
le  ruisseau  Carnes,  le  ruisseau  LaForme  et  la  rivière  Jordan  qui  reviennent  dans  la 
zone  des  chemins  de  fer,  en  amont  de  Revelstoke. 

Il  y  a  un  bon  nombre  de  chutes  et  de  rapides.  La  principale  chute  est  à  environ 
quatre  milles  en  amont  de  Revelstoke.  Elle  a  une  différence  de  niveau  de  25  pieds  et 
on  pourrait  y  développer  un  pouvoir  considérable  mais  cela  nécessiterait  de  gros  dé- 
boursés. 

Un  gros  vapeur  à  fond  plat  circule  sur  la  Columbia  en  amont  de  Revelstok. 
va  jusqu'aux  rapides  du  Prêtre  en  amont  du  creek  Downie. 

Le  climat  de  la  vallée  de  Columbia,  dans  la  région  du  "Grand  Coude",  à  partir 
de  Revelstoke,  est  très  humide  et  ses  précipitations  qui  sont  de  40  à  100  pouces,  com- 
prennent surtout  de  la  neige,  du  moins  dans  les  Selkirks. 

En  aval  de  Revelstoke,  la  Columbia  est  navigable  et  de  gros  vapeurs  appartenant 
à  la  Cie  du  C.  P.  C,  circulent  sur  les  lacs  La-Flèche. 
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Rivière  Columbia  (à  Revelstoke)    (401). 

La  station,  sur  la  rivière  Columbia,  à  Revelstoke  a  été  établie  le  12  octobre  1911, 
par  C.  E.  Riehardson. 

La  section  de  mesurage  est  située  sur  le  pont  public  construit  en  aval  du  pont  du 
C.  P.  C.  à  environ  1£  mille  de  la  gare  du  C.  P.  C.  à  Revelstoke.  La  rivière  Illecille- 
waet  se  décharge  dans  la  Columbia  à  environ  un  mille  en  aval  de  la  station  de  jau- 
geage. 

La  jauge  est  une  jauge  à  chaîne.  D'un  bout  à  l'autre,  la  chaîne  a  55.53  pieds. 
Il  faut  environ  90  pieds  de  câble  pour  suspendre  le  moulinet.  On  se  sert  généralement 
de  15  livres  de  plomb,  mais  pendant  les  hautes  eaux,  il  en  faut  30  livres. 

Quand  l'eau  est  à  son  plus  haut  niveau,  le  courant  est  si  rapide  qu'il  est  difficile 
de  submerger  le  moulinet  aux  profondeurs  requises.  Nous  avons  pris  des  vitesses  de 
surface. 

Le  point  de  départ  des  sondages  est  à  la  culée  gauche  du  pont  (quand  on  regarde 
vers  le  bas),  en  amont  de  ce  pont.  L'endroit  est  marqué  sur  la  main-courante  en 
peinture  bleue. 

Le  chenal,  en  amont  de  la  station,  est  droit  sur  une  longueur  de  300  verges,  et 
en  aval  de  la  station  il  est  droit  sur  une  longueur  de  800  pieds.  La  rivière  s'élargit 
en  aval  de  la  station.  Le  courant  est  assez  vif.  Il  y  a  des  remous  autour  de  quelques- 
uns  des  piliers.  La  rive  droite  est  basse  et  les  hautes  eaux  la  submergent,  mails  il 
ne  passe  que  très  peu  d'eau  pardessus  les  bancs  de  sable.  La  rive  gauche  a  environ 
60  pieds  de  haut.  Le  lit  de  la  rivière  qui  est  fait  de  sable  et  de  gravier,  est  susceptible 
de  se  déplacer.  Quand  l'eau  est  basse,  la  rivière  passe  entre  cinq,  piliers;  elle 
passe  entre  sept  quand  l'eau  est  élevée.  La  rivière  varie  entre  25  et  35  pieds  de  pro- 
fondeur dans  la  partie  la  plus  creuse  du  chenal.  La  différence  entre  le  niveau  des 
hautes  eaux  et  l'étiage,  dans  une  année  moyenne,  est  d'environ  9  pieds,  mais  elle  fut 
de  11  pieds  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  fameuse  inondation  de  1894. 

La  ligne  des  hautes  eaux  en  1894  équivalait  à  24-01  pieds  sur  la  jauge  d'arpsn- 
tage  hydrographique. 

On  a  établi  trois  repères  auxquels  on  a  rapporté  les  données  de  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Columbia,  à  Revelstoke,  C.-B.,  pour  1911-12. 


1 
Date. 

Hydrographe. 

N°du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit, 

1911. 
12  oct 

1,048 

1,048 
1,048 

1,055 
1,048 
1,048 
1,048 
1,055 
1,055 

Pieds. 
700 

460 
710 

840 
960 
1,010 
840 
820 
710 

Pds.  car. 
4,990 

3,170 
5,140 

8,280 

12,500 

15,700 

10,200 

7,570 

6,230 

Pds  sec. 

2-7 

1-4 
2-6 

50 
7-8 
8-6 
6-4 
4-8 
31 

Pieds. 
5-45 

Pds-sec. 
13,300 

1912. 

4,460* 

19  avril  . 

« 

5-54 

11-8 
15-5 
18-2 
12-75 
9-2 
7-3 

13,000 

22  mai 

18  juin 

24  juin. 

20  août 

(H.  C. 

Hughes) 

41,50t 
96,900 

« 

135,000 

<< 

65,500 

14  sept 

it 

36,400 

u 

19,700 

Note. Dans  toutes  les  largeurs,  excepté  dans  les  mesurages  sous  glace,  la  largeur  de  cinq 

piliers  est  comprise. 
*  Sous  glace. 
t  Moulinet  en  mauvais  ordre. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la 


Jour. 

FÉVRIER. 

Mars 

Avril. 

Mai. 

JUJN 

Juillet. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds- 
sec 

Pieds. 

Pieds- 
sec. 

Pieds. 

Pieds- 
sec. 

Pieds. 

6-4 
6-5 
6-55 
6-7 
6-8 
6-9 
70 
8-2 
8-7 
8-7 
8-7 
8-6 
91 
100 
11-4 
12-5 
12-35 
11-7 
10-9 
111 
11-4 
11-8 
120 
121 
121 
12-4 
12-8 
12-8 
11-7 
10-9 
10-2 

Pieds- 
sec. 

17,000 
17,500 
17,750 
18,500 
19,000 
19,500 
20,000 
26,900 
30,400 
30,400 
30,400 
29,700 
33,250 
40,000 
52,300 
62,750 
61,325 
55, 150 
47,650 
49,450 
52,300 
56, 100 
58,000 
58,950 
58,950 
61,800 
65,600 
65,600 
55, 150 
47,650 
41,700 

Pieds. 

9-6 
9-7 
9-7 
101 
11-4 
12-2 
12-8 
131 
13  2 

13  8 
14-8 
14-7 

14  3 
13-8 
13  2 

13  9 

14  7 

15  5 
161 
16-8 
17-4 
17-8 
18-2 
181 
18-3 

,     18-7 
17-8 
15-7 
14-5 
14-5 



Pied- 
sec. 

37,000 

37,750 

37,750 

40,850 

52,300 

59,900 

65,600 

68,550 

69,600 

75.900 

87,600 

86,400 

81,600 

75,900 

69,600 

76,950 

86,400 

96,250 

103,950 

114,100 

122,800 

128,600 

134,400 

132,950 

135,850 

141,650 

128,600 

98,750 

84,000 

84,000 

I 

Pieds. 

14-3 
14-3 
14-4 
14-3 
14-2 
14-4 
141 
13-7 

13  4 
141 

14  0 
141 
14-9 
14  3 
14  3 
13  8 
13-5 

13  6 
13-8 
14-1 

14  2 
14  2 
141 
140 
14-5 
14  2 
13  7 
13  2 
13-7 
13  7 
14-3 

Pied»- 

81,600 

2 

81,600 

3 

82,800 

4 

M.MJU 

5 

80,400 

6 

82,800 

7 

40 

3-8 

40 

415 

4-3 

4-6 

4-7 

5-2 

5-25 

5-5 

5-5 

5-5 

5-6 

5-7 

5-9 

5-95 

61 

61 

60 

6- 05 

60 
61 
6-2 

8,500 
8,000 
8,500 
8,950 
9,400 
10,300 
10,600 
12,200 
12,375 
13,250 
13, 250 
13,250 
13,600 
13,950 
14,650 
14,825 
15,500 
15,500 
15,000 
15,250 

15,000 
15,500 
16,000 

7 y,  200 

8 

74  ,850 

9 

71,700 

10 

79.200 

11 

78,000 

12 

79,200 

13 

88,800 

14 

81,600 

15 

40 

3-9 

3-9 

3-9 

40 

3-95 

3-9 

3-8 

3-95 

3-8 

8,500 
8,250 
8,250 
8,250 
8,500 
8,375 
8,250 
8,000 
8,375 
8,000 
8,150 
8,300 

8,250 
8,525 
8,800 

81,600 

16 

- 

7o,900 

17 

72,750 

18 

73.800 

19 

75,900 

20 

79,200 

21 

80,400 

22 

S0.400 

23 



79.200 

24 

7,s.000 

25 

M.Ooo 

26 

3-92 
3-9 

M).  400 

27 
28 

4,460 

69,6oo 

29 

74,8fi0 

30 

4-1 

74 . >50 

31 

SI. 600 
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rivière  Columbia,  à  Golden,  pour  chaque  jour,  en  1912. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Haut'r 

a  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

14-4 
14-6 
14-8 
15-0 
15-7 
14-8 
13-7 
13-5 
14-2 
14-5 
14-3 
13-8 
12-7 
12-5 
12-8 
13-7 

Pds-sec. 

82,800 
85,000 
87,600 
90,000 
98,750 
87,600 
74,850 
72,750 
80,400 
84,000 
81,600 
75,900 
64,650 
62,750 
65,600 
74,850 
65,600 
64,650 
64,550 
65,600 
70,650 
78,000 
88,800 
103,950 
100,000 
86,400 
74,850 
64,650 
58,000 

Pieds. 

9-9 
9-4 
90 
8-7 
8-7 
8-6 
8-5 
8-5 
8-5 
90 
9-1 
9-1 
9-3 
9-2 
8-7 
8-4 
8-3 
8-1 
8-0 
8-0 
7-9 
7-4 
7-2 
7-1 
6-9 
6-7 
6-4 
6-4 

fi.  3 

Pds-sec. 

39,750 
35,500 
32,500 
30,400 
30,400 
29,700 
29,000 
29,000 
29,000 
32,500 
33,250 
33,250 
34,750 
34,000 
30,400 
28,300 
27,600 
26,200 
25,500 
25,500 
24,950 
22,200 
21,100 
20,550 
19,500 
18,500 
17,000 
17,000 
16,500 
16,000 

Pieds. 

'  "è-4" 

6-4 
6-3 
6-0 
5-7 
5-6 
5-5 
5-6 
5-6 
5-5 
5-4 

Pds-sec. 

16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
16,500 
17,000 
17,000 
16,500 
15,000 
13,950 
13,600 
13,250 
13,600 
13,600 
13,250 
12,900 

Pieds. 

5-4 
5-3 
5-3 
5-3 
5-2 
5-2 
51 
i     51 
5-2 
51 
5-0 
4-9 
4-9 
4-8 
4-8 

'"4-é" 

4-9 
51 
51 

50 
50 
51 
50 
50 
4-8 
4-6 
4-5 
4-4 

Pds-sec. 

12,900 
12,550 
12,550 
12,550 
12,200 
12,200 
11,850 
11,850 
12,200 
11,850 
11,500 
11,200 
11,200 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10, 900 
11,200 
11,850 
11,850 
11,500 
11,500 
11,850 
11,500 
11,500 
10,900 
10,300 
10,000 
9,700 

Pieds. 

4-3 

4-4 
4-7 
5-1 

■"ô-ô" 

4-8 
4-5 
4-3 
4-3 
4-2 
4-1 
4-2 
4-3 
4-3 

Pds-sec. 

9,400 

9,700 

10,600 

11,850 

11,700 

11,500 

10,900 

10,000 

9,400 

9,400 

9,100 

8,800 

9,100 

9,400 

9,400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

12-8 

17 

12-7 

18 

12-7 

19 

12-8 

20 

13-3 

21 

140 

22 

14-9 

23 

16-1 

24 

15-8 

25 

14-7 

26 

13-7 

27 

12-7 

28 

120 

29 

10-9 

47,650           fi- 2 

30 

10-5 

44,250 

31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia  à  Revelstoke,  pour  1912. 

(Surface   de   déversement,    2,500   milles   carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

[ 

Profond 'r  en 
pcs  sur  la 

surfa.  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

8,800 
16,000 
65, 600 

142,000 
88,800 

104,000 
39,250 
17,000 
12,900 

5,000 
8,000 
17,000 
37,000 
71,700 
44,200 
M,  000 
12,900 
9.700 

7,280 
12,000 
42,000 
87,000 
78,700 
75,700 
27,000 
15,795 
11,492 

0-8 

1-3 

4-7 

9-7 

8-7 

8-4 

30 

1-75 

1-28 

0-9 
1-45 
5  4 
10-8 
100 
9-7 
3  3 
2  02 
143 

448,000 

714,000 

2,580,000 

5  190,000 

Mai 

4,840  000 

Août 

4,650,000 

1,610,000 

Octobre 

971,000 

684,000 

Note. — Station  établie  le  12  octobre  1911.     Congélation  survenue  le  5  novembre  1911. 
nal  ouvert  le  1er  mars  1912.     Congélation  vers  le  milieu  de  décembre  1912. 


Che- 


RlVIERE    COLUMBIA   À    ATHALMER    (404). 

La  station  d'Athalmer,  C.-B.,  sur  la  rivière  Columbia.  a  été  établi.-  le  29  mai 
1912  par  M.  G.  E.  Richardson  avec  l'aide  de  M.  H.  C.  Hughes.  La  juuiion  «le  nu  -Mi- 
rage est  située  en  amont  du  pont  public,  à  environ  100  verges  en  aval  du  lac  Winder- 
mere,  à  la  ville  d'Athalmer.  Le  creek  Toby  se  jette  dans  la  Columbia  à  environ  un 
mille  en  aval  de  la  station.  La  jauge  est  une  perche  verticale  de  2  pouces  par  4  ponces 
par  4  pieds,  graduée  en  pieds  et  en  dixièmes  de  pieds,  à  la  peinture  noire.  Ce  bâton  est 
attaché  à  un  pieu,  du  côté  gauche  de  la  rivière  (quand  on  regarde  en  bas),  au-d-  m 
du  pont  en  question.  Nous  avons  fait  des  mesurages  avec  le  moulinet  électrique  de 
Price  (le  petit)  et  un  poids  de  plomb  de  6i  livres  suspendu  par  un  câbla  Lr  point 
de-  départ  des  sondages  est  à  la  culée  gauche  du  pont  de  côté  d'aval.  Le  chenal,  en 
amont  et  en  aval  de  la  section  est  droit  sur  une  longueur  de  100  verges  et  l'eau  est 
stagnante  sur  le  lac  Windermere  excepté  pendant  les  hautes  eaux.  En  aucune  - 
l'eau  de  la  rivière  ne  dépasse  les  culées  du  pont.  Le  lit,  du  côté  gauche,  est  grave- 
leux et  net.  On  peut  naviguer  dans  le  chenal  durant  l'été.  Du  côté  droit,  l'eau  est 
peu  profonde,  stagnante  et  remplie  d'herbes. 

La  chute  entre  la  station  de  jaugeage  et  l'embouchure  du  creek  Toby.  à  un  mille 
vin  aval,  est  très  peu  considérable  et  quand  le  creek  Toby  se  gonfle  à  la  suite  d'un 
l'eau  est  refoulée  sur  la  jauge.  Dans  les  cas  extrêmes  le  courant  de  la  rivière  Columbia 
remonte  et  déjà  des  billes  qui  descendaient  le  creek  Toby,  ont  été  jetées  dans  le  1m 
Windermere.  De  sorte  qu'à  Athalmer  et  à  Spillimacheen.  les  enregistrements  de  la 
jauge  ne  servent  qu'à  la  navigation  et  à  l'établissement  bien-fondé  des  réclamations 
relatives  aux  terres  susceptibles  d'être  inondées  dans  la  vallée  de  la  Columbia.  partie 
supérieure. 

Pour  rapporter  le  fixe  de  la  jauge  les  repères  suivants  ont  été  établis: — 

R.  n°  1. — Sur  un  poteau    d'éclairage  électrique,    sur  la  rive  gauche,  tout  près  du 
pont,  en  aval.     Elévation  7.96. 

P.  n°  2. —  Sur  un  caisson,  sur  la  rive  gauche,  à  environ  35  pieds  en  aval  du  pont. 
Elévation  4. 79. 

P..  n°  3. — Sur  la  culée  gauche  du  pont  du  côté  d'amont.     Elévation  6.26 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Columbia,  à  Athalmer,  C.-B.,  en  1912. 


189 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
Moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912.    • 
28  mai 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 

121 
149 
157 
160 
137 

Pds-car. 

238 
364 
614 
580 
240 

Pds-sec. 

1-46 
105 
1-91 
1-56 
171 

Pieds. 

2- 30 
3-39 
506 
4-52 
2-43 

Pds-sec. 
340 

12  juin 

382 

29     "      

« 

1,180 

22  juill 

« 

902 

28  sept 

C.  Richardson 

410 

Hauteur  moyenne  à  la  jauge,  en  pieds,  de  la  rivière  Coluiribii 

juin,   juillet  et   septembre   1912. 


à  Athalmer,  pour 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

1 , 

2-3 

2-32 

2-34 

2-25 

2-26 

2-4 

2-55 

2-84 

2-95 

306 

3  15 

3-36 

3-57 

3-61 

3-68 

3-62 

3-78 

3-95 

415 

4-33 

4-53 

4-71 

4-97 

51 

5-25 

5-32 

5-47 

5-37 

5  02 

4-95 

4-8 

4-84 

4-7 

4-62 

4-66 

4-62 

4-6 

4-6 

4-57 

4-56 

4-52 

4-41 

4-75 

4-82 

4-68 

4-68 

4-61 

4-53 

4-55 

4-56 

4-53 

4-57 

4-51 

4-5 

4-48 

4-46 

4-42 

4-38 

4-37 

4-42 

4-42 

4-42 

4-43 

4-47 

4-5 

4.4 

4-27 

4-25 

4-18 

4-16 

416 

4-16 

413 

4-02 

3-92 

3-9 

3-9 

3-82 

3-77 

3-7 

3-77 

3-66 

3-72 

3-78 

3-82 

3-85 

3-75 

3-61 

3-56 

3-5 

3-46 

3-42 

3-31 

2.... 

3-22 

3 

316 

4 

317 

5 

305 

6 

30 

7 

2-92 

8 

2-92 

9 

2-92 

10 

2-91 

11 

2-86 

12 

2-85 

13 

2-8 

14 

2-75 

15 

2-7 

16 

2-7 

17 

2-67 

18 

2-65 

19 

2-6 

20 

2-6 

21 

2-55 

22 

2-55 

23 

2-55 

24 

2-52 

25 

2-5 

26 

2-5 

27 

2-5 

28 

2-5 

29 

2-47 

30 

2-35 

31 

Rivière  Columbia  à  Spillimaciieen  (403). 

La  station  de  Spillimacheen,  sur  la  rivière  Columbia,  a  été  établie  le  2  juin,  par 
H.  C.  Hughes.  La  section  de  mesurage  est  située  du  côté  d'aval  du  pont  public  du 
chemin  qui  va  de  Spillimacheen-Landing  à  la  rivière  Spillimacheen,  à  la  rivière 
Bugaboo  et  au  côté  ouest  de  la  vallée  supérieure.  Le  lac  Windermere  est  à  40 
milles  au  nord.  La  jauge  est  une  perche  verticale  de  2  pouces  par  4  pouces  par  13 
pieds  (en  cèdre)  graduée  en  pieds  en  dixièmes  à  la  peinture  noire.  Elle  est  fixée,  à 
l'extrémité  d'amont  du  quai,  sur  la  rive  ouest  de  la  rivière,  à  environ  300  pieds  en  aval 
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du  pont.  Il  y  a  une  autre  jauge  (propriété  privée)  d'attachée  au  même  quai,  à  quelque 
20  pieds  en  aval,  sur  laquelle  M.  H.  G.  Low  a  pris  des  notes  ces  dernières  années.  Les 
mesurages  ont  été  faits  avec  un  moulinet  électrique  de  Priée  (le  petit)  et  un  poids  de 
6  livres  \  suspendu  à  un  câble.  Le  point  de  départ  (si  on  regarde  en  bas)  est  du  côté 
d'aval.  Le  chenal,  en. amont  et  en  aval  de  la  section  de  jaugeage  est  droit  sur  une  lon- 
gueur de  200  pieds.  L'eau  y  est  stagnante.  Quand  l'eau  est  basse,  la  rivière  ne 
dépasse  pas  les  culées  du  pont,  mais  dans  les  hautes  eaux  les  plateaux  dès  environ-  se 
submergent  et  il  y  a  deux  ou  trois  petits  canaux  latéraux.  Ces  plateaux  sont  couverts 
de  broussailles.  Le  lit  de  la  rivière  est  vaseux  et  susceptible  de  se  déplacer.  La  pro- 
fondeur varie  entre  10  et  25  pieds. 

La  rivière  Sillimacheen  se  jette  dans  la  Columbia  à  environ  1  mille  en  aval 
de  la  section  de  jaugeage,  et  quand  elle  se  gonfle,  elle  refoule  se^  eaux  jusqu'à  la 
jauge.  Nous  avons  cependant  pris  des  indications  à  la  jauge  à  l'été  de  1912  pour  déter- 
miner l'élévation  et  la  descente  des  eaux.  Ces  indications  pourront  servir  à  la  navi- 
gation et  au  projet  d'assainissement  de  50,000  acres  de  terrain  de  submersion  dan-  la 
vallée  de  la   Columbia  supérieure. 

Pour  rapporter  le  point  fixe  de  la  jauge  les  repères  Buivants  ont  été  établis: — 

Repère  n°  1. — Au  coin  sud-est  du  quai,  auquel  la  jauge  est  fixée.     Eléva- 
tion, 11-56. 

Repère  n°  2. — Sur  un  pilier,  à  15  pieds  en  amont  du  quai  ci-dessus  men- 
tionné.    Elévation,  12-16. 

Repère  n°  3. — Sur  un  arbre  de  cotonnier,  en  face  du  quai,  à  30  pied-  de 
l'eau.     Elévation,  14-58. 
Le  zéro  de  la  jauge  H.  G.  Low  est  l'-62  au-dessus  du  zéro  de  la  jauge  du  service 
des  arpentages  hydrographiques. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Columbia,  à  Spillimacheen,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N"  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

V 

\  iteese 

moyenne. 

Hauteur 
de  la 
jauge. 

Débit. 

1912. 

30  mai 

17  juin 

20  juin    . 

H 
C. 

C.  Hughes. 
E.  Richard? 

1055 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 

163 
230 
230 
235 
230 
140 

Pds-car. 

1.760 
2,550 
2,710 
2,820 
2,760 
1,510 

Pieda 

114 
1-69 
1-79 
2. 21 

2   17 
080 

Pi 

3-55 

7-78 

^  :>i 

8-64 
8-36 
302 

Pds-€ 

2.000 
4,300 

4  juillet. .  .  . 

17  juillet . . 

6.000 

30  sept 

on 

1.210 
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Hauteur  moyenne  à  la  jauge,  en  pieds,  de  la  rivière  Columbia  à'Spillimacheen, 
pour  chaque  jour,  du  2  juin  au  2  octobre  1912. 


Jour . 

Juin. 

Juillet, 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

1 

9-4 

9-2 

9-1 

8-75 

8-5 

8-5 

8-4 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-4 

8-4 

8-4 

8-4 

8-4 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-3 

8-2 

8-1 

8-0 

7-8 

7-8 

8-0 

8-1 

8-1 

8-2 

8-3 

8-4  ^ 

8-85 

8-5 

6-0 
5-6 
5-4 
5-3 
5-2 
4-9 

3-0 

2 

4-52 
4-4 
4-3 
4-15 
4-15 
4-5 
5-5 
6-5 
6-8 
6-9 
7-0 
7-7 
7-95 
7-75 
7-4 
7-5 
7-7 
8-0 
8-5 
8-7 
90 
9-4 
9-7 
9-9 
10-1 
10-35 
10-3 
100 
9-7 

30 

3 

4 

5 

6 

7 

8-2 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
7-8 
7-4 
7-1 
6-0 
7-2 
7-1 
6-8 
6-7 
6-2 
6-4 
6-8 
7-4 
7-7 
8-1 
7-9 
7-5 
7-3 
6-8 
6-7 
6-3 

i-8 
4-7 
4-6 
4-5 
4-4 
4-2 
4-6 
4-6 
4-3 
4-2 
4-1 
4-1 
4-0 
3-9 
3-8 
3-7 
3-6 
3-6 
3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-1 
30 

8 

9 

10 

11 

12 , 

13 

14 

15 

16 

17 : 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ElVlÈRE    COQUIHALLA    (119). 

La  rivière  Coquihalla  prend  sa  source  dans  le  défilé  situé  entre  la  rivière  Coqui- 
halla  et  la  rivière  à  l'Eau-Froide,  à  une  hauteur  de  3,000  pieds,  et  se  décharge  dans  la 
rivière  Fraser  près  de  Hope,  à  une  hauteur  de  120  pieds.  Elle  fait  partie  du  bassin 
de  la  rivière  Fraser  dont  la  surface  de  déversement,  telle  que  mesurée  d'après  une 
carte  régionale  du  Dominion,  échelle  de  3  milles  au  pouce,  est  de  360  milles  carrés. 
Les  précipitations  annuelles  varient  de  50  pouces  à  l'embouchure  à  environ  80  pouces 
aux  sources,  où  les  hivers  sont  plus  rigoureux. 

Les  tributaires  qui  arrivent  par  la  gauche  sont  les  creeks  Kawkawa,  Ladner  et 
Boston-Bar  et  ceux  qui  arrivent  par  la  droite  sont  le  creek  Nicolum  et  la  rivière  à 
Pierre.  Juste  au-dessus  de  l'embouchure  du  creek  Nicolum,  à  environ  six  milles  de 
l'embouchure  de  la  Coquihalla,  se  trouve  l'emplacement  de  l'installation  qu'on  se  pro- 
pose de  faire  pour  développer  de  l'énergie,  installation  qui  doit  couvrir  1J  acre.  La 
rivière  coule  dans  la  gorge  où  des  murs  de  roc  escarpés  ont  de  30  à  70  pieds  de  large 
et  environ  150  pieds  de  haut.  En  construisant  un  barrage  au  sommet  de  la  gorge,  et 
un  tunnel  d'environ  1,000  pieds  sous*  les  montagnes  pour  rejoindre  l'emplacement  on 
pourrait  obtenir  une  chute  de  10O  à  125  pieds.  Les  facilités  d'emmagasinage  sont 
cependant  encore  indéfinies  et  pourront  se  limiter  par  la  construction  des  chemins  de 
fer  dans  la  vallée.  A  quelques  cent  pieds  en  aval  de  l'embouchure  du  creek  Nicolum, 
il  y  a  un  autre  petit  canon  avec  une  chute;  mais  il  serait  très»  dispendieux  de  faire 
servir  cette  partie  de  la  rivière  en  même  temps  que  l'autre. 

La  station,  sur  la  Coquihalla,  a  été  établie  le  10  avril  1912  par  C.  G.  Cline.  Elle 
est  située  au  pont  public  de  la  partie  supérieure,  à  un  mille  de  l'embouchure.     Une 
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chaîne  de  jaugeage  de  24  pieds  de  long  est  attachée  au  milieu  du  pont,  du  côté  d'aval 
et  son  fixe  est  rapporté  à  trois  repères.  On  fait  des  mesurages  au  câble  en  partant 
du  côté  d'aval  du  pont.  Ceci  fait  une  bonne  section  de  mesurage.  Le  contrôle  est 
bon,  les  bords  élevés,  le  courant  uniforme,  et  le  lit  du  chenal  est  en  roc.  Quand  les 
eaux  sont  très  hautes,  elles  peuvent  couler  dans  deux  chenaux,  sous  le  pont. 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Coquihalla,  près  de  Hope,  C.-B.,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1911. 

C.  G.  Cline 

1053 
1057 

1046 
1046 
1046 
1046 
1048 
1048 
1048 

Pieds. 

75 
100 

95 
149 
122 
110 
120 
120 
120 

Pds.  car. 

146 

285 

174 
597 
275 
171 
276 
350 
386 

Pieds 
par  sec. 

2-3 
4-3 

2-4 
4-8 
3-2 
20 
2-8 
3-5 
3-9 

Pieds. 

115 
205 

1-25 
3-30 
1-90 
105 
1-65 
2-25 
2-45 

P<1-.  sec 
•330 

12  déc 

K.  H.  Smith 

*1,219 

1912. 
29  février 

C.  G.  Cline 

•422 

8  juin 

29  juin 

13  sept 

Cline  et  Corbould 

C.  G.  Cline 

t2.880 
+890 

+334 

« 

t760 

18  nov. . . 

« 

+1,210 

20  nov 

« 

+1,510 

*  Ces  mesurages  s'appliquent  à  sa  courbe  n°  1.     Jauge  détruite  et  section  altérée. 

f  Ces  mesurages  s'appliquent  à  la  courbe  n°  8.     Une  chaîne  de  jaugeage  a  été  placé. 


avril. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Coquihalla,  près  de  Hope,  C.-B.,  en   l'Ul. 


19. 

20. 

21 

22. 

23. 

24 

25 

26. 

27. 

28. 

29 

30. 

31 


Jour. 


Novembre. 


DÉCEMBRE. 


. 

Hauteur 

à  la 
Jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

Jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
1-8 
1-8 

Pds. -sec. 
950 

2 

950 

3 

900 

4 

1-7 
17 
1-6 
1-6 

850 

5  .. 

850 

6 

750 

7.  . 

750 

8...                  

750 

9 

1-6 
1-8 
20 
1-9 

750 

10...                  

950 

11 

1,160 

12  .                                       

1.050 

13 

1,000 

14  .                              

1-8 
1-8 
1-8 

950 

15...                  

950 

16 

11 
23 

310 
1,500 

950 

17 . 

800 

M 

310 

2-3 

1,500 

3-95 

3,560 

40 

3,630 

2-9 

2-210 

26 

1,850 

2-25 

1.440 

21 

1,270 

195 

1,100 

2-3 

1,500 

20 

1,160 

1-95 

1,100 

1-80 

950 

1-80 

950 

1-S0 

950 

1-5 
1-5 
1-5 


20 

1-7 
1-6 
1-5 
1-5 

1-3 


650 
650 
650 
910 
160 
000 
830 

rai 

650 

650 

500 
470 
470 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Coquihalla,  près  de  Hope,  C.-B.,  en  1911. 

(Surface  de  déversement,  360  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  Pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par 
mille  car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

•    Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Novembre 

3,630 
1,160 

310 
470 

*1,000 
819 

2-8 
2-3 

31 
2-6 

59,500 
50,400 

Décembre 

La  période 

50  à  70 

Note. — Exactitude,  "  A  "  et 
*  Approximativement. 


25f— 13 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Jour. 

Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut,  à 

la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 

la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

2.... 

Pieds.  " 
1-3 

Pieds- 
sec. 

470 

470 

470 

470 

500 

530 

560 

560 

560 

560 

560 

1,090 

1,610 

2,090 

1,610 

1,390 

1,170 

950 

900 

850 

850 

850 

880 

920 

950 

950 

950 

950 

950 

2,090 

1,500 

Pieds. 
2-1 

"i'.g" 

....... 

"i'.j" 

"i-è" 

"2-6" 

"2-6"' 
20 
21 

'■'2-Ô*' 
20 

20    • 

"ï"é" 

"i:7" 
....... 

1-6 
1-5 
1-3 

Pieds- 
sec. 

1,270 

1,110 

950 

900 

850 

850 

850 

850 

900 

950 

1,050 

1,160 

1,160 

1,160 

1,160 

1,270 

1,210 

1,160 

1,160 

1,160 

1,050 

950 

900 

850 

850 

850 

750 

650 

470 

Pieds. 
1-4 

"i^é" 

"i-2" 

....... 

........ 



....... 



11 

*'i-ô" 
...... 

courbe 

NJ1 

Pieds- 
sec. 

560 
530 
500 
470 
430 
390 
390 
390 
370 
350 
330 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
280 
260 
230 
310 
390 
430 
470 
500 
540 
580 
620 
660 
700 

Pieds. 

Courbe. 

N"2 


:::::::: 

21 

"ïk" 

1-8 
1-8 

........ 

1-7 
1-7 

"i'.g*' 
"i'.g" 

"lig" 
1-8 

"2-2" 

Pieds- 
sec. 

740 
780 
820 
860 
900 
930 
970 
1,010 
1,050 
1,090 
955 
830 
830 
830 
830 
830 
830 
750 
750 
780 
800 
830 
830 
830 
830 
830 
830 
1,000 
1,190 
1,180 

Pieds. 

"2-15" 
"2-15" 

3-05" 

"3-85" 
3-35 
3-35 

"3-97" 
502 
4-75 
415 

"2-95" 

3-95  " 

3-95 

3-75 

3-45 
3-45 

"3-45" 
3-35 
305 
2-85 
2-85 

Pieds- 
sec. 

1,150 
1,140 
1,140 
1,140 
1,480 
1,810 
2,150 
2,740 
3,330 
2,570 
2,570 
3,050 
3,540 
5,600 
5,020 
3,860 
2,940 
2,030 
2,760 
3,500 
3,500 
3,170 
2,940 
2,710 
2,710 
2,710 

2,150 
1,910 
1,910 

2-7 
2-8 
2-65 

'3-2"' 
3-35 

"3-6" 

3-3"' 

3-25 

3-3 

3-25 

305 

2-8 

'  3-25 " 
3-22 
3  35 

2-65 
....... 

Piedfl- 

1,730 

1,850 

3.... 

1,670 

4.... 
5.... 

13 

2,010 
2,360 

6.... 

7.... 

8.... 

1-4 

9.... 

10.... 
11.... 
12.... 

1-4 
1-4 

2,500 
2,430 
2,500 

13.... 
14.... 
15.... 
16.... 

2-4 
2-8 
2-4 

2,430 
1,850 

17.... 

2,430 

18.... 
19.... 

1-8 

2,390 

20.... 
21.... 

22.... 
23.... 

1-7 
1-7 
1-7 

2,460 
2,360 
1,670 
1,730 

24.... 

1,790 

25.... 
26.... 

1-8 

1,550 
1,550 

27.... 

28.... 

1-8 

;  1,320 
1  1,090 

29.... 
30... 

1-8 

2-8 
2-3 

1,020 
1,010 

31  .. 

: 
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Coquihalla,  près  de  Hope,  C.-B.,  pour  chaque  jour  en  1912. 
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Juillet. 


Août. 


Haut,  à       Dé-     Haut,  à     Dé- 
la  jauge. |     bit.     la  jauge,     bit. 


Septembre. 


Octobre. 


Haut,  à     Dé-     Haut,  à     Dé- 
la  jauge,      bit.    lia  jauge,     bit. 


Novembre. 


Haut,  à     Dé- 
la  jauge,     bit. 


Décembre.      Jour 


Haut,  à     Dé- 
la  jauge,     bit. 


Pieds- 
Pieds.  I    sec. 


1,000 

1,500 

1,050 

1,090 

1,500 

1,190 

1,030 

870 

910 

870 

870 

830 

1,390 

870 

870 

750 

635 

670 

710 

640 

570 

570 

540 

540 

545 

550 

480 

455 

440 

430 

410 


20 

2-5 

205 

21 

2-5 

2-2 

1-85 

1-9 

1-85 

1-85 

1-8 

2-4 

1-85 

1-85 

1-55 

1-65 

i-45 

1-45 

1-4 

14 

1-42 

1-3 

1-25 

1-2 

1-4 


1-6 
1-55 


1-65 


1-35 
1-3 


1-25 


1-2 


1-02 
105 


Pieds- 
sec. 

390 
370 
360 
340 
330 
330 
330 
310 
425 
540 
480 
430 
490 
550 
610 
670 
635 
670 
710 
610 
510 
480 
470 
455 
440 
430 
400 
370 
340 
350 
440 


Pieds. 


1-5 

1-4 


1-15 


1-1 


1-35 
1-3 


0-97 
1-15 
1-0 
10 


0-8 


0-9 


0-75 


Pieds- 
sec. 

520 
600 
540 
490 
440 
395 
280 
370 
440 
510 
480 
440 
400 
360 
320 
395 
330 
330 
310 
290 
270 
250 
260 
270 
280 
290 
270 
250 
240 
230 


Pieds. 


0-75 
1-45 


0-85 
0-7 


1-40 


0-85 
0-87 


2-2 

1-65 

1-55 


1-1 


105 


1-2 
1-2 
1-2 


115 


Pieds- 
sec. 

230 
230 
570 
420 
270 
210 
375 
540 
450 
360 
270 
280 
460 
640 
810 
1,010 
1,190 
710 
635 
540 
460 
370 
360 
350 
390 
430 
430 
430 
410 
395 
365 


Pieds. 


"6-95** 

"i'iô" 

1-10 
1-25 
1-30 

"2-75'" 
2-15 
1-80 
1-70 

"2-5" ' 

"2-45" 

"ï-ï" 
305 

"2-4" 
2-2 
2-0 

1-7 


Pieds- 
sec. 

340 
310 
325 
340 
355 
370 
370 
455 
480 
810 
1,140 
1,470 


1,790 
1,140 
830 
750 
1,120 
1,500 
1,470 
1,445 
1,590 
1,730 
2,150 
1,770 
1,390 


190 
000 
920 
830 
750 


Pieds 


1-7 


1-9 
1-7 


1-55 
i-55' 


1-45 


1-3 

1-40 


1-35 

1-5 

1-5 


1-3 


1-4 
1-3 


1-3 
i-35 

i-4" 


Pieds- 
sec. 

750 
750 
830 
910 
750 
790 
635 
635 
635 
600 
570 
520 
480 
540 
530 
520 
510 
600 
600 
540 
480 
510 
540 
480 
480 
480 
495 
510 
525 
540 
480 


.  1 
,  2 
.  3. 
.  4 
,  5 
.  6 
,  7 
.  8 
9 
.  10 
.11 
.12 
,13 
.14 
.1?. 
,16 
.17 
.18 
.19 
20 
21 
.22 
,23 
,24 
,25 
26 
.27 
.28 
.29 
30 
31 
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4  GEORGE  V.  A.  1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Coquihalla,  près  de  Hope,  C.-B.,  en  1912. 

(Surface  de  déversement..  360  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT    EX    PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Pluies. 


Prof,  en  pcs. 
Par        sur  la  surface     Total  en 
Maximum  Minimum   Moyenne,  mille   car.  de    déverse-    pieds-acre.    Pouces. 

ment. 


Janvier 2,090 

Février 1,270 

Mars 700 

Avril 1,190 

Mai 5.600 

Juin 2.940 

Juillet 1 ,  500 

Août 710 

Septembre 600 

Octobre 1,190 

Novembre 2,150 

Décembre 910 

L'année 5.  600 


470 

942 

2-6 

30 

57,900 

470 

98  L 

2-7 

2-9 

56,400 

230 

415 

1-2 

1-4 

25.500 

740 

2-5 

52,600 

1,140 

2,662 

7-4 

8-fi 

163,700 

1,010 

2,059 

5-7 

6-4 

122,600 

410 

799 

2  2 

2-5 

49,100 

310 

460 

1-3 

1-5 

2S.300 

230 

365 

10 

1-1 

21,700 

210 

471 

1-3 

1-5 

29,000 

310 

1,004 

31 

59,500 

480 

ON 

1-6 

1-8 

36,100 

210 


969 


36-5 


Note. — La  première  jauge  a  été  détruite  le  23  mars,  alors  qu'on  a  démoli  le  vieux  pont.     On 
en  a  établi  une  nouvelle  le  10  avril.      Les  débits  indiqués  jusqu'au   23  mars  proviennent  de  la 
courbe  n°  1.     A  partir  du  10  avril,  ils  proviennent  de  la  courbe  nc  2.     Entre  et  s  deu 
sont  approximatifs.     L'eau  est  libre  à  L'année. 

Exactitude  "A"  jusqu'à  3,000  p.c.s.  ;  "C"  au-dessus  de  3,000  p. es. 

Creek  de  Corn wall  (209 

Le  creek  de  Cornwall  part  du  lac  de  Cornwall,  à  une  hauteur  de  2,000  pi 
et  se  jette  dans    la    rivière    Thompson    en    aval    d'Ashcroft.  à    une    hauteur    d 
pieds.     Il  fait  partie  du  bassin  de  la  rivière  Thompson.     La  superficie  de  son  v- 
est  d'environ  35  milles  carrés.     On  se  sert  de  l'eau  pour  irriguer  et  on  a  posé  un  tuyau 
pour  fournir  l'eau  d'alimentation  domestique  à  deux  maisons  d'éleveurs.     Aut: 
quand  on  commença  le  trafic  le  long  du  chemin  du  Caribou,  il  y  avait,  au  creek  d.- 
Cornwall,  un  moulin  à  farine  qu'actionnait  une  grande  roue  en  dessus  qui  utilisait 
l'eau  du  creek.     Le  cours  d'eau  est  dans  la  zone  aride  et  les  précipitations  y  sont  de 
S  à  10  pouces. 

Le  lac  Cornwall  a  environ  2  milles  de  long  et  un  quart  de  mille  de  large.  Il  y  a 
un  barrage,  à  la  sortie,  qui  permet  d'emmagasiner  et  de  régulariser  l'eau  du  creek, 
mais  il  semble  y  avoir  des  pertes  par  infiltration.  Dans  les  anné<  s  ai  s  on  utilise 
toute  l'eau  du  creek.  et  alors  il  n'y  en  a  pas  assez  pour  irriguer  les  terr.  -  iwall, 

de  sorte  qu'on  n'y  peut  récolter  de  la  luzerne  qu'à  certaines  am:     - 

La  station  de  jaugeage  est  à  environ  500  verges  en  avant  de  la  maison  de  M.  I 
Cornwall.  qui  est  sur  le  bord  du  creek.  à  quatre  milles  d'Ashcropt.     La  jauge  est  une 
perche  verticale  clouée  à  une  souche  à  200  pieds  en  amont  du  vieux  canal  de  è. 
nement.  du  côté  ouest  du  creek.     On  fait  les  mesurages  au  moulinet  en  marchant  dans 
Peau.     Quand  l'eau  est  basse,  on  peut  les  faire  à  un  pied  en  aval  de  la  jauge,  mais 
le  bord  en  saillie  fait  obstacle  quand  l'eau  est  élevée,  et  il  faut  alors  descendre  plus 
loin.     En  aval  de  la  jauge,  le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  100  pieds  et     le 
courant  y  est  vif.     Les  deux  rives  sont  hautes  et  boisées.     La  rive  gauche  surplombe 
le  cours  d'eau  près  de  la  jauge  et  on  ne  devrait  pas  prendre  les  mesurages  au  moulinet 
à  cet  endroit  quand  les  eaux  sont  hautes.     Le  lit  est  couvert  de  graviers  et  de  roche. 
Il  n'y  a  qu'un  chenal,  où  l'eau  a  six  pieds  de  profondeur.     Des  amoncelleme: 
broussailles  peuvent  se  former  dans  le  courant,  surtout  à  cause  des  -     —   si  ches  qu'il 
y  a  le  long  du  bord. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Cornwall,  à  quatre  milles  de  l'embouchure,  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1911. 
3  oct.. 

1046 

1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 

4-5 

60 
7-0 
5-4 
4-7 
5-5 
3-5 

Pds.  car. 

1-9 

3-15 

4-3 

1-9 

2-2 
2-8 
1-6 

Pieds, 
par  sec. 

0-3 

1-1 
1-6 
1-1 
3-1 
1-3 
1-1 

Pieds. 

0-81 

1-0 

1-12 

0-95 

113 

1-0 

0-91 

Pds-sec. 
0-54 

1912. 

C.  G.  Cline 

3-5 

<( 

6-7 

21  juin. 

Cline  and  Corbould 

2-1 

9  juillet 

29  juillet 

16  août    

B.  Corbould 

6-7 

3-6 

« 

1-8 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Cornwall,  à  quatre  milles  de  l'embouchure, 

pour  chaque  jour  de  1911. 


Jour. 

Octobre. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3 

0-8 

0-4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0-4 

10 

0-4 

11 

0-4 

12 

0-4 

13 

0-4 

14 

0-4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0-4 

21..,              

0-4 

22 

0-4 

23 

0-4 

24 

0-4 

25 

0-4 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Cornwall,  à  quatre  milles  de  l'embouchure, 

pour  chaque  jour,   en   1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
1-0 
11 
11 
11 
11 
11 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-1 
11 
11 
1-1 

Pds-sec. 
1-7 

Pieds. 

1-1 
11 
1-1 
11 
1-1 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
1-0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1-0 
10 
10 
1-0 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

Pds-sec. 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
17 
1-7 

Pieds. 

10 
10 
1-0 
11 
1-1 

Pds-sec. 

3-5 
3-5 
3-5 
60 
6-0 

Pieds. 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

1-7 

2  .  . 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 
7 
7 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

1-7 

3... 

1  -7 

4 

1-7 

5 

6 

7 

8 

9  .. 

10 

11  .. 

12 

13.  . 

14... 

15.... 

16.   . 

17.... 

18.  . 

19... 

20.... 

21... 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

1-7 
1-7 
1-7 
17 

1-7 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

22    . 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-9 
0-9 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
1-7 
1-7 

:::::::i:::::::: 

23.  . 

• 

24.... 

25    . 

26... 

27.... 

28... 

29.... 

30.  . 

31.. 

1 

1'" 

Débit  mensuel  du  creek  Cornwall,  à  quatre  milles  de  l'embouchure,  en  1013. 
(Surface  de  déversement.  35  mille-  carrés 


• 
Mois. 

Débit  en  pieds-secoxde. 

—  KLLEMENT. 

p 

Pluie? 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par 

mille    car 

Prof,  en  poa 
sur  la  surface     Total  en 
de    déverse-    piM^-acre. 
ment. 

Pouce9. 

Mai 

8-8 
60 

1-7     1          6-3 
1-7              3-9 

OIS 
01 

0-2 

01                   232 

Juin 

La  période 

6 

Note. — Exactitude. 


A"  et  "B". 
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Creek  Criss  (224). 

Le  creek  Criss  prend  sa  source  dans  les  collines  situées  entre  les  versants  des  ri- 
vières de  l'Homme-Mort  et  Tranquille,  à  une  hauteur  de  1,500  pieds.  Il  fait  partie  du 
bassin  de  la  rivière  Thompson.  La  surface  de  déversement,  telle  que  mesurée  d'après 
une  carte  du  Service  des  Arpentages  Géologiques,  en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles 
au  pouce,  est  de  150  milles  carrés.  Le  creek  a  un  courant  rapide  dans  une  vallée  étroite 
qui  traverse  un  pays  accidenté.  On  se  sert  de  l'eau  pour  l'irrigation,  mais  ce  n'est  que 
récemment  que  la  vallée  s'est  colonisée.  Il  y  a  un  chemin  de  quelques  milles  qui  mon- 
te dans  la  vallée,  mais  au  bout  de  ce  chemin  il  n'y  a  plus  qu'un  chemin  de  portage.  Il 
y  a  beaucoup  de  petit  bois  qui  conserve  l'humidité  et  empêche  l'érosion.  Les  lacs 
Rouges  sont  sur  l'embranchement  sud. 

La  station  de  la  rivière,  sur  le  creek  Criss,  a  été  établie  le  14  juin  1912  par  C.  G. 
Cline.  La  section  de  mesurage  est  située  à  environ  un  demi-mille  de  l'embouchure 
et  à  400  verges  en  amont  du  pont  public.  Quand  les  eaux  sont  basses  ou  moyennes, 
on  fait  les  mesurages  en  marchant  dans  le  creek,  et  quand  elles  sont  hautes  on  fait 
les  mesurages  au  moyen  d'un  câble,  du  pont  public.  Une  jauge  verticale,  du  type 
réglementaire,  est  placée  sur  la  rive  droite  à  la  section  de  mesurage,  et  son  fixe  est 
rapporté  aux  repères.  La  section  de  mesurage  est  excellente;  le  contrôle  est  bon,  le 
courant  uniforme,  les  bords  élevés  et  il  y  a  un  chenal  avec  lit  permanent. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Criss,  près  de  l'embouchure,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

14  juin 

16  juillet.... 
5  aoû  t . . . 

Cline  and  Corbould 

1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 

21 
24 
24 
22 

Pds  car. 

47-6 
31-4 

28-6 
29-2 

Pds. 
par  sec. 

2-2 
1-2 
1-15 

1-04 

Pieds. 

1-09 
0-7 
0-62 
0-6 

Pds- sec. 
107 

B.  Corbould 

38 
33 

30  août 

^ 

30 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Criss,  près  de  l'embouchure,  pour  chaque  jour 

de  1912. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-9 

0-85 

0-85 

0-82 

0-8 

0-85 

0-85 

0-85 

0-8 

0-75 

075 

0-7 

0-8 

0-85 

0-8 

0-7 

0-6 

0-5 

0-45 

0-4 

0-3 

0-6 

18 

2-0 

1-7 

1-5 

1-3 

12 

11 

10 

0-9 

Pds-sec. 

68 

60 

60 

55 

52 

60 

60 

60 

52 

46 

46 

40 

52 

60 

52 

40 

30 

22 

19 

16 

11 

30 

280 

334 

254 

203 

154 

130 

108 

88 

68 

Pieds. 

0-8 

0-8 

07 

0-65 

06 

0-6 

0-55 

0-5 

0-6 

0-7 

0-7 

0-8 

0-7 

0-6 

0-55 

0-6 

0-6 

0-55 

055 

0-6 

0-6 

0-6 

0-4 

04 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-55 

0-5 

0-6 

Pds-sec. 

52 
52 
40 
35 
30 
30 
26 
22 
30 
40 
40 
52 
40 
30 
26 
30 
30 
26 
26 
30 
30 
30 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
26 

30 

Pieds. 

0-6 

0-65 

0-9 

10 

0-9 

0-9 

0-85 

0-8 

0-9 

0-85 

0-8 

0-7 

0-8 

0-85 

Pds-sec. 

30 
35 
68 
88 
68 
68 
60 
52 
68 
60 
52 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

40 

13 

52 

14 

15 

109 

106 

60 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22... 

23 

0-7 

0-6 

0-57 

0-55 

0-5 

0-6 

0-65 

0-77 

40 
30 
28 
26 
22 
30 
35 
48 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



30 

81.. 

Débit  mensuel  du  creek  Criss,  près  de  l'embouchure,  pour  1!»12. 
(Surface  de  déversement,  150  milles  carr 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE.                                  RUISSELLEMENT. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Profondeur 
Par       en  pouces  sur      Total  en 
mille  car. lia  surface  de   pieds-acre. 
déversem'f . 

Pouces . 

Juillet 

334 
52 

11 
16 

84-2 
29-7 

0-56 
0-2 

0-65 
0-23 

5,180 
1,830 



Août 

10  à  12 

Note. — Station  établie  le  14  juillet  et  maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement. 
Exactitude,  "  A  "  et  "  C  ". 
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Creek  au  lait. 
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Le  creek  au  Lait  prend  sa  source  dans  les  collines,  au  sud  du  lac  Kamloops,  à  une 
hauteur  de  3,800  pieds,  et  se  décharge  dans  le  creek  aux  Cerises,  près  de  l'embouchure, 
à  une  élévation  de  1,600  pieds.  Il  fait  partie  du  bassin  des  rivières  aux  Cerises  et 
Thompson.  La  surface  de  déversement,  d'après  une  carte  du  Service  des  Arpentages 
géologiques,  en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouces,  est  de  18  milles  carrés.  La 
surface  de  déversement,  en  amont  de  la  station  est  de  15  milles  carrés.  Le  creek  au 
Lait  est  un  petit  creek  d'irrigation,  au  milieu  de  la  zone  aride.  Les  étés  sont  chauds 
et  secs,  les  hivers  longs  et  très  froids  ( — 30°  F.)  ;  la  moyenne  des  précipitations  an- 
nuelles est  d'environ  10  pouces. 

Le  creek  au  Lait  est  contrôlé  par  des  digues  sur  deux  lacs,  à  environ  4  milles  de 
la  source.  Ces  digues  ont  été  construites  par  la  British  Columbia  Fruit  Lands  Com- 
pany et  ils  forment  partie  du  système  d'irrigation  de  la  compagnie  qui  utilise  le  creek 
aux  Cerises  (voir  la  description  hydrographique  du  creek  aux  Cerises).  L'excédent 
d'eau,  pendant  le  dégel,  est  emmagasiné  dans  un  lac  artificiel,  à  environ  3  milles  de 
l'embouchure  du  creek,  par  la  compagnie  Beaton. 

La  station,  sur  le  creek  au  Lait,  a  été  établie  le  21  avril  1912  par  H.  J.  E.  Keys. 
La  section  de  mesurage  est  située  à  environ  100  pieds  en  amont  du  nouveau  chenal 
creusé  par  la  British  Columbia  Fruitlands  Company,  juste  en  aval  de  la  jauge.  On 
se  sert  d'une  jauge  verticale  en  sapin  (type  réglementaire)  de  4  pouces  par  2  pouces 
par  4  pieds  et  5  pouces  et  tous  les  mesurages  se  font  en  marchant  dans  l'eau.  La  sec- 
tion de  mesurage  est  excellente.  Il  y  a  un  chenal  permanent,  de  bonnes  rives  et  un 
courant  uniforme.     On  rapporte  le  fixe  de  la  jauge  à  3  repères. 


Mesurages  du  débit  du  creek  au  Lait,  à  six  milles  au  sud  du  lac  Kamloops,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

25  avril 

18  mai 

H.  JE.  Keys 

«         « 

1057 
1057 
1057 

Pieds. 

4-3 
3-5 
40 

Pds  car. 

2-4 
4-7 
2-2 

Pieds 
par  sec. 

0-41 

30 

0-6 

Pieds. 

0-8 
1-4 
0-85 

Pds- sec. 

1-0 

14-2 
1-3 

26  juin 

U              u 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiex  du  creek  au  Lait,  à  six  milles  au  sud  du  lac 

Kamloops,  pour  1912. 


Avril. 

Mai. 

Jx 

un. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1.... 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
1-5 

Pds-sec. 

17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
17-4 
16-3 
151 
140 
12-8 
13-3 
13-8 
14-3 
14-3 
14-3 
13-5 
}2-8 
120 
11-3 
110 
10-6 
10-2 

9-9 

9-9 

9-9 

9-9 

Pieds. 
....... 

"i-ô" 
"i-ô" 

"i-ô" 

"0-9' 
"0-9" 

"0-85" 
"0-9" 


Pds-sec. 

8-9 
7-9 
6-9 
5-9 
5-2 
4-5 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-4 
30 
2-6 
21 
2-1 
21 
2-1 
1-9 
1-8 
1-7 
1-5 
1-8 
21 
2-1 
2-1 

Pieds. 
0-9 

"0-9" 

0-95' 

"0-9'" 

0-9" 
....... 

0-85 

::::::: 

0-9" 
0-9" 
0-85* 

Pds-sec. 

2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
2-3 
2-5 
2-7 
30 
2-5 
2-1 
2-1 
2-1 
21 
21 
2-1 
20 
1-8 
1-6 
1-5 
1-6 
1-7 
1-8 
1-9 
20 
21 
21 
2-1 
1-8 
1-5 
1-5 
1-5 

Pieds. 

0-85 



"0-85" 

0-85' 

"0-8" 
0-85* 

0-9'" 

"ô'-é" 

"'O-Sô' 
0-85' 

Pds-sec. 

1-5 

1-5 
15 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-3 
1-2 
11 
0-9 
0>8 
11 
1-5 
1-6 
1-7 
1-8 
1-9 
20 
21 
14 
0-8 
10 
1-2 
1-4 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

"6-9*  " 

"0-85" 

17 
1-9 
2-1 

2 

3.... 

4.... 

2-1 

5.... 

2-1 

6.... 

2-1 

7.... 

2-1 

8.... 

9.... 

1  >8 

10.... 

1-5 
1-5 

11.... 

12.... 

13.... 

14.... 

15.... 

1-35 

16.... 

17.... 

18.... 

1-4 

19.... 

20.... 

1-4 

21.... 

22.... 

23.... 

24.... 

1-3 

25.... 



26.... 

27.... 

28.... 

1-2 

8-4 
11-4 
14-4 

1-25 
1-25 

29.... 

30.... 

31.... 

" 

Débit  mensuel  du  creek  au  Lait,  à  six  milles  au  sud  du  lac  Kamloop>,  pour  1012. 
(Surface   de  déversement,   13   milles   carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECOXDE. 

38  KLLEMEXT. 

Pluies 

Maximum 

Minimum 

Movenne. 

Par 
mille  car 

Prof,  en  pcs. 
sur   la  surfa-     Total  en 
ce  do  déver-    pieds-acre, 
sèment. 

Pouces. 

Mai 

17-4 
8.9 
30 
21 

9-9 
1-5 
1-5 
0-8 

14-2 
3-5 
20 

1-4 

11 
0-27 
015 
011 

1-27 

0-30 

0  17                  123 

013 

Juin 

Juillet 

Août 

La  période 

10 
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Rivière  de  l'Homme-Mort. 

La  rivière  de  l'Homme-Mort  prend  sa  source  dans  le  plateau  situé  au  sud  du  lac 
Bonaparte,  à  une  hauteur  de  4,000  pieds.  Elle  se  jette  dans  la  rivière  Thompson,  près 
de  Savona,  à  une  hauteur  de  1,100  pieds.  Le  creek  Criss  arrive  du  côté  est  et  les  creeks 
de  la  Barricade,  Gorge  et  de  Tabac  viennent  du  côté  ouest.  La  surface  de  déverse- 
ment est  de  480  milles  carrés  en  amont  de  l'embouchure  à  450  milles  en  amont  de  la 
jaug'e  et  à  330  milles  carrés  en  amont  du  creek  Criss. 

La  rivière  de  l'Homme-Mort  est  dans  la  zone  aride.  Les  pluies  annuelles  moyen- 
nes sont  d'environ  10  pouces.    Les  étés  sont  chauds  et  secs,  les  hivers  froids  et  secs. 

Les  eaux  de  cette  rivière  servent  à  l'irrigation.  On  les  utilise  sur  deux  ranches  à 
l0  milles  ou  plus  de  l'embouchure.  Les  Indiens  en  emploient  sur  leur  réserve;  mais 
trois  compagnies  d'irrigation,  la  Smith-Curtis,  la  Savona  Orchards,  et  la  Barnes  Estate 
en  prennent  la  plus  grande  partie. 

La  prise  d'eau  de  la  compagnie  Smitli-Curtis,  sur  la  rivière  de  l'Homme- Mort  est 
à  environ  3  milles  de  l'embouchure.  LTn  barrage  de  bois  de  30  pieds  de  long  et  de  7 
pieds  de  haut,  a  été  construit  en  travers  de  la  rivière.  La  prise  d'eau  est  du  côté  est  du 
barrage  et  le  caniveau  descend  du  côté  est  de  la  rivière  sur  une  longueur  de  ÎO'O 
verges,  qui  traverse  sur  un  bon  pont.  A  environ  40  verges  plus  loin,  on  arrive  à  un 
canon  que  traverse  un  pont  en  chevalets  de  40  pieds  de  haut. 

La  capacité  du  canal  principal  de  la  compagnie  Smith-Curtis  est  d'environ  11 
pieds  cubes  par  seconde.  Il  a  2.5  pieds  de  large  et  20  pouces  de  haut.  C'est  un 
caniveau  calfaté  et  goudronné.  •  Par  ce  système  d'irrigation,  la  compagnie  Smith- 
Curtis  irrigue  une  partie  de  la  réserve  indienne  de  Deadman,  une  partie  de  la  sec- 
tion 5,  township  21-21-6,  une  partie  de  la  section  32,  township  20-21-6  et  une  partie 
du  vieil  emplacement  de  la  traverse  de  Savona. 

Le  canal  principal  de  la  Barnes  Estâtes  à  10  milles  de  long  de  la  prise  d'eau 
à  la  limite  est  de  leur  propriété.  Sur  leur  terrain,  il  y  a  7J  milles  de  caniveau  et  2i 
milles  de  fossé.  Le  caniveau  principal  à  6  pieds  de  large  et  4  pieds  de  profond  et 
porte  3  pieds  d'eau.  Il  est  fait  de  planches  de  lf  pouce,  bien  sèches  ;  les  côtés  et  le  fond 
sont  lambrissés  étanches,  les  fentes  sont  calfatées  avec  de  l'étoupe  et  tout  l'intérieur 
est  enduit  de  goudron  ce  qui  en  fait  un  ouvrage  durable  et  étanche. 

La  pente  du  caniveau  principal  est  de  5  pieds  par  mille,  la  vélocité  est  de  3-8 
pieds  par  seconde  et  la  capacité  de  70  p.c.s. 

La  tranchée  principale  est  un  peu  plus  grande  que  le  caniveau;  le  sous-sol  est 
graveleux  et  poreux  et  pour  éviter  les  pertes,  on  l'a  enduit  de  vase  et  d'un  peu  de 
béton. 

Le  système  de  distribution  est  plutôt  compliqué.    Nous  ne  le  décrivons  pas  ici. 

Pour  faire  passer  l'eau  du  canal  principal  de  la  compagnie  Barnes  en  travers 
de  la  rivière  Thompson  et  la  rendre  aux  terres  des  British-C  olumbia  Horticultural 
Estâtes  à  Walhachin,,  un  syphon  de  bois  de  12  pouces  a  été  suspendu  à  l'aide  d'un 
câble  d'un  bord  à  l'autre  de  la  rivière.  L'eau  descend  de  500  pieds  à  partir  du  canal 
principal,  traverse  la  rivière  en  passant  par  le  tuyau  suspendu  et  remonte  à  400  pieds 
du  côté  sud.  On  amène  ainsi  l'eau  de  l'autre  côté  de  la  rivière  à  5  pieds  cubes  par 
seconde  pour  irriguer  environ  un  verger  de  500  acres. 

La  compagnie  Savona  Orchards  prend  son  eau  dans  le  canal  de  la  compagnie 
Barnes  par  suite  d'un  arrangement. 

Immédiatement  en  dehors  de  la  limite  nord  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  la  ri- 
vière Deadman  s'élargit  en  un  lac  qui  porte  le  nom  de  lac  Deadman  ou  lac  Snohoosh. 
Ce  lac  est  une  nappe  d'eau  étroite  d'environ  3  milles  de  long,  ayant  une  superficie  de 
3,500  acres.  Il  constitue  un  bon  emplacement  pour  un  réservoir.  La  Barnes  Estate  a 
construit  une  digue  à  la  sortie  du  lac  pour  conserver  les  eaux  des  dégels  du  printemps 
jusqu'à  ce  qu'on  en  ait  besoin  pour  l'irrigation  en  juillet  et  en  août.  Le  barrage  est  en 
coffrage  de  bois,  avec  remplage  de  roche.  Les  pièces  sont  boulonnées  ensembles.  Le 
barrage  est  appuyé  sur  un  fond  de  roc,  la  base  est  doublée  en  béton  et  il  y  a  deux 
tuyaux  d'acier  de  24  pouces  qui  traversent  le  béton.     L'écoulement  par  le  barrage  est 
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contrôlé  par  des  portes  qui  ouvrent  ces  tuyaux.  Le  barrage  a  140  pieds  de  long  20  de 
haut  et  une  largeur  de  56  pieds  à  la  base.  La  capacité  du  réservoir  est  de  7,000  pieds- 
acre. 

Quand  les  dégels  sont  finis  sur  le  creek  Criss,  le  réservoir  du  lac  de  THomme-Mort 
est  plein  et  l'excédent  d'eau  fournit  généralement  ce  qu'il  faut  pour  l'irrigation  pendant 
une  semaine  ou  deux  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'ouvrir  les  portes;  de  sorte  que  la 
compagnie  peut  commencer  la  partie  non  pluvieuse  de  la  saison  d'irrigation  sans 
décombler  le  réservoir.  Il  y  a  d'autres  lacs  qui  pourraient  servir  à  l'emmagasinage,  au 
besoin,  mais  il  semble  probable  qu'il  y  aura  toujours  assez  d'eau  dans  la  rivière  de 
l'Homme-Mort  pour  tous  les  terrains  qui  peuvent  avoir  besoin  d'irrigation. 

La  région  de  l'Homme-Mort  est  accidentée  mais  pas  réellement  montagneuse.  Les 
nombreux  chemins  et  sentiers  qui  la  traversent  le  prouvent.  La  ligne  de  partage  des 
eaux  est  dans  la  partie  sud  du  plateau  Bonaparte.  L'élévation,  à  l'embouchure  de 
l'Homme-Mort  est  de  1,100  pieds;  sur  le  creek  Criss,  à  10  milles  de  l'embouchure,  de 
1,500  pieds;  au  lac  de  l'Homme-Mort,  à  20  milles  de  l'embouchure,  2,750  pieds.  Plu- 
sieurs lacs,  à  la  ligne  de  partage  ont  environ  4,500  pieds. 

La  principale  station  de  jaugeage  (221)  sur  la  rivière  de  PHomme-Mort,  est  au  ran- 
che  Williams,  en  aval  de  l'embouchure  du  creek  Criss  et  en  amont  de  la  prise  d'eau  de 
Walhachin.  Elle  mesure  ainsi  pratiquement  tout  le  débit  de  la  rivière.  Elle  a  été 
établie  le  11  juillet  1911  et  on  a  pris  les  indications  de  la  jauge  tous  les  jours  durant 
la  saison  d'irrigation  de  1911-1912.  Il  y  a  une  jauge  de  bois,  clouée  à  un  ari 
la  rive  droite  de  la  rivière  et  on  la  rapporte  à  trois  repères.  Quand  les  eaux  sont  très 
hautes,  il  est  difficile  de  prendre  les  indications  de  la  jauge  d'une  façon  jusre  à  cause 
du  mouvement  de  l'eau.  On  a  fait  les  mesurages  en  marchant  dan-  l'eau  à  un  endroit 
situé  à  150  pieds  en  aval  de  la  jauge,  car  l'eau  est  plus  profonde  près  de  la  jauge  et  le 
courant  y  est  moins  vif.  Il  y  a  un  bout  de  rivière  de  150  pieds  qui  est  droit,  en  amont 
de  la  section  de  mesurage,  et  qui  comprend  surtout  des  petits  rapides.  Il  y  a  un  trou 
profond  en  aval  de  la  section.  La  rive  droite  est  un  banc  de  gravier  qui  s'élève  à  une 
hauteur  de  5  pieds  à  quelque  distance  de  l'eau.  La  rive  gauche  a  cinq  pieds  de  haut 
et  est  couverte  d'arbustes.  Il  n'y  a  qu'un  chenal  à  la  jauge  mais  on  dit  qu'il  y  a  beau- 
coup de  courant  souterrain. 

Une  station  (223)  a  été  établie  à  environ  4  milles  en  aval  de  la  station  principale 
pour  mesurer  l'eau  avant  qu'elle  soit  détournée  et  pour  connaître,  par  soustraction  la 
quantité  d'eau  qui  va  dans  le  caniveau  de  Walhachin. 

La  station  a  démontré  qu'il  y  avait  toujours  abondance  d'eau  à  cause  du  courant 
souterrain,  plus  bas  que  la  prise  d'eau,  mais  qu'une  bonne  partie  ne  servait  p. 
sorte  qu'on  a  discontinué  de  noter  les  indications  de  la  jauge  à  cet  endroit  et  on  a 
mis  une  jauge  dans  le  caniveau  (222).     On  a  pris  note  des  indications  de  la  jauge  du 
caniveau  pendant  la  saison  d'irrigation  de  1912. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort.  en  amont  de  la  pri>o  d'eau  de 

Walhachin.  en  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 

mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Viti 

moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

11  juillet  . . 
23  sept 

1912. 

4  mai 

16  juin. . . 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 

1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 

32 
21 

40 
30 

26 
26 
25 

Pds  car. 

4S 
21 

71 
43 
34 

28  4 

Pieds 
par  sec. 

20 
0-75 

-  B 

31 
1-4 
1-7 
1-4 

206 
1-26 

:  45 
1-9 
1S3 
1-81 

<ec. 
1 

.  K.  Smith... 

..  C.G.  Cline 

Cline  et  Corbould 

203 

16  juillet  .  . 

.  .iB.  Corbould 

5  août 

44 

30  août 

" 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  en  amont  de  la  prise  d'eau 

de  Walhachin,  en  1912. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Hauteur  ] 

à  la             Débit, 
jauge. 

Hauteur  i 

à  la            Débit, 
jauge. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                      

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-65 

1-65 

1-65 

1-65 

1-65 

1-75 

1-75 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

Pds-sec. 

33 
33 
33 
33 
33 
39 
39 
36 
36 
36 
36 

Pieds. 

11 
11 
1-1 
1-1 
1-15 

Pds-sec. 
11 

2    .                 

11 

3                        

11 

4                      

11 

5    .                       

12 

6  ..              

7                           

8 

9                       

10    .            

11 

2-1 
1-9 
1-7 

67 
49 
36 

12 

1-65                   33 
1-65                   33 
1-6                     31 

13 

14 

1-6                   31 

15 

1-5 

1-4 

1-4 

1-35 

1-3 

12 

1-2 

1-2 

1-2 

1-4 

26 
22 
22 
20 
18 
14 
14 
14 
14 
22 

1-6 

1-55 

1-5 

1-45 

1-4 

1-4 

1-3 

1-3 

1-25 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

11 

11 

115 

115 

31 
28 
26 
24 
22 
22 
18 
18 
16 
14 
14 
14 
14 
11 
11 
12 
12 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

25 

1-5                   26 

1-55                  28 

26 

27 

1-6 
1-6 
1-65 

31 
31 
31 
33 
33 

29 

31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  en  amont  de  la  prise  d'ean  de  Walha- 
ehin, en  1911. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum  Moyenne. 

Par 

mille  car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juillet 

67 
39 

14 
11 

27-7 
25-5 

0-06 
0-06 

007 

007 

1,703 
1,570 

Août 

La  période 

10 

Note. — La  station  a  été  abandonnée  pour  la  saison  de  1911  à  la  fermeture  de  la  saison  d'ir- 
rigation.    En  décembre,  janvier  et  février,  c'est  la  température  d'hiver. 
Exactitude,  "  D  "  en  juillet  ;  "  A  "  en  août. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  en  amont  de  la  priée  d'eau 

de  Walhachin,  en  1911. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-9 

2-9 

2-85 

2-7 

2-6 

2-55 

2-5 

2-45 

2-4 

2-5 

2-3 

2-3 

"2-2" 
2-15 
21 
205 
205 
2-05 
20 
2-0 
2-0 
2-0 
20 
2-0 
2-1 
2-15 
2-2 

Pds-sec. 

238 
238 
226 
190 
166 
154 
143 
132 
120 
143 
98 
98 
94 
90 
85 
80 
74 
67 
62 
62 
62 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
67 
74 
80 

Pieds. 

2-2 

2-3 

2-3 

2-3 

2-2 

2-2 

2-3 

2-2 

215 

2-1 

2-0 

20 

21 

2-1 

20 

1-9 

1-8 

175 

1-7 

1-65 

1-7 

1-75 

2-5 

3-5 

3-2 

2-9 

2-7 

2-4 

2-25 

215 

21 

Pds-sec. 

80 
98 
98 
98 
80 
80 
98 
80 
74 
67 
57 
57 
67 
67 
57 
49 
42 
39 
36 
34 
36 
39 
143 
376 
306 
238 
190 
120 
89 
74 
67 

Pieds. 

21 

2-2 

2-0 

1-85 

1-85 

1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

1-85 

"i-85* 

1-9 

"l-9" 
1  95 
1-95 
1-9 
1-9 

"i-85 

1-75 

"ï.i" 

'    U7   ' 
1-7 

"i-é" 

1-85 

Pds-sec. 

67 
80 
57 
45 
45 
42 
42 
42 
42 
45 
45 
45 
49 
49 
49 
53 
53 

49 
48 

45 
39 
37 
36 
36 
36 
36 
39 
42 
45 

Pieds. 

1-85 

"2-4" 
"2-2" 
"2-l" 

Pds-f 

45 
70 
95 

120 
100 

74 
67 

2 

3 

4 

5 

6 

7..... 

8 

9 

10 

11 

2-75 

2-9 

3-3 

4-0 

4-4 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-5 

4-3 

43 

4-0 

3-8 

3-75 

3-7 

4-0 

41 

4-0 

3-9 

3-8 

3-7 

3-55 

3-3 

3-15 

30 

2-9 

201 

238 
329 
492 
584 
561 
584 
608 
631 
608 
561 
561 
492 
445 
434 
422 
492 
515 
492 
468 
445 
422 
387 
329 
294 
260 
238 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1" 

Débit  mensuel  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  en  amont  de  le  prise  d'eau  de  Walha- 
chin, en  1912. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum  Moyenne. 

Par 

mille    car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surfa-      Total  m 
ce  de  dévcr-    pieds-acre. 
Bernent. 

Pouces. 

Mai • 

631 

238 

376 

80 

201               44S 
57               106 

10 
0-24 
0-22 
01 

1-2 

0-25 
011 

6.310 
6.030 

Juin 

Juillet...                   

34 
36 

98 
46 

Août..,. 

11 

Note. — La  station  a  fonctionné  durant  la  saison  d'irrigation  seulement, 
de  décembre,  janvier  et  février,  c'est  la  température  d'hiver. 
Exactitude,  "A"  et  "  C  ". 
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Mesub  M3ES  ni   DÉBIT  de  la  rivière  de  l'Homme- Mort,  à  trois  milles  de  l'embouchure,  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
mouli- 
net . 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

12  juillet 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 

Pieds. 

36 
23 
23 

Pds  car. 

60 
•31 
26 

Pieds 
par  sec. 

11 

0-7 
0-6 

Pieds. 

1-22 
0-71 
0-57 

Pds- sec. 
66 

23  sept  

Cline&  Smith •. 

23 

4  oct 

(t                         u 

15-3 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  à  trois  milles  de  l'embou- 
chure, en  1911. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-8 

0-8 

0-8 

0-7 

0-6 

0-55 

0-55 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

Pds-sec. 

32 
32 
32 
32 
32 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
32 
28 
28 
28 
22 
17 
16 
16 
16 
14 
14 
14 

Pieds. 

0-45 
0-45 
0-45 
0-45 
0-5 

Pds-sec. 
13 

2 

13 

3 

13 

4 

13 

5 

17 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11 
1-0 

0-85 

0-75 

0-7 

0-65 

0-6 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-55 

0-55 

0-55 

0-6 

0-6 

0-7 

0-75 

0-8 

54 
45 
32 
25 
22 
20 
17 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
17 
17 
22 
25 
28 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

0-5                   14 

25 

0-5 
05 
0-5 

14 
14 
14 

26 

27 

..... 

28 

0-5                   14 

29 

0-5 

0-45 

0-45 

14 
13 
13 

30 

31 

208 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 

Débit  mensuel  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  à  trois  milles  de  l'embouchure,  pour 

1911. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Prof,  en  pcs. 
Par        sur  la  surfa- 
Moyenne.!  mille  car.  ce  de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juillet 

54 
36 

14 
13 

22-1     ! 

1,360 
1,450 

Août 

23-6      .... 

La  période 

j 

10 

Note. — La  station  a  été  établie  le  12  juillet  et  a  fonctionné  jusqu'au  5  septembre  1911.  La 
station  est  en  aval  de  la  prise  d'eau  de  Walhachin.  La  surface  de  déversement  n'est  donc  paa 
proportionnée  au  rendement. 

Exactitude,  "  A  ". 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort,  dans  le  caniveau  de  Walhachin. 

1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 

section. 

\  iî 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

13  juillet 

B.  Corbould 

1044 
1044 
1044 

Pieds. 

6-2 
5-8 
5-8 

Pds   car. 

6-8 
6-9 
3-4 

Pieds 
par  sec. 

2-4 
3-2 
2-3 

Pied* 

11 
1-3 
0-62 

16-6 

6  août 

« 

31  août 

« 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
3 1 ai  i  ri  u 


À  la  JAUGE  ET  débit  de  la  rivière  de  l'Homme-Mort  au  caniveau  de 
Wallachin  à  deux  milles  de  la  prise  d'eau,  en  1912. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                                                       

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-4 

1-4 

1-4 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

13 

13 

13 

1-3 

13 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-2 

1-2 

1-2 

1-1 

1-1 

00 

00 

00 

Pied  s- sec. 
25-4 

2                                                             

25-4 

3                                                          

25-4 

4                                               

23-9 

5                                                      

22-4 

g 

22-4 

7                                                    

22-4 

8 

22-4 

9                                                        

22-4 

10                                                                  

22-4 

H                                                           

1 

22-4 

12                                                   

22-4 

13                                                      

22-4 

14                                                 

22-4 

15 

1-1 
1-1 
1-2 
1-1 
11 
1-3 
1-3 
1-4 
13 
1-2 
1-2 
1-3 
1-4 

1-4 

1-4 

16-6 
16-6 
19-4 
16-6 
16-6 
22-4 
22-4 
25-4 
22-4 
19-4 
19-4 
22-4 
25-4 
25-4 
25-4 
25-4 
25-4 

22-4 

16 

22-4 

17...                                    

22-4 

18 

22^4 

19...                     

22-4 

20 

22-4 

21 

19-4 

22 

19-4 

23 

19-4 

24 

16-6 

25 

16-6 

26 

00 

27 

0-0 

00 

29 

31 

0-62 

7-9 

Creek  Duffy   (228'). 

Le  creek  Duffy  prend  sa  source  dans  la  chaîne  de  collines  qui  passe  au  sud  de  lac 
Kamloops  immédiatement  à  l'ouest  du  creek  aux  Cerises  à  une  hauteur  de  1,120  pieds. 
Il  fait  partie  du  bassin  de  la  Thompson.  Sa  surface  de  drainage,  d'après  une  carte 
du  service  des  arpentages  géologiques,  en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce, 
est  de  17  milles  carrés  ;  là-dessus,  il  y  en  a  dix  milles  en  amont  de  la  station.  Le  creek 
Duffy  est  un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  de  peu  d'importance.  Il  coule  au  milieu 
de  la  zone  aride  et  n'a  de  l'eau  qu'au  printemps.  Les  étés  sont  chauds  et  secs;  les 
hivers  longs  et  froids;  les  précipitations  d'environ  10  pouces.  Il  y  a  de  bonnes  facilités 
d'emmagasinages  sur  les  lacs  aux  sources  du  creek;  mais  la  surface  de  déversement 
est  si  restreinte  que  le  rendement  est  très  petit.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu  en  1912,  saison 
exceptionnellement  humide,  où  le  débit  maximum  n'a  été  qu'une  fraction  de  pied- 
seconde.  Les  lacs  ne  se  sont  pas  emplis  sufnssamment  pour  déborder  dans  la  décharge. 
Cela  dépendait  peut-être  des  années  antérieures  qui  avaient  été  très  sèches  et  au  cours 
desquelles  les  lacs  s'étaient  asséchés  complètement. 

Pendant  le  dégel  de  1912,  le  réservoir  de  Beaton,  où  l'eau  du  creek  au  Lait  est 
emmaganisée,  s'est  effrondé.  L'eau  a  descendu  par  torrents  dans  le  chenal  du  creek 
Duffy  jusqu'au  lac  Kamloops,  emportant  une  grande  partie  du  terrassement  du  C- 
P.  C. 

25f— 14 


210 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.    1914 

Une  station  a  été  établie  sur  le  creek  Dufïy,  le  26  avril  1912,  par  M.  H.  J.  K 
en  amont  de  toutes  les  prises  d'eau.     Une  jauge  verticale   (type  réglementaire 
placée  à  environ  50  pieds  en  amont  des  canaux  de  détournement  les  tjIus  élevés  et  se 
rapporte  à  deux  repères.     On  n'a  fait  qu'un  mesurage  qui  a  donné  un  débit  de  un 
dixième  de  pied-seconde.    Le  creek  a  de  bons  bords  et  un  chenal  dont  le  lit  est  dura- 
ble, mais  il  est  bloqué  par  les  billes. 

Eivière  À  l'Aigle.  (312). 

La  rivière  à  l'Aigle  est  un  cours  d'eau  de  40  milles  de  long  qui  part  des  lacs 
Victor  et  du  sommet  (township  23-3-6)  à  Clanwilliam,  à  une  hauteur  d'environ  2,200 
pieds,  qui  coule  vers  l'ouest  et  se  jette  dans  le  lac  Shuswap,  près  de  Sicamous,  C.-B., 
à  une  hauteur  de  1,150  pieds.  Près  de  l'embouchure,  la  rivière  est  stagnante.  Elle 
a  150  pieds  de  large  et  de  5  à  15  pieds  de  profond.  En  amont  du  creek  Yard,  (à  10 
milles  de  l'embouchure),  le  courant  devient  vif  et  descend  de  1,000  pieds  en  trois 
milles  à  partir  du  passage  de  l'Aigle. 

Les  précipitations  varient  de  2'0  pouces  à  l'embouchure  jusqu'à  100  pouces  à  la 
source.  L'hiver  n'est  pas  rigoureux,  mais  il  tombe  beaucoup  de  neige  près  de  la 
source  (120  pouces).    La  rivière  gèle  pendant  deux  ou  trois  mois,  l'hiver. 

A  Taft  et  à  Trois-Vallées,  la  Dominion  Saivmills,  Ltd.,  a  des  scieries  et  elle 
jette  dans  la  rivière  les  billes  provenant  de  ses  diverses  limites. 

Sur  la  rivière  même,  il  n'y  a  pas  d'installation  de  force  motrice,  mais  la  Dominion 
Sawmills,  à   Taft  utilise  le  creek   Crazy  pour  développer   l'énergie  néYessaire 
éclairage.    On  pourrait  développer  de  petits  pouvoirs  sur  ce  cours  d'eau. qu'on  pourrait 
régulariser  en  établissant  des  réservoirs  d'emmagasinage  au  lac  des  Trois- VaHi 
à  la  source,  aux  lacs  Victor  et  Clanwilliam.  La  surface  de  déversement  de  ce  dernier  est 
très  peu  considérable.     Le  C.P.C.,  qui  longe  la  rivière,  empêche  qu'on  y  établies 
usines  tant  soit  peu  considérables. 

Une  station  de  jaugeage  régulière  a  été  établie  sur  la  rivière  à  l'Aigle  au  pont  du 
C.P.C.,  à  trois  quarts  de  mille  de  Sicamous.     La  jauge  est  une  perche  verticale  de  15 
pieds  de  long  attachée  au  pilotis,  sous  le  pont.     On  se  place  buï  le  pont  pour  faire 
les  mesurages.     Quand  les  eaux  sont  très  hautes  sur  le  lac  Shuswap,  l'eau  a  un» 
dance  à  reculer,  à  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  F  Aigle,  près  de  Sicamous,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


N°du 
mouli- 
net. 


Largeur.    *£$?      Vîtes*    H„u„ur  à 
section,      moyenne,    la  jauge. 


Débit. 


1911. 

23  aût 

lOoct 

1912. 

29  février 

21  mai 

17  juin 

12  juillet.... 

7  sept 

5  oct 


Pieds.        Pds-car. 


Pieds 
par  sec. 


CE.  Richard  son 

C.  E.  Richardson 
H.  C.  Hughes.... 
CE.  Richardson 


1048 
1048 


1047 
1055 
1048 
1048 
1049 
1055 


130 

600 

1S 

133 

450 

1-4 

118 

341 

0-7 

212 

1,746 

31 

200 

1,700 

31 

202 

1,050 

20 

136 

675 

2-0 

133 

497 

17 

4-49 

315 


1001 

1006 

6-95 

4-5 

3  55 


,075 
61S 


•  - 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Aigle,  près  de  Sicamous,  en  1911. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

1 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut, 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-S5C. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1,052 

1,052 

1,066 

1,080 

1,022 

965 

908 

857 

807 

803 

800 

958 

1,116 

1,274 

1,212 

1,150 

1,088 

1,007 

926 

908 

890 

880 

870 

861 

813 

764 

746 

728 

800 

872 

Pieds. 
"*3-4" 

"3-i** 

'é'ô'" 

"é-is" 
"é-6" 

"s-45" 

"3-2" 

"é-ô" 

"2-9" 

"Ï-&" 

........ 

'"'2-6 
"'2-55' 

Pds-sec. 

818 
764 
737 
710 
683 
656 
638 
620 
647 
674 
647 
620 
674 
728 
782 
73/ 
692 
656 
620 
608 
596 
584 
572 
560 
548 
530 
512 
494 
476 
467 
458 

Pieds. 

2-5 

"2-è" 
2-55 

*'2:5" 

"2:5" 

■"2-7"' 

"é-2"' 

"é-i"' 

"é-i" 

"'3-i'" 
"é-i" 

'"é-i" 

Pds-sec. 

452 

446 
440 
458 
476 
458 
452 
446 
440 
440 
440 
476 
512 
572 
632 
692 
674 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
656 
644 

Pieds. 

"é-6" 
"é-6" 

"é-ô" 
"é:2" 

"é-i" 

'"é-i" 

'"é-i" 

"2-9" 

'  "2-è" 

"2-7" 

'"2:è" 
"ï-è" 

"2-5" 

Pds-sec. 
632 

2 

4-2 

620 

3 

620 

4 

4-27 

620 

5 

620 

6 

620 

7 

3-8 

620 

8 

656 

9 

3-52 

692 

10 

680 

11 

35 

668 

12 

656 

13 

656 

14... 

4-8 

656 

15 

656 

16 

656 

17 

4-3 

620 

18 

584 

19 

3-85 

530 

20 

476 

21 

3-75 

488 

22 

500 

23 

24 

4-4 

1,124 

"*3-67' 
"3-4" 
"3-3" 
"s-7" 

512 
500 

25 

26 

4-2 

1,052 

488 
476 

27 

28 

4-1 

1,016 

476 
476 

29 

30 

40 

380 

464 
452 

31 

4-2 

1,052 

440 

Débit  mensuel  de  la  rivière  à  l'Aigle,  près  de  iSicamous,  en  19ll. 
(Surface  de  déversement,  460  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par 
mille  car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Septembre 

1,274 
818 
692 
692 

728 
458 
440 
440 

942 
629 
567 
575 

2-05 
1-37 
1-23 
1-25 

2-29 
1-58 
1-37 
1-44 

56,000 
38,700 
33,700 
35,400 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

La  période 

60 

1 

Note. — Durant  le  mois  de  décembre  il  y  a  eu  de  la  glace.  Puisque  les  débits  donnés  pro- 
viennent d'une  courbe  applicable  seulement  quand  il  n'y  a  pas  de  glace,  les  chiffres  donnés  pour 
ce  mois  sont  peut-être  un  peu  au-dessus  de  leur  véritable  valeur. 

Exactitude,  "  A  ",  excepté  en  décembre,  où  elle  est  de  "  C  ". 

261—  Ui 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Jan\ 

1ER. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour. 

Haut,  à 

Dé- 

Haut, à 

Dé- 

Haut, à 

Dé- 

Haut, à 

Dé- 

Haut, à 

Dé- 

Haut, à 

la  jauge. 

bit. 

la  jauge. 

bit. 

la  jauge. 

bit. 

la  jauge. 

bit. 

la  jauge. 

bit. 

la  jauge. 

bit. 

Pieds- 

Pieds- 

Pieds- 

Pieds- 

Pieds- 

Pieds. 

sec. 

Pieds. 

sec. 

Pieds. 

sec. 

Pieds. 

sec. 

Pieds. 

sec. 

Pieds. 

1.... 

450 

572 

2-3 

368 

476 

1,590 

4,093 

2.... 

460 

2-8 

548 

363 

2-7 

512 

1,603 

3,957 

o 

2-6 

476 

535 

358 

584 

5-7 

1,616 

3,821 

4.... 

485 

522 

354 

656 



1,654 

8-8 

3,685 

5.... 

2-65 

494 

508 

2-25 

350 

3-3 

728 

1,692 

3,668 

6.... 

512 

2-65 

494 

326 

728 

60 

1,730 

3,652 

7.... 

2-75 

530 

536 

302 

728 

2,030 

8-75 

3,636 

S.... 

521 

578 

2-05 

278 

728 

2,c31 

3,847 

9.... 

2-7 

512 

30 

620 

212 

3-3 

728 

2,631 

4,058 

10.... 

512 

620 

268 

299 

7-95 

2,932 

4,269 

11.... 

512 

620 

264 

1,130 

3,120 

9-5 

12.... 

2-7 

512 

620 

2-0 

260 

4-95 

1,331 

3,308 

5,020 

1S.... 

534 

30 

620 

260 

1,374 

3,496 

5,560 

14.... 

556 

626 

272 

1,417 

8-8 

3,685 

10-5 

6,100 

lo.... 

579 

632 

2-05 

278 

1,460 

4,165 

5,863 

16.... 

2-95 

602 

305 

638 

270 

5-4 

1,502 

4,645 

1/.... 

596 

638 

261 

1,495 

9-95 

5, 123 

10  07 

5,310 

18.... 

590 

638 

252 

1,489 

5,142 

19.... 

2-9 

584 

638 

1-95 

243 

5-35 

1,483 

5,161 

10-6 

6,c00 

20.... 

554 

305 

638 

239 

1,487 



5,180 

21.... 

522 

608 

236 

1,492 

10  0 

6,200 

22.... 

490 

578 

1-92 

233 

1,495 

5,099 

10-55 

6.200 

23.... 

2-55 

458 

2-8 

548 

240 

5-4 

l,o02 

4,998 

5,765 

24.... 

505 

507 

247 

1,502 

9-8 

4,897 

5,331 

25.... 

549 

466 

254 

1,502 

5,055 

9-8 

26.... 

2-95 

602 

426 

2-0 

200 

5-4 

1,502 

5,213 

21.... 

606 

2-35 

386 

296 

1,521 



5,371 

28.... 

610 

332 

332 

1,540 

10-2 

5,530 

9-55 

29.... 

615 

2-05 

278 

2-3 

36S 

1,559 

5,097 

30.... 

3-0 

620 

404 

5-6 

1,578 

4,663 

31 

596 

440 

9-3 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Dé- 
bit. 

1.... 

Pieds. 

Pieds- 
sec. 

3,619 
3,310 
3,252 
3,194 
3,136 
3,037 
2,938 
2,840 
2,742 
2,590 
2,440 
2,292 
2,266 
2,240 
2,214 
2,188 
2,101 
2,015 
1,928 
1,911 
1,894 
1,878 
1,862 
1,869 
1,876 
1,884 
1,831 
1,779 
1,726 
1,673 
1,654 

Pieds. 
"5-7" 

"5:5" 



5-3 

"'5-55' 


"h'o 
"5-25" 

"4-95" 

"'4:45' 

Pieds- 
sec. 

1,635 
1,616 
1,597 
1,578 
1,559 
1,540 
1,527 
1,515 
1,502 
1,492 
1,483 
1,473 
1,464 
1,496 
1,528 
1,559 
1,506 
1,454 
1,402 
1,350 
1,382 
1,414 
1,445 
1,416 
1,387 
1,359 
1,331 
1,268 
1,205 
1,142 
1,182 

Pieds. 

"4:9" 
"'4-5'* 

*'5-0" 
"i-25" 

Peids- 
sec. 

1,225 

1,268 

1,312 

1,262 

1,211 

1,160 

1,217 

1,274 

1,331 

1,388 

1,376 

1,363 

1,350 

1,280 

1,210 

1,140 

1,070 

1,043 

1,016 

989 

962 

935 

908 

881 

854 

827 

800 

777 

755 

732 

Pieds. 
3-25 

"4:Ô5" 

"3-65*' 
"3:45" 

"é-ès"' 

"4-75"' 

'"3-Ô5" 
"3-70 "  " 

"é'-èô" 

Pieds- 
sec. 

710 
806 
902 
998 
962 
926 
890 
854 
830 
806 
782 
773 
764 
755 
746 
916 
1,086 
1,255 
1,100 
946 
792 
638 
716 
794 
872 
863 
854 
845 
836 
816 
795 

Pieds. 
3-35 

*3-2Ô* 

"é-'iô" 

"è:20" 
*  3  30*  * 

'  "3-2Ô" 

"3-65" 

"3:50" 
"3-25" 

Pieds- 
sec. 

746 
732 
719 
705 
692 
686 
680 
674 
678 
682 
687 
692 
704 
716 
728 
719 
710 
701 
692 
746 
800 
854 
840 
827 
813 
800 
770 
740 
710 
701 

Pieds. 
3:Î5 

""é'ô" 

"2-85 
'"ï-8" 

"'2-ï' 
"*2-7" 

*2-65' 

"Y-è" 

"'2:55' 

Pieds- 
sec. 

692 

2.... 
3.... 

8-4 

683 
674 

4.... 

656 

5.... 
6.... 

8-2 

638 
620 

7.... 

606 

8.... 

592 

9.... 
10.... 

7-7 

578 
566 

11.... 

560 

12.... 
13.... 

7-1 

554 

548 

14  ... 

539 

15.... 

530 

16.... 
17.... 

6-95 

521 
512 

18.... 

512 

19.... 
20.... 

6-45 

512 

512 

21.... 

507 

22.... 

502 

23.... 
24.... 

6-3 

498 
494 

25.... 

488 

26.... 

6-35 

482 

27.... 

3-5 

476 

28.... 

471 

29.... 

466 

30... 
31... 

5-85 

462 
458 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  à  l'Aigle,  près  de  Sicamous,  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  460  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie-?. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par 

mille  car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Janvier 

620 

638 

440 

1,578 

5,530 

6,300 

3,619 

1,635 

1,388 

1,255 

854 

692 

6,300 

450 

278 

233 

476 

1,590 

3,636 

1,654 

1,142 

732 

638 

674 

458 

233 

540 

551 

295 
1,205    , 
3,812 
4,851 
2,328 
1,445 
1,097 

859 

731 

545 

1,522 

117 
1-20 
•64 
2-62 
8-29 
10-54 
506 
314 
2-38 
1-87 
1-59 
118 

3  31 

1-35 
129 

•74 
2-92 
9-56 
11-75 
5-83 
3-62 
2-65 
216 
177 
1  36 

45  00 

33,200 

31,700 

18,100 

71,700 

234,300 

288,600 

143,200 

88,800 

65,000 

52,800 

43.500 

33,500 

1,104,400 

Février 

Mars 

Avril  . .         

Mai 

Juillet 

Août 

Octobre 

Décembre 

La  période 

Note. — Durant  les  mois  de  janvier  et  février  on  a  vu  de  la  glace  en  quelques  endroits.  De- 
puis cette  date  les  chiffres  de  débit  enregistrés  et  tirés  d'une  courbe  applicable  donnée  pour  ces 
deux  mois,  se  trouvent  probablement  plus  élevés  qu'ils  ne  doivent  l'être. 

Précision:  pour  janvier,  février  et  décembre,  "C";  pour  juillet,  "B";  pour  les  autres 
mois,  "  A  ". 

RUISSEAU  EDWARDS    (241). 

Le  ruisseau  Edwards  prend  sa  source  dans  les  lacs  avoisinant  le  bassin  d'alimenta- 
tion du  ruisseau  Sullivan,  à  une  hauteur  probable  de  2,800  pieds, 

sein  du  ruisseau  Hefïerly,  à  5  milles  de  son  embouchure,  à  une  hauteur  de  -. pieds. 

Il  appartient  à  la  superficie  de  drainage  Hefferly-Thompson.     Sa  Buperncie  de  dm 
telle  qu'indiquée  sur  la  carte  d'arpentage  géologique  faite  en  1895,  (Tapir-  l'échelle  de 
2  milles  au  pouce,  est  de  20  milles  carrés.     Sur  cette  superficie.  15  milles  ean 
trouvent  en  amont  de  la  station.     En  allant  de  ce  cours  d'eau  la  précipitation  annuelle 
peut  parfois  se  trouver  jusqu'à  25  pouces,  alors  que,  à  son  embouchure,  la  précipitation 
arrive  probablement  à  10  ou  12  pouces. 

Le  ruisseau  Edwards,  connu  dans  le  pays  comme  constituant  le  bras  nord  du  ruis- 
seau Hefïerly,  est  un  cours  d'eau  d'irrigation  de  peu  d'importance  d'une  longueur  d'en- 
viron 8  milles.  Il  arrose  une  contrée  qui  donne  bien  l'idée  de  ce  qu'est  la  section  des 
cours  d'eau  Hefïerly  et  Louis.  On  trouve  sur  les  collines  une  certaine  étendue  de  bois 
de  haute  futaie,  et  l'on  peut  dire  que,  en  somme,  l'ensemble  de  la  superficie  de  drainage 
contient  pas  mal  de.  pin  de  la  Colombie-Britannique,  de  pin  jaune,  de  cyprès,  etc.  (  »:. 
<.?ouve  aussi  cependant  une  certaine  étendue  de  pays  découvert  au  sein  même  de  la 
, ailée,  cette  étendue  comportant  d'excellentes  terres  à  pâturage.  Il  faut  y  craindre  la 
venue  de  gelées  estivales  dans  le  haut  de  la  vallée,  gelées  devant  être  attribuées  à  la 
hauteur  de  ces  terres.  Le  ruisseau  a  une  largeur  d'environ  10  pieds  et.  à  l'époque  des 
hautes  eaux  il  atteint  une  profondeur  allant  de  12  à  1S  pouces,  mais  à  la  fin  de  l'au- 
tomne il  est  pratiquement  à  sec.  Deux  embranchements  de  ce  cours  d'eau  se  réjoignent 
à  une  courte  distance  en  bas  de  leur  source.  On  trouve  grâce  à  l'existance  de  deux 
lacs,  de  belles  chances  pour  la  construction  d'un  réservoir  d'eau  et  cet  avantage  est  mis 
à  profit  jusqu'à  un  certain  point  par  les  colons  du  pays  qui  ont  réparé  les  chaussi  - 
castor  pour  leur  utilité  propre.  Il  existe  un  fossé  de  détournement  de  peu  d'importance 
à  environ  un  mille  en  amont  de  la  station  de  relevé  hydrographique,  ce  ruiss 
servant  à  détourner  un  maximum  d'un  pied-seconde  vers  la  vallée  Sullivan. 
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La  station  de  rivière  sur  le  ruisseau  Edwards  a  été  établie  le  24  juin  1911  par  C. 
G.  Cline.  La  section  de  mesurage  se  trouve  à  un  demi-mille  en  aval  de  la  chaussée  de 
détournement  et  à  10  pieds  en  amont  du  pont  des  piétons  situé  en  face  de  la  maison 
Devick.  Une  jauge  ordinaire  à  tige  verticale  est  placée  sur  la  section  de  mesurage  et 
correspond  à  deux  repères.  Cette  section  est  excellente,  on  y  fait  une  distribution 
facile  des  eaux;  ces  rives  y  sont  hautes,  le  courant  est  uniforme  et  le  chenal  per- 
manent. 

Mesurage  de  débit  du  ruisseau  Edwards,  à  trois  milles  de  son  embouchure,  en  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
mouli- 
net. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

24  juin 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 

1046 
1044 
1044 
1057 

Pieds. 

50 

3-5 

90 
10 
8-5 
7-5 

Pds  car. 

1-5 
15 

9-4 

17-2 

7-3 

3-8 

Pieds 
par  sec. 

0-7 
0-4 

2-1 
2-0 
1-85 
1-1 

Pieds. 

0-64 
0-58 

1-45 

2-10 
1-50 
1-01 

Pds-sec. 

1-16 
0-6 

19-7 

14  août 

u 

1912. 

2  mai 

Chne  and  Dann 

14  mai  . . 

E.  M.  Dann 

34-5 
13-5 

29  mai 

"           

20  août 

H.  J.  E.  Keyes 

*4-2 

*  Section  différente. 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Edwards,  à  3  milles  de  son  embouchure,  en 

1912. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit, 

Hauteur 

à  la 

jauge 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jaugi. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jaug3. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
0-65 

Pds-sec. 

1-0 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
n-s 

Pieds. 

Pds-sec. 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
'  0-8 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

Pieds. 

0-55 

0-55 

0-5o 

0-55 

0-5o 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

Pds-sec. 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

Pieds. 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0  5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
05 
0-5 
0-5 

Pds-sec. 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

2 

■y 

3 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

4... 

5 

6 

7 

8 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-55 

0-55 

0-5Ô 

0-55 

0  •  an 

9 

10 

0-7               1-3 

11 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

1-3 
13 

1-3 
1-3 
13 

1-2 
10 
1-0 
10 
10 
1-0 
1-3 
10 
1-0 
10 
10 
0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0-65 

0-65 

0-65 

0-65 

0-65 

0-7 

0-65 

0-65 

"Ô-é" 

18... 

19 

20 

21 

22 

-23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0-65 

0-65 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

0-6 

10 
10 
10 
10 
0-8 
0-8 
0-8 
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4  GEORGE  V,  A.    1914 

Débit  mensuel  du  bras  est  du  ruisseau  Edwards,  à  3  milles  de  son  embouchure, 

en  1911. 

(Surface  de  déversement,  15  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Par 
Moyenne,  mille  car. 

Prof,  en  pce. 

sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouce9. 

Juillet 

1-3 

0-8 
0-7 
0-6 

0-8 
0-7 
0-6 
0-6 

1-0                -07 

•08 
•06 
•04 

61- 
49- 
3fi- 

Août 

0-8 
0-6 
0-6 

•05 
04 

•04 

Septembre 

Octobre 

•04                   37- 

La  période 

12 

Note. — La  rivière  est  glacée  du  1er  décembre  au  1er  avril,  et  le  débit  s'en  trouve  considéra- 
blement diminué. 

Précision,  "  A  ". 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Edwards,  à  3  milles  de  son  embouchure, 

en  1912. 


Jour, 


Avril. 


Mai. 


Juin. 


Juillet. 


Août. 


Septembre. 


Haut,  à     Dé- 
la  jauge,     bit. 


Pieds. 


0-4 

0-4 

0-45 

0-45 

0-5 

0-55 

0-55 

0-55 

0-65 

0-85 


Haut,  à     Dé- 
la  jauge,     bit. 


Pieds 
sec. 


Pieds. 


10 
2-4 


Haut,  à 
ja  jauge. 


jPiedï 
sec. 

3 
10 
11 
11 
11 
14 
18 
32 
44 
37 
32 
33 
35 
35 
35 
35 
32 
30 
26 
24 
23 
24 
24 
24 
23 
19 
16 
15 
13 
11 
11 


Pieds. 


Dé-     Haut,  à     Dé-     Haut,  à      Dé-     Haut,  à 

bit.     la  jauge,     bit.     la  jauge,     bit.     la  jauge,     bit. 


Pieds-  Pieds- 

sec.    ,  Pieds, 


10 


0 
0 
0 
0 

0 

(I 

0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
095 
0-95 


Piedt 


Pied* 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Edwards,  à  3  milles  de  son  embouchure,  en  1912. 
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Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne. 

Par 

mille  car. 

Prof,  en  pcs. 
sur  la  surfa- 
ce de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

440 

100 

7-0 

4-0 

5-5 

30 
2-4 
2-8 
3-4 
4-0 

23-1 
5-2 
50 
4-0 
4-0 

1-54 
•35 

•33 

•27 
•27 

1-77 
•39 
•38 
•31 
•30 

1,420 
309 
307 
246 
238 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

15 

i 

Note. — Pour  mai  et  juin,  précision  "  B  "  ;  pour  juillet,  août  et  septembre,  précision  "  A  ". 


Kivière  Emeraude   (414). 

La  rivière  Emeraude  a  une  longueur  de  5  milles  et  prend  sa  source  dans  le  lac 
Emeraude,  à  une  hauteur  de  4,000  pieds;  elle  est  tributaire  de  la  rivière  du  Cheval- 
qui-Rue  qu'elle  rejoint  près  de  Field,  à  une  hauteur  de  3,800  pieds.  Sa  largeur  est  de 
15  à  25  pieds,  et  sa  profondeur  de  1  à  3  pieds.  La  vallée  est  basse  et  bien  boisée.  On 
ne  peut  retrouver  aucunes  données  au  sujet  des  pluies,  mais  la  précipitation  atteint 
probablement  50  pouces  dont  la  moitié  est  due  à  la  fonte  des  neiges.  La  superficie  de 
drainage  est  d'environ  21  milles  carrés. 

On  ne  trouve  rien  de  bien  intéressant  sur  le  cours  de  cette  rivière,  le  seul  fait 
important  consistant  dans  l'existence  du  lac  Emeraude  qui  couvre  une  superficie  d'en- 
viron 400  acres  et  est  entouré  par  une  chaîne  de  pics  appelés  Wapta,  Eield,  Burgess, 
Emeraude  et  Carnarvon.  Son  cours  est  entièrement  alimenté  par  les  glaciers  et  les 
eaux  en  sont  d'un  vert  magnifique. 

La  superficie  de  drainage  est  toute  comprise  dans  les  limites  du  Parc  national 
Yoho;  et  une  route  très  bien  entretenue  connu  sous  le  nom  de  "Avenue  du  Pic  Nei- 
geux," a  été  construite  entre  Field  et  le  lac.  Des  milliers  de  touristes  se  donnent  rendez- 
vous  tous  les  ans  sur  cette  promenade  pour  s'arrêter  au  chalet  du  Pacifique-Canadien 
situé  au  pied  du  lac  qui  fait  face  au  glacier  Wapta,  et  même  qu'aux  champs  de  glace. 

Une  station  de  jaugeage  a  été  établie  le  5  juin  1912  par  C.  E.  Richardson  et  on  a 
fait  au  cours  de  la  saison  plusieurs  mesurages  du  débit  mais  on  n'a  pas  fait  de  lecture 
régulière  de  la  jauge.  Cette  dernière  est  de  l'espèce  ordinaire  et  à  tige  verticale;  elle 
a  5£  pieds;  elle  est  fixée  au  contre-fort  ouest  du  côté-sud  du  pont,  les  mesurages  se 
faisant,  à  l'époque  des  hautes  eaux,  en  amont  de  ce  pont.  A  eau  basse  les  mesurages  se 
font  à  gué.  Le  courant  suit  un  chenal  unique,  et  à  l'endroit  de  la  section  de  mesurage, 
toutes  les  eaux  se  trouvent  emprisonnées  de  nos  jours  entre  les  contreforts  du  pont. 
Trois  repères  ont  été  établis  donnant  les  chiffres  indiqués  par  la  jauge. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Emeraude,  près  de  Eield,  C.-B.,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

5  juin 

C.  E.  Richardson 

1048 
1048 
1048 
1048 
1048 
1048 

Pieds. 

22 
36 
36 
36 
36 
18 

Pds  car. 

24 

62 

44-6 

46-4 

32- 

19- 

Pieds 
par  sec. 

2-1 

3-93 

3-24 

3-3/ 

3-3 

1-65 

Pieds. 

201 
2-92 
2-50 
2-58 
2-31 
1-85 

Pds- sec. 
49-6 

26  juin 

♦237- 

1er  juil 

u 

144- 

5  août 

« 

156- 

14  août 

(t 

106- 

2oct 

il 

31  3 

Débit  minimum  approximatif  au  cours  de    l'hiver,  5  pieds-seconde. 
*  Maximum  approximatif. 


Kuisseau  Essell  (307). 

Le  ruisseau  Essell,  connu  dans  le  pays  sous  le  nom  de  ruisseau  du  Lac  du  Soin: 
prend  sa  source  dans  le  lac  du  Sommet  aux  approches  du  point  de  partage  entre  le  ruis- 
seau Monte  et  Grande-Prairie,  à  une  hauteur  de  2,050  pieds,  et  se  décharge  dans  la 
rivière  au  Saumon  près  de  Grande-Prairie  à  une  hauteur  de  1,800  pieds.  Sa  Buperficie 
de  drainage  dépasse  un  peu  6  milles  carrés  et  son  débit  naturel  est  très  peu  c  Qflidé- 
rable.  On  a  cependant  pratiqué  un  détournement  qui  part  du  ruisseau  Monte  pour 
aboutir  au  lac  du  Sommet  et  qui  se  fait  au  moyen  d'un  fossé  d'un  mille  environ  de 
longueur,  ce  ruisseau  Monte  fournissant  à  lui  seul  la  plus  grande  partie  du  débit  du 
ruisseau  Essell.  Ces  eaux  servent  à  l'irrigation  aux  environs  de  Grande-Prairie  où  l'on 
trouve  au  delà  de  5,000  acres  de  terre  en  culture.  La  précipitation  des  eaux  du  ruis- 
seau Essell  sur  la  superficie  de  drainage  de  ce  cours  d'eau,  est  de  L2  à  15  pouces,  et  les 
pertes  dues  à  l'évaporation  à  partir  du  lac  du  Sommet  sont  considérables. 

La  station  a  été  établie  le  25  mai  1911  par  M.  C.  E.  Kiehardson.  et  on  a  fait 
lectures  quotidiennes  de  la  jauge  jusqu'au  30  septembre  1011  alors  que  le  ruisseau  de- 
vint à  sec.   On  fit  des  lectures  ininterrompues  de  la  jauge  à  partir  du  13  avril  1012  jus- 
qu'à la  fin  de  la  saison  d'irrigation. 

La  section  de  mesurage  est  à  100  verges  du  chemin  allant  de  Grande-Prairie  à 
Ducks  qui  se  trouve  à  deux  milles  de  Grande-Prairie,  et  à  50  verges  en  amont  de  la 
jauge. 

Cette  dernière  est  à  tige  verticale  et  a  cinq  pieds  de  longueur.     Les  mesni    gea  fl 
font  à  gué,  deux  planches  jetées  en  travers  du  cours  d'eau  servant  d'appui  aux  mesu- 
reurs. 

Les  rivages  s'abaissent  graduellement  et  n'offrent  aucun  danger  d'inondation.    Le 
lit  du  cours  d'eau  est  de  sable  parsemé  de  gravier.     Trois  repères  se  trouvent  à 
tion,  leur  hauteur  correspondant  aux  données  de  la  jauge. 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Mesurage  de  débit  du  ruisseau  Essell,  près  de  Grande-Prairie,  en  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

No. 

du 

co  m  p- 

teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
25  mai 

C.  G.  Cline 

1046 
1044 
1048 
1048 
1044 
1044 

1048 
1048 
1048 
1049 

Pieds. 

9-0 

100 

110 

110 

90 

90 

11-0 

10-5 

10-0 

9-0 

Pds  car. 

12-7 
11-4 
14-6 
13-6 
3-35 
3-65 

15-4 
6-1 
5-7 

2-8 

Pds.-sec. 

1-3 

1-7 
1-1 
1-8 
0-7 
0-7 

2-1 
1-6 
1-6 
0-9 

Pieds. 

1-20 
1-30 
1-21 
1-45 
0-81 
0-83 

1-80 
1-22 
1-18 
0-98 

Pds.-sec. 
16-2 

25  mai 

W.  M.  Carlvle 

19-5 

25  mai 

CE.  Richardson 

16-2 

5  juin 

24-5 

24  août 

W.M.  Carlyle 

2-48 

24  août 

2-68 

1912. 
10  mai 

C.  E.  Richardson 

32-7 

15  juillet 

9-8 

17  juillet  . . 

« 

8-8 

27  août 

u 

2-6 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Essell,  près  de  Grande-Prairie, 

en  1912. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut,  à 

la 
jauge. 

Débit. 

Haut,  à 

la 
jauge. 

Débit. 

Haut,  à 

la 
jauge. 

Débit. 

Haut,  à 

la 
jauge. 

Débit. 

Haut,  à 

la 

jauge. 

Débit, 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-30 
1-40 
1-40 
1-40 
1-42 
1-42 
1-41 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-45 
1-45 
1-42 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-35 
1-35 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-28 
1-25 

Pds-sec. 

14-7 
23-5 
23-5 
23-5 
24-3 
24-3 
23  0 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
25-4 
25-4 
24-3 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
21-6 
21-6 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
18-3 
17-8 

Pieds. 

1-30 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-25 
110 
110 
110 
112 
115 
114 
115 
115 
1-12 
110 
112 
110 
1-22 
1-20 
1-20 
1-18 
1-18 
115 
115 
1-10 
110 

Pds-sec. 

19-7 
15-9 
15-9 
15-9 
15-9 
15-9 
15-9 
15-9 
15-9 
17-8 
12-2 
12-2 
12-2 

Pieds. 

1-10 
1-10 
1-10 
1-10 
1-10 
100 
1-00 
100 
1-00 
100 
100 
100 
1  on 

Pds-sec. 

12-2 
12-2 
12-2 
12-2 
12-2 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
7-0 
70 
70 
7-0 
7-0 
7-0 
70 
7-0 
5-2 
5-2 
5-2 
5-2 
20 
2-0 
20 
20 
2-0 
2-0 

Pieds. 

•75 

•75 

•75 

•75 

•75 

•75 

•75 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

■7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

•7 

Pds-sec. 
0-3 

2. 

0-3 

3... 

0-3 

4.. 

0-3 

5 

0-3 

6 

0-3 

7 

0-3 

8 

0 

9 

o 

10 

0 

11. 

0 

12 

0 

13... 

0 

14 

12-9            -95 

0 

15 

14-0 
13-6 
140 
14-0 
12-9 
12-2 
12-9 
12-2 
16-7 
15-9 
15-9 
15-2 
15-2 
140 
14-0 
12-2 
12-2 

•95 
•95 
•95 
•95 
•95 
•95 
•95 
•90 
•90 
•90 
•90 
•80 
•80 
•80 
•80 
•80 
•80 

0 

16 

0 

17 

o 

18 

o 

19 

o 

20 

o 

21 

o 

22 

o 

23.    .... 

0 

o 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

130 

1-30 
130 
130 

1-30 
1-30 
1-30 

19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  ruisseau  Essell,  près  de  Grands-Rapides,  en  1911. 

(Superficie  de  drainage,  6  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

RUISSELLKMKNT.                 Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,   en 

pcs.  sur  la        Total  en 
surface      de   pieds-acre.    Pouces. 

Mit 

Juin 

25 
20 
12 
0-3 

18 

12 

2 

0 

22 
15 
7 
•1 

3-7 
2-5 
1-2 
•01 

41 
2-9 
14 

•01 

1  309 

Juillet... 

922 

Août 

430 

43 

L'année 

12 

Note. — Le  creek  devint  à  sec  le  7  septembre.     Voir  la  note  à  la  feuille  de  1912 
Précision,  "  B  ". 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Essell,  près  de  Grande-Prairie, 

en  1912. 


Avril. 

Mai. 

Ji 

in. 

Juillet. 

Août. 

tembre. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit, 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut. 

à  la 

jauge. 

Haut. 
à  la 

Débi 

1... 

Pieds. 

pds-sec. 

pieds. 

117 
1-20 
1-20 
1-20 

pds-sec. 

8-2 

9-2 

9-2 

9-2 
13-7 
18-2 
18-2 
20-2 
300 
330 
3J-5 
330 
30-8 
30-4 
bO-0 
29-6 
29-2 
28-8 
27-4 
260 
2o0 
260 
26-9 
27-8 
28-8 
29-4 
300 
35-5 
33-7 
32  0 
320 

pieds. 
1-80 

i-77 

1-75 
1-58 
1-68 
1-68 
1  75 
1-72 
1-72 

'i-72  * 

î  70 
1  75 

1-75 
1-75 
1-70 
1-65 
1-65 
1-35 

'  i :  65 

i  •  75  " 

1-4/ 
1-47 
1-45 

pds-sec. 

320 
31-4 
30-8 
300 
23-2 
27-2 
27-2 
30-0 
28-8 
28-8 
28-8 
28-8 
28-6 
28-3 
280 
30-0 
300 
300 
280 
260 
260 
260 
260 
260 
280 
300 
18-9 
18-9 
18-2 
16-8 

pieds. 

1-37 
137 
1-25 
1-37 
1-37 
1-35 

U30 
130 
1-27 
1-27 
127 
127 

"i-2" 

1-2 

117 

117 

117 

1-17 

1-15 

112 

1-12 

1-42 

110 

105 

105 

"ï-io 

110 

15  4 
15-4 
10-9 
15  4 
15-4 
14-6 
13-7 

12-7 
116 
116 

11-6 
11-6 

10-4 
9-2 
92 

8-2 

76 

6-6 
6-6 
17-2 

60 
4-6 
4-6 
5-3 
60 
60 

pied-. 
0-'90' 

"ï-o 

6-95 
6-85" 

5  5 
5  4 
5-3 
51 
50 
4-9 

4-6 

4  4 
4-3 

4  0 
3-9 
3-8 
3-6 
3  5 
3-4 
3-3 

31 
2.7* 

2  0 
1-7 
13 
0-9 
0-5 
05 
0  5 
0-5 

0  90 

pds-sec. 
0-5 

2.... 

0  6 

3  .. 

0-6 

4... 

0-7 

5.  . 

6... 

1-45 
1-45 
1-50 
1-75 
1-82 
1-87 

0-9 

7.... 
8 

Ruisse 

au  à  sec. 

10 

9 

10 

11 

12 

Lecture 

s  sur   la 

13.... 
14.... 

0-80 

00 
00 
00 
00 
0-5 
0-5 
0-6 
0-6 
0-7 
0-7 
0-7 
2-5 
2-5 
2-5 
2-0 
20 
20 
51 

1-77 
' i ; 75 " 

"i-72 

"  i-èô' 

'   i :  65 
i-72 

"i-/5- 

1-87 

'  i ■ 80 ' 

1-80 

bandon- 

15 

16.... 
17.... 
18 

0-80 

0-85 

19 

20 

21 

22.... 

23.... 

24... 

25  ... 

26.... 

27.... 

28.... 

29.... 

30 

0-87 
0-87 
0-97 
0-97 
0-97 
0-95 
0-95 
0-95 

31.... 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Edwards,  à  3  milles  de  son  embouchure,  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  6  milles  carrés). 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

5-1 

35-5 
32 
17-2 
5-7 

0 

8-2 

16-8 

4-6 

0-5 

0-8 
25-7 
27-0 
100 

3-4 

013 

4-3 

4-5 

1-7 

0-6 

0-14 
5-0 
5-0 
20 

0-7 

48 

1,580 

1,610 

615 

210 

Juin. ... 

Juillet 

Août. 

La  Dériode 

15 

1 

Note. — En  examinant  les  chiffres  du  débit,  il  faut  se  souvenir  que  le  flot  naturel  de  ce  cours 
d'eau  se  trouve  grossi  par  le  détournement  exécuté  du  ruisseau  Monte  au  lac  du  Sommet.  Les 
chiffres  donnés  ici  au  sujet  du  débit  par  mille  carré,  etc.,  se  trouvent  donc  plus  importants  qu'ils 
ne  le  seraient  naturellement. 

Précision,   "  B  ". 

Buisseau  Fortune  (309). 

Le  ruisseau  Fortune,  souvent  dénommé  le  ruisseau  Davis,  est  un  cours  d'eau  d'une 
longueur  d'environ  15  milles  qui  prend  sa  source  parmi  les  collines  à  3  milles  environ 
au  nord-est  d'Armstrong,  à  une  hauteur  de  3,500  pieds,  et  qui  se  déverse  dans  la  rivière 
Shuswap,  près  d'Enderby,  C.-B.,  sur  le  township  18,  rang  9,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 
Il  fait  partie  de  la  superficie  de  drainage  Shuswap-Thompson. 

La  précipitation  moyenne  annuelle  de  drainage  du  ruisseau  Fortune  est  d'environ 
20  pouces.  La  chute  de  neige  est  d'environ  6  pieds.  Très  peu  de  travail  d'irrigation 
s'impose.  La  température  maximum  est  d'environ  100°  F,  et  la  température  minimum 
d'environ  25°F. 

C'est  à  même  ce  ruisseau  que  la  ville  d'Armstrong  tire  son  approvisionnement 
d'eau  (200,000  gallons,  mesure  impériale,  par  jour),  de  même  que  l'énergie  qui  lui 
permet  d'exploiter  son  usine  de  lumière  électrique.  Une  surcharge  moyenne  de  63  che- 
vaux-vapeur devient  possible  au  moyen  de  540  pieds  de  colonne  et  d'un  très  léger  ap- 
point de  réservoir.  Vu  le  peu  d'importance  du  débit  en  hiver,  la  réserve  actuelle  ne 
donne  pas  satisfaction  et  l'on  se  livre  actuellement  à  des  travaux  de  recherches  sur  le 
rivage  qui  remonte  le  ruisseau.  Si  l'on  peut  arriver  à  obtenir  une  réserve  suffisante 
•d'eau,  on  fera  servir  l'eau  de  ce  cours  d'eau  pour  des  fins  d'irrigation  sur  les  terrains 
qui  entourent  Armstrong. 

Monsieur  C.  E.  Kichardson  a,  le  29  août  1911,  établi  sur  ce  ruisseau  une  station 
régulière  de  jaugeage,  qui  se  trouve  à  un  mille  en  aval  de  la  prise  d'eau  qui  alimente 
la  ville  d'Armstrong,  et  immédiatement  au-dessus  du  pont  du  Pacifique-Canadien,  à 
1£  mille  au  nord  d'Armstrong.  La  jauge  est  à  tige  verticale,  elle  a  5  pieds  de  longueur 
et  est  fixée  aux  contre-forts  et  en  dessous  du  pont  du  chemin  public.  A  l'époque  des 
hautes  eaux,  le  mesurage  se  fait  du  pont  du  Pacifique-Canadien,  et  à  gué  le  reste  de 
Tannée.  Vu  la  tendance  du  chenal  à  prendre  la  direction  de  la  section  de  jaugeage, 
l'exactitude  des  chiffres  obtenus  ne  doit  pas  servir  de  base  solide  de  calcul. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  du  débit  du  ruisseau  Fortunes,  près  d'Armstrong,  C.-B.,  en  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
Août  29 

CE.  Richardson 

1048 
1048 

1048 
1048 
1048 
1048 
1049 
1055 

Pieds. 

Pds  carrés  Pds  p.  sec. 

Pied-. 

0-82 
0-80 

1-76 

201 

100 

0-53 

0-6 

0-26 

Pd--- 
41 

Oct.  9 

■i  4 

1912. 
Mai  21 

CE.  Richardson 

30 
S2 
22 
17 
13 
6-4 

39 
48 
23 
13 

II 

41 
4-6 
3-8 
1-2 
1-8 
1-2 

159 

Juin  15 

219 

Juin  20 

u                 « 

86 

Juillet  12 

<<                 << 

15-6 

Sept.  7 

Oct.  5 

U                                   U 

13-9 

U                                  il 

1-8 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau   Fortune,  près  d'Arinstrong, 

en  1911. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jau<ic. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hujt'r 

à  la 
jauge. 

Débit 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-8 

0-8 

0-85 

0-8 

0-85 

0-82 

0-9 

0-9 

0-88 

0-85 

0-82 

0-85 

10 

0-95 

Pds-sec. 

2-4 
2-4 
3-8 
51 
3-8 
2-9 
51 
51 
4-6 
3-8 
2-9 
3-8 
10-2 
7-6 
7-6 
7-6 
7-6 
51 
51 
7-6 
3-8 
51 
3-8 
4-6 
3-8 
2-9 
4-6 
2-4 
51 
2-4 

Pieds. 

0-8 

0-8 

0-8 

0-78 

0-75 

0-72 

0-7 

0-8 

0-78 

0-75 

0-72 

0-72 

0-70 

0-9 

0-9 

0-9 

0-88 

0-88 

0-85 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0S5 

0-85 

0-85 

0-S2 

0-80 

0-8 

0-S2 

0-78 

Pd^ 

2-4 
2-4 
2-4 
2«1 
î-7 
13 
10 
2-4 
21 
1-7 
1-4 
1-4 
10 
51 
51 
51 
4-6 
4-6 
3-8 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
3- S 
3-8 
3-8 
2-9 
2-4 
2-4 
2-9 
21 

Pieds. 

0-7Ô 

0-75 

(i  75 

0-78 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-82 

0-8 

(1    s 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-72 

0-78 

0-8 

0-8 

0-78 

078 

a  75 

0-78 

0-80 

0-S 

0-78 

0-75 

0-7 

0-75 

Pds-e 

1-7 

u; 

1-7 
2-1 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
13 
21 
2-4 
2-4 
21 
2*1 
1-7 
21 
2-4 
2-4 
2-1 
1-7 
10 
1-7 

0-7 

0-68 

0-65 

0-65 

0-6S 
0  65 
0-60 
0-7 

0-7 

0-6 

0-6 

0-62 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

o-eo 

0-6 
0-1 

10 

2 

10 

3 

10 

4 

10 

5... 

6 

- 

7 

8 

9 

14 

10 

1-4 

11 

12 

13 

•4 

14 

10 

15 

0-95 

10 

16 

0-95 

0-95 

0-9 

0-9 

0-95 

0-85 

0-9 

0-85 

0-88 

0-85 

0-82 

0-88 

0-8 

0-9 

0-8 

10 

17 

4 

18... 

•4 

19 

ô 

20 

•4 

21 

4 

22 

4 

23 

4 

24 

4 

25 

4 

26 

4 

27 

4 

28 

•» 

29 

30 

31 

0-8 
0-8 
0-85 

2-4 
2-4 
3-8 

4 
4 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Débit  mensuel  du  ruisseau  Fortune,  Armstrong,  de  septembre  à  décembre  1911. 

(Superficie  de  drainage,  en  amont  de  la  station,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Septembre 

10-2 
51 
2-9 
1-4 

2-4 

10 

10 

•3 

4-7 
2-7 
2-1 
•67 

•24 
•14 
•11 
•03 

•27 
•16 
•12 
•03 

283 

169 

127 

40 

Octobre 

Novembre ?•.... 

Décembre 

La  période 

18 

1 

Note. — Les  chiffres  ci-dessus  sont  tirés  de  mesurâmes  exécutés  en  1911  et  1912  au  moyen  de 
la  courbe  numéro  1.  Ces  chiffres  ne  comprennent  pas  les  200,000  gallons  par  jour  utilisés  par  la 
ville  d'Armstrong  pour  son  approvisionnement  d'eau,  c'est  pourquoi  le  débit  mensuel  moyen  doit, 
pour  être  exact,  s'ajouter  à  0.5  pieds-secondes. 

Précision,  "  B  "  en  septembre  et  octobre  ;    "  C  "  en  novembre  et  décembre. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  rui- 


Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Ju 

[X. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

' 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit- 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

P.-sec. 

Pds. 

P.-sec. 

Pds. 

P.-sec. 

Pds. 

P-.sec. 

Pds. 

P.-sec. 

1.... 

0-6 

•4 

0-7 

1-0 

0-7 

10 

0-75 

1-7 

10 

10-2 

1-3 

2.... 

0-6 

•4 

0-7 

10 

0-7 

1-0 

0-78 

21 

1 

•0 

10-2 

1-2.5 

39 

3.... 

0-6 

•4 

0-7 

1-0 

0-7 

10 

0-78 

2-1 

1 

0 

10-2 

108 

17-2 

4.... 

0-6 

•4 

0-7 

1-0 

0-7 

10 

0-8 

2-4 

1 

05 

14-6 

1-1 

190 

5.... 

0-6 

•4 

0-68 

•9 

0-68 

•9 

0-8 

2-4 

1 

1 

190 

105 

14-6 

6.... 

0-6 

•4 

0-68 

•9 

0-7 

10 

0-8 

2-4 

1 

18 

290 

108 

17-2 

7.... 

0-58 

•4 

0-65 

•7 

0-7 

10 

0-8 

2-4 

1 

2 

210 

10 

10-2 

8.... 

0-6 

•4 

0-7 

10 

0-7 

10 

0-8 

2-4 

1 

22 

340 

1-3 

470 

9.... 

0-7 

10 

0-68 

•9 

0-75 

1-7 

0-78 

21 

1 

28 

440 

1-4 

650 

10.... 

0-7 

10 

0-68 

•9 

0-75 

1-7 

0-8 

2-4 

1 

2 

310 

1-25 

390 

11.... 

0-7 

1-0 

0-68 

•9 

0-7 

10 

0-88 

4-6 

1 

25 

390 

1-32 

54-0 

12.... 

0-7 

1-0 

0-68 

•9 

0-7 

10 

0-8 

2-4 

1 

3 

470 

1  42 

69- 

13.... 

0-7 

10 

0-65 

•7 

0-7 

10 

0-78 

2-1 

1 

3„ 

56  0 

1-58 

10.5 

14.... 

0-6 

•4 

0-7 

10 

0-75 

17 

0-75 

1-7 

1 

5 

870 

1-6 

110 

15.... 

0-6 

•4 

0-7 

1-0 

0-75 

1-7 

0  75 

1-7 

1 

4 

65  0 

2  02 

229 

16.... 

0-58 

•4 

0-75 

1-7 

0-78 

2-1 

0-75 

1-7 

1 

870 

1-5 

222 

17.... 

0-5 

•2 

0-7 

1-0 

0-75 

1-7 

0-75 

1-7 

1 

4^ 

83  0 

1-3 

163 

18.... 

0-5 

•2 

0-75 

1-7 

0-75 

1-7 

08 

2-4 

1 

M 

1?5 

19.... 

0-5 

•2 

0-75 

1-7 

0-7 

10 

0-9 

51 

1 

105  0 

103 

20.... 

0-5 

•2 

0-78 

2-1 

0-7 

1-0 

0-9 

51 

1 

115 

0-95 

21.... 

0-5 

•  2 

0-75 

1-7 

0-7 

10 

0-9 

51 

1 

- 

164 

0-9 

63 

22.... 

0-52 

•2 

0-75 

1-7 

0-75 

1-7 

0-95 

7-6 

] 

110 

54 

23.... 

0-52 

•2 

0-/5 

1-7 

0-/8 

2-1 

0-95 

7-6 

1 

7 

136 

45 

24.... 

0-55 

•3 

0-78 

21 

0-78 

21 

0-95 

7-6 

1 

- 

Lo4 

0-7 

30 

25.... 

0-55 

•3 

0-78 

2-1 

0-75 

1-7 

10 

10  2    . 

1 

8 

104 

0-7 

30 

26.... 

0-6 

•4 

0-78 

o.i 

0-75 

1-7 

0-98 

9-2 

2 

0 

0-65 

27.... 

0-6 

•4 

0-7 

10 

0-75 

1-7 

0-98 

9-2 

1 

9 

193 

0-6 

28.... 

0-6 

•4 

0-7 

10 

0-7 

1-0 

0-9S 

9-2 

1 

8 

0-65 

24 

29.... 

0-65 

•7 

0-7 

10 

0-78 

21 

0-98 

9-2 

1 

6 

110 

H 

30.... 

0-68 

•9 

0-75 

1-7 

10 

10-2 

1 

87 

0-7 

30 

31.... 

0-7 

10 

0-75 

1-7 

1 

4 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Fortune,  près  de  Armstrong,  en  1912. 
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Juillet. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


IMs. 

0-75 

0-78 

0-7 

0-68 

0-68 

0-6 

0-58 

0-58 

0-55 

0-58 

0-52 

0-52 

0-G5 

0-6 


Débit. 


P. -sec 


0-6 
*  "  0-58" 

0-58 

0-6 

0-6 

0-68 

0-5 

0-48 

Août. 


Hauteur 
à  la 

jauge. 


Pds. 


0-4 


"Ô-48* 

"  '6-é" 

"0-3" 

"o'à" 

"0:32' 

'     Ô-36" 

"  ô-4" 

"  0-5'" 

Ô  •  55 

"0-5" 

Ô-45' 

"Ô-32* 

"Ô:3" 

6-32 

Débit. 


P.-sec. 

4-9 
7-0 
9-0 
5-7 

2-4 


0-4 


3-9 

4-4 

4-9 

7-4 

10-0 

12-0 

14-0 

12-0 

10-0 

8-7 

7-4 

5-2 

2-9 

2-6 

2-4 

2-6 

2-9 

3-9 

4-9 


Septembre. 


Hauteur 

à  la 

jauge 


Pds. 


"6-48" 

"6-45" 

"0:48" 

"0-45" 

"o'-42" 

0-4 


0-4 


0-38 


0-38 


0-3 


0-3 


0-3 


0-2 


0-25 


Débit 


4- 

4 
3- 
2- 
2- 
2- 
2- 
2- 
2-6 
0-32     I     2-9 
2-0 
10 
1-4 
1-7 


P.-sec 

7-0 
9-0 

8-2 
7-4 
8-2 
9-0 
8-2 
7-4 
6-6 
5-9 
5-4 
4-9 
4-9 
4-9 
4-6 
4-4 


Octobre. 


Hauteur 
à  la 

jauge 


Pds 


0-25" 

6-26 

"0-25" 

"0:25" 

"0-25" 

"6-28" 

0-25'* 

"0-25"' 

"0-4" 

"  0-4  " 

0:35** 

Ô  -  35  *  " 

"Ô-32" 

"0-32" 

0-3 


Débit 


P.-sec 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 


3-2 
2-9 
2-9 
2-9 
2-7 
2-4 
2-1 


Novembre. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pds. 
0-25 


0-25 
0:25 


0-25 
0-28 
0-28 


0-25 
0-3" 


0-3 
0-3 


0-3 
6-3' 


0-28 
0-28' 


0-25 
0-25" 


Débit 


P.-sec 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2- 

2- 

1-9 

1-9 

1-7 


2-1 
2-1 
1-9 
1-7 
1-7 
1-7 


DÉCEMBRE. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pds. 
0-28 
6-28" 
0-28' 
0'-25' 
Ô-25* 
0-23' 
0-23' 
0-25' 
0-25' 
Ô-2" 
0-2" 
0-2" 
0,2"  " 

6-iè' 

0-2'" 
6-2" 


Débit, 


P.-sec. 


Jour. 


•7     |27 
28. 

20, 


31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  ruisseau  Fortune,  près  de  Armstrong,  de  septembre  à  décembre  1911. 

(Superficie  de  drainage,  en  amont  de  la  station,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluies. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,    en 
pouces  sur  la 

surface  de 
déversement 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Janvier 

1-0 
2-1 
2-1 

10-2 
223 
229 

42 

14 
9-0 
4-9 
2-4 
21 

229 

•2 

•7 

•9 

1-7 

10-2 

10-2 

7-0 

2-4 

10 

1-7 

1-7 

0-7 

0-2 

•5 
12 

1-4 

4-5 

83-4 

640 

18-7 

5-5 

4-7 

2-6 

2-0 

1-5 

16-8 

002 
0-06 
007 
0-22 
4-20 
3-20 
0-94 
0-24 
0-24 
0  13 
010 
0-08 

0-78 

0-023 

0-065 

008 

0-24 

4-80 

3-60 

110 

0-32 

0-27 

015 

011 

008 

10-8 

31 

69 

86 

268 

5,130 

3.810 

1,150 

338 

280 

160 

119 

92 

11,533 

Février ...    

Mars 

Mai 

Juin 

Juillet '. 

Août 

Octobre 

Novembre 

L'année 

18 

Note. — Les  chiffres  ci-haut  sont  pris  à  même  des  travaux  de  mesurage  exécutés  en  1911  tt 
en  1912,  au  moyen  d'une  courbe  numéro  1,  jusqu'au  15  juin,  et  d'une  courbe  numéro  2.  du  10 
juin  au  31  décembre.  Les  chiffres  ci-dessus  ne  comprennent  pas  les  200,000  gallons  d'eau  quoti- 
diens utilisés  par  la  ville  d' Armstrong  comme  approvisionnement  ;  il  faut  donc  ajouter  0.5  pitds- 
seconde  au  débit  mensuel  moyen. 

Précision,  "  C  "  pour  janvier,  février,  juin  et  décembre  ;  "  B  "  pour  les  autres  mois. 


Rivière  Fraser  (101  et  102). 


La  rivière  Fraser  prend  sa  source  au  sein  de  la  pas  -Jaune  à  une  hauteur 

de  3,710  pieds,  et,  après  avoir  coulé  sur  une  longueur  de  7<»0  milles  dans  une  dé- 
tendant généralement  vers  le  sud-ouest,  se  déverse  dans  l'océan  Pacifique  (détroit  d" 
Géorgie)  près  de  New-Westminster.     Sur  toute  sa  longueur,  il  Be  trouve  que  1- 
milles  les  plus  éloignés  de  sa  source  sont  compris  dans  la  zone  des  chemii  9 
Les  tributaires  d'importance,  en  dedans  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  sont 
vières  Pitt,  Stave,  Sumas,  Harrison,  Nahatlatch   (ou  au  Saumon),  le  ruisseau   Sil- 
ver-hope,  la  rivière  Coquihalla,  le  ruisseau  Steen  et  la  rivière  Thompson,  cette  der- 
nière constituant  le  confluent  le  plus  important. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  Fraser  est  d'environ  90.000  milles  a 
Le  rapport  concernant  les  sources  d'énergie  hydraulique  du  Canada  publié  par  la 
mission   de   conservation   en   1911,   fixe   cette  superficie   à   91.700   milles   can  s.        I 
rapport  contient  en  outre  un  article  intéressant  au  sujet  de  la  rivière  Fraser  au  cha- 
pitre sur  la  Colombie-Britannique. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  Fraser  en  haut   de  Lytton   (à  savoir  à 
l'embouchure  de  la  rivière  Thompson),  est  de  63,000  milles  carrés. 

Cette  superficie,  en  amont  de  la  station  de  jaugeage  Hope  (plus  bas  que  l'embou- 
chure de  la  rivière  Coquihalla),  est  de  85,000  milles  carrés. 

La  rivière  Fraser  a  de  l'importance  à  cause  de  ses  pêcheries,  de  la  navigation  et 
du  flottage.     Il  existe  quelques  millions  de  chevaux-vapeur  latents  au   sein  de  cette 


LEVES  HT DRO GRAPHIQUES  227 

DCC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

rivière,  suitout  à  la  baie  Fraser,  mais  il  n'est  pas  probable  que  la  rivière  soit  exploi- 
tée dans  ce  sens  dans  un  avenir  rapproché.  Il  existe  une  compagnie  qui  a  présente- 
ment conçu  le  projet  de  créer  une  station  d'énergie  hydraulique  à  Hell's-Gate,  près 
de  Yale,  là  où  la  rivière  coule  à  travers  un  canon  étroit,  et  il  est  établi  que  la  diffé- 
rence entre  la  hauteur  extrême  et  le  plus  bas  niveau  des  eaux  est  d'environ  100  pieds. 

La  rivière  Fraser  constitue  le  cours  d'eau  le  plus  considérable  de  tous  ceux  qui 
se  trouvent  dans  la  Colombie-Britannique,  et  elle  a  joué  un  rôle  très  important  dans  le 
développement  de  la  province.  Ce  fut  la  découverte  d'un  gisement  d'or  dans  le  lit 
de  la  rivière  Fraser  qui  causa  l'invasion  de  la  contrée  par  une  foule  considérable  d'é- 
trangers; et  ce  fut  le  nombre  toujours  grossissant  des  chercheurs  d'or  au  sein  de  la 
vallée  qui  développa  la  contrée  et  amena  la  construction  de  routes  et  de  ponts.  Quand 
on  construisit  le  Pacifique-Canadien,  on  lui  fit  suivre  la  rive  de  la  rivière  Fraser  sur 
une  distance  de  150  milles;  on  lui  fit  également  suivre  sur  une  distance  double  la 
rive  de  la  rivière  Thompson,  tributaire  de  la  rivière  Fraser. 

Le  Canadian-Northern  suit  les  rivières  Fraser  et  Thompson  jusqu'à  Kamloops,  re- 
monte la  North-Thompson,  traverse  le  point  de  partage  en  haut  de  la  rivière  Fraser 
et  sait  celle-ci  jusqu'à  la  passe  Tête- Jaune.  Le  Grand-Tronc-Pacifique  suit  le  haut  de 
la  rivière  Fraser  à  partir  de  la  passe  Tête-Jaune  sur  un  parcours  de  300  milles. 
Le  Pacific-Great-Eastern  que  l'on  se  propose  de  construire,  suivra  la  rivière  Fraser 
sur  un  parcours  de  200  milles  ou  plus.  Puisque  les  chemins  de  fer  sont  devenus  les 
principaux  agents  de  développement  d'un  pays  riche  en  ressources  naturelles,  les  vallées 
de  la  rivière  Fraser  et  de  ses  tributaires  vont  nécessairement  continuer  à  prendre  une 
grande  importance. 

Il  est  probable  que  l'industrie  la  plus  importante  qui  se  rattache  directement  à  la 
rivière  Fraser  consiste  dans  celle  des  pêcheries.  Le  saumon  de  diverses  espèces  vient 
des  eaux  salées  en  quantité  énorme  à  l'époque  du  printemps  et  essaime  dans  la  rivière 
Fraser,  cherchant,  pour  le  temps  du  frai,  refuge  dans  les  rivières  de  moindre  impor- 
tance et  dans  les  ruisseaux.  On  en  prend  une  quantité  considérable  près  de  l'embou- 
chure du  Fraser,  où  l'on  trouve  de  vastes  établissements  de  conserves.  On  prend  le 
saumon  sur  tous  les  points  de  la  rivière  Fraser  de  même  que  dans  tous  les  cours  d'eau 
qui  s'y  jettent.  Au  cours  de  l'hiver  le  poisson  séché  constitue  la  nourriture  principale 
des  sauvages  de  la  rivière  Fraser. 

La  Colombie-Britannique  constitue  un  pays  essentiellement  montagneux  et  le  bas- 
sin de  la  rivière  Fraser  suit  la  règle  générale.  Le  résultat  en  est  que  l'étendue  de 
terre  propre  à  la  culture  est  relativement  peu  considérable.  On  la  trouve  surtout 
sur  des  plateaux  de  peu  d'étendue  de  même  que  sur  des  bancs  que  l'on  trouve  le  long 
de  la  rivière  Fraser  et  de  ses  tributaires.  Il  arrive  parfois  qu'une  vallée  s'étend  et 
fournit  une  étendue  plus  considérable  de  bonne  terre  comme  c'est  le  cas  pour  la  vallée 
Xicola  où  l'on  trouve  plusieurs  townships  de  bonne  terre  formant  bloc.  Plus  d'un  d'en- 
tre les  plateaux  de  petite  étendue  contiennent  d'excellente  terre  et  quelques-uns  d'en- 
tre eux,  contenus  dans  la  zone  aride  sont  bien  abrités  et  renferment  d'excellente  terre 
à  fruits.  Mais  la  terre  la  plus  riche  de  toute  la  province  se  trouve  dans  le  delta  près 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Fraser,  l'île  Lulu  constituant  un  échantillon  assez 
exact  de  cette  sorte  de  terrain. 

Au  temps  de  la  fièvre  de  l'or  et  avant  la  construction  du  Pacifique-Canadien,  les 
bateaux  à  vapeur  remontaient  la  rivière  Fraser  jusqu'à  Yale  qui  se  trouve  à  100  mil- 
les de  la  côte.  Pendant  la  construction  du  Canadian-Northern,  la  matière  première 
fut  transportée  par  bateau  jusqu'à  Yale.  Mais,  en  somme,  la  navigation  sur  la  rivière 
Fraser  se  trouve  de  nos  jours  restreinte  à  une  étendue  de  cinquante  milles  et  va  de 
Chilliwack  jusqu'à  l'embouchure  de  la  rivière.  Cette  partie  du  cours  d'eau  est  sujet- 
te aux  mouvements  de  la  marée;  les  bateaux  de  rivière  font  des  courses  régulières 
entre  New- Westminster  et  Chilliwack  et  s'arrêtent  à  divers  endroits  des  deux  côtés 
de  la  rivière  au  cours  de  leur  voyage.     Mais 'la  construction  de  chemins  de  fer  et  de 
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lignes  de  tramways  électriques  contribue   à  rendre  le  transport  par  le  lit  de  la   ri- 
vière moins  important  que  par  le  passé. 

D'un  autre  côté,  la  rivière  Fraser,  comme  p-^rt  d'expédition  trans-océanique, 
prend  une  importance  grandissante.  Dans  les  premiers  temps,  New- Westminster 
constituait  le  seul  port  sur  la  terre  ferme  et  l'on  trouvait  assez  d'eau  an  delà  du 
barrage  pour  le  service  des  bateaux  à  cette  époque.  Mais,  avec  l'arrivée  du  Pacifique- 
Canadien  jusqu'à  l'anse  Burrard  et  l'augmentation  de  tirant  d'eau  des  vaisseaux 
transocéaniques,  la  rivière  Fraser  prit  une  importance  secondaire.  Cependant  on 
construit  de  nos  jours  des  jetées  à  l'embouchure  de  la  rivière  de  sorte  que  le  cours 
•d'eau  verra  son  chenal  maintenu  en  état  de  propreté;  on  fait  également,  au  besoin, 
des  travaux  de  creusage,  à  l'anse  Burrard  la  plus  grande  partie  du  rivage  que  l'on 
peut  faire  servir  est  exploitée,  et  toute  cette  partie  de  terrain  se  vend  à  bon  prix, 
alors  que  sur  la  rive  de  la  rivière  Fraser  on  trouve  des  milles  de  bon  terrain  de  rive 
qui  se  trouvent  sans  utilité  aucune.  New-Westminster  commence  à  servir  à  un  pro- 
gramme élaboré  d'agrandissement  du  port,  et  l'on  s'y  propose  d'améliorer  la  riv< 
à-vis  la  ville  et  de  construire  des  écluses  sur  l'ile  Annan.  Le  Pacifique-Canadien 
prépare  la  construction  d'un  village  à  Port-Mann  où,  sur  une  longueur  de  deux  mil- 
les ou  plus,  l'on  trouve  une  eau  profonde  jusqu'à  proximité  du  rivage.  Il  semble 
qu'une  ville  industrielle  soit  en  voie  de  construction  autour  des  cours  du  Pacifique- 
Canadien  à  Coquitlam  et  on  doit  faire  un  arpentage  du  port  sur  les  bord-  des  rivières 
Fraser  et  Pitt.  Il  est  donc  probable  que  la  rivière  Fraser  deviendra  un  port 
douce  d'une  importance  considérable. 

L'industrie  du  bois  constitue  l'une  des  principales  industries  de  la  Colombie-Bri- 
tannique, et  l'on  trouve  des  terres  à  bois  en  assez  grande  quantité  dans  le  bassin  de  la 
rivière  Fraser.     Le  •bois  de  meilleure  qualité  se  trouve  près  de  la  e<'»te.  où  l'on  renc 
du  pin  et  du  cèdre  d'une  taille  très  élevée.     Mais  la  plus  grande  partie  du  bassin  est 
couverte  de  forêts  quelconques*.     Dans  la  zone  sèche,  les  bancs  peu  élevés  sont  souvent 
dénudés,  alors  que  l'on  trouve  généralement  du  bois  sur  le-  collines.     Sur  des  m 
gnes  on  rencontre  des  forêts  aux  endroits  peu  élevés,  malgré  que  Les  pics  les  plus  hauts 
s'élèvent  encore  au-dessus  de  la  cime  des  forêts.     Dans  le  district  Cariboo,  on  n'a  fait 
de  la  coupe  que  pour  les  besoins  locaux.   On  peut  dire  la  même  chose  au  sujet  de  la  z<»ne 
sèche.     Mais  à  la  côte,  en  outre  de  l'approvisionnement  local,  qui  est  considérai  île.  on 
expédie   dans   la   prairie,    par   chemin   de   fer,   une   certaine   quantité    de 
en  expédie  également  par  eau  en  Australie,  dans  l'Amérique  du   Sud  »  rien  t. 

Les  cèdres  les  plus  élevés  sont  expédiés  par  chemin  de  fer  dan-  1"<  srt  du  pays  jusque 
dans  l'Ontario.     Les  billes  flottent  jusqu'aux  cours  d'eau  navigables  où  on  1< 
ble  pour  les  diriger  sur  les  scieries.     On  trouve  plusieurs  scieries  sur  la  rivière  l 
et  l'une  d'entre  elles  passe  pour  être  la  plus  considérable  du  monde,  mais  une  bonne 
partie  du  bois  que  l'on  y  emploie  est  pris  en  dehors  du  bassin  de  la   rivière   1 
Jusqu'à  présent  le  bois  que  l'on  a  abattu  a  été  celui  des  parties  basses  de  la  vallée  d'où 
l'on   a  pu  facilement  le  diriger  sur  la   rivière.     Mais  il  deviendra     nécessaire   avant 
longtemps  de  construire,  pour  le  transport  du  bois,  des  chemins  de  fer  qui  s'avanceront 
jusqu'aux  bassins  d'alimentation  des  cours  d'eau,  et  la  coupe  du  bois  à  ces  endroits, 
si  on  ne  la  pratique  sous  une  surveillance  sévère  en  vue  du  repeuplement,  aura  une 
répercussion  sur  les  cours  d'eau. 

Il  n'existe  pas  d'endroits  très  propres  à  la  construction  d'usines  d'énergie  hydrau- 
lique sur  la  rivière  Fraser  en  dedans  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  malgré  que  plu- 
sieurs des  tributaires  de  ce  cours  d'eau  en  possèdent  d'excellents.  On  ne  rencontre 
pas  sur  la  rivière  de  chutes  ni  de  rapides  de  grande  importance.  On  rencontre  sur 
le  canon  des  endroits  où  l'on  pourrait  obtenir  30  à  -A0  pieds  de  colonne  en  se  servant 
d'une  chaussée.  Mais  il  existe  un  chemin  de  fer  de  chaque  côté  de  la  rivière,  non  loin 
de  la  ligne  d'eau  haute  et  au-dessus  de  cette  ligne  telle  qu'elle  est  de  nos  jours  : 
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serait  très  difficile  de  gouverner  la  distribution  de  ce  débit  considérable  en  l'emprison- 
nant dans  l'étroit  canon. 

La  rivière  Fraser  se  décharge  dans  le  golfe  de  Géorgie  et  subit,  à  son  embou- 
chure, les  effets  de  hausse  et  de  baisse  de  la  marée.  Cet  effet  de  la  marée  se  fait  sen- 
tir jusqu'en  haut  de  la  rivière  tout  en  diminuant  d'intensité  jusqu'à  devenir  presque 
nul  à  Agassiz,  à  70  milles  de  son  embouchure.  La  marée  s'élève  à  plusieurs  pieds 
dans  la  rivière  Pitt  ainsi  que  dans  le  lac  de  ce  nom.  Donc  à  l'état  ordinaire  des  eaux 
de  la  rivière  Fraser,  on  remarque  un  courant  à  rebours  d'une  force  sérieuse  au  delà  de 
New-Westminster  aux  heures  du  flux.  Ce  détail  a  une  importance  au  point  de  vue 
de  la  navigation,  de  l'approvisionnement  d'eau  et  de  la  conduite  des  égoûts. 

A  New- Westminster,  la  rivière  Fraser  constitue  un  cours  d'eau  important  de 
plus  d'un  demi-mille  de  largeur  avec  un  chenal  d'une  profondeur  d'environ  40  pieds. 

Outre  le  débit  ordinaire  de  ce  cours  d'eau,  on  y  rencontre  les  effets  du  flux  et  du 
reflux  des  eaux  de  la  marée.  Près  de  Hope,  à  90  milles  de  son  embouchure,  la  rivière 
varie  entre  700  et  1,000  pieds  de  largeur,  sur  une  profondeur  de  40  pieds  à  certains 
endroits  et  à  eau  'basse,  alors  qu'aux  hautes  eaux  elle  s'élève  à  20  pieds  au-dessus  du 
niveau  des  basses  eaux.  Le  débit  maximum  de  1912  a  été  de  220,000  pieds,  et  le  mini- 
mum, de  13,000,  la  moyenne  pour  l'année  se  trouvant  être  d'environ  70,000  pieds  cubes 
par  seconde.  A  Yale,  à  100  milles  de  son  embouchure,  le  canon  commence  et  la  rivière 
se  trouve  restreinte  entre  des  murs  de  roc  solide.  A  plusieurs  endroits,  elle  n'a  que 
de  deux  ou  trois  cents  pieds  de  largeur  et  sa  profondeur  varie  à  l'époque  des  basses 
eaux  entre  20  et  80  pieds.  A  l'époque  de  l'inondation,  elle  s'élève  parfois  à  certains 
endroits  du  canon  jusqu'à  100  pieds  au-dessus  du  niveau  des  eaux  basses.  Ce  canon 
s'étend  sur  une  longueur  d'environ  30  milles  et  présente  un  aspect  vraiment  imposant. 
En  amont  du  canon  les  rives  restent  élevées  mais  la  montagne  n'est  pas  aussi  appa- 
rente. A  Lytton,  à  150  milles  de  l'embouchure,  la  rivière  Thompson  se  jette  dans  la 
rivière  Fraser,  cette  dernière,  perdant  de  sa  largeur  en  amont  de  l'embouchure  de  la 
rivière  Thompson.  Elle  a  une  largeur  allant  de  300'  à  700  pieds,  une  profondeur  de 
15  pieds  à  eau  basse  pour  s'élever,  à  l'époque  des  hautes  eaux,  à  25  piels  au-dessus  du 
niveau  des  basses  eaux.  Le  débit  maximum  en  1912  a  été  de  173,000,  le  minimum, 
6,800  et  la  moyenne  environ  50,000  pieds  cubes  par  seconde. 

Aux  environs  de  Cachette  de  la  Tête-Jaune,  à  50  milles  de  sa  source,  la  hauteur 
est  de  2,400'  pieds.  Entre  cet  endroit  et  Fort  George  ,ce  cours  d'eau  est  navigable  à 
l'époque  des  hautes  eaux.  La  hauteur  de  ce  dernier  endroit  est  de  1,900  pieds,  soit 
une  diminution  de  500'  pieds  sur  une  étendue  d'environ  '200  milles.  Près  de  Fort 
George  la  rivière  Fraser  tourne  au  sud.  Les  bateaux  voyagent  régulièrement  sur  une 
étendue  de  120  milles  entre  Fort-George  et  le  ruisseau  Soda.  A  Lillooet,  c'est-à-dire 
à  130  milles  plus  au  sud,  la  hauteur  est  de  665  pieds.  Près  de  Lytton,  à  40  milles  de 
Lillooet,  la  hauteur  moyenne  est  d'environ  450  pieds.  Yale  est  à  53  milles  de  Lytton 
et  à  100  milles  environ  du  golfe  de  Géorgie,  et  la  hauteur  moyene  de  l'eau  est  de  170 
pieds.  A  Hope,  soit  à  13  miles  au  sud  de  Yale,  la  rivière  Fraser  commence  à  faire 
un  détour  dans  la  direction  ouest,  sa  hauteur  se  trouvant  alors  à  125  pieds.  D'Agassiz, 
à  19  milles  en  deçà  de  Hope,  le  cours  des  eaux  est  presque  directement  dans  le  sens 
de  l'ouest  du  golfe  de  Géorgie.  La  hauteur  de  la  rivière  à  Agassiz  est  d'environ  60 
pieds.  Pour  les  derniers  50  milles  qui  séparent  Chilliwack  de  l'embouchure  de  la 
rivière,  la  profondeur  des  eaux  de  cette  dernière  subit  plus  ou  moins  l'influence  de  la 
marée. 

Eivière  Fraser  à  Hope  (101). 

Une  station  de  jaugeage  a  été  établie  sur  la  rivière  Fraser  à  Hope  le  premier  mars 
1912  par  les  soins  de  C.  G.  Cline.     On  a  choisi  cet  endroit  de  préférence  à  un  autre 
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situé  plus  bas  sur  cette  rivière  afin  d'être  certain  que  la  station  ne  subirait  pas  l'influ- 
ence de  la  marée  soit  directement  soit  par  action  réflexe  sur  le  cours  de  la  rivière 
Fraser. 

La  station  est  située  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Coquihalla,  à  un  en- 
droit rocheux  en  aval  de  l'embarcadère  de  la  traverse  de  Hope.  La  section  de  mesurage 
à  eau  moyenne  et  à  eau  basse  se  trouve  à  l'endroit  de  la  jauge,  et  les  mesurages  se  font 
au  moyen  d'un  compteur  du  courant  suspendu  au  bord  d'un  fil  d'acier  avec  un  corps 
isolé  et  retenu  par  une  pesée  de  plomb  de  30  livres.  Un  bateau  à  moteur  ou  à  rames 
est  ancré  sur  la  rivière  juste  au-dessous  du  fil  de  téléphone  en  amont  de  la  ligne  de  tra- 
verse. Le  bateau  est  ancré  dans  la  section  véritable  et  l'endroit  exact  où  il  se  trouve 
peut  s'apercevoir  en  traversant  la  rivière  et  au  moyen  d'une  base  mesurée  et  d'angles 
observés. 

A  l'époque  des  hautes  eaux,  les  mesurages  se  font  à  Yale,  à  15  milles  plus  haut 
que  Hope,  au  moyen  d'un  câble  et  d'un  wagon  construit  par  le  Canadian-Northern. 

La  jauge  est  peinte  sur  les  rochers  de  la  rive  à  l'endroit  indiqué  ci-haut,  aux  ap- 
proches de  l'embarcadère  du  bac  et  sur  la  rive  gauche.  La  jauge  est  divisée  en  pieds 
et  en  dixièmes  approximatifs  par  le  préposé  à  la  jauge,  le  capitaine  Smith,  qui  a  la 
direction  de  la  traverse  par  bateau  à  moteur.  Les  données  de  la  jauge  correspondent  à 
trois  repères. 

Le  flot  minimum  de  la  rivière  Fraser  arrive  dans  les  derniers  jours  de  février  on 
de  bonne  heure  en  mars.     En  1912,  le  minimum  a  été  de  13,000  p.c.s 

La  rivière,  à  l'endroit  de  la  station  de  jaugeage,  a  une  profondeur  de  16  pieds  à 
eau  basse  et  de  35  pieds  à  l'époque  des  hautes  eaux. 

La  section  a  une  largeur  variant  de  700  à  1,000  pieds.     La  vitesse  moyen] 
1-3  pied  par  seconde  à  eau  basse,  à  environ  6  ou  7  pieds  par  seconde  à  L'époque  des 
hautes  eaux.     A,  la  section  des  eaux  hautes  à  Yale,  la  vitesse  moyenne  du  courant,  à 
l'époque  des  hautes  eaux,  est  d'environ  9  pieds  par  second-. 

L'inondation  se  manifeste  vers  la  fin  de  juin  et  dure  presque  deux  semaines.     I. 
débit  maximum  en  1912  arriva  le  24  juin  et  s'est  trouvé  «"tic  <]>■  216,000  p.c.s. 

Le  chenal  est  libre  toute  l'année. 
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Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur . 

Air  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hanteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

5  mars  

C.  G.  Ciine 

1046 
1046 
1046 
1046 
1046 

Pds. 

690 
1,000 
710 
885 
575 

Pdsc. 

14,400 
19,800 
26,500 
17,200 

Pds  p.  sec 

1-3 
6-8 

8-5 
4-0 

Pds. 

100 
21-0 
24-5 
14-7 
140 

Pds-sec. 
18,280 

6  juin... . . . . 

28  juin 

C.  G.Cline,  B.  Corbould.... 
C.  G.  Cline 

135, 700 
225,000* 

24  sept 

a 

69,950 

26  sept 

« 

73,400* 

*  Mesurage  exécuté  à  Yale. 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la 


Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Huut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pd*. 

Pds-sec. 

1 

15,090 

10-2 

20,000 

14-9 

65,000 

230 

182,000 

23-3 

186,000 

2 

15,000 

10-7 

24,000 

15-2 

69,000 

23-0 

182,000 

230 

182,000 

3 

15,000 
15,000 

10-5 
10-7 

22,000 
24,000 

16-0 
16-7 

79.000 
87; 000 

22-/ 
220 

176,000 
166,000 

22-7 
21-3 

176,000 

4 

154,000 

5 

15,000 

10-/ 

24,000 

170 

92,000 

21-5 

158,000 

21-9 

164,000 

6 

10-0 

18,000 

10-7 

24,000 

17-b 

95,000 

21-0 

150,000 

21-1 

151.000 

7 

9-7 

15,000 

10-9 

26,000 

17-6 

100,000 

20-8 

146,000 

20-9 

Ils, 000 

8 

9-7 

15,000 

11-0 

27,000 

18-0 

106,000 

20-9 

148,000 

20-9 

148.000 

9 

9-6 

15,000 

111 

28,000 

18-5 

113,000 

20-/ 

144.000 

20-8 

146,000 

10.... 

9-6 

15,000 

11-2 

29,000 

18-9 

118,000 

20-7 

144,000 

20-8 

•  .000 

11 

9-6 

15,000 

11-2 

29,000 

19-2 

122,000 

20-8 

146,000 

20-5 

142,000 

12 

9-6 

15,000 

11-5 

31,000 

19-7 

129,000 

21-2 

152,000 

200 

134,000 

13 

9-6 

15,000 

11-6 

32,000 

19-9 

132,000 

21-7 

160,000 

20-2 

136,000 

14 

9-5 

14,000 

11-7 

33,000 

19-9 

132,000 

21-9 

164,000 

20-2 

lo6,000 

15 

9-4 

14,000 

11-9 

35,000 

20-1 

135,000 

220 

166,000 

20-3 

137,000 

16 

9-5 

14,000 

120 

36,000 

21-7 

160,000 

22-8 

178,000 

20-8 

146.000 

17 

9-6 

15,000 

12-7 

43,000 

21-7 

160,000 

230 

182,000 

20-5 

142,000 

18 

9-7 

15,000 

12-5 

41,000 

22-0 

166,000 

23-7 

192,000 

201 

135,000 

19 

9-7 

15,000 

12-7 

43,000 

23-5 

190,000 

23-5 

190,000 

19-9 

i:;_\ooo 

20 

9-6 

15,000 

130 

46,000 

23-6 

191,000 

23-8 

194,000 

l'.'-s 

130,000 

21 

9-7 

15,000 

13-2 

48,000 

23-7 

192,000 

24-2 

200,000 

12'J.OOO 

22 

9-6 

15,000 

13-5 

51,000 

23-5 

190000 

24-9 

212,000 

19-6 

l_'v000 

2o 

9-5 

14,000 

13-8 

54,000 

22-8 

178,000 

25- 1 

215.000 

19-7 

'.000 

24 

9-5 

14,000 

140 

56,000 

23-2 

184,000 

25-2 

216.000 

19-5 

127,000 

25 

9-3 

13,000 

140 

56,000 

240 

198,000 

25-2 

i-.'-r 

129,000 

23 

9-7 

15,000 

14-1 

57,000 

24-1 

199,000 

24-8 

210.000 

19-8 

130,000 

27 

9-8 

16,000 

14-5 

61.000 

24-2 

200,000 

24-5 

207.000 

19-8 

130,000 

28 

101 

19,000 

14-7 

63,000 

24-0 

198,000 

24-5 

207,000 

LO-fi 

1 1:7,000 

29 

10-2 

20,000 

14-8 

64,000 

24  0 

198,000 

24  0 

19S.000 

101 

121.000 

30 

100 

18,000 

150 

67,000 

23-7 

192,000 

23-5 

190  000 

190 

120.000 

31 

19-9 

17,000 

23-5 

190,000 

191 

121,000 
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Août. 

Ssptembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r. 

Jour. 

Hauteur 

Haut'r. 

Haut'r. 

Haut'r. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds.   . 

Pds-sec. 

Pds 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

18-9 

118,000 

170 

92,000 

13-3 

49,000 

12-6 

42,000 

11-4 

30,000 

1 

18-8 

116,000 

16-7 

87,000 

13-5 

51,000 

12-5 

41,000 

11-5 

31,000 

2 

18-8 

116,800 

16-7 

87,000 

13-5 

51,000 

12-4 

40,000 

11  3 

30,000 

3 

18-9 

118,000 

16-5 

85,000 

13-2 

48,000 

12-2 

38,000 

11-4 

30,000 

4 

19-1 

121,000 

160 

79,000 

130 

46,000 

12-1 

37,000 

11-5 

31,000 

5 

19-1 

121,000 

D-9 

77,000 

13-5 

51,000 

120 

36,000 

11-3 

30,000 

6 

19-0 

120,000 

15-8 

76,000 

14-0 

56,000 

12-2 

38,000 

11-4 

30,000 

7 

18-9 

118,000 

15-7 

75,000 

14-9 

65,000 

12-1 

37,000 

11-2 

29,000 

8 

19-0 

120,000 

15-7 

75,000 

14-3 

59,000 

12-2 

38,000 

11-0 

27,000 

9 

19-1 

121,000 

15-5 

73,000 

14-2 

58,000 

12-2 

38,000 

110 

27,000 

10 

18-9 

118,000 

15-7 

75,000 

14-1 

57,000 

12-1 

37,000 

11-1 

28,000 

il 

18-9 

118.000 

15-5 

73,000 

14-2 

58,000 

12-0 

36,000 

11-2 

29,000 

12 

19-0 

120,000 

15-6 

74,000 

14-2 

58,000 

12-8 

44,000 

11-4 

30,000 

13 

19-5 

127,000 

15-2 

69,000 

14-0 

56,000 

12-4 

40,000 

11-4 

30,000 

14 

19-5 

127,000 

14-9 

65,000 

14-0 

56,000 

12-2 

38,000 

11-2 

29,000 

15 

19-3 

123,000 

15-0 

67,000 

13-8 

54,000 

12-2 

38,000 

11-1 

28.000 

16 

18-7 

115,000 

150 

67,000 

14-0 

56,000 

119 

35,000 

10-9 

26,000 

17 

18-5 

113,000 

15-0 

67,000 

13-8 

54,000 

12-1 

37,000 

10-9 

26.000 

18 

18-5 

113,000 

14-9 

65,000 

13-7 

53,000 

12-9 

45,000 

10-8 

25,000 

19 

18-7 

115,000 

14-8 

64,000 

13-7 

53,000 

12-4 

40,000 

10-7 

24,000 

20 

18-7 

115,000 

14-8 

64,000 

13-8 

54,000 

12-2 

41,000 

10-7 

24,000 

21 

18-7 

115,000 

14-7 

63,000 

13-5 

51,000 

12-0 

41,000 

10-7 

24,000 

22 

18-7 

115,000 

14-5 

61,000 

13-5 

51,000 

12-8 

44,000 

10-8 

25,000 

23 

18-9 

118,000 

14-4 

60,000 

13-3 

49,000 

12-7 

43,000 

10-9 

26,000 

24 

19  1 

121,000 

14-2 

58,000 

13-3 

49,000 

12-4 

40,000 

10-8 

25,000 

25 

19-7 

129,000 

14-0 

56, 000 

13-3 

49,000 

11-9 

35,000 

11-0 

27,000 

26 

19-7 

129,000 

140 

56,000 

130 

46,000 

11-8 

34,000 

10-7 

24,000 

27 

19-3 

123,000 

140 

56,000 

12-8 

44,000 

11-8 

34,000 

10-9 

26,000 

28 

180 

106,000 

13-8 

54,000 

130 

46,000 

11-7 

33,000 

110 

27,000 

29 

17-9 

104,000 

15-5 

51,000 

12-9 

45,000 

11-6 

32,000 

11-1 

28,000 

30 

17-5 

99,000 

12-7 

43,000 

11-2 

29,000 

31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Fraser,  à  Hope,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  85,600  milles  carrés.) 


Mois 

D 

ÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Per  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surface  de 
dé  verse  m. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mars 

20,000 

67,000 

200,000 

216,000 

186,000 

129,000 

92,000 

65,000 

44,000 

31,000 

13,000 
20,000 
65,000 
144,000 
120,000 
99,000 
51,000 
43,000 
32,000 
24,000 

15,355 

39,800 

147,097 

179.700 

140,710 

118,000 

69,033 

52,129 

38,300 

27,581 

0-20 
0-50 
1-70 
2-10 
1-70 
1-40 
0-80 
0-60 
0-40 
0-30 

0-22 
0-60 
2-00 
2-30 
2-00 
1-60 
0-90 
0  70 
0  50 
0-35 

944,000 
2,370  000 

Avril 

Mai 

9,040,000 
10,700,000 
8,650,000 
7,260,000 
4,100,000 
3,200,000 
2,280,000 
1,695,000 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Note. — Précision, 
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Rivière  Fraser  à  Lytton  (102). 


Une  station  a  été  établie  sur  la  rivière  Fraser  à  Lytton,  en  amont  de  l'embou- 
chure de  la  rivière  Thompson,  en  février  1912,  par  C.  G.  Cline. 

La  jauge  est  peinte  en  noir  sur  fond  blanc  sur  un  rocher  noir  en  évidence  situé  sur 
la  rive  gauche  à  200  pieds  plus  haut  que  le  câble  du  bac  traversier  et  à  un  mille  et 
quart  en  amont  de  Lytton. 

Les  données  de  la  jauge  correspondent  à  trois  repères.  La  section  de  mesurage 
est  à  75  pieds  plus  bas  que  le  câble.  L'endroit  où  commencent  les  sondages  se  trouve 
à  une  marque  sur  le  barrage  sur  la  rive  gauche  de  la  rivière.  Cette  marque 
submergée  à  l'époque  des  hautes  eaux,  mais  la  surface — est  de  la  poutre  transversale 
du  fond  à  la  tour  du  câble  sur  la  rive  droite  constitue  la  marque  de  tête  de  colonne 
de  860. 

Les  mesurages  se  font  au  moyen  d'un  compteur  du  courant  suspendu  à  un  câble 
avec  une  pesée  de  plomb  de  30  livres.    Les  mesurages  se  font  de  la  ligne  de  trav 
et  la  distance  entre  le  plomb  de  mesurage  et  le  point  initial  se  détermine  par  la  tra- 
versée en  partant  du  rivage. 

La  rivière  n'a  qu'un  chenal.  Plus  haut  que  la  station,  le  chenal  va  tout  droit 
sur  une  longueur  de  200  verges,  et  en  bas  de  la  station,  il  va  tout  droit  sur  une 
longueur  de  400  pieds.  La  rivière  Thompson  fait  son  entrée  un  mille  plus  bas  mais 
elle  ne  produit  aucun  effet  sur  la  section. 

Le  lit  de  la  rivière  ne  change  pas  et  se  compose  de  roc  uni  et  de  sable.  Les  ri- 
ves ne  sont  pas  exposées  à  l'inondation.  Cette  section  est  satisfaisante  malgré  que, 
à  l'époque  des  hautes  eaux,  le  cours  de  l'eau  soit  très  rapide. 

La  section  de  mesurage  a  une  largeur  allant  de  300  à  G75  pieds.  La  profondeur 
varie  entre  15  pieds  et  plus  de  40  pieds  entre  les  époques  des  basses  et  des  hautes 
eaux.  La  vitesse  moyenne  à  eau  basse  est  d'environ  4.4  pieds  par  seconde,  et.  à 
l'époque  des  hautes  eaux,  de  plus  de  10  pieds  par  seconde. 

Le  chenal  est  libre  toute  l'année.     Le  flot  minimum  en  19 11'  B'est   produit     ] 
février  et  s'est  trouvé  être  de  6,800  p.  c.  s. 

Le  flot  maximum  s'est  produit  le  25  juin  et  s'est  trouvé  être  de  173,000  p.  <  -  r<  m 
chiffres  se  trouvent  grandement  au-dessous  du  flot  moyen. 

Mesurage  de  débit  de  la  rivière  Fraser  à  Lytton,  en  1912. 


Date. 


Hydrographe. 


s  P. 

fl  °  ^ 

Largeur. 

33q 

£-3-2 

Pds. 

1046 

315 

1046 

310 

1046 

650 

1046 

675 

1046 

525 

1046 

425 

Superficie 

de  la 

section. 


Vîtes» 

Hauteur 
à  la 

moyenne. 

jauge. 

Pds  p 

Pds. 

44 

100 

41 

9-4 

9-7 

101 

34-3 

10-2 

23-6 

70 

150 

Débit. 


20lfév.. 
26  mars 
31*mai. 
26Tjuin.. 
25]juii.. 
29  sept. 


C.  G.  Cline. 


Pds-car. 

2. 850 
2,803 
14.600 
16,100 
9, 1S0 
4.S35 


12.300 
11,500 
111,000 
162.000 
94.000 
34.000 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit, 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit, 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1.. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

7,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

8,800 

9,100 

9,400 

9,700 

10,000 

10,400 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

12,800 

10,800 

8,800 

10.800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

10,800 

Pieds. 
9-5 

"ii-é" 

"l2-0" 

"l3-0  " 
13-5 

"l4-0" 
"l4-5" 
"l5:5" 
"l6:0  " 

"l6:5" 
17:5 

"l8-0" 

Pds-sec. 

10,800 
12,400 
14,000 
15,600 
17,200 
18,900 
19,400 
19,900 
20,400 
21,000 
23,200 
25,500 
27,900 
28,700 
29,500 
30,300 
31,500 
32,800 
35,400 
37,850 
39. 100 
40,400 
41,300 
42,200 
43,000 
45,700 
48,400 
49.300 
50,200 
51,200 

Pieds. 

180 
190 

"2i-o" 

"20-0" 
200 

"22-0" 
220 
230 

"23-OÏ 
230 
240 
25-5 
270 
290 

"31:0"" 
290 
28-0 
280 
280 
290 

"3U0 
330 
340 
34-5 
32-5 

Pds-sec. 

51,200 

56,800 

62,600 

68,500 

65,500 

62,500 

62,500 

68,500 

74,500 

74,500 

80, 700 

80, 700 

S0, 700 

80, 700 

87,000 

96,750 

106,600 

119,800 

126,600 

133,500 

119,800 

113.200 

113.200 

113,200 

119,800 

126,600 

133, oOO 

148,000 

155,500 

159,250 

141,250 

Pieds. 

300 
290 
280 
270 
260 
240 
240 
240 
230 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
290 
300 
320 
350 
360 
360 
36-5 
340 
340 
33  0 
32  0 

Pds-sec. 
126,500 

2 

90 

119,800 

3. 

113,200 

4... 

106,600 

5 

90 

100,000 

6 

87,000 

7... 

87,000 

8     . 

9.    . 

80,. 00 

10... 

9-0 

11 

12.    . 

13 

9-0 

100.000 

14.    . 

106,600 

15... 

113,200 

16 

119,800 

17... 

.500 

18... 

133,500 

19... 

...9:5.. 

"9-5" 
100 

"9:0" 
9-5 

"9-5" 

119,800 

20 

21... 

10-5 

14,800 

13,800 

12,800 

11,800 

10,800 

10,100 

9,400 

8,800 

7,800 

6,800 

126.500 
140 

22 

2,000 

2b... 

169,500 

24 

25 

9-5 

169,500 
17b. 000 

26 

Tiô.500 

2/ 

28. 

90 

156 

14S.000 

29 

30. 

8-5 

140,500 
137,000 

31 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

de  la  rivière  Fraser  à  Lytton,  en  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septe 

MBRE. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

310 

133,500 

21-0 

68,500 

19-0 

56, £00 

14-5 

32,800 

25,500 

100 

12,800 

1 

28-0 

113,200 

20-5 

65,500 

18-0 

51,200 

14-5 

32,800 

25,500 

100 

12,800 

2 

27-0 

106,600 

200 

62,500 

18-0 

51,200 

140 

30,300 

13-6 

25,500 

100 

12,800 

3 

260 

100,000 

22-5 

77, 600 

17-5 

48,400 

140 

30,300 

130 

25,500 

100 

12,800 

4 

25-0 

93,500 

22-5 

77, 600 

18-0 

51,200 

14-5 

32,800 

130 

25,500 

100 

12,800 

5 

250 

93,500 

23-0 

80,700 

18-0 

51,200 

18-0 

51,200 

130 

25,500 

100 

12,800 

6 

250 

93,500 

23-0 

80,700 

170 

45,600 

17-0 

45,600 

130 

25,500 

100 

12,800 

7 

25-0 

93,500 

230 

80, 700 

17-5 

48,400 

16-5 

43,000 

13-5 

27,900 

11-0 

16,800 

8 

250 

93,500 

23-5 

82,850 

18-0 

51,200 

160 

40,400 

13-5 

27,900 

12-0 

21,000 

9 

25-0 

93,500 

23-5 

82  850 

17-0 

45,600 

16-0 

40,400 

130 

25,500 

12-0 

21,000 

10 

250 

93,500 

2o0 

80,700 

17-0 

45,600 

16-5 

43,000 

12-5 

23,250 

11-5 

18,900 

11 

24-0 

87,000 

23-0 

80,700 

17-0 

45,600 

17-0 

45,600 

12-0 

21.000 

120 

21,000 

12 

24-0 

S7.000 

23-5 

83,850 

17-0 

45,600 

16-5 

43,000 

120 

21,000 

12-0 

21,000 

13 

24-0 

87,000 

24-0 

87,000 

17-0 

45,600 

16-0 

40,400 

11-5 

18,900 

12-0 

21,000 

14 

25-0  '  93,500 

23-5 

83,850 

17-5 

48,400 

160 

40,400 

11-0 

16,800 

110 

16,800 

15 

26  0    100,000 

23-0 

80,700 

170 

45,600 

16-0 

40,400 

11-0 

16,800 

11-0 

16,800 

16 

25-0     93,500 

22-0 

77, 600 

170 

45,600 

16-0 

40,400 

11-5 

18,900 

10-0 

12,800 

17 

24  0     87,000 

22-0 

74,500 

17-0 

45,600 

16-0 

40,400 

11-5 

18,900 

100 

12,800 

18 

23-0     80,700 

21-0 

68,500 

17-0 

45,600 

15-5 

37,850 

12-0 

21,000 

10-0 

12,800 

19 

22-5     77,600 

23-0 

80,700 

17-0 

45,600 

15-0 

35,300 

12-0 

21,000 

11-0 

16,800 

20 

76,000 

23-0 

80,700 

16-0 

40.400 

15-0 

35,300 

12-0 

21,000 

10-0 

12,800 

21 

22-0     74,500 

230 

80,700 

16-0 

40,400 

15-0 

35,300 

12-5 

23,250 

10-0 

12,800 

22 

23-0     80,700 

23-0 

80,700 

170 

45,600 

150 

35,300 

12-5 

23,250 

11-0 

16,800 

23 

23-0     80,700 

23-0 

80,700 

16-0 

40,400 

15-0 

35,300 

12-0 

21,000 

10-0 

12,800 

24 

23-5     83,850 

24-0 

87,000 

15-5 

37,850 

150 

35,300 

12-0 

21,000 

10-0 

12,800 

25 

23-5     83,850 

24-0 

87,000 

150 

35,300 

15-0 

35,300 

11-5 

18,900 

10-0 

12,800 

26 

23  0     80,700 

24-0 

87,000 

150 

35,300 

14-5 

32,800 

11-0 

16,800 

10-0 

12,800 

27 

23-0     80,700 

24-0 

87,000 

15-0 

35,300 

14-0 

30,300 

11-0 

16,800 

10-0 

12,800 

28 

220     74,500 

230 

80,700 

15-0 

35,300 

14-0 

30,300 

10-5 

14,800 

12,800 

29 

21-5      71,500 

21-0 

68,500 

14-5 

32,800 

13-5 

27,900 

13,800 

12,800 

30 

21-0      fi8  500 

200 

62,500 

13-0 

25,500 

12,800 

31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Fraser  à  Lytton,  plus  haut  que  l'embouchure  de  la  rivière 

Thompson,  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  63,000  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 


Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre .56, 800 

Octobre 51,200 

Novembre 25,  500 

Décembre !     21,000 


Ruissellement. 


Profondeur 
Par  mille  en  pca  sur  la      Total  en 
Maximum  Minimum   Moyenne.       carré.       surf,  de  dé-     pied— acre. 

versement. 


7,800 
10,800 
51,200 
80, 700 
68,500 
62,500 
32,800 
25,500 
13,800 
12,800 


017 

600,000 

0-55 

1,830,000 

1-8 

6,120 

21 

;>.ooo 

î-e 

1-4 

-LMO.OOO 

"i.OOO 

0-68 

0-38 

1.285 

0-28 

Note. — La  rivière  est  libre  toute  l'année. 
Précision,    "  B  ". 

îtUISSEAU    GlLLEY    (112). 

Le  ruisseau  Gilley  (également  appelé  Munroe)  prend  sa  source  dan-  lea  Lacs  Den- 
nett  et  Gilley  à  une  hauteur  de  2,000  pieds.  Les  montagnes  qui  l'entourent  b' 
une  altitude  de  3,0'00  pieds  à  4,000  pieds.  Il  se  déverse  dans  la  rivière  Pitt,  à  peu  près 
au  niveau  de  la  mer.  Ce  cours  d'eau  n'a  qu'un  mille  de  longueur  entre  le  lac  Gilley 
et  la  rivière  Pitt,  et  constitue  une  série  de  chutes  et  de  rapides  avec  une  superfic 
drainage  d'environ  8  milles  carrés.  Il  est  libre  toute  l'année  et  la  précipitation  an- 
nuelle est  d'environ  80  pouces. 

Gilley  Bros.,  Ltd.  possèdent  un  établissement  industriel  de  peu  d'importé 
le  ruisseau  Gilley  (en  vue  d'obtenir  l'énergie  pour  l'exploitation  de  carrières).  Une 
chaussée  a  été  construite  sur  le  lac  Gilley,  ce  dernier  se  prêtant  très  bien  à  l'étal 
ment  d'une  réserve.  Il  est  également  possible  de  créer  une  réserve  sur  le  lac  Dennett 
L'eau  du  ruisseau  Gilley  servira  probablement  quelque  jour  à  un  établissement  de  pre- 
mière importance,  étant  admis  qu'une  colonne  de  2. osm>  pied-  peut  s'obtenir  dans 
l'espace  restreint  d'un  mille. 

La  station  fut  établie  le  10  novembre  1911  par  M.  C.  G.  Cline  et  EL  EL  Smith,  et 
les  lectures  de  la  jauge  ont  été  faites  sans  interruption  jusqu'à  la  fin  de  décembre  1912. 
La  station  est  établie  en  amont  de  la  prise  d'eau  de  Gilley  Bros  et  les  mesurages  se  font 
à  gué.  La  jauge  est  à  tige  verticale  ordinaire  et  a  une  hauteur  de  5  pieds;  on  l'a  clouée 
à  une  souche  placée  à  50  verges  environ  en  amont  de  la  prise  d'eau.  lx'  lit  du  cours 
d'eau  est  rocheux  et  les  rives  seraient  exposées  à  l'inondation  si  les  eaux  du  bassin 
n'étaient  pas  retenues  par  la  chaussée  du  lac  Gilley. 

Mesurages  du  débit  du  creck  Gilley,  en  amont  de  la  Prise  Quarry.  en  1011-1012. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse     Hauteur  à 
m  m- en  ne.     la  j* 

Peint. 

1911. 
10  nov 

1912. 

4  sept 

4  nov 

C.  G.  Cline,  K.  H.  Smith... 
C.  G.  Cline 

1,053 

1.046 
1,046 

Pds. 
30 

6-5 

6-0 

Pds-car. 
31 

61 
6-5 

Pds  T     - 

a 

Pds. 

11 

1  H 

1-4 

- 
■ 

91 

10  4 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Gilley,  en  haut  de  la  prise  Quarry,  en  1911. 


Jour. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit, 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit, 

.Pds. 

Pds-sec. 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

7-8 

9-8 

11-8 

13-8 

15-5 

17-1 

160 

150 

14-0 

13-0 

12-0 

10-5 

8-0 

7-1 

7-4 

7-7 

8-0 

8-3 

8-6 

8-9 

Pds. 

Pds-sec. 
9-3 

2 

9-7 

3.                            

10-1 

4 

1-4 

10-5 

5. 

10-4 

6 

10-2 

7 

10-0 

8..                           

9-8 

9 

9-6 

10.                                                  

11 

9-4 

11....                                                 

9-2 

12. 

90 

13.                                   

8-9 

14....             

8-8 

15.                                                                           

1-3 

8-7 

16..                    

1-7 

8-4 

17....             

8-2 

18 

8-0 

19.     .                        

7-8 

20....             

7-6 

21.                                                                           

7-4 

22...               

1-2 

7-1 

23 

6-8 

24.                                                                       

1-2 

6-4 

25..   .                                    ' 

6-0 

26 : 

5-6 

27.                                                                       

5-2 

28 

4-8 

29 

4-4 

30.                                                                              

4-0 

31....                        



3-6 

Débit  mensuel  du  creek  Gilley,  en  haut  de  la  prise  Quarry,  en  1911. 
(Superficie  de  drainage,  8  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surface  de 

déversemt. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Novembre 

Décembre 

17-1 
10-5 

5-8 
3-6 

9-3 
7-9 

1-2 
0-99 

1-3 
1-1 

553 
486 

La  période 

80 

Note. — Précision,   "  C  ". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 

Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Avril. 

Mai.                     Juin. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r                   Haut'r 

à  la       Débit.      à  la 
jauge.                    jauge. 

Débit. 

pds. 

pds-sec 

3-3 
3-0 
2-7 
3-6 
4-5 
5-4 
6-3 
7-2 
8-0 
8-8 
9-6 
10-5 
110 
11-5 
120 
12-5 
13-0 
13-6 
14-2 
14-8 
15-7 
16-6 
17-5 
18-4 
19-4 
19-4 
19-4 
19-4 
19-4 
19-4 
19-4 

pds. 

"i-é" 
"i«9" 
"i'.7" 

"i-i" 

pds-sec 

19-4 
19-4 
20-1 
200 
20-4 
20-8 
21-1 
21-4 
21-7 
21-0 
19-3 
18-7 
18-1 
17-8 
17-5 
17-1 
16-4 
15-7 
150 
14-3 
13-6 
12-9 
12-3 
11-7 
11-1 
10-5 
100 
9-5 
9-5 

pds. 

"i-o" 

pds-sec 

7-8 
6-6 
5-9 
5-5 
50 
4-6 
4-8 
50 
5-2 
5-4 
5-6 
5-7 
5-8 
6-0 
6-2 
6-4 
6-6 
6-8 

pds. 
"ï-5" 

"l-6" 
1-6 

"2-0" 

pds-sec 

11-6 
11-8 
12-0 
12-2 
12-4 
12-6 
12-8 
130 
13-2 
13-4 
13-6 
13-8 
140 
14-2 
14-4 
14-6 
14-8 
14-8 
14-8 
14-8 
14-8 
14-8 
14-8 
161 
17-4 
18-7 
200 
21-3 
22-7 
24  0 

pds.      pds-sec     p<l>. 

23-2          1-8 

22-4    

21-6    

20-7    

19-8    

18-9    

18-0    

19-4 

2.... 

17-9 

3.... 
4. 

0-8 

16-4 
14-9 

5... 

13-4 

6. 

11-9 

7. 

10-4 

8.... 

1-7         17-1    

17-1    

17-1         11 

171    

17-1    

IM    

1-7         17-1    

171         1-2 

171     

17  1 

17-1    

171    

17-1    

17-1    

1-7         171    

17-4    

17  7          1-1 

180    

18-3    

18-6    

18-8    

19-0    

19-2    

19-3    

9.... 

7-4 

10.... 

5-8 

11.... 

6-0 

12.... 
13.   .. 

1-4 

6-2 
6-5 

14. 

6-8 

15. 

16.... 

7-1 

17.... 

18.... 

71 

19.   . 



71 

20.... 
21.   .. 

1-6 

12 

"1:4" 

7-1 
7-5 
80 
8-5 
90 
9-5 
100 
10-5 
10-8 
110 
11-2 
11-4 

71 
71 

22.... 

71 

23.   .. 

71 

24. . . . 

71 

25.... 
26.... 

1-8 

6-6 
60 

27.... 

28.   .. 

4-8 

29.... 

4-1 

30. 

3-6 

31 
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du  creek  Gilley,  en  haut  de  la  prise  Quarry,  en  1912. 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

pds. 

pds-sec 

30 
2-4 
1-8 
1-2 
12 
12 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-0 
0-9 
0-8 
8-7 
0-6 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

pds. 
"0-5" 

"ô-è" 



"0-7" 
"i-2" 

pds-sec 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-6 
0-7 
0-8 
0-9 
1-0 
1-0 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 
1-8 
1-9 
2-8 
3-7 
4-6 
5-0 
5-4 
5-8 
6-2 
6-6 
7-1 
7-5 

pds. 

"  1 • 29 " 

"l-3" 

pds-sec 

7-8 
8-1 
8-3 
8-5 
8-6 
8-7 
8-6 
8-4 
8-2 
8-0 
7-8 
7-6 
7-5 
7-4 

pds. 
1-4 

.'i-2-' 
•'i-2" 

pds-sec 

10-5 

10-0 

9-5 

9-0 

8-5 
8-0 
7-5 
7-1 
71 
7-1 
71 
7-1 
7-1 
7-1 
7-2 
7-4 
7-6 
7-8 
8-0 
8-2 
8-4 
8-6 
8-8 
9-0 
9-2 

pds. 

""i-i" 
"i-s" " 

pds-sec 

10-2 
10-3 
10-4 
10-5 
11-0 
11-5 
12-0 
12-5 
13-0 
13-5 
14-0 
14-5 
150 
15-5 
16-0 
16-5 
17-0 
17-5 
18-0 
18-5 
19-0 
19-2 
19-4 
18-0 
16-5 
150 
13-4 
11-8 
10-2 
8-7 

pds. 
■••  —  •■ 

"i:i" 

"i-2"' 

pds-sec 

8-7 

8-7 

8-7 

8-7 

8-7 

8-7 

8-7 

9-0 

9-3 

9-6 

9-9 

10-2 

10-5 

10-2 

10-0 

9-8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.6 

0-6 

7-3 

1-2           7-1 

7-0 

6-8 

!       6-6 

6-4 

6-2 

i       6-1 

!       60 

5-9 

1-1           5-8 

9-6       1'7 

9-4 
9-2 
9-0 
8-7 
8-4 
8-1 
7-8 
7-5 
7-1 
7-1 
7-1 
7-1 
71 
7-1 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

0-6 

0-5 

6-4 
7-0 

7-7 
8-4 
9-4 

9-4 
9-6 



9-8 

9-9 

100 

10-1 

"i-3" 
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Débit  mensuel  du  creek  Gilley,  en  haut  de  la  prise  Quarry,  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  8  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  Pieds-Seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

sur.ace  de 

déversem't. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

19-4 

21-7 

11-4 

24-0 

23-2 

19-4 

30 

7-5 

9-4 

10-5 

14-3 

10-5 

24-0 

2-7             12 
9-5     i        16 
4-6     |          7-3 
11-6             151 
17-1             18-3 
3-6     i          8-4 
0-5                1-4 
0-5               2-5 
5-8               7-4 
7-1     :           8-4 
1-8             14-3 
7-1    ;         8-7 

0-5               9-9 

1-5 

20 

0-91 

1-9 

2-3 

10 

0-18 

0-31 

0-9 

10 

1-8 

11 

1-2 

1-7 

2-2 

10 

21 

2-65 

11 

0-21 

0-36 

10 

11 

20 

1-3 

16-7 

738 
920 
44!) 
898 
1,130 
500 
86 
154 
440 
516 
851 
535 

7,220 

Mars 

Avril.. . 

Mai 

Juillet 

Août 

Novembre 

Décembre.' 

80 

Note. 


-Ces  chiffres  viennent  de  trois  mesurages  seulement. 
Précision,  "  C  ". 


Ruisseau  Gold  (122). 


Le  ruisseau  Gold  est  un  tributaire  de  peu  d'importance  de  la  rivière  Coquitlam  et 
vient  de  l'est  à  2  milles  environ  en  bas  de  l'issue  du  lac  Coquitlam. 

Le  cours  d'eau  de  cette  station  a  de  l'importance  à  cause  des  droits  riverains  et 
autres  existant  sur  la  rivière  Coquitlam,  ces  droits  étant  exposés  à  souffrir  de  la  cons- 
truction d'une  écluse  sur  cette  rivière  à  sa  sortie  du  lac  de  môme  que  du  détournement 
des  eaux  dans  la  direction  du  lac  Buntzen. 

Une  station  hydrographique  régulière  a  été  établie  sur  le  ruisseau  Gold  le  25  octo- 
bre 1912  par  M.  C.  G.  Cline.     La  jauge  est  placée  à  un  quart  de  mille  environ  de  son 
embouchure.  Elle  est  à  tige  verticale  et  est  assujettie  à  la  souche  d'un  aune  d'une  taille 
de  1  pouces,  situé  sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau.  Les  données  de  la  jauge  corn 
dent  à  trois  repères. 

La  section  de  mesurage  est  à  100  pieds  environ  en  amont  de  la  jauge. 

Le  ruisseau  Gold  constitue  un  cours  d'eau  de  montagnes  à  l'allure  vive;  il  est  large 
de  30  à  40  pieds  et  profond  de  3  pie'ds  à  l'époque  des  hautes  eaux.  Le  30  octobre  1012 
le  débit  était  de  124  p.  c.  s.  avec  une  rapidité  moyenne  de  2.6  pieds  par  seconde. 
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Les  mesurages  suivants  au  sujet  du  flottage  en  1910,  1911  et  1912,  ont  été  exécutés 
par  M.  R.  S.  Stronach,  ingénieur  départemental  résidant,  à  la  chaussée  Ooquitlam. 

Ruisseau  Gold. 


Date. 


1910. 

26  juillet 

29  juillet 

2  août 

5  août 

9  août 

12  août 

16  août 

19  août 

23  août 

26  août 

30  août 

1  septembre. . . 

6  septembre . . 
9  septembre. . 

13  septembre.  . 
16  septembre.. 

20  septembre . . 
23  septembre.  . 
30  septembre . . 

3  octobre 

4  octobre 

6  octobre 

8  octobre 

10  octobre 

18  octobre 

25  octobre 

29  octobre 

1  novembre. . . 
4  novembre. . 

7  novembre. . 
10  novembre .  . 
12  novembre. . 
16  novembre. . 

21  novembre  . . 

22  novembre.  .  . 

26  novembre. . 

29  novembre.  . 

2  décembre... 
6  décembre  . . 

8  décembre. . . 

10  décembre  .  . 
12  décembre  . . 
16  décembre. .  . 

23  décembre. .  . 

27  décembre. .  . 

30  décembre. .  . 

1911 

8  janvier 

11  janvier 

20  janvier 


Débit. 


p.  c.s. 

30 
28 
20 
18 
17 
16 
14 
14 
16 
15 
16 

16 
16 
14 
12 
10 
8 
7 
37 

73 
72 
102 
98 
47 
54 
49 
38 

45 

42 

147 

149 

110 

47 

210 

175 

47 

27 


32 

157 

127 

47 

29 

31 


Date. 


1911. 


24  janvier. 

27  janvier. 

31  janvier. 

10  février. 

14  février . 

17  février . 

19  février . 

22  février . 

26  février. 


5  mars. 

10  mars. 
13  mars. 
19  mars. 
25  mars. 
28  mars . 
31  mars . 

4  avril. 

11  avril. 
19  avril. 
25  avril. 
28  avril. 


4  mai. 

9  mai. 

16  mai . 

21  mai. 

27  mai. 

1  juin. 

6  juin. 

12  juin. 

16  jnin. 

20  juin. 

27  juin. 


7    juillet. 
26    juillet. 


1  août. 

5  août . 

11  août. 

14  août . 

25  août. 

29  août. 

93     1131  août. 
43 
60 


4  septembre 

|!l0  septembre 

i  13  septembre. 

17  septembre. 


6    octobre . 
10    octobre. 


Débit. 


p.  c.s. 

13 
12 
17 

17 
12 
14 
12 
10 


15 
35 

83 
22 

42 
27 
23 

20 
30 
23 

34 

28 

107 

102 

87 

31 

29 

23 
20 
17 
22 
17 
23 

22 
15 

14 
12 
13 
12 
10 


Date. 


1911. 


16  octobre. 
21  octobre . 
26    octobre . 


1  novembre. 

7  novembre . 

19  décembre. 

22  décembre. 

28  décembre . 


1912 


2  janvier. 

10  janvier. 

16  janvier. 

26  janvier. 

29  janvier. 

4  février . 

16  février. 

23  février. 


1  mars. 

10  mars . 

16  mars. 

£i  mars. 

28  mars. 

7  avril . 

20  avril. 


4  mai. 

13  mai. 

18  mai. 

3  juin. 


10  juillet. 

16  juillet. 
22  juillet. 

24  juillet. 
30  juillet. 

12  août. . 

17  août.. 

25  août . . 


11  septembre. 
13  septembre. 
27    septembre . 


4    octobre . 

9  octobre 
11  octobre. 
20    octobre . 
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Euisseau  Gordon. 

Le  ruisseau  Gordon  s'appelle  le  ruisseau  Dairy  sur  les  cartes  du  gouvernement 
fédéral.  Il  constitue  un  cours  d'eau  d'irrigation  de  peu  d'importance  d'une  longueur 
d'environ  4  milles,  et  coule  dans  la  rivière  North-Thompson,  en  venant  de  l'ouest,  à 
quelque  18  milles  de  Kamloops.  Sa  largeur  est  d'environ  3  pieds  et  sa  profondeur  de 
quelques  pouces.    Ses  eaux  servent  entièrement  à  des  fins  d'irrigation. 

Le  21  juin  1911,  le  débit  n'était  que  de  0.4  p.  c.  s.,  et  en  juillet  et  août,  son  lit  était 
à  sec. 

En  1912  le  débit  maximum  se  produisit  le  17  mai  et  se  trouvait  alors  d'environ 
7  p.  c.  s.,  ce  chiffre  ne  valant  que  pour  ce  seul  jour.  Le  24  mai  il  était  descendu  à  2.5 
p.  c.  s.   En  juin  le  flot  moyen  était  de  1  p.  c.  s.,  et  en  juillet  il  n'était  que  de  0.5  ] 

Consulter  les  mesurages  divers  du  ruisseau  Gordon  sur  la  liste  des  mesura 
divers  de  débit. 

Ruisseau  Greenstone  (261). 

Le  ruisseau  Greenstone  prend  sa  source  dans  le  lac  au  Gros-Poisson,  ?ur  le  canton 
18,  rang  20,  à  l'ouest  du  6e  méridien,  à  une  élévation  de  4,820  pieds,  et 
dans  le  ruisseau  de  la  Prairie,  à  8  milles  de  son  embouchure  et  à  une  hauteur  d« 
pieds.    Il  appartient,  à  la  superficie  de  drainage  Guichon-Xicola-Thompson.    L'étendue 
de  drainage,  telle  que  mesurée  d'après  la  carte  d'arpentage  géologique  en  date  d< 
et  d'après  une  échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  24  milles  carrés.     C'est  un 
d'eau  d'irrigation  de  capacités  inégales  et  appartient  à  la  zone  aride,  les  étés  y  étant 
chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  très  froids   ( — 30°   P.)  ;   sa  précipitation  moyenne 
annuelle  est  d'environ  15  pouces. 

Le  ruisseau  Greenstone  a  une  longueur  d'environ  6  milles  et  re 
lacs  Face  et  du  Gros-Poisson.     Il  n'est  bordé  d'aucune  terre  à  culture,  ai  l'on  fait  i 
tion  des  prairies  Watson  près  de  son  embouchure.     Il  existe  un  droit  de  1,000  pouces 
pour  les  besoins  de  ces  prairies.     De  plus,  la  Briti&h  Cohunbia  Fruitlands  Company. 
de  même  que  la  maison  Beaton  ont  des  droits  de  500  pouces  chacune  pour  des  tins  de 
détournement  d'eau  des  lacs  Face  et  du  Gros-Poisson  respectivement  en  faveur 
superficie  de  drainage  Thompson.    Quant  au  débit  moyen  du  ruisseau,  au  cours  de  la 
saison  d'irrigation  de  1912  (saison  exceptionnellement  humide),  il  a  été  moindre  que 
10  pieds-seconde  ou  350  pouces.    La  British  Cohunbia  Fruitlands  Company  - 
de  détourner  l'eau  du  lac  Face  pour  la  conduire  dans  le  bassin  d'alimentation  du  ruis- 
seau à  la  Cerise,  et  de  là  à  son  établissement  en  se  servant  du  ruisseau  à  la  ( 
L'établissement  Beaton  se  propose  de  construire  un  fossé  en  terre  de  22  milles  de  lon- 
gueur allant  vers  le  nord-ouest  dans  la  direction  de  son  ranche  situé  dans  la  va!" 
ruisseau  à  la  Cerise.    Ce  fossé  recevrait  les  eaux  des  ruisseaux  DufTy.  Chartn 
Trois-Milles  sur  son  parcours,  pourvu  toutefois  que  la  demande  d'approvisionnement 
d'eau  à  ces  établissements  fût  accordée.     La  superficie  combinée  des  lacs  au  I 
son  et  Face  est  à  peu  près  de  500  acres  et  ces  lacs  pourraient  recevoir  une  éclus 
amenât  l'eau  à  une  hauteur  de  15  pieds;  mais  comme  la  superficie  de  drair 
deux  lacs  n'est  que  de  20  milles  carrés,  il  semble  qu'il  ne  soit  pas  possible  d'obtenir 
assez  d'eau  pour  mener  ces  entreprises  à  bonne  fin  en  se  plaçant  au  point  de  vue  com- 
mercial.   Ces  deux  entreprises  rencontrent  une  très  vive  opposition  de  la  part  d  - 
blissements  situés  sur  le  ruisseau  Guichon  et  tout  spécialement  de  ceux  qui  se  trouvent 
sur  le  Lower-Nicola, 

La  station  de  la  rivière  a  été  établie  le  14  septembre  1911  par  W.  M.  Carlyle.  T.a 
section  de  mesurage  est  située  à  un  demi-mille  environ  de  son  embouchure.  Une  jauge 
ordinaire  à  tige  verticale  se  trouve  sur  la  rive  gauche  de  la  section  de  mesurage.  Tous 
les  mesurages  se  font  à  gué,  quoique,  à  l'époque  des  hautes  eaux,  il  faille  taire  les 
mesurages  au  chemin  du  lac  à  la  truite  Chartrand.  là  où  l'eau  coule  dans  deux  che- 
naux.    La  section  de  mesurage  est  quelconque,  une  partie  du  ruisseau  disparaissant  à 
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la  vue  pour  reparaître  en  aval  de  la  section  de  mesurage.  La  distribution  des  eaux  se 
fait  facilement  cependant,  le  courant  est  uniforme,  le  chenal  permanent  et  les  rives 
sont  à  l'abri  des  inondations,  à  moins  que  le  chenal  ne  soit  obstrué  par  la  présence  de 
pièces  de  bois  que  l'on  y  trouve  en  quantité. 

Mesurages  de  débit  du  ruisseau  Greenstone,  à  un  demi-mille  en  amont  de  son  embou- 
chure, en  1912. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  du 
comp- 
teur. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


30  avril 

H 

,1 

E.  Keys 

15  mai 

" 

23  mai 

" 

3  juin 

" 

8  juin 

" 

15  juillet  .... 

<< 

13  sept 

<< 

1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 


Pieds 

13- 
37- 
29- 


Pds  car. 


P.  par  sec.     Pieds. 


Pds- 


sec. 


5 

0 

15 

90 

20 

0-80 


0-85 

2-70 

2-0 

2-5 

2-0 

0-9 

1-0 


0-70 
2-10 
1-15 
0-78 
0-68 
0-55 
0-45 


4-70 

81-7 

34-6 

12-9* 

7-8 

2-9 

0-8 


*  Nouvelle  section  de  mesurage. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  ruisseau  Greenstone,  à  un  demi-mille  au- 
dessus  de  son  embouchure,  en  1912. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Jui 

V  ET. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

8-0 
120 
16-0 
20-0 
23-0 
47-0 
59-0 
77-0 
95-0 
82-0 
690 
74-0 
79-0 
84-0 
88-0 
76-0 
64-0 
52-0 
39-0 
36-0 
330 
30-5 
29-7 
28-9 
28-0 
25-4 
22-8 
20-2 
17-5 
14-9 
12-3 

Pieds. 
"0:6" 

"'0:68' 

"o-ô" 
""  Ô-65 

"'Ô-55' 

Pds-sec. 

9-7 
7-1 
4-5 
50 
5-5 
6-0 
6-5 
7-3 
6-5 
6-0 
5-5 
50 
4-5 
51 
5-7 
6-2 
5-8 
5-4 
5-0 
4-6 
4-2 
3-8 
3-4 
31 
3-2 
3-3 
3-3 
3-4 
3-5 
3-5 

Pieds. 





0-6 
0-55 

'"Ô-5."' 

"0-45" 

'W 

"0-5" 



0-5 

"  0-5" 
"è-5" 

Pds-sec. 

3-6 
3-7 
3-7 
3-8 
3-9 
3-9 
4-0 
41 
41 
4-2 
4-3 
4-3 
4-4 
4-5 
31 
2-4 
1-7 
1-2 
0-8 
1-2 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
17 
1-7 

Pieds. 
0-5 

Pds-sec. 
1-7 

Pieds. 

Pds-sec. 

2.   . 

0-8 

3 

4.    . 

5... 

1-0 

6... 

7.   . 

8 

! 

9... 

2-2 

10 

11. 

1-8 

12... 

13.    . 

0-45 

0-85 

14 

15 

2-1 

16... 

17 

18... 



19. 

1-3 

20... 

1 

21. 

22. 

1-15 

1 

23... 

1 

24... 

25... 

11 

26 

27... 

28.   . 

29... 

0-9 

30 

31. 
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Débit  mensuel  du  creek  Greenstone,  à  un  demi-mille  en  amont  de  bob  embouchure, 

en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement.         Pluie. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum- 

Moyenne . 

Profondeur 
Par  mille    en  pouces        Total  en 
carré.        sur  la  surf,     pied— acre.     Pouces, 
de  dévers,  j 

Mai 

95 
9-7 
4-5 

8 

31 

0-8 

44 
5 

2-8 

2-2 

0-25 

0-14 

2-54              2  700     i 

0-28                  297 

Juillet 

0-16                   172 

La  période 

15 



Note. — En  1911  le  débit  maximum  du  creek  Greenstone  n'était  que  d'environ  15  i».c  s.,  v 
15  du  mois  de  mai.     Au  milieu  de  juin,  il  était  descendu  à  3  p. es.,  et  en  juillet  et  août,  à  zéro. 
Précision,   "  A  "  et  "  C  ". 


Ruisseau  Guichon   (213  et  214). 


Le  ruisseau  Guichon  porte  aussi  le  nom  de  Ruisseau  des  Dix-Milles,  ruisseau  Ma- 
mette,  ruisseau  Na-a-a,  ruisseau  Kazoom,  ruisseau  Kanaix,  ruisseau  du  Balai,  Grand 
Ruisseau.  Il  se  jette  dans  la  rivière  Nicola  en  venant  du  nord  et  8e  trouve  à  35  milles 
à  l'est  du  pont  Spence.  Il  possède  trois  tributaires  principaux  qui  sont,  en  partant  du 
nord  : — 

1.  Le  ruisseau  Guichon  principal,  coulant  presque  directement  vers  le  sud  et  ve- 
nant du  centre,  à  peu  près  du  canton  19,  rang  22,  à  l'ouest  du  6e  méridien  (éléva- 
tion, 4,000  pieds),  et  ce  sur  une  distance  de  12  milles.    Sur  la  section  4.  canton  1V 

il  est  rejoint  par  le  ruisseau  de  la  Sorcière. 

2.  Le  ruisseau  de  la  Sorcière  tombe  dans  le  ruisseau  Guichon  principal  en  venant 
de  l'ouest.  Sa  longueur  est  d'environ  10  milles  et  il  prend  sa  source  principale  dans  le 
lac  Divide  sur  la  section  1,  canton  18-23-C  (élévation,  3,960  pieds).     On  trouve  tr 

de  terre  à  culture  en  haut  du  ruisseau  de  la  Sorcière  si  ce  n'est  quelques  prairies  à  foin  : 
nul  colon  ne  s'y  établit  en  permanence  et  on  n'y  trouve  pas  d'irrigation.    (  Consulte 
débits  du  ruisseau  de  la  Sorcière  en  1912). 

3.  Le  ruisseau  de  la  Prairie  est  le  plus  considérable  des  trois  tributaires.  Il  prend 
naissance  au  sein  du  ruisseau  principal  en  venant  de  l'est  sur  la  section  -  a  17- 
21-6  à  trois  milles  environ  au  sud  du  ruisseau  de  la  Sorcière.  Le  ruisseau  de  la  Prairie 
a  une  longueur  de  quelque  15  milles  et  coule  en  partie  à  travers  des  prairies  bordées 
de  saules.  Il  possède  en  propre  plusieurs  tributaires,  le  principal  d'entre  eux  étant  le 
ruisseau  Greenstone,  débouché  des  lacs  du  Gros-Poisson  et  Face  (élévation,  4,£ 

On  trouve  également  de  petits  ruisseaux  qui  alimentent  le  ruisseau  de  la  Prairie  et 
qui  viennent  des  lacs  à  la  Truite  et  Ridge.  (Consulter  les  débits  du  ruisseau  de  la 
Prairie  en  1911  et  1912.) 

A  près  d'un  demi-mille  au  sud  de  l'embouchure  du  ruisseau  de  la  Prairie  se  trouve 
la  frontière  sud  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  et  à  3  milles  plus  au  sud  le  ruisseau  Gui- 
chon se  jette  dans  le  lac  Mamit.  Ce  lac  a  une  longueur  d'environ  2  milles  et  sa  lar- 
geur est,  à  certains  endroits,  près  d'un  demi-mille  (élévation.  3.270  pieds).  En  laissant 
le  lac  Mamit  le  ruisseau  Guichon  coule  droit  au  sud  sur  un  parcours  de  15  milles  pour 
finir  par  se  jeter  dans  la  rivière  Nicola. 

De  nombreux  cours  d'eau  de  peu  d'importance  se  déversent  dans  le  ruisseau  Gui- 
chon sur  son  parcours;  tel  est  le  cas  pour  les  ruisseaux  Chartrand,  Quenneville,  Ray 
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et  Huit-Milles.     Ces  derniers  servent  à  des  fins  d'irrigation,  mais  ils  s'assèchent  en  été 
au  moment  même  où  on  a  le  plus  besoin  d'eau. 

La  vallée  Guichon  est  en  général  très  étroite  et  possède  des  bancs  inclinés  qui 
s'élèvent  de  chaque  côté  à  des  hauteurs  allant  de  200'  pieds  à  1,000  pieds  au-dessus  du 
niveau  du  ruisseau.  Ces  bancs,  surtout  ceux  du  côté  est,  ne  sont  bons  que  pour  le  pâtu- 
rage, car  ils  sont  trop  arides  pour  servir  à  la  culture  et  l'on  n'y  trouve  pas  assez  d'eau 
pour  les  besoins  de  l'irrigation.  Vu  leur  grande  élévation  au-dessus  du  niveau  du  ruis- 
seau Guichon,  les  eaux  de  ce  ruisseau  ne  peuvent  être  d'aucune  utilité.  Le  bois  y  est 
plutôt  rare  même  aux  environs  du  bassin  d'alimentation  où  les  terres  servent  au  pâtu- 
rage d'été. 

Du  côté  ouest,  du  lac  Mamit  en  aval,  surtout,  le  bois  est  plus  fourni,  mais  il  n'est 
pas  de  dimension  marchande. 

La  vallée  proprement  dite  est  très  étroite  et  comporte  peu  de  terre  arable.  A  sept 
ou  huit  endroits  des  trente  milles  de  sa  longueur,  elle  s'élargit  à  près  d'un  demi-mille. 
Ces  terrains  plus  larges  de  fond,  ainsi  que  les  terrains  en  pente  douce  du  voisinage, 
constituent  les  ranches  de  la  vallée  Guichon.  Par  suite  de  leur  altitude  prononcée 
(environ  3,000  pieds),  ce  sont  des  pâturages  plutôt  que  des  terres  agricoles,  le  foin 
constituant  le  rendement  principal,  bien  qu'on  cultive  des  légumes  et  qu'on  essaie  aussi 
de  la  culture  mixte.  Des  gelées  hâtives  sont  fréquentes.  Même  si  l'on  pouvait  produire 
d'abondantes  récoltes  dans  les  fermes  éparses,  l'éloignement  du  marché  empêcherait  la 
région  de  prendre  une  importance  quelconque,  sauf  comme  région  de  ranchage. 

Un  bon  chemin  roulier,  allant  de  Savona  à  la  vallée  Nicola,  passe  à  l'est  du  creek 
Guichon. 

A  l'embouchure  du  creek  Guichon,  toutefois,  la  situation  change  quelque  peu. 
La  vallée  s'élargit,  et  là  où  elle  touche  à  la  vallée  Nicola,  on  trouve  une  étendue  de 
quelque  1,600  acres  de  fort  bonne  terre  irrigable  agricole  en  plus  de  la  vaste  réserve 
indienne  des  Naiks.  On  appelle  ceci  la  région  Nicola  inférieure.  On  peut  irriguer 
la  terre  par  le  creek  Guichon,  bien  qu'on  pourrait,  avec  quelque  dépense  modique,  ir- 
riguer au  moins  la  moitié  de  la  région  par  la  rivière  Nicola.  On  récolte  le  foin  et  les 
légumes  par  l'irrigation,  ainsi  qu'un  peu  de  fruits  et  de  grain.  L'exploitation  n'a  pas 
été  fort  prononcée,  car  il  n'y  a  actuellement  que  550  acres  en  culture.  Bien  qu'une 
dizaine  de  fermes  soient  administrées,  la  région  n'accuse  pas  un  grand  esprit  d'entre- 
prise, surtout  dans  les  méthodes  d'irrigation. 

L'embranchement  du  Pacifique-Canadien  de  la  vallée  Nicola  traverse  les  terres  de 
la  Nicola  inférieure. 

L'aire  de  déversement  du  creek  Guichon  est  d'environ  475  milles  carrés,  divisée 
comme  suit: — 

Milles 
carrés. 
Creek  principal  Guichon,  en  amont  du  creek  de  la  Sorcière.     (Elévation     de 

3,300  à  5,000  pieds) 73 

Creek  de  la  Sorcière.     (Elévation  de  3,300  à  5,000!  pieds) 41 

Creek  de  la  Prairie.     (Elévation  de  3,300  à  5,500  pieds 145 

Creek  Chartrand.    (Elévation  de  3,300  à  4,500  pieds 25 

Creek  Quenville.    (Elévation  de  3,300  à  4,000  pieds) 7 

Creek  de  Huit-Milles.     (Elévation  de  2,500   à  5,500) 30 

Creek  de  Huit-Milles.     (Elévation  de  2,500  à  5,500  pieds) 24 

Autres  petits  tributaires  et  bassin  de   conquête,   creek   Guichon  preprement 

dit.     (Elévation   allant  de  1,800   à   5,000  pieds) 130 

Aire  totale  de  déversement 475 

La  pluie  varie  selon  l'altitude,  allant  de  12  pouces  à  l'embouchure  du  Guichon  à 
15  pouces  dans  les  altitudes  supérieures  du  bassin  de  conquête.  La  neige  varie  aussi 
de  12  pouces  dans  la  vallée  Nicola  à  4  pieds  dans  les  collines.     On  n'a  pas  encore  étu- 
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die  la  précipitation,  l'évaporation,  l'infiltration,  le  ruissellement,  etc.,  dans  la  Colom- 
bie-Britannique, et  l'on  ne  peut  que  faire  des  suppositions  sur  ces  données  importantes. 

On  a  établi  un  certain  nombre  de  stations  pour  déterminer  le  débit  du  creek 
Guichon  et  de  ses  tributaires,  en  1911  et  1912,  sous  les  soins  de  la  Commission  hydro- 
graphique, et  l'on  a  fait  des  mesurages  à  diverses  étapes.  Voyez  les  débits,  etc.,  aux 
stations  suivantes:  creek  Guichon  (en  amont  du  lac  Mamit),  creek  Guichon  (à  l'em- 
bouchure), creek  de  la  Sorcière,  creek  de  la  Prairie,  creek  de  la  Pierre- Verte,  le  creek 
Quenville,  et  le  creek  de  Leighton. 

La  neige  d'hiver  commence  à  fondre  vers  la  fin  de  mars;  ce  dégel  s'accentue  gra- 
duellement jusqu'au  stage  de  crue  maximum,  vers  le  milieu  de  mai.  Le  flot  décroît 
après  cette  date  jusqu'au  1er  septembre,  le  débit  de  juillet  et  d'août  ne  suffisant  pas 
aux  besoins  de  l'irrigation.  Le  débit  maximum  de  la  crue  de  mai  est  de  vingt-cinq  à 
quarante  fois  supérieur  au  débit  minimum  du  mois  d'août.  Les  pluies  d'automne 
provoquent  une  légère  augmentation  du  débit,  pour  diminuer  encore  dès  que  l'hiver 
s'affirme,  le  minimum  hivernal  se  produisant  en  février. 

Le  réservoir  naturel,  pour  l'emmagasinage  des  eaux  du  creek  Guichon,  est  le  lac 
Mamit.  Il  a  environ  deux  milles  de  longueur  et  mesure  en  quelques  endroits  un  demi- 
mille  de  largeur.  Il  a  une  superficie  d'environ  400  acres.  L'écart  entre  l'échelle  d'é- 
tiage  et  la  crue  est  d'environ  4  pieds.  En  barrant  le  débouché  du  lac  Mamit,  et  en 
exhaussant  le  niveau  du  lac  d'un  pied  au-dessus  du  niveau  ordinaire  de  crue,  et  de 
plus  en  baissant  le  niveau  du  débouché  d'un  pied,  on  pourrait  facilement  emmagasiner 
six  pieds  d'eau  dans  ce  réservoir.  Il  coule  plus  d'eau  dans"  le  creek  Guichon,  du  1er 
avril  au  1er  août,  qu'il  n'en  faudrait  pour  remplir  ce  réservoir,  sans  même  tenir 
compte  du  débit  d'automne  et  d'hiver.  Il  ne  serait  pas  nécessaire  d'utiliser  cette  eau 
avant  juillet,  le  débit  normal  suffisant  aux  besoins  de  la  première  irrignt 
forte  quantité  de  l'eau  du  creek  Guichon  se  perd  dans  l'infiltration  entre  le  lac  Mamit 
et  la  Nicola  inférieure,  soit  une  distance  de  quinze  milles,  bien  que  le  fossé  de  trans- 
port soit  formé  du  lit  bien  déterminé  du  creek. 

Les  travaux  nécessaires  à  l'emmagasinage  au  lac  Mamit  comprendraient  une 
digue  à  caisson  de  charpente  rempli  de  terre,  ayant  une  longueur  de  soixante  pieds 
et  une  hauteur  de  10  pieds,  à  l'extrémité  sud  du  lac.  Cette  construction  serait  relati- 
vement facile  et  coûterait  comparativement  peu  cher,  tous  les  matériaux  étant  ï 
tée.  Pour  abaisser  la  décharge  d'un  pied,  il  faudrait  curer  le  lit  sur  une  distance  de 
400  pieds.  Si  les  irrigateurs  collaboraient  à  ce  travail  dans  la  morte-saison  d'automne, 
alors  que  l'eau  est  basse,  les  frais  de  construction  seraient  très  faibles.  On  pourrait 
accroître  considérablement  la  capacité  d'emmagasinage  du  lac  Mamit  au  delà  de  la 
portée  susdite  en  y  affectant  des  crédits  un  peu  plus  importants. 

L'emmagasinage  des  eaux  dans  le  lac  Mamit  par  ce  moyen  entraînerait  l'humer  - 
d'environ  55  acres  de  terre  de  fond  appartenant  à  Quenville  (à  l'extrémité  nord)  et  à 
Laycock  (à  l'extrémité  sud-est).     Ces  terres  produisent  un  foin  ou  herbe  sauvage,  et 
sont  inondées  dans  les  années  ordinaires  pendant  la  plus  grande  partie  de  la  Baison  : 
il  ne  vient  qu'une  seule  récolte  par  année. 

Dans  le  creek  Guichon,  comme  dans  la  plupart  des  cours  d'eau  de  la  zone  aride, 
l'emmagasinage  résout  la  difficulté  d'irrigation  provoquée  par  la  disette  d'eau  durant 
les  mois  d'été. 

Allocation  hydraulique  de  creek  Guichon. 

Les  allocations  provinciales  à  même  le  creek  Guichon  (à  l'intérieur  et  au  dehors  de 
la  zone  des  chemins  de  fer)  pourraient  être  divisées  en  trois  parties:  1  Xieola  infé- 
rieure; 2,  les  terres  longeant  le  creek  Guichon  et  ses  tributaires.  3.  allocations  de  diver- 
sion dans  d'autres  bassins. 
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(1)  Allocations  de  la  Nicola  inférieure  et  des  terres  environnantes. 
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Propriétaire 
actuel. 

Patente 
primitive . 

Date 
de  l'allo- 
cation. 

Quantité 
d'eau. 

Descrip- 
tion de 
la  terre. 

Irrigable. 

Irriguée 
actuelle- 
ment. 

Wm.  Smith 

E.  Suchell 

1873 

1878 
1885 
1904 
1904 
1904 
1906 

1906 
1906 
1906 

1909 
1906 

Pouces  de 
mineur. 

300 
300 
300 
100 
100 
100 
200 

100 
100 
100 

100 
100 

L       131 
L.      129 
L.      129 
L.      132 

Acres. 

200 
300 

120 
175 
200 
100 

250 
135 
110 

40 

dans  la  rêg 

Acies. 
35 

A.  G.  Collett 

T.  Schwartz 

T.  Schwartz 

D.  Dodding 

F.  D.  Woodward 

Jas.  Smith 

H.  M.  Woodward 

B.  Bonthrone 

200 

80 

R.  Whitaker 

40 

Jas.  Smith 

L.      164 
L.      134 
L.      135 
L.      133 
L.    1612 
L.      160 

L.    1638 
(n'est  plus 

20 

L.  Austin 

B.  Bonthrone 

35 
75 

H.  Stumbles 

H.  Stumbles 

H.  Lindley 

H.  Lindley 

60 

Maj.  Fleck. 

John  Smith 

S.  J.  Woodward 

10 

A.  Sims 

A.  Sims 

;ion) 

1900 

1,630 

555 

La  quantité  d'eau  inscrite  dépasse  de  beaucoup  les  besoins  futurs  de  la  région. 
Il  suffit  de  900  pouces  de  mineur  (ou  25  pieds-seconde  de  débit  pendant  cent  jours  de 
la  saison  d'irrigation),  pour  toute  l'aire  d'irrigation  de  1,630  acres.  De  plus,  on  peut 
irriguer  700  acres  de  la  ISTicola  inférieure  à  même  la  rivière  Nicola.  On  ne  cultive  à 
présent  que  500  acres  environ,  et  bien  que  les  rancheurs  disent  tous  qu'ils  défricheront 
et  cultiveront  plusieurs  acres  de  plus  dans  quelques  années,  les  perspectives  d'un  sem- 
blable développement  ne  sont  pas  très  brillantes. 

La  réserve  indienne  des  JSTaiks  (ou  Nicola-Mamette),  sise  à  l'embouchure  du 
creek  Guichon,  comprend  11,000  acres.  Le  creek  Guichon  et  la  rivière  Nicola  peuvent 
arroser  1,500  acres  de  cette  étendue.  On  accordait  à  cette  réserve,  en  1878,  un  apport 
de  300  pouces  de  mineur  venant  du  creek  Guichon.  Les  besoins  actuels  et  futurs  de 
cette  réserve  en  fait  d'irrigation  devraient  sûrement  être  protégés.  Si  jamais  cette 
réserve  passait  aux  mains  des  blancs,  ou  si  les  sauvages  étaient  dirigés  en  fait  de 
méthodes  modernes  d'irrigation,  les  besoins  d'approvisionnement  dépasseraient  les 
droits  actuels,  mais  il  reste  à  savoir  si  le  développement  d'autres  terres  devrait  être 
retardé  à  cause  d'une  perspective  aussi  lointaine. 

(2)  Allocations  des  terres  du  Guichon  supérieur  et  de  ses  tributaires. 

(a)  Il  existe  plusieurs  allocations  sur  le  creek  de  Huit-Milles,  mais  on  n'utilise 
encore  qu'une  faible  proportion  de  l'eau.  Elles  n'affectent  pas  actuellement  la  Mcola 
inférieure.  Les  promesses  des  portions  irrigables  éparses  de  terres  remontant  le  creek 
de  Huit-Milles  sont  fort  bornées.     (Entièrement  hors  de  la  zone  des  chemins  de  fer.) 

(b)  J.  Murray  possède  une  allocation  pour  un  petit  cours  d'eau  immédiatement 
au  nord  du  creek  de  Huit-Milles.  Elle  a  peu  d'importance  quant  au  creek  Guichon. 
Le  porteur  ne  peut  pas  irriguer  à  même  le  creek  Guichon  proprement  dit. 

(c)  John  Marquart  a  une  allocation  de  200  pouces  (datant  de  1891)  venant  du 
même  petit  cours  d'eau  que  Murray.  Les  mêmes  choses  s'appliquent  ici.  (Tout  en 
dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer.) 

(d)  C.  A.  Sapondowski  a  sa  terre  sur  le  creek  Guichon,  à  cinq  milles  au  nord  du 
creek  de  Huit-Milles.  Il  n'a  pas  d'allocation,  mais  il  utilise  un  petit  cours  d'eau 
appelé  le  creek  Mcllvoy  pour  ses  besoins  domestiques.  Il  pourrait  irriguer  40  acres 
à  même  le  creek  Guichon.     (Tout  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer.) 
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(e)  J.  C.  Eampfield  est  le  propriétaire  actuel  de  l'ancienne  ferme  Rey,  à  l'extré- 
mité sud  du  lac  Mamit.  Il  possède  au  sujet  de  cette  terre  une  allocation  de  500  pouces 
venant  du  creek  Rey^  (1894).  On  pourrait  avoir  assez  d'eau  pour  tout  le  ranche  en 
emmagasinant  les  eaux  du  creek  Rey  dans  un  lac  de  l'amont.  J.  P.  Phelps  p» 
une  terre  donnant  sur  le  creek  Rey;  il  détient  une  allocation  d'un  pied-seconde  {1910). 
Son  approvisionnement  dépend  des  besoins  de  Bampfield.  On  dit  aussi  que  l'eau  des 
sources  du  creek  Rey  est  divertie  dans  le  bassin  du  creek  Clapperton.  (Entièrement 
en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer.) 

(/)  J.  Laycock,  rive  est  du  lac  Mamit,  détient  une  allocation  d'un  pied-seconde 
(1910)  pour  un  petit  tributaire  du  creek  Guichon.  Fort  peu  important,  Bampfield 
détient  une  allocation  pour  le  ranche  Rey,  d'un  petit  cours  d'eau  qui  -peut  être  le  même 
que  le  ruisseau  de  Laycock.  M.  Laycock  voudrait  avoir  une  allocation  du  creek  de  la 
Prairie.     Sa  terre  est  en  dehors*  de  la  zone  des  chemins  de  fer. 

(g)  L.  Quenville  possède  700  acres  de  terres  irrigables  allant  du  lac  Mamit  à  la 
borne  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Il  détient  une  allocation  du  creek  Quenville  pour 
trois  cents  pouces  (1890).  Il  n'y  a  pas  assez  d'eau  dans  le  creek  Quenville  pour  les 
besoins  du  propriétaire,  en  juillet  et  août,  bien  qu'on  pourrait  faire  quelque  tentative 
d'emmagasiner  les  crues  printanières.  M.  Quenville  voudrait  avoir  une  allocation 
pour  le  creek  de  la  Prairie. 

(h)  On  accordait  en  18j78  une  allocation  de  50  pouces  depuis  le  creek  de  la  Prairie 
à  la  réserve  des  sauvages  à  Pipseul,  jusqu'à  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau,  qu'un 
appelle  aussi  le  creek  Pipseul.  On  n'irrigue  que  quelques  acres  de  la  réserve  (pour  le 
foin).     A  l'intérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer. 

(i)   A.  Chartrand  possède  un  bon  ranche  ayant  200  acres  de  terres  irrigable-  but 
le  creek  Guichon,  à  l'embouchure  du  creek  de  la  Sorcière.     Il  n'a  aucune  alloci 
mais  utilise  un  peu  d'eau  des  deux  creeks  de  la  Sorcière  et  Chartrand,  pour  i'ii 
tion.     (A  l'intérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer.)     Il  désire  une  allocation  but  ce- 
deux  cours  d'eau. 

(i)  J.  Latrémouille  possède  le  lot  781,  terre  Proteau,  sur  le  creek  Guichon. 
le  township  18-21-6.     Il  n'a- aucune  allocation,  et  utilise  un  peu  d'eau  du  creek  Gui- 
chon.    Ranche  plutôt  maigre.     A  l'intérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer. 

(h)  Fransi  Allen  possède  un  homestead  dans  la  Bection  :)<>.  township  18-21-6.  Il 
détient  une  allocation  de  200  pouces  du  Guichon  (en  date  de  1891).  La  diyersion  du 
Guichon  l'affecte,  et  ses  droits  devraient  être  protégés.  A  l'intérieur  de  la  zone  des 
chemins  de  fer. 

(0  D.  Cousineau  possède  un  homestead  dans  l'angle  nord-ouest  du  township  17- 
20-6  sur  le  creek  de  la  Prairie.     IL  n'a  aucun  apport.     Il  emploie  l'eau   d'un   petit 
cours  d'eau  qui  traverse  sa  ferme.     Il  a  demandé  une  allocation  de  100  pou© 
creek  Pierre-Verte. 

(m)  Neil  Beaton  possède  les  prairies  "Watson  ou  le  creek  de  la  Prairie,  à  l'en": 
chure  du  creek  Pierre-Verte.  Il  détient  une  allocation  de  1,000  pouce-  du  creek  Pierre- 
Verte  (creek  Young)  inscrite  par  Randall  Young  en  1889.  Quelqi  -  seulement 
ont  été  arrosés  par  cet  apport,  et  IL  Beaton  désire  maintenant  transférer  l'allocation 
à  des  terres  qui  lui  appartiennent  dans  la  vallée  Thompson.  Cette  donn< 
être  réduite  au  minimum,  et  le  transfert  ne  devrait  certainement  pas  être  accordé.  A 
l'intérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Voir  aussi  la  donnée  de  diversion  de  M. 
Beaton,  venant  de  la  même  source  d'approvisionnement  (grand  lae  du  Poisson.) 

(3)  Apports  de  diversion  de  l'aire  de  déversement  or  Guichon. 

(1)  L'allocation  de  Barnes,  actuellement  détenue  par  Ellen  Benjamin,  datée  du 
17  juillet  1880,  comprend  1000  pouces  à  être  divertis  du  creek  Guichon.  et  di 

le  nord-ouest  en  descendant  le  creek  Bames  jusqu'au  lot  n°  1,  groupe  4.  près  d'Ash- 
croft.  Elle  n'a  jamais  servi  et  devrait  être  contremandée  parce  qu'on  ne  l'utilise  pas 
et  parce  qu'elle  est  impraticable. 

(2)  L'allocation  de  Pennie,  maintenant  détenue  par  les  Uorticultural  Estâtes  de 
la  Colombie-Britannique,  à  Walhachin,  date  de  1884,  et  comprend  300  pouces  à  dériver 
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du  creek  Guichon  dans  le  ranche  de  Pennie,  près  de  Walhachin.     Elle  n'a  jamais  servi 
et  devrait  être  annulée. 

(3)  L'allocation  Beaton  inscrite  et  détenue  par  Neil  Beaton,  date  dn  28  octobre 
1004  et  comprend  500  ponces  venant  du  grand  lac  du  Poisson,  township  18-20-6,  à 
divertir  sur  une  longueur  de  22  milles  jusqu'à  certaines  terres  de  la  vallée  Thompson. 
N'est  pas  encore  exploitée. 

(4)  L'allocation  Roper,  actuellement  détenue  par  la  British  Columbia  Fruitlands 
Company,  date  du  15  mai  1906,  et  comprend  500  pouces  venant  du  lac  du  Visage,  dans 
le  township  48-20-6,  à  divertir  par  voie  du  grand  lac  du  Poisson,  de  la  même  façon  que 
pour  la  diversion  Beaton. 

Bien  que  le  grand  lac  du  Poisson  et  le  lac  du  Visage  soient  de  bonne  dimension 
je  doute  for'  qu'on  puisse  en  obtenir  assez  d'eau  pour  satisfaire  aux  allocations  Beaton 
et  Roper,  qui  sont  de  1000  pouces.  L'aire  de  déversement  de  ces  deux  lacs  est  très 
exiguë, — environ  20  milles  carrés.  La  construction  des  travaux  de  diversion  pour  ces 
deux  allocations  constitueraient  une  entreprise  fort  coûteuse.  On  n'a  fait  aucun 
travail  à  ce  sujet  sauf  les  recherches  préliminaires.  Ces  données  ne  devraient  pas 
être  ratifiées  sans  enquête  sérieuse  et  sans  mûre  réflexion.  Voir  les  débits  du  creek 
Pierre- Verte  pour  1912. 

(5)  L'allocation  de  J.  B.  Leighton,  datée  du  30  juin  1906,  comprend  la  diversion 
de  10  pouces  du  creek  Guichon  dans  le  lac  Tunkwa  ou  Gros,  puis  de  cet  endroit  par  un 
canal  naturel  constitué  par  le  bras  ouest  du  creek  Trois-Milles  jusqu'aux  sections  25, 
35  et  36,  township  20-21-6. 

(6)  L'allocation  de  R.  F.  Leighton,  en  date  du  10  juin  1908,  comprend  la  diversion 
de  100  pouces  du  creek  Guichon,  pendant  les  dégels  débordants  du  printemps,  et  pen- 
dant l'automne,  quand  on  n'utilise  pas  l'eau  pour  l'irrigation, — dans  le  lac  Tunkwa 
ou  Gros,  de  là  dans  le  lac  Leighton,  puis  ensuite  en  descendant  le  creek  de  Trois-Milles 
jusqu'aux  terres  situées  dans  les  sections  1  et  2,  township  21-21-6.  Cette  allocation 
est  exploitée  concurremment  avec  celle  de  J.  B.  Leighton. 

(7)  L'allocation  de  A.  H.  Cotton,  datée  du  10  juin  1908,  est  la  même  que  celle  de 
R.  F.  Leighton,  ou  elle  lui  est  semblable,  la  terre  desservie  est  la  section  1,  township  21- 
21-6.  Depuis,  M.  Cotton  a  abandonné  son  homestead,  et  cette  allocation  devrait  être 
annulée. 

Il  y  a  deux  ans  M.  J.  B.  Leighton,  de  Savona,  avec  ses  trois  fils,  Charles,  Leslie 
et  R.  F.,  agissant  en  vertu  des  deux  allocations  provinciales,  construisait  une  petite 
digue  soir  le  creek  principal  Guichon,  près  de  la  borne  de  la  section  7,  township  19-21-6, 
à  quelque  sept  milles  de  la  source  du  creek,  et  au  moyen  d'un  fossé  et  d'une  conduite 
ayant  deux  milles  et  demi  de  longueur,  pouvant  porter  environ  trente  pieds-seconde 
divertissait  l'eau  du  creek  Guichon  dans  les  lacs  Tunkwa  et  Leighton,  où  elle  était 
emmagasinée;  lorsqu'elle  était  utile  à  l'irrigation,  on  la  faisait  passer  dans  le  'bras 
ouest  du  creek  Trois-Milles  jusqu'aux  terres  Leighton,  à  quatre  milles  de  Savona,  près 
du  lac  Kamloops.  Voir  les  mesurages  divers  du  canal  de  diversion  Leighton,  partant 
du  creek  Guichon. 

Les  cultivateurs  de  la  Nicola  inférieure,  à  l'embouchure  du  creek  Guichon,  ont 
vigoureusement  protesté  contre  cette  diversion;  ils  prétendaient  qu'elle  faisait  grand 
tort  à  leurs  terres  et  qu'elle  empiétait  sur  leurs  droits  antérieurs  et  naturels. 

En  discutant  le  pour  et  le  contre  de  la  diversion  Leighton  et  la  protestation 
qu'elle  avait  soulevée,  je  désire  établir  d'abord  un  principe  fondamental  touchant 
la  diversion  des  eaux  d'un  bassin  dans  un  autre. 

(<  L'eau  d'une  aire  de  déversement  constitue  un  droit  acquis  de  cette  aire,  et  ne 
devrait  pas  en  être  divertie  à  moins  que  l'approvisionnement  ne  soit  plus  que  suffisant 
pour  les  besoins  de  la  région." 

Cette  règle  qui  est  presque  axiomatique,  a  toujours  été  observée  dans  la  discus- 
sion de  la  diversion  du  Guichon. 
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Après  une  observation  soigneuse  de  la  région  Guichon,  de  ses  besoins  touchant 
l'irrigation,  de  l'approvisionnement  utilisable,  et  de  la  situation  quant  aux  droits 
hydrauliques,  j'ai  l'honneur  de  soumettre  les  conclusions  suivantes: 

(1)  L'approvisionnement  d'eau  de  l'aire  de  déversement  du  Guichon,  s'il  est 
utilement  employé  et  rationnellement  conservé,  est  plus  que  suffisant  pour  les  besoins 
domestiques  et  pour  l'irrigation  d'aujourd'hui  et  de  l'avenir,  dans  l'aire  de  déverse- 
ment. 

(2)  L'eau  du  déversement  Guichon,  dans  la  Picola  inférieure  et  dans  la  vallée 
du  Guichon  proprement  dite,  n'est  pas  utilement  employée  à  l'heure  actuelle;  on 
laisse  se  perdre  une  forte  quantité  d'eau  chaque  printemps;  les  travaux  d'irrigation, 
— vannes  de  tête,  fossés  et  conduites — ne  sont  pas  d'une  construction  cla 
approuvée  selon  l'utilisation  pratique  de  l'approvisionnement,  et  les  consommateurs 
n'ont  fait  aucune  tentative  pour  pallier  leurs  propres  ennuis  par  l'emmagasinage  ou 
la  conservation  de  leur  approvisionnement. 

(3)  L'emmagasinage  du  surplus  d'approvisionnement  des  crues  printanières  peut 
se  faire  économiquement  et  rationnellement.  Les  cultivateurs  de  la  Nicola  inférieure, 
tout  en  admettant  que  les  eaux  peuvent  être  emmagasinés  dans  le  lac  Mamit,  et  que 
par  ce  moyen  ils  pourraient  avoir  un  approvisionnement  suffisant  pour  tous  leurs 
besoins,  prétendent  qu'il  est  injuste  de  leur  demander  d'entreprendre  les  travaux  et 
les  frais  de  semblables  constructions  d'emmagasinage  dans  le  but  de  donner  de  l'eau 
à  M.  L.  Leighton,  et  ils  soutiennent  que  M.  Leighton,  le  gouvernement  ou  d'autres 
devraient  participer  aux  frais  des  travaux  d'emmagasinage. 

(4)  De  700  à  1,600  acres  de  terres  irrigables  de  la  Nicola  inférieure  ont  une 
autre  alternative  d'approvisionnement  dans  la  rivière  Nicola,  qui  pourrait  être  utilisée 
sans  frais  prohibitifs  ou  déraisonnables.     L'approvisionnement  de  la   rivière   N 

est  inépuisable,  et  quelques-uns  des  cultivateurs  se  proposent  d'utiliser  ce  cours 

et  de  se  libérer  ainsi  d'un  approvisionnement  sur  lequel  ils  ne  peuvent  pas  compter. 

(5)  La  prétention  des  cultivateurs  de  la  Nicola  inférieure,  à  l'effet  que  la  dis 
d'eau  des  deux  dernières  années,  1910-1911,  provenait  de  la  diversion  Leighton.  ni 
rait  être  entièrement  établie.    Bien  qu'elle  puisse  être  raisonnable  dans  une    faibli 
portion,  je  crois  plutôt  que  la  disette  provenait  plus  de  l'extrême  sécheresse  des  a 

de  1910  et  de  1911,  au  cours  desquelles  l'approvisionnement  d'eau  de  plusieurs  districts 
de  la  zone  aride  a  été  excessivement  faible.  La  diversion  Leighton  ne  perce  que  24 
milles  carrés  sur  les  475  milles  carrés  de  l'aire  do  déversement  du  Guichon,  et  bien 
que  le  rendement  par  mille  carré  dans  le  voisinage  de  ces  24  milles  d'amont  soit  supé- 
rieur à  la  moyenne  de  toute  l'aire  de  déversement,  l'effet  de  la  divers 
fort  qu'on  le  dit.  Le  19  juin  1911,  il  y  avait  un  débit  de  4  pieds-seconde  seulement 
dans  le  creek  Guichon  à  la  diversion  Leighton,  et,  à  la  même  date,  on  constatait  un  dé- 
bit de  9  pieds-seconde  coulant  en  pure  perte  à  l'embouchure  du  creek  Guichon. 

Le  creek  Guichon,  près  de  l'embouchure   (213). 

Cette  station  a  été  établie,  le  4  juin  1911,  pour  déterminer  la  perte  de  l'eau  du 
creek  Guichon  non  utilisée  par  les    cultivateurs  de  la  Nicola  inférieure,     qui  | 

taient  auprès  des  gouvernements  fédéral  et  provincial  du  fait  qu'ils  souffraient  d'une 
insuffisance  d'approvisionnement  et  par  suite  de  la  diversion  Leighton.  du  Guichon 
supérieur  dans  le  déversement  de  la  rivière  Thompson.  La  station  est  située  en 
de  toute  diversion,  la  jauge  et  la  section  de  mesurage  se  trouvant  à  environ  25  pieds 
en  amont  du  pont  du  Pacifique-Canadien  qui  traverse  le  creek  Guichon  (tronçon  de  la 
vallée  Nicola),  et  à  environ  150  verges  en  amont  de  l'embouchure  du  creek  à  sa  con- 
fluence avec  la  rivière  Nicola. 

La  jauge  est  une  jauge  classique  à  tige,  ayant  cinq  pieds  de  longueur.  Elle  est 
fixée  à  une  grosse  souche  sur  la  rive  droite,  25  pieds  en  amont  du  pont. 

On  a  établi  trois  repères,  auxquels  le  zéro  de  la  jauge  est  rapporté 
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Mesurage  de  débit  du  creek  G-uichon,  près  de  l'embouchure,  en  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

No. 
.    du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911 

4  juin 

17     "    

W.  M.  Carlyle 

C.  E.  Richardson 

1044 
1048 
1048 
1048 

Pieds. 

28 
18 
16 

2 

32 

42 

13 

13-5 

13- 

Pds  carrés 

35-8 
13-4 
10- 
•65 

54-2 
69-6 
9-6 
13-4 
10- 

P.  par  sec. 

1-6 
•7 
•5 
•6 

30 
5-0 
0-9 
1-5 
0-9 

Pieds. 

2-22 
1-37 
1-20 

•85 

2-87 
3-60 
1-71 
1-85 
1-7 

Pds-sec. 

58-7 
9-1 

19     "    

4-7 

11  juillet.... 

« 

•41* 

1912. 
3  mai 

1048 
1046 
1044 
1044 
1044 

163- 

23     "...... 

4  juillet .... 

22     "      

C.  G.  Cline 

B.  Corbould 

<< 

.  345 
8-9 
20-0 

12  août 

« 

9-2 

*  Section  différente. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Guichon,  près  de  l'embouchure,  pour  chaque 

jour,  en  1911. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit.    ■ 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

61-5 

61-5 

61-5 

61-5 

56-5 

56-5 

52-0 

43-3 

3<5-3 

30-5 

28-6 

25-6 

20-5 

17-2 

12-7 

9-6 

8-3 

7-0 

4-1 

3-3 

2-6 

2-2 

2-0 

2-0 

2-0 

2-0 

2-0 

1-0 

10 

1-5 

Pieds. 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-85 

0-75 

0-9 

0-95 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

Pds-sec. 
1-0 

2 

0-6 

3 

0-6 

4 

2-25 

2-2 

2-2 

2-15 

2-05 

1-9S 

1-88 

1-85 

1-8 

1-7 

1-62 

1-5 

1-4 

1-35 

1-3 

115 

1-10 

105 

1-02 

10 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 

0-9 

0-9 

0-95 

0-6 

5 

0-6 

6 

0-6 

7 

0-2 

8 

0-2 

9 

0-2 

10 

0-2 

11 

0-6 

12 

0-2 

13 

10 

14  . . .                                           

1-5 

15 

1-0 

16 

0-6 

17 

0-6 

18 

0-6 

19 

0-85                  0-6 

20 

0-85 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-7 

0-7 

0-6 

21 .  . .                                           , 

0-6 

22 

0  0 

23 

0-3 

24...  .                                          

0-3 

25 

0-2 

26...                                                        

0-2 

27 

0-2 

28 

00 

29 

00 

30 

31 
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(Surface  de  déversement,  475  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Pluie. 


Maxi- 
mum. 


Mini- 
mum, 


Moyenne. 


Profondeur 
Par  mille  en  pes  sur  la     Total  en 
carré.       surf,  de  dé-     pieds-acre.    Pouces. 
versement. 


Juin. . . 
Juillet 


La  pédodv 


61-5 
1-5 


10 
00 


22 -, 
0-5 


0  05 
0  001 


006 
0  001 


1,340 
31 


11 


Note. — La  station  a  été  établie  le  4  juin  après  le  retrait  de  la  crue  maximum.  Le  cours 
était  à  sec  à  la  station  le  28  juillet.  L'année  1911  a  été  exceptionnellement  sèche  dans  la  zone 
aride. 

Exactitude,  "  C  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Guiehou,  près  de  l'embouchure,  pour  chaque 

jour,  eu  1912. 


Mai, 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit, 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Jours. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

J-uge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds  sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

168 
168 
168 
210 
260 
315 
420 
490 
530 
610 
650 
695 
610 
570 
610 
650 
695 
610 
570 
490 
455 
420 
345 
315 
285 
235 
188 
16S 
149 
131 
113 

2-5 
2-4 
2-3 
2-2 
2-1 
20 
2-0 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

96 
81 
67 
55 
43 
32 
32 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
16 
16 
16 
16 
9 
9 
9 
9 
9 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-9 
1-9 
2-0 
2-1 

"2-l" 

'"2-6" 

"2-6" 

"*2-è" 

1-85' 

"i-à" " 

"ï-9" 
'  "i:85" 

9 
9 
9 
9 
16 
16 
16 
16 
24 
24 
32 
43 
43 
4u 
38 
32 
32 
32 
32 
32 
26 
20 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
20 
18 

18 

"l^9" 

"  i:85' 

"ï-8" 

'"i'.j" 

' *  i -  72 ' 

1-75 

"i-78 

'"i-è" 
"i-é" 

'"i-85* 

"i'.Q" 

"i-85" 

*i-82" 

"ï-'ô" 

"i:8" 

16 
20 
24 
22 
20 
18 
16 
12 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
15 
15 
16 
16 
16 
18 
20 
22 
24 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
16 

1 

'"2-9  " 
3-1 
3-3 
3-5 
3-8 
4-0 
41 
4-3 
4-4 

1-8 
i-85' 

""iV 

i-9' 

""'i-85' 

16 
18 
20 
22 
24 
24 
24 
22 
20 

2 

3 

4 

5 

6..  .. 

7 

8.... 

9 

10  ... . 
11 

4-5 

12 

4-3 

13 

4-2 

14 

4-3 

15 

4-4 

16 

4-5 

17 

4-3 

18 

4-9 

19 

40 

20 

3-9 

21 

3-8 

22  .... 

3-6 

23 

3-5 

24... 

3-4 
3-2 

f, 

2o . .  . 

3-0 

27.  ... 

2-9 

2-8 

28  .... 
29 ... . 

2-7 

30 

2-6 

31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Guichon,  près  de  l'embouchure,  pour  1912. 
(Aire  de  déversement,  475  milles  carrés.') 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maxi- 
mum. 

Mini- 
mum. 

Moyenne. 

Profondeur 
Par  mille  en  pcs  sur  la 
carré.        surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

,95 
96 
43 
24 

113 
9 
9 
9 

397 
28-4 
24-4 
16-7 

0-84     :             1-0 
006                0-07 
0-05                0-06 
0-035              0-04 

21,400 
1,690 
1,500 

1,030 

Juillet 

Août 

12 

Note. — On  a  commencé  les  relevés  vers  le  1er  mai,  et  on  les  a  continués  jusqu'au  10  sep- 
tembre. L'année  1912  a  été  humide  dans  la  zone  aride,  et  l'approvisionnement  d'eau  pour  les 
fins  d'irrigation  a  été  excellent  dans  presque  toutes  les  régions.  On  remarquera  qu'il  s'tst  perdu 
de  l'eau  dans  le  creek  Guichon  pendant  tout  l'été,  même  si  la  quantité  divertie  par  Leighton 
était  de  beaucoup  plus  considérable  qu'en  1911. 

Exactitude,   "  B  ". 

Le  creek  Guichon  ex  amont  du  lac  Mamit. 

M.  W.-M.  Carlyle  a  établi  la  station  du  creek  Guichon  en  amont  du  lac  Mamit. 
le  3  juin  1911.  La  section  de  mesurage  est  placée  sur  un  pont  privé  du  ranche  de 
Quenville,  à  environ  un  mille  en  amont  du  lac  Mamit.  Lors  de  la  crue  de  mai  191l'.  la 
section  a  été  inondée  jusqu'au-dessus  du  pont  et  les  mesurages  de  crue  ont  été  pris 
à  un  autre  pont  d'amont  (un  mille  plus  haut),  puis  l'on  a  mesuré  et  ajouté  le  débit 
du  creek  Quenville. 

La  jauge  est  une  tige  de  cèdre  graduée  en  pieds  et  dixièmes  à  la  peinture  noire. 
Elle  est  fixée  au  côté  droit  supérieur  du  pont.  Elle  a  été  remplacée  par  une  t:. 
acier  émaillé  de  six  pieds  de  longueur  en  1912. 

On  a  fait  les  mesurages  au  moyen  d'un  petit  pluviomètre  électrique  Priée  suspendu 
à  un  câble;  lors  des  crues  les  mesurages  se  font  du  pont:  à  Pétiage  od  les  fait  avec  une 
tige  à  gué. 

Le  point  initial  des  sondages  est  au  bord  de  la  rive  droite,  en  amont  du  pont. 
L'eau  est  assez  rapide.  La  vitesse  de  crue  est  de  1.5  à  2.0  pieds  par  seconde.  En 
amont  de  la  station,  le  chenal  est  droit  sur  25  pieds,  et  sur  cinquante  pieds  en  aval.  La 
rive  droite  est  ouverte  et  sablonneuse,  sujette  au  débordement  pendant  les  grandes 
inondations;  elle  a  quatre  pieds  de  hauteur.  La  rive  gauche  est  libre;  sa  hauteur  est 
d'environ  quatre  pieds.  Des  débordements  s'y  produisent  dans  les  crues  extraordinaire-. 
Le  lit  du  cours  d'eau  est  de  sable  et  de  gravier;  il  peut  se  déplacer  un  peu,  mais 
pas  assez  pour  affecter  sérieusement  la  jauge;  un  seul  chenal  se  maintient,  ayant  une 
profondeur  moyenne  de  deux  pieds,  et  une  profondeur  d'un  pied  à  l'étiage.  La  crue 
atteint  six  pieds.  Il  y  a  quelque  perspective  de  contre-courant  en  aval  du  pont  de  la 
brousse  et  des  clôtures. 

On  a  établi  les  repères  suivants: — 

Kepère  n°  1. — Elévation,  6.92  pieds,  clou  enfoncé  horizontalement  dans  la 
paroi  ouest  d'un  poteau  de  clôture  sur  le  côté  gauche  supérieur  du  pont. 

Repère  n°   2. — Elévation,   6.08  pieds,   clou  enfoncé   verticalement   dans   la 
butée  du  côté  inférieur  du  pont. 

Repère  n°  3. — Elévation,  7.79  pieds,  clou  enfoncé  horizontalement  '  dans  le 
quatrième  poteau  de  clôture  partant  du  côté  gauche  supérieur  du  pont. 
(Les  élévations  sont  rapportées  au  zéro  de  la  jauge.) 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Mesurages  de  débit  du  creek  Guichon,  en  amont  du  lac  Mamit,  1911-1912. 
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Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire 

de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  gauge. 

Débit. 

1911. 

3  juin 

27  juin 

18  juillet.  .  . . 

W.  M. 
< 

< 
H.  J.  E 

Carlyle 

< 

1044 
1044 
1044 
1044 
1044 

1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 

Pieds. 

27 
16 
16 
10 
15 

21 
63 
54 
26 
22 
26 
26 
26 
26 
26 
22 
24 
24 
24 

Pds  carrés 

41-7 

101 

9-2 

4-1 

7-4 

27-4 

279 

178 
68-8 
20-8 
37-7 
19-2 
29-1 
29-3 
231 
20-3 
18-0 
14-5 
14-6 

Pied  par 
section. 

1-50 
0-73 
0-51 
0-64 
1-30 

1-84 
1-50 
1-36 
1-75 
1-07 
1-46 
113 
1-40 
1-30 
1-26 
1-20 
109 
104 
0-82 

Pieds. 

216 
0-96 
0-87 
0-80 
102 

1-95 
605 
5-20 
311 
1-41 
1-98 
1-30 
1-72 
1-62 
1-48 
1-44 
1-30 
1-24 
118 

Pds-sec. 

61-3 

7-4 

4-7 

2  août 

2-6 

9  août 

< 

9-8 

1912. 
28  avril 

.  Keys 

50 

11  mai 

22  mai 

*420 
*260 

1er  juin 

24  juin 

9  juin 

1er  juillet... . 

13  juillet 

14  juillet..... 
29  juillet.... 

15  août 

121 

22-4 

551 

21-6 

39  0 
39  0 

29  1 

24-5 

31  août 

14  sept 

24  sept 

19  5 
15- 1 

121 

*  Faits  dans  des  sections  différentes. 


25f— 17 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Ghiichon, 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Jour. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit, 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit, 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1                    

Pieds 

Pieds-sec. 

Pieds. 

100 
0-98 
0-95 
0-95 
0-94 
0-95 
0-92 
0-94 
0-94 
0-96 
0-96 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-92 
0-91 
0-89 
0-85 
0-88 
0-90 
0f4 
0  12 
0^2 
0-82 
0-82 
0-80 
0-80 
0-78 
0-79 
0-78 

Pieds-sec. 

8-9 
8-3 
7-3 
7-3 
70 
7-3 
6-3 
70 
70 
7-6 
7-6 
7-3 
7-3 
7-3 
7-3 
6-3 
60 
5-4 
4-2 
51 
5-7 
3-8 
3-2 
3-2 
3-2 
3  2 
2-6 
2-6 
21 
2-4 
21 

Pieds. 

0-78 
0-80 
0-80 
0-80 
0-82 
1  00 
0-96 
101 
0-99 
0  99 
0-95 
0-95 
0-92 
0-91 
0-90 

Pieds-sec. 
21 

2                

2-6 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

216 
2-12 
2-11 
204 
1-99 
1-89 
1-80 
1-72 
1-90 
1-49 
1-40 
1-32 
1-30 
1-30 
1-25 
1-25 
1-19 
112 
110 
108 
0-98 
102 
105 
1-00 
0-96 

0-96 

61-4 
61-4 
58-7 
551 
52-5 
47-4 
42-9 
390 
46-9 
28-2 
24-2 
20-8 
200 
200 
180 
18-0 
15-6 
130 
12-3 
11-6 
8-3 
9-2 
10-6 
8-9 
7-6 

7-6 


2-6 
2-6 
3-2 
8-9 
7-6 
9-2 

9 

10 

11 

12 

*-6 
8-6 
7-3 
7  3 

13 

14 

15 

6  3 
60 
5  7 

16 

0-88                  51 

17 

0-86                  4-5 

18 

19 

0-85                  4  2 
0-80                  2-6 

20 

21 

0-80                  2-6 
0-80                  2-6 

22 

0-82                  3-2 

23 

0-80                  2-6 

24 

0-80                  2-6 

25 

0-80 
0-80 
0-86 
0-82 
0-76 
0-82 
0-80 

2-6 

26    

2-6 

27 

4-5 

3  2 

29 

1-5 

o-2 

31  
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
en  amont  du  lac  Mamit  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour 

Hauteur  à 

Hauteur  à 

Hauteur  à 

Hauteur  à 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds . 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-8 

3-2 

1 

0-82 

ô-2 

0-80 

2-6 

0-60 

2-6 

0-8 

3-2 

2 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-8 

3-2 

3 

0-82 

3-2 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-8 

3-2 

4 

0-90 

5-7 

0-82 

3-2 

0-82 

3-2 

0-86 

4-5 

5 

0-85 

4-2 

0-82 

3-2 

0-88 

51 

0-85 

4-2 

6 

0-85 

4-2 

0-81 

2-9 

0-88 

51 

0-87 

50 

7........ 

0-85 

4-2 

0-80 

2-6 

0-88 

51 

0-87 

50 

8 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-88 

51 

0-87 

50 

9 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-88 

51 

0-87 

50 

10 

0-79 

2-4 

0-80 

2-6 

0-88 

5-1 

0-87 

50 

11 

0-78 

2-1 

0-80 

2-6 

0-84 

3-8 

0-87 

50 

12 

0-85 

4-2 

0-80 

2-6 

0-82 

3-2 

0-87 

5-0 

13 

0-86 

4-5 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-87 

50 

14 

0-85 

4-2 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-87 

50 

15 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-87 

50 

16 

0-85 

4-2 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-90 

5-7 

17 

0-84 

3-8 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

090 

57 

18 

0-84 

3-8 

0-80 

2-6 

0-80 

2-6 

0-90 

5  7 

19 

0-81 

2-9 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-90 

57 

20 

0-81 

2-9 

0-82 

3-2 

0-90 

5-7 

0-90 

5-7 

21 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-90 

o-7 

0-90 

o-7 

22 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-89 

5-4 

0-90 

5-7 

2C 

0-84 

3-8 

0-80 

2-6 

0-88 

0-1 

0-90 

5-7 

24 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-ô2 

3-2 

0-90 

5-7 

125 

0-o2 

3-2 

0  80 

2-6 

0-85 

4-2 

0-90 

5-7 

26... 

0-85 

4-2 

0-80 

2-6 

0-85 

4-2 

0-90 

5-7 

27 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-85 

4-2 

0-87 

60 

28 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-82 

3-2 

0-87 

50 

29 

0-82 

3-2 

0-80 

2-6 

0-82 

3-2 

0-90 

5-7 

!b0 

0-80 

2-6 

0-90 

5-7 

|31 

1 

Débit  mensuel  du  creek  Guichon,  en  amont  du  lac  Mamit,  en  1911. 
(Aire  de  déversement,  315  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juin 

61-4 
8-9 
9-2 
5-7 
3-2 
5-7 
5-7 

7-0 
21 
15 
2-1 
2-6 
2-6 
3-2 

26-2 
5-5 
4-5 
3-4 
2-7 
3-7 
50 

008 
001 
001 
001 
0-01 
001 
001 

009 
001 
001 
001 

1,559 
338 

277 
202 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

0-01                  166 

Novembre 

001 
0-01 

220 
307 

Décembre 

Le  période 

11 

Note. — La  station  a  été  établie  le  3  juin  1911,  après  le  retrait  du  dégel  débordant.  Le  cli- 
mat d'hiver  a  virtuellement  dominé  du  milieu  de  novembre  à  la  fin  de  l'année.  On  a  recueilli  les 
données  de  la  jauge  et  estimé  les  débits,  en  tenant  compte  de  l'influence  hivernale. 

Exactitude  "A"  jusqu'au  15  novembre.     Exactitude  "B"  du  15  novembre  au  31  décembre. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek   Guichon, 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Ju 

in. 

Jour. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jau^e. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

50 
50 
50 
50 
5-0 
4-0 
40 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
30 
30 
30 

Pieds. 

Pds-sec. 

40 
40 
4-0 
50 

Pieds. 

Pds-sec. 
60 

Pieds. 

1-33 

1-35 
1-65 
161 
1-50 
1-57 
1-65 
1-60 
1-62 
1-75 
1-68 
1-55 
1-57 
1-68 
1-67 
1-65 
1-58 
1-57 
1-45 
140 
163 
1-50 
1-56 
1-55 
1-55 
1-55 
1-85 
1-92 
2-18 
2-45 

Pds-sec. 

19-8 
20-7 
34-5 
32-5 
27-0 
30-5 
34-5 
320 
330 
39-5 
360 
29-5 
30-5 
360 
35-5 
34-5 
310 
30-5 
25  0 
23  0 
28-5 
27  0 
300 
29-5 
29-5 
29-5 
44-5 
481 
62-8 
790 

Pieds. 

2-77 
2-91 
316 
3-35 
400 
4-48 
4-98 
5-18 
5-38 
5-58 
5-78 
602 
605 
605 
610 
612 
610 
600 
5-89 
5-65 
5-39 
5-26 
510 
505 
4-55 
4-47 
415 
3-78 
3-50 
3-27 
315 

Pds-sec. 

98 
108 
125 
135 
180 
215 
260 
285 
305 
330 
360 
410 
420 
420 
430 
435 
!       430 
410 
380 
340 
310 
290 
275 
270 
220 
215 
190 
165 
145 
130 
125 

Pieds. 

300 
2-83 
2-70 
2-53 
2-40 
2-38 
2-18 
213 
1-99 
1-87 
1-78 
1-70 
1-68 
1-67 
1  71 
1-80 
1-81 
1-75 
1-62 
1-64 
1-59 
1-53 
1-48 
1-40 
1-35 
1-30 
1-25 
1-21 
1-26 
1  28 

Pds-sec. 
115 

2.... 



102 

3  .. 

60 
6-0 
60 
60 

94 

4.... 

84 

5  ... 

5-0     ! 

50      

76 

6.... 

75 

7... 

50 
50 
50 
5-0 
50 
50 

!      60 

!      60 

6-0 

7-0 

i      7-0 

7-0 

63 

8  .. 

60 

9... 

52 

10  .. 

45 

11... 

41 

12  .. 

37 

13... 

50      

70 
70 
7-0 
7-0 
70 
70 
70 
70 

36 

14... 

50 

35-5 

15.... 

3-0      50 

37-5 

16  .. 

30      

50 
50 
50 
5-0 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

420 

17... 

30 
20 
2-0 
20 
20 
20 
20 

42  ô 

18.... 

39-5 

19... 

33 

20.... 

34 

21... 

70 

i      70 

70 

31  5 

22.... 

28-5 

23... 

26-2 

24.... 

20      

70 
100 
110 
100 
80 
90 
100 
150 

23  0 

25.... 

20 
20 
30 
4-0 
4-0 
40 
40 

20-7 

26.... 

18-5 

27... 

16  8 

28.... 

15-3 

29  .. 

17  1 

30 

17-S 

31 
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Juillet. 

Août. 

Sept 

embre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  13 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1-30 

18-5 

1-3 

18-5 

1-3 

18-5 

1-20 

150 

1-20 

150 

1 

1-46 

25-4 

13 

18-5 

1-3 

18 

5 

1-20 

15-5 

1-17 

12-8 

.   2 

1-67 

35-5 

1-3 

18-5 

1-42 

23 

8 

1-20 

150 

1-20 

15-0 

.  3 

1-62 

33 

1-3 

18-5 

1-45 

25 

0 

1-20 

150 

1-20 

150 

.  4 

1-58 

31 

1-3 

18-5 

1-6 

32 

0 

1-20 

150 

1-20 

150 

.  5 

1-77 

40-5 

1-28 

17-8 

1-47 

25 

8 

1-20 

150 

1-20 

15-0 

.   6 

1-75 

39-5 

1-21 

15-3 

1-62 

33 

0 

1-20 

150 

1-15 

130 

.  7 

37-5 
35-5 

1-20 
1-20 

150 
150 

1-55 

1-47 

29 

25 

5 

8 

1-20 
1-20 

150 
150 

1-15 
1-20 

130 
15  0 

.  8 

"i-67" 

.   9 

1-6 

32-0 

1-20 

150 

1-4 

23 

0 

1-20 

150 

1-20 

150 

.10 

1-61 

32-5 

1-51 

27-5 

1-4 

23 

0 

1-20 

150 

1-20 

150 

|. . 

.11 

1-75 

39-5 

1-63 

33-5 

1-36 

21 

2 

1-25 

17-0 

1-22 

15-7 

.12 

1-72 

38  0 

1-38 

22-1 

1-81 

19 

0 

1-25 

170 

1-27 

17-4 

.13 

1-63 

33-5 

1-41 

23-4 

1-26 

17 

1 

1-22 

15-7 

1-20 

150 

I. . 

.14 

1-56 

30 

1-57 

30-5 

1-20 

15 

0 

1-20 

150 

! .  . 

.15 

1-47 

25-8 

1-47 

25-8 

1-20 

15 

0 

1-20 

150 

.16 

1-41 

23-4 

1-54 

29-0 

1-20 

15 

0 

1-40 

230 

1 

.17 

1-33 

19-8 

1-58 

310 

1-20 

15 

0 

1-60 

32-0 

.18 

1-3 

18-5 

1-62 

33-0 

1-16 

13 

4 

1-20 

150 

.19 

1-41 

23-4 

1-84 

44-0 

1-15 

13 

0 

1-20 

15-0 

.20 

1-45 

25-0 

1-65 

34-5 

1-13 

12 

2 

1-21 

15-3 

.21 

26-0 
27-0 
28-0 

1-58 
1-60 
1-61 

310 
320 
32-5 

1-14 
115 

12 
13 
12 

6 
0 
3 

1-20 
1-22 
1-20 

150 
15-7 
150 

i  •  • 
1 .  . 

1.. 

.22 

.23 

"i-52" 

.24 

1-60 

32-0 

1-44 

24-6 

11 

6 

1-20 

150 

|_  _ 

.25 

1-8 

42-0 

1-36 

21-2 

"i-iô" 

11 

0 

1-20 

150 

!! 

.26 

1-65 

34-5 

1-3 

18-6 

1-12 

11 

8 

1-20 

150 

.27 

1-53 

28-5 

1-3 

18-5 

115 

13 

0 

1-20 

15-0 

.28 

1-46 

25-4 

1-26 

17-1 

115 

13 

0 

1-20 

15-0 

.29 

1-42 

23-8 

1-25 

16-8 

115 

13 

0 

1-20 

15-0 

.30 

1-36 

21-2 

1-3 

18-5 

1-20 

150 

.31 
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Débit  mensuel  du  creek  Guichon,  en  amont  du  lac  Mainit,  eu  1012. 

(Aire  de  déversement,  315  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum:  Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond  en 

pcs  sur  la        Total  en 
surface  de       pieds-acre, 
déverse'nt. 

Pouces. 

Janvier 

50 

50 

150 

79 
435 
115 

40-5 

44 

33 

32 

2-0               3-3 

001 
001 
0-02 
011 
0-86 
0-14 
0-09 
007 
006 
005 

0  01                   203 

001  288 

0  02                   461 

01  2,030 
1-0                16.660 

Février 

4-0 
60 

19-8 
9-8 

17-1 

18-5 

15 

11 

15 

50 
7-5 
34-1 
271 
45-3 
29-9 
23-7 
18-2 
16 

Mars... . . 

Avril.. . . 

Mai 

Juin 

0-2 

01 

01 

006 

006 

2,700 
1,840 
1,460 
1,080 
984 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

12 

Note. — Climat  d'hiver  en  Janvier,  février  et  mars.     On  a  recueilli  les  données  <\e  la  Jau 
estimé  le  débit  en  tenant  compte  de  la  glace. 

Exactitude  "B"  en  janvier,  février  et  mars.     Exactitude  "A"  dans  la  saison  ou\ - 


Creen  au  Chapeau  (216-218). 


Le  creek  au  Chapeau  est  un  cours  d'eau  d'irrigation  important  et  fort  employé, 
dans  la  zone  aride  de  la  Colombie-Britannique.  Il  prend  sa  source  à  environ  quinze 
milles  d'Ashcroft,  dans  la  réserve  forestière  du  creek  au  Chapeau,  à  une  altitude  d'en- 
viron 4,300  pieds;  et  après  avoir  coulé  vers  le  nord  sur  à  peu  prèg  quarante  milles,  -<■ 
verse  de  l'ouest  dans  la  rivière  Bonaparte,  à  environ  14  milles  d'Ashcroft,  à  une  alti- 
tude d'environ  2,000  pieds. 

Il  fait  partie  du  régime  d'irrigation  Bonaparte-Thompson.  En  amonl  de  L'em- 
bouchure, l'aire  de  déversement  du  creek  au  Chapeau  est  d'environ  240  milles  carrés, 
et  comporte  environ  47  milles  carrés  en  amont  de  la  diversion   Bammond. 

La  largeur  du  creek  varie  de  15  à  20  pieds,  et  sa  profondeur  d'un  à  troi>  pieds. 

La  précipitation,  à  l'embouchure,  n'est  que  de  neuf  à  dix  pouces,  ah>r<  qu'elle 
atteint  probablement  de  10  à  12  pouces  dans  le  creek  au  Chapeau  supérieur. 

Les  étés  sont  très  chauds  et  ordinairement  secs,  et  les  soirées  -mu  fraîches.  lx- 
hivers  sont  longs  et  durs.  La  neige,  dans  le  Chapeau  supérieur,  est  d'environ  4  pieds, 
mais  la  quantité  diminue  vers  Temboueliure. 

La  vallée  du  Chapeau  est  presque  partout  boisée  de  pin  jaune,  de  peuplier  et  de 
saule,  et  comporte  quelques  clairières. 

Les  collines  sont  presque  toutes  ouvertes,  ou  bien  boisées  de  pin  jaune.  <!• 
d'épinette  et  de  pin. 

La  largeur  de  la  vallée  varie  d'un  mille  à  plusieurs  centaines  de  verges.  Dans 
l'amont  du  bassin,  les  collines  se  dressent  à  cinq  milles  pieds  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer. 

Les  terres  du  bief  supérieur  ne  peuvent  pas  être  irriguées  par  le  canal  principal, 
à  cause  de  leur  élévation  au-dessus  du  creek  au  Chapeau,  et  plusieurs  des  petits  tribu- 
taires sont  utilisés;  mais  l'approvisionnement  ne  suffît  pas  à  faire  entrevoir  un  déve- 
loppement important. 
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On  trouve  un  certain  nombre  de  bonnes  fermes  et  de  bons  ranches  dans  la  val- 
lée; tous  réclament  l'irrigation.  Le  sol  comporte  ordinairement  une  marne  sablon- 
neuse ayant  un  sous-sol  de  sable  et  de  gravier.  Près  du  bief  d'aval,  on  cultive  avan- 
tageusement les  fruits,  mais  dans  le  bief  supérieur,  le  ranchage  et  la  culture  mixte 
sont  plus  généralement  entrepris. 

Le  ranche  du  creek  au  Chapeau,  à  l'embouchure  du  creek,  emploie  l'eau  du  ruis- 
seau pour  l'irrigation.  L'eau  est  aussi  utilisée  par  Robertson,  Duck,  (Chinois),  Parke, 
Darragh,  Smith,  Pocock,  King  et  Colley,  et  les  sauvages  de  la  vallée  inférieure  en 
utilisent  aussi  quelque  peu.  Dans  le  creek  supérieur  la  saison  agricole  est  brève,  et 
le  besoin  d'eau  y  est  moins  prononcé  qu'aux  environs  de  l'embouchure. 

En  dehors  de  quelques  données  hydrauliques  sur  de  petits  tributaires,  il  y  a  un 
rapport  de  8,450  pouces  de  mineur  (237  pieds-seconde-cubes)  pour  le  creek  au  Cha- 
peau. Plusieurs  de  ces  allocations,  affectant  des  terres  de  la  vallée  du  Bonaparte, 
n'ont  jamais  servi  et  ne  serviront  probablement  jamais,  parce  qu'elles  ne  sont  pas  pra- 
ticables et  à  cause  des  frais  importants  que  la  construction  des  ouvrages  d'irrigation 
nécessaires  pourrait  entraîner.  Il  est  probable  que  bon  nombre  de  ces  vieilles  alloca- 
tions seront  annullées  par  la  Commission  d'enquête  de  la  Colombie-Britannique. 

Il  y  a  aussi  plusieurs  allocations  hydrauliques  permettant  la  diversion  du  Chapeau 
supérieur  dans  le  partage  du  creek  Oregon-Jack,  pour  la  desserte  des  terres  avoisinant 
Ashcroft. 

M.  W.  H.  Hammond,  propriétaire  du  ranche  Basque,  détient  les  allocations  Min- 
naberriet  et  Langley,  comportant  environ  600  pouces  de  mineur  et  datant  de 
1871  et  de  1883;  il  divertit  l'eau  du  Chapeau  supérieur  au  homestead  de  Colley.  Son 
canal  a  environ  deux  milles  de  longueur  et  déverse  l'eau  dans  l'emplacement  de  bar- 
rage  du  partage  du  creek  Oregon-Jack,  d'où  il  s'infiltre  dans  le  creek  Oregon-Jack, 
pour  descendre  ce  dernier  cours  d'eau  et  ensuite  arriver  au  ranche  Basque  par  le  fossé 
de  Hammond.  Une  partie  considérable  de  cette  eau  se  perd  par  l'infiltration,  le  ruis- 
sellement et  l'évaporation  dans  le  réservoir  marécageux. 

Du  17  juin  au  26  septembre  1911,  la  diversion  Hammond  a  été  ouverte,  et  l'on  a 
diverti  environ  1400  pieds-acre.     Le  maximum  a  été  de  14  p. es.  pour  toute  époque. 

La  diversion  a  été  ouverte  en  1912  du  9  mai  au  26  août;  on  a  pris  environ  1800 
pieds-acre  dans  ce  cours  d'eau  durant  ce  laps. 

Voir  plus  loin  le  débit  du  fossé  Hammond  en  1912. 

La  compagnie  Ashcroft  Water  Electric  and  Improvement  détient  aussi  une  allo- 
cation du  Chapeau  supérieur  pour  1000  pouces  de  mineur,  datant  de  1906,  autorisant 
la  diversion  de  l'excédent  des  eaux  du  creek  au  Chapeau,  lesquelles  doivent  être  em- 
magasinées dans  le  même  réservoir  du  partage  du  creek  Oregon-Jack,  puis  conduites 
dans  le  creek  Oregon-Jack  pour  desservir  certaines  terres  à  l'ouest  et  au  nord  d' Ash- 
croft. 

On  n'a  jamais  exploité  cette  allocation,  et  il  y  a  conflit  entre  la  compagnie  et  le 
propriétaire  du  ranche  Basque  quant  au  droit  d'utiliser  le  réservoir  du  partage  du 
creek  Oregon-Jack. 

La  compagnie  se  propose  de  construire  de  grands  ouvrages  d'emmagasinage,  di- 
gues, etc.,  asse  considérables  pour  contenir  de  8,000  à  10,000  pieds-acre.  Ceci  com- 
porterait une  entreprise  gigantesque  et  très  coûteuse,  et  l'on  doute  s'il  y  aurait  assez 
d'eau  dans  le  Chapeau  supérieur  pour  justifier  la  dépense  et  les  frais. 

En  1911,  le  rendement  total  du  creek  du  Chapeau  supérieur  à  la  diversion  Ham- 
mond était  quelque  peu  inférieur  à  5,000  pieds-acre.  Il  était  de  5,600  pieds-acre  en 
1912.  Ces  années  ne  sont  qu'ordinaires,  mais  on  doute  si  le  débit  annuel  dépasse  7,000 
ou  8,000  pieds-acre. 

Le  différend  survenu  entre  les  deux  détenteurs  d'allocations  devra  être  réglé  par 
la  Commission  d'enquête  de  la  Colombie-Britannique.  Entre  temps  le  réservoir,  qui 
comporte  des  terres  fédérales,  n'a  été  accordé  à  personne. 
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Le  creek  au  Chapeau  a  plusieurs  petits  tributaires,  savoir  :  rive  gauche  en  remon- 
tant: les  creeks  Graves,  Anderson,  Pocock,  King  et  Colley.  Divers  mesurage-  àft 
débit  ont  été  pris  dans  plusieurs  de  ces  tributaires. 

A  la  source  du  creek  Terre-Bleue,  qui  se  déverse  en  amont  de  la  diversion  Ham- 
mond,  se  trouve  un  petit  lac  d'emmagasinage,  le  lac  de  la  Terre-Bleue.  Pour  rensei- 
gnements sur  le  réservoir  de  la  Terre-Bleue,  voir  "  creek  Terre-Bleue  ". 

On  a  établi  plusieurs  stations  hydrographiques  sur  le  creek  au  Chapeau,  savoir: 
creek  au  Chapeau,  sur  le  ranche  de  Colley;  fossé  Hammond,  et  creek  au  Chapeau,  au 
ranche  du  creek  au  Chapeau,  près  de  l'embouchure.  Ces  stations  sont  discutées  sépa- 
rément, plus  loin.  « 

On  a  fait  plusieurs  mesurages  différents  au  sujet  de  recherches  spéciales.  Ou  a 
fait  des  mesurages  au  ranche  de  Pocock,  environ  un  mille  en  aval  de  la  diversion 
Hammond,  pour  vérifier  la  quantité  d'eau  qui  se  perd  entre  ces  deux  endroits. 

On  a  aussi  fait  des  mesurages  au  ranche  du  creek  au  Chapeau,  qui  indiquent  la 
quantité  d'eau  utilisée  pour  l'irrigation  à  cet  endroit. 

Des  mesurages  ont  été  faits  pour  déterminer  la  perte  subie  dans  le   fossé    I! 
mond,  entre  la  prise  d'eau  et  le  réservoir,  dans  le  partage  Oregon-Jack. 

Creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley  (218"). 

Cette  station  a  été  établie  le  22  avril  1911  par  M.  E.  M.  Daim.     11  y  a  deux  ja    g 
L'une  se  trouve  à  plusieurs  centaines  de  verges  en  aval  de  la  prise  d'eau  du  Hammond. 
immédiatement  au-dessus  du  creek  Colley.     C'est  une  jauge  classique  à  tige  verticale 
ayant  8  pieds  de  longueur,  clouée  à  un  aulne  sur  la  rive  gauche  du  creek  au  (  hapeau. 
Elle  est  rapportée  à  trois  repères. 

La  deuxième  jauge  est  à  environ  cent  vefcges  eu  amont  de  la  prise  d'eau  Ham- 
mond. C'est  une  jauge  classique  à  tige  verticale  placée  pic-  de  la  rive  droite.  Elle 
est  rapportée  à  trois  repères. 

On  ne  lit  que  la  jauge  inférieure  lorsque  la  diversion  Hammond  c'est  pas  util 
et  tout  le  débit  du   Chapeau    supérieur  est  consigné.      Lorsque   la    vanne   de   tête   de 
Hammond  est   ouverte,   la   jauge    inférieure    inscrit    la    quantité    d'eau    qui    n'est    pas 
divertie. 

La  jauge  supérieure  n'est  observée  que  lorsque  la  vanne  de  tête  du  Hammond  -  si 
ouverte,  et  elle  inscrit  tout  le  débit  du  Chapeau  supérieur. 

Lorsque  la  vanne  de  tête  du  Hammond  est  fermée,  tous  les  mesurages  sont  fait- 
dans  la  canalisation  de  la  prise  d'eau,  conduite  en  bois,  ayant  une  largeur  de  14  pieds 
et  un  fond  plat   en   planches;   les  parois   sont   verticales.     On    fait    le-   meaurag 
moyen  d'un  petit  pluviomètre  électrique  et  de  tiges  à  gué. 

Lorsque  la  vanne  de  tête  est  ouverte,  on  fait  les  mesurages  à  gué.  immédiatement 
au-dessus  et  au-dessous  de  la  prise  d'eau. 

Creek  au  Chapeau,  dans  le  fossé  Hammond  (217). 

Le  fossé  LIammond  divertit  l'eau  du  Chapeau  supérieur  au   rai  Colley,  à 

22  milles  environ  de  l'embouchure  du  cours  d'eau.  11  déverse  l'eau  dans  un  réservoir 
vaste  et  marécageux  dans  le  partage  entre  le  creek  au  Chapeau  et  le  creek  Oregon- 
Jack,  d'où  l'eau  passe  dans  le  dernier  creek,  puis  est  utilisée  pour  l'irrigation  au 
ranche  Basque,  au  sud-ouest  d'Ashcroft,  dans  Taire  de  déversement  de  la  Thompson. 
Une  forte  quantité  de  l'eau  divertie  par  le  fossé  Hammond  est  perdue  par  l'infiltration 
et  l'évaporation  dans  le  soi-disant  réservoir,  avant  d'arriver  au  creek  Oregon-Jack. 

Le  fossé  a  près  de  deux  milles  de  longueur.  C'est  presque  partout  un  fossé  en 
déblai  ayant  plusieurs  longueurs  de  conduites  en  bois.  11  suit  les  versants  inférieurs 
des  collines  au  sud  du  partage.  Il  a  environ  6  pieds  de  longueur  et  2  de  protondeur. 
Sa  capacité  maximum  est  d'environ  20  p.s.c.  La  plus  grande  quantité  d'eau  qu'en  ait 
jusqu'ici  divertie  est  14  p. es.,  la  vitesse  moyenne  n'étant  que  de  1-5  pied  par  seconde. 
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On  a  établi  une  station  régulière  de  jaugeage  dans  le  fossé  Hammond  le  9  mai 
1912,  et  les  données  ont  été  recueillies  jusqu'après  la  fermeture  de  la  vanne  de  tête, 
le  26  août. 

La  jauge  consiste  en  une  tige  verticale  fixée  à  la  paroi  du  déversoir  de  déborde- 
ment, une  dizaine  de  pieds  sous  la  dérivation  de  débordement,  et  cent  verges  en  aval 
de  la  prise  d'eau.     Le  zéro  de  la  jauge  est  rapporté  à  un  repère. 

Les  mesurages  au  compteur  ont  été  faits  dans  la  caisse  du  déversoir,  au  moyen 
d'un  pluviomètre  attaché  à  une  tige  à  gué. 

Les  données  de  cette  station  indiquent  qu'entre  le  9  mai  et  le  26  août  1912,  on 
a  diverti  quelque  1,775  pieds-acre  dans  le  fossé  Hammond. 

En  1911,  on  avait  établi  la  quantité  d'eau  divertie  par  la  différence  entre  le  débit 
quotidien  accusé  par  les  stations  de  jaugeage  d'aval  et  d'amont  au  ranche  de  Colley. 
Du  16  juin  au  26  septembre,  on  a  diverti  environ  1,400  pieds-acre. 

Mesurages  de  débit  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley,  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Numéro 

du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

E.  M.  Dann 

268 

268 

268 

268 

268 

268 

1046 

1046 

268 

268 

268 

1046 

1046 

1046 
1046 
1044 
1044 
1044 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
8 
16 

Pds  carrés 

15-3 
15-2 
19-1 
21 

24-7 

28-5 

2-2 

5-9 

Pds  p.  sec. 

0-76 
1-2 
1-5 
21 
2-6 
3-3 
0-3 

0-86 

Pieds. 

1-501 
1-611 

1-781 
1-982 
2-252 
2-314 
l-07i 
l-31i 

6 

Pds-sec. 
11  -7 

15    "    .     . 

18-2 

17     " 

<< 

28-7 

29     "    ... 

n 

43-5 

30     "      .  . 

tt 

75-1 

31     " 

n 

92-6 

18  juillet 

29  sept 

22  avril.. 

C.  G.  Cline 

0-6 

5-1 

E.  M.  Dann 

4-4 

28  avril.. 

a 

10 

H 
11 
13 

11 
15 

6 
6 

i? 

12-5 
12-5 
12 

12 

5-2 

8-3 
5 

4-8 

19-8 
5-85 
3-2 
3-2 
2-7 

21-7 
7-5 
8-4 
5-4 
6-36 

0-9 
1-55 
0-97 
0-75 

3-1 
0-8 
0-6 
0-5 
0-4 
4-0 

1-59 
1-9 

0-98 
1-4 

0-165 
0-395 
0-165 
0-155 

2-15i 
1-3P 
1-2P 
1-2  i 
l-19i 
1-405 
0-385 
0-425 
0-235 
0-305 

4-7 

u 

130 

18  juillet  .... 
30  sept 

1912. 

C.  G.  Cline 

4-8 

3-6 

C.  G.  Cline 

62-0 

17  juin 

11  juillet  .... 
31  juillet  .... 
19  août 

B.  Corbould... 

4-7 

1-9 

a 

1-6 

« 

1-2 

C.  G.  Cline.... 

87-0 

17  jui- 

11  juillet 

B.  Corbould 

120 

15-9 

31  juillet 



5-3 

a 

9-4 

ijauge  inférieure. 

2Jauge  inférieure,  jauge  supérieure, 

3Jauge  inférieure,  jauge  supérieure, 

•*Jauge  inférieure,  jauge  supérieure, 

5Jauge  supérieure. 

«Nulle  hauteur  à  la  jauge. 


0-97. 
1-57. 
1.41. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  quotidien  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley,  1911. 


Jour. 


Avril.  Mai. 


Débit.         Débit. 


Pds-sec. 


Pds-sec. 


Juin. 


Juillet. 


Débit,     j    Débit. 


Pds-sec. 


Pds-sec. 


Août. 


Septem-  I  Octobre, 
bre. 


Débit.         Débit. 


Pds-sec. 

10 
10 
10 
10 
10 
1-5 
7-5 
140 


20 
20 
20 


Pds-sec. 


Débit. 


Novem- 
bre. 


Décem- 
bre. 


Débit. 


Pds-sec.  ;  Pds-sec. 


8 

1 

•s 

6 

1 

g 

4 
5 
2 

g 

2 
1 

2 

4 

5 

2 

1-9 

1-7 

1-9 

2 -a 

2-7 
2-5 
2-4 
2-4 
2-2 
2 -2 
2-4 


Débit. 


2*4 

0.9 


-' 

4 
1 

S 

7 
- 
4 

4 
4 

•) 

3-2 
o-2 
3-4 
3-4 
3-9 
3-9 


Débit  mensuel  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley,  1911. 
(Aire  de  déversement,  47  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

1 
Minimum  Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,   en 

pcs  sur  la 

surface  de 

déverse'ent . 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai. 

Juin 

92-6 

59-8 

14-0 

14-0 

9-5 

50 

51 

4-3 

100             20-7 
10-5     !         19-5 
40     i          8-3 
1-0              4-2 
20              5-6 
3-6    |          4-2 
1-7     !          2-9 
2-2     |          30 

6-6 

0-44 

0-42 

018 

01 

012 

01 

006 

006 

014 

0-51 
0-46 
0-21 
011 
013 
011 
007 
007 

2-0 

1,275 
1,162 

510 

333 

173 
184 

5,000 

Juillet. . . 

Août.. 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décemore 

10 

Note. — Station  établie  le  22  avril.  Débit  moyen  d'avril  inférieur  à  4  p. es.  Pébit  du  1T 
juin  au  26  septembre  inscrit  d'après  la  courbe  de  la  jauge  en  amont  de  la  diversion  Hammond 
(jauge  supérieure)  ;  car  dans  cette  période  la  vanne  de  tête  de  Hammond  était  ouverte  et  l'eau 
était  divertie  dans  le  partage  du  creek  Oregon-Jack.  Les  autres  débits  sont  Inscrits  8.  la  jauge 
en  aval  de  la  diversion  Hammond  (jauge  inférieure).  Climat  d'hiver  se  manifeste  en  octobn 
phase  maximum  de  2.31  pieds  s'est  produite  vers  5  heures  du  soir  le  31  mai.  et  était  ùi 
p. es.     La  moyenne  de  la  journée,  toutefois,  n'était  que  de  62.2  p. es. 

Exactitude,   "  A  ". 
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DOC.   PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  quotidien  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley,  1912. 


Janvier . 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septem- 
bre. 

Octobre 

Novem- 
bre. 

Jour. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 'Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

1 

4-8 

2-7 

1-7 

1-7 

9-6 

230 

130 

8-6 

5-4 

5-0 

4-0 

2 

4-6 

2-7 

1-7 

1-9 

11-6 

19-0 

26-5 

6-6 

6-2 

5-0 

4-0 

3 

4-3 

2-7 

1-7 

1-9 

12-5 

18-0 

23-5 

6-2 

7-4 

5-4 

40 

4 

4-3 

2-3 

1-9 

2-2 

11-6 

17-5 

19-5 

6-2 

6-6 

5-6 

4-0 

5 

4-3 

2-3 

1-9 

2-2 

13-5 

17-0 

18-0 

6-2 

6-2 

60 

40 

6 

4-3 

2-0 

1-9 

2-2 

14-5 

15-0 

17-0 

6-6 

6-2 

5-5 

4-0 

7 

4-1 

2-0 

1-9 

2-2 

33-0 

14-0 

19-0 

6-2 

7-0 

50 

4-0 

8 

4-1 

20 

1-9 

2-3 

30-0 

14-5 

16  0 

7-4 

6-6 

5-0 

40 

9 

3-9 

2-0 

2-0 

2-2 

30-4 

130 

150 

8-2 

5-8 

4-5 

40 

10 

3-9 

2-0 

2-0 

2-2 

29-2 

12-2 

14-5 

7-4 

50 

4-5 

40 

11 

3-9 

1-9 

2-0 

2-2 

37-5 

12-2 

13-5 

7-4 

4-8 

4-5 

4-0 

12 

4-1 

1-9 

2-2 

2-5 

29-8 

11-4 

14-5 

7-4 

4-8 

4-5 

40 

13 

3-9 

1-7 

2-2 

2-2 

32-2 

11-0 

lo-5 

6-6 

4-5 

5-0 

4-0 

14 

3-9 

1-7 

20 

2-3 

65-0 

11-0 

13-0 

6-6 

4-5 

4-5 

4-5 

15 

3-6 

1-7 

2-0 

2-2 

50  0 

10-6 

13-0 

9-8 

4-5 

4-5 

4-0 

16 

3-6 

1-7 

1-9 

2-3 

40-3 

11-4 

12-6 

8-2 

4-5 

4-5 

40 

17 

3-4 

1-7 

1-9 

2-2 

27-0 

12-2 

12-6 

8-2 

4-2 

50 

4-0 

18 

Ô-4 

1-6 

1-9 

2-5 

25-5 

12-6 

11-8 

11-8 

3-7 

50 

4-0 

19 

3-2 

1-7 

1-6 

2-5 

27-0 

13-0 

11-8 

9-0 

3-7 

5-0 

20 

30 

1-7 

1-6 

2-9 

28-6 

130 

11-4 

8-2 

3-7 

5-0 

21 

2-7 

1-7 

1-6 

2-7 

43-8 

13-5 

10-6 

7-4 

3-7 

5-0 

22 

3-0 

1-6 

1-9 

3-4 

44-5 

15-5 

10-2 

7-0 

3-7 

50 

23 

3-2 

1-7 

1-9 

3-9 

47-3 

13-0 

10-6 

6-2 

3-7 

4-5 

24 

3-2 

1-7 

1-9 

4-8 

37-5 

12-6 

11-8 

6-2 

4-2 

4-5 

25 

3-9 

1-7 

1-7 

4-6 

36-1 

11-8 

10-2 

5-8 

3-7 

4-5 

26 

3-9 

1-9 

1-7 

6-0 

30-4 

110 

9-4 

5-8 

3-7 

4-0 

27 

4-1 

1-9 

1-7 

6-7 

27-0 

110 

8-2 

4-8 

3-7 

4-0 

28 

3-9 

1-9 

1-7 

8-0 

26-5 

11-4 

7-4 

6-2 

3-7 

4-0 

29 

3-6 

1-9 

1-6 

8-0 

25-5 

11-0 

7-4 

50 

4-0 

4-0 

30 

3-6 

1-6 

8-8 

27-5 

12-6 

6-6 

4-8 

3-7 

4-0 

31 

3-2 

1-6 

220 

6-2 

5-0 

4-0 

Débit  mensuel  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  de  Colley,  1912. 
(Aire  de  déversement,  47  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moy- 
enne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pouces  sur  la 
ksuif .  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Janvier 

4-8 

2-7 

2-2 

8-8 

65-0 

23-0 

26-5 

11-8 

7-4 

6-0 

4-5 

2-7 
1-6 
1-6 
1-7 
9-6 
10-6 
6-2 
4-8 
3-7 
4-0 
40 

3-8 

1-9 

1-8 

3-4 

29-9 

13-5 

131 

7-0 

4-8 

4-7 

4-0 

4-0 

7-6 

0-08 

004 

004 

0-07 

0-6 

0-3 

0-3 

0-15 

01 

0-1 

009 

0  09 

0-16 

0-09 
0-04 
005 
0-08 
0-7 
0-33 
0-35 
0-2 
01 
01 
01 
0-1 

2-2 

232 
111 
112 
202 
1,838 
803 
805 
430 
286 
289 
238 
246 

5,592 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre  (estimé) 

L'année 

96 

1-6 

12 

Note. — Climat  d'hiver  en  janvier,  février  et  partie  de  mars.  L'emmagasinage  maximum 
consigné  de  1.44  (hauteur  à  la  jauge,  à  la  jauge  supérieure)  s'est  produit  à  8h.  15m.  le  14  mai, 
et  était  de  96  p.s.c.  Il  n'a  duré  que  quelques  heures.  La  moyenne  de  cette  journée  a  été  de  65 
p.s.c.  La  vanne  de  tête  de  Hammond  était  ouverte  le  9  mai  et  fermée  le  26  août.  Les  débits 
jusqu'au  8  mai  ont  été  pris  à  la  jauge  inférieure  ;  après  cette  date  ils  ont  été  pris  à  la  jauge 
supérieure,  sauf  en  octobre  et  novembre,  alors  qu'ils  ont  encore  été  recueillis  à  la  jauge  infé- 
rieure.    Voir  aussi  les  débits  dans  le  fossé  de  Hammond,  plus  loin. 

Exactitude,   "  A  ". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  de  débit  du  creek  au  Chapeau  dans  le  fossé  Hammond,  en  1911-1912. 


Date. 


Hydrographe. 


N°du 
comp- 
teur. 


Largeur. 


Aire  de 
i  section. 


Vitesse      Hauteur  à 
moyenne,     la  jauge. 


Débit. 


I 
1911. 
18  juillet.  ...  C.  G.  Cline. 


1912. 

17  juin.... 
11  juillet  . 
11  juillet . 

11  juillet  . 

12  juillet. 
12  juillet . 
12  juillet . 
12  juillet . 
12  juillet . 
31  juillet. 
31  juillet . 
19  août . . 
19  août  . . 


Cline  et  Corbould. 
B.  Corbould 


1046 


1046 
1046 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 


Pieds. 


6-5 
4-2 
4-7 
2-3 
60 
4-2 
6-0 
5-0 
5-8 
4-2 
5-2 
41 
40 


Pds  carrés 
3-0 


Pds  p.  sec.      Pieds. 
1-5 


1.1 

0-85 

2-7 

105 

2-6 

0-8 

0-9 

0-39 

30 

1-20 

1-24 

0-49 

2-8 

0-99 

20 

0-71 

2-7 

0-92 

1-2 

0-60 

2-3 

0-78 

2-4 

0-89 

1-8 

2 

Pds-sec. 
4-5 


•Pas  de  hauteur  à  la  jauge. 
^Mesuré  dans  le  réservoir  au  débouché,  indiquant  perte  de  1.3  p. es.  en  deu:;  milles. 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
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Débit  quotidien  du  creek  au  Chapeau  dans  le  fossé  Hammond,  en  1912. 
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Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

1 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

10-5 

10-2 

10-2 

10-2 

9=8 

9-5 

9-5 

9-5 

9-8 

9-8 

9-8 

9-5 

7-6 

7-6 

7-4 

7-4 

6-4 

6-4 

9-0 

9-5 

10-2 

10-2 

9-5 

9-8 

9-8 

9-5 

100 

9-8 

10-5 

11-2 

Pds-sec. 

11-2 

11-2 

12-3 

12-3 

13-2 

130 

14-0 

130 

120 

11-3 

11-3 

11-2 

11-2 

110 

110 

10-8 

10-5 

10-2 

10-2 

9-5 

90 

8-6 

8-3 

8-3 

7-6 

7-2 

6-4 

60 

5-6 

5-6 

5-3 

Pds-sec. 

5-8 

2               

5-4 

3 

5-2 

4    

5-2 

5 

5-2 

6 

50 

7 

4-8 

8 

5-2 

l.:: 

5-3 
5-5 
4-5 
40 
40 
8-6 
60 
60 
50 
50 
5-5 
5-6 
100 
10-8 
10-5 
10-8 
10-5 
10-2 
10-8 
110 
10-8 
9-8 
10-8 

5-8 

10 

11 

5-4 
5-4 

12 

5-4 

13 

4-9 

14 

4-9 

15 : 

5-6 

16 

5-2 

17 

5-2 

18 

9-5 

19 

7-4 

20 

7-0 

21 

6-4 

22 

•0 

23 

•0 

50 

25 

4-8 

26 

•0 

27 

•0 

•0 

29 

•0 

30 

•0 

31                                                       

•0 

Débit  mensuel  du  creek  au  Chapeau  dans  le  fossé  Hammond,  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

110 

11-2 

140 

9-5 

40 

6-4 

5-3 

•0 

5-8 
9-3 
9-9 
4-2 

356 

553 

Juillet.                                

608 

Août..                                               

258 

Quantité  totale  d'eau  divertie: 
Note. — Exactitude,  "  B  ". 


1,775. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Creek  au  Chapeau  au  ranche  du  creek  au  Chapeau,  station  supérieure  (218). 

M.  E.  M.  Daim  a  établi  une  station  le  9  mai  1911  sur  le  creek  au  Chapeau,  au 
ranche  du  creek  au  Chapeau,  près  de  l'embouchure.  Elle  a  été  placée  immédiatement 
en  amont  de  la  prise  d'eau  d'irrigation  du  ranche.  La  jauge  n°  2  a  été  rendue  inutile 
par  la  construction  d'une  digue  temporaire  de  diversion  immédiatement  en  aval  de  la 
jauge,  le  18  juin  1912,  et  la  jauge  n°  3  l'a  remplacée.  La  jauge  n°  3  est  une  tige  verti- 
cale de  quatre  pieds  de  longueur  ;  elle  est  fixée  à  un  petit  arbre  de  la  rive  gauche,  près 
du  chemin  roulier  conduisant  du  chemin  Caribou  à  Lillooet.  Elle  est  à  environ  un  quart 
de  mille  du  chemin  Caribou  et  à  la  même  distance,  approximativement,  du  logement 
du  ranche  du  Chapeau.  La  jauge  est  rapportée  à  trois  repères,  et  les  mesurages  sont 
faits  au  moyen  d'un  pluviomètre,  à  gué.  Le  chenal  est  droit  à  la  station,  ayant  bon 
contrôle  en  aval.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  de  gravier  et  quelque  peu  boueux.  Les 
bords  ont  de  trois  à  quatre  pieds  de  hauteur.  La  rive  droite  est  couverte  de  brousse 
épaisse,  mais  la  rive  gauche  est  ouverte.  Il  n'y  a  qu'un  chenal  à  toutes  les  phases,  et 
il  n'est  pas  sujet  aux  débordements. 

Tous  les  débits  allant  jusqu'au  18  juin  1912  ont  été  pris  d'après  une  courbe  de 
vérification  de  la  vieille  jauge  n°  2.  Depuis  lors,  les  mesurages  ont  été  pris  à  la  jauge 
n°  3. 

Le  contremaître  du  ranche  du  creek  au  Chapeau  consigne  chaque  jour  les  données 
de  la  jauge.     La  station  a  été  maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement. 


Mesurages  de  débit  du  creek  au  Chapeau,  au  ranche  du  creek  au 

supérieure),   1911-12. 


Chapeau   (station 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

1 
Aire  de       Vit  i 

la  section,  moyenne 

Hauteur  à 
la  jaun«-- 

Débit. 

1911. 

11  juin 

14  mai 

21  juillet 

28  sept 

1912. 
25  avril 

E.  M.  Dann 

268 

268 

1046 

1046 

1046 
1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 
33-5 

Pds  carrés  Pds  p.  sec. 
46-5               3-4 

Pie<U 

2-05i 
1051 
0-421 
0-89i 

0-92i 
l-83i 
2-35i 
l-38i 
7-3S1 
7102 
7-05' 

159- 

28-3 

C.  G.  Cline...           

12  ' 

26 

24 
28 
30 
26 
27 
27 
26 

4-2                1-4 
171              0-9 

5-8 

16  1 

<< 

18-4 

44-4 
60-9 
311 

10 
2  4 
3-6 
1-3 

190 

u 

105- 

iC 

■  )■>). 

16  juin 

12  juillet..  .. 
30  juillet. . .. 
27  août 

u 

39-6 

B.  Corbould 

24-6     ;           24 
22-2               1-5 
20-7     i 

H   1 

33  1 

a 

280 

!Jauge  n°  2. 
2Jauge  n°  3. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  du  creek  au 
Chapeau  (station  supérieure),  en  1911. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur  [ 

à  la             Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds  sec. 

Pieds.          Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1   

2-0 

21 

1-9 

1-7 

1-6 

1-5 

1-5 

15 

1-5 

1-5 

1-5 

1-8 

1-8 

1-7 

1-6 

1-5 

1-4 

1-3 

1-2 

1-2 

1-2 

1-1 

11 

105 

10 

10 

0-9 

0-9 

0-9 

10 

141 
163 
120 
83 
68 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
100 
100 
83 
68 
55 
45 
38 
31 
31 
31 
26 
26 
24 
22 
22 
18 
18 
18 
22 

10 

0-9 

0-9 

0-8 

0-8 

0-8 

0-7 

0-7 

0-7 

0-8 

0-8 

0-75 

0-7 

0-65 

0-75 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

0-6 

0-5 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

22 

18 

18 

15 

15 

15 

12 

12 

12 

15 

15 

14 

12 

11 

14 

11 

11 

10 

10 

10 

8 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

0-35 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-6 
105 
1-25 
1-25 
1-2 
11 
10 
.    0-9 
0-8 
0-8 
0-85 
0-8 

5 

2 

6 

3  

6 

4 

6 

5  

1 

6 

6 

' 

10 

7 

24 

8  

34 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18     

1-15 

11 

11 

115 

1-15 

1-2 

1-2 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-6 

1-55 

1-4 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

13 

135 

1-6 

1-9 

28 
26 
26 
28 
28 
31 
31 
55 
55 
55 
55 
55 
68 
62 
45 
42 
38 
38 
38 
38 
42 
68 
120 

34 
31 
26 
22 
18 
15 
15 
16 
15 

19  .. 

20     . 

21  

22 

23 

24 

25 

26  . 

27 

28 

29... 

30 

31 

0-35  1                 5 

Débit  mensuel  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  du  creek  au  Chapeau   (station 

supérieure),   en   1911. 

(Surface  de  déversement,  240  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT    EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face d.  dév. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai  

120 

163 

22 

26 

18 

5 

46-6 
561 
11-2 

0-19 
0-23 
005 

0-22 
0-26 
006 

2,865 

3,338 

688 

Juin 

Juillet 

La  période 

10 

Note. — La  jauge  n°  2  a  servi  en  1911.  Voir  note  de  1912  pour  la  jauge  n°  3.  Vu  la  diver- 
sion d'eau  dans  le  fossé  de  Hammond  près  de  la  source  du  creek  au  Chapeau,  la  station  ne  donne 
pas  le  total  de  ruissellement  du  cours  d'eau. 

Exactitude  "  A  ". 
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Débit  quotidien  du  creek  au  Chapeau  au  rauche  du  creek  au  Chapeau  (station 

supérieure),  1912. 


Jour. 


Avril. 


Débit. 


Ut 


Juin. 


Juillet. 


Août. 


Débit. 


Débit. 


Débit. 


Débit. 


25 
26 

27. 
28 
29 . 
30 
31. 


Pds-sec. 


Pds- 


1                           

2 

3  .                                 

4 

5  

6 

7  

8                            

9  

10     .                           

11 

12   

13 

14 

15  . 

16 

17 

18 

19 

20 

21   . 

22 

23 

24 

22 

26 

26 

26 

22 

31 

55 

68 

83 

83 

141 

187 

120 

163 

187 

187 

212 

163 

141 

141 

187 

200 

212 

212 

187 

163 

163 

141 

120 

110 

100 


Pds-sec. 

83 
83 
68 
55 
55 
45 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
41 
41 
42 
43 
44 
44 


Pds-sec.  !    Pd- 

48  35 
50  36 

54      

61      

71      

78      

90      

86      

72      

58      

49      

56      

52      

52      

39      

39      

38      

35      

36      

38      

40      

43      

37      

39      

40      

49      

47      

39      

32      

32     | 

32       


Dkbit   mensuel   du   creek   au   Chapeau    au    rauche  du   creek    au    Chapeau    (station 

supérieure),   1912. 

(Surface  de  déversement,  240  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 


Ruissellement. 


Pluie. 


Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Profondeur 
Par   mille  en  pcs  sur  la     Total  en     p 
carré.        surface  de     pieds-acre.      °u 
déveraem. 

212 
83 
90 

22 
31 
32 

125  1 

43-9 
46-2 

0-52 
0-18 
019 

0-60 
0-20 

0-22 

7.686 
2.841 

Juillet     .                

10 

Note. — Les  mesurages  ont  été  faits  à  la  jauge  n°  2  jusqu'au  1S  juin  1912.     On  a  alors 
taté  qu'un  barrage  de  diversion  avait  été  établi  dans  le  cours  d'eau  sous  la  jauge,  et  qu'il  affec- 
tait le  niveau  d'eau  à  la  jauge.     On  a  donc  établi  la  jauge  n°  3,  en  amont  du  creek.  et  la 
été  abandonnée.     Par  suite  de  la  diversion  de  l'eau  dans  le  fossé  Hammond,  près  de  la  source  du 
creek  au  Chapeau,  cette  station  ne  donne  pas  le  ruissellement  total  du  cours  d'eau. 

Exactitude,  "  A  ". 
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Creek  au  Chapeau  au  ranche  du  creek  au  Chapeau,  station  inférieure  (269). 

M.  E.  M.  Dann  a  établi  une  station  le  9  mai  1911  sur  le  creek  au  Chapeau,  au 
ranche  du  creek  au  Chapeau,  près  de  l'embouchure,  en-  aval  de  toutes  les  diversions. 
Le  but  de  cette  station  était  de  déterminer  la  quantité  d'eau  inutilisée  du  creek  au 
Chapeau  pendant  la  saison  d'irrigation,  à  cause  de  la  distribution  de  ce  cours  d'eau 
trop  employé.  La  station  donne  aussi  la  quantité  d'eau  utilisée  par  le  ranche  du  creek 
au  Chapeau,  au  moyen  de  la  soustraction  des  débits  de  la  station  supérieure  (n°  218). 

La  jauge  (n°  1)  a  été  placée  au  bord  d'aval  du  pont  du  chemin  Caribou,  rive 
droite.  Le  fixe  de  la  jauge  a  été  rapporté  à  trois  repères.  On  a  fait  les  mesurages 
au  moyen  d'un  pluviomètre,  par  le  guéage,  dans  une  section  pratiquée  immédiatement 
en  amont  du  pont. 

Cette  station  a  été  maintenue  pendant  toute  la  saison  d'irrigation  de  1911,  puis 
abandonnée. 

Quant  aux  mesurages  de  débit  faits  à  cette  station,  voir  la  liste  des  mesurages 
divers  de  débit. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  du  creek  au 
Chapeau  (station  inférieure),  en  1911. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

200 

210 

2-00 

1-60 

1-45 

MO 

1-40 

1-40 

1-40 

1-40 

1-60 

200 

200 

1-80 

1-80 

1-70 

1-50 

1-40 

1-30 

1-25 

1-25 

1-20 

1-15 

MO 

MO 

MO 

1-00 

100 

1-00* 

MO 

Pds-sec. 

116-5 
129-5 
116-5 
68-5 
530 
48-0 
48-0 
48-0 
48-0 
48-0 
68-5 
116-5 
116-5 
92-0 
920 
80-0 
58-0 
48-0 
39-0 
350 
350 
30-5 
27-0 
23-5 
23-5 
23-5 
17-0 
17-0 
17-0 
23-5 



Pieds. 

MO 
100 
1-00 
0-90 
0-90 
0-90 
0-80 
0-80 
0-80 
0-90 
0-90 
0-85 
0-80 
0-75 
0-70 
0-60 
0-55 
0-50 
0-40 
0-40 
0-40 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-60 
0-60 
0-55 
0-55 
0-60 
0-60 

Pds-sec. 

23-5 

17-0 

17-0 

12-0 

i20 

12-0 

8-0 

8-0 

8-0 

12-0 

120 

10-0 

8-0 

60 

4-5 

1-4 

0-9 

0-5 

0 

0 

0 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
1-4 
1-4 
0-9 
0-9 
1-4 
1-4 

Pieds. 

0-55 
0-55 
0-50 
0-50 
0-50 
0-70 
100 
1-20 
1-20 
115 
MO 
105 
1-00 
0-90 
0-85 
0-90 
0-90 

Pds-sec. 
0-9 

2 

0-9 

3 

0-5 

4 

0-5 

5 

0-5 

6  .. 

4-5 

7 

170 

8 

30-5 

9 

îo....:... 
n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

0-95 
0-90 
0-95 
100 
1-00 
1-05 
MO 
1-50 
1-55 
1-50 
1-45 
1-50 
1-60 
l-o5 
1-40 
1-35 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-60 
1-90 

14-5 
12-0 
14-5 
170 
1/0 
20-0 
23-5 
58-0 
63-5 
58-0 
53  0 
58-0 
68-5 
63-0 
48-0 
43-5 
39-0 
39-0 
39-0 
390 
39-0 
68-5 
104- 

30-5 
270 
23-5 
200 
170 
120 
100 
120 
120 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  

30 

31.. 

25f— 18 
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Débit  mensuel  du  creek  au  Chapeau  au  ranche  au  Chapeau  (station  inférieur 

en  1911. 


Mois. 

Débit 

en  pieds-seconde. 

Ruiaselle- 

meni 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

104 

129 

23 

12 

17 

0 

43-4 

56-9 

5-9 

2,662 

Juin 

3,385 

Juillet 

363 

Note. — Cette  station   est   en   aval   de   toute   diversion   et   indique   la   quantité   d'eau    inu:.    - 
dans  le  creek  au  Chapeau. 
Exactitude  "  B  ". 

Creek  Hefferly  (236,  237,  238  et  239). 

Le  creek  Hefïerly,  parfois  appelé    le    creek    lletfiy,   prend  sa  source  dans  Le  lac 
Hefferly,  près  du  partage  du  creek  Louise,  à  une  altitude  d'environ  3,100  pieds, 
déverse  dans  la  rivière  Thompson-Nord,  après  avoir  coulé  vers  l'ouest,  près  du  burea  i 
de  poste  du  creek  Hefferly,  à  environ  14  milles  de  Kaniloops,  à  une  altitude  de  1,150 
pieds.     Le  cours  d'eau  a  environ  dix  milles  de  longueur,  de  L5  à  25  pieda  de  h 
et  de  6  pouces  à  2  pieds  de  profondeur.    Le  lac  Hefferly  a  environ  deux  milles  d< 
gueur;  il  est  large  de  plusieurs  centaines  de  verges  et   sert  dé  réservoir  d'en  • 
sinage  pour  des  fins  d'irrigation.     Les  consommateurs  d'eau  ont  collaboré  à  la 
truction  d'un  petit  fbarrage  au  débouché  du  lac.  et  le  dégel   débordant  du  printemps 
est  presque  tout  conservé.     Il  est  impossible  d'augmenter  sensiblement  la  capacité  du 
réservoir  sans  endiguer  l'extrémité  est  du  lac,  à  cause  du  partage  dans  le  creek  Louis. 

Le  creek  Hefferly,  comme  tant  d'autres  cours  d'eau   de  la  zone  aride,  est   fort  - 
ment   suremployé  aux  fins  d'irrigation,   mais   l'emmagasinage   et   une   consomn 
prudente  procureront   un    approvisionnement    suffisant    pour   toute-    \>  -  de    la 

vallée  et  de  l'embouchure.     Les  plus  anciennes  allocations  appartiennent  aux  fi 
Austen  et  Anderson,  près  de  l'embouchure  du   creek.  et   les   eaux   du   creek   sont  en 
majeure  partie  employées  dans  ces  platières.     Les   intérêts   Ânders        se  sont 
ment  centralisés  dans  la  compagnie  Xorth    Thompson    Eanching,  et   1'        -        ropoae 
d'établir  un  canal  de  haute  portée,  commençant  près   du   lac  et   d'arroser  plus 
milliers  d'acres  de  terres  de  biefs  en  pente  du  côté  sud  de  la  vallée  Hefferly.     Austen 
possède  une  vaste  étendue  de  terre  à  l'embouchure  du  creek  et  a  acheté  quelques-uni  a 
des  terres  basses  d'Anderson.     Il  y  a  plusieurs  petites  fermes  dans  la  vallée,  mais  elles 
doivent  compter  sur  l'eau  que  Anderson   et   Austen   n'utilisent  point 

Les  collines  du  déversement  Hefferly  atteignent  une  altitude  de  4.000 
raisonnablement  bien  boisées  de  pin  jaune,  de  cyprès  et  de  sapin.     Les  venant- 
rieurs  offrent  d'excellentes  terres  à  ranche. 

La  précipitation  du  déversement  Hefferly  est  d'environ  20  pouces,  probablement, 
près  des  eaux,  qui  prennent  leur  source  dans  le  voisinage  du  creek   Louis  et   de  la 
borne  est  de  la  zone  aride.     A  l'embouchure  du  creek.  la  précipitation  ne  dépass 
dix  pouces  par  année,  et  la  pluie  ne  tombe  que  pendant  la   saison  de  culture  et  trè~ 
faiblement. 


Creek  ITefferlv  ex  aval  du  lac  Hefferly   (237,  238  et  23£). 

Cette  station  de  jaugeage  est  une  combinaison  de  trois  stations:  celle-  du  creek 
Hefferly,  station  supérieure,  n°   237;   de  la    diversion   Anderson.   n°    238,   et   du 
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de  Crawshaw,  n°  239.  Ces  trois  stations  ont  été  établies  le  25  juin  1911  par  M.  G.  0. 
Cline,  et  des  données  de  jauge  ont  été  consignées  pendant  les  saisons  d'irrigation  de 
1911  et  de  1912.  Le  but  des  trois  stations  était  de  mesurer  la  quantité  d'eau  utilisée 
dans  chaque  fossé,  et  en  combinant  les  trois  données,  d'obtenir  le  débit  total  du  creek, 
venant  du  lac  Hefferly.  De  plus,  il  était  difficile  de  trouver  un  observateur  de  la  jauge 
pour  la  station  placée  en  amont  de  la  prise  d'eau  Anderson. 

On  a  placé  une  jauge  à  tige  verticale  à  chaque  station,  et  le  fixe  de  chacune  a 
été  rapporté  à  trois  repères. 

Les  données  de  débit  consignées  ici  ont  été  obtenues,  comme  il  est  dit  plus  haut, 
par  la  combinaison  du  débit  des  trois  stations.  On  donne  aussi  la  quantité  d'eau  cou- 
lant dans  les  fossés  Crashaw  et  Anderson. 

Creek  Hefferly,  à  l'embouchure   (236). 

Cette  station  a  été  établie  le  19  août  1911  par  M.  G.  C.  Cline.  Elle  est  placée  en 
aval  de  la  diversion  '  Anderson,  près  de  l'embouchure  du  creek,  environ  cent  verges 
en  amont  du  pont  du  creek  Hefferly,  et  à  une  quarantaine  de  pieds  du  chemin.  La 
jauge  est  une  tige  verticale  longue  de  cinq  pieds,  fixée  à  un  sapin  renversa  sur  la  rive 
gauche  du  creek.  Le  fixe  de  la  jauge  est  rapporté  à  trois  repères.  Les  bords  ont  de 
3  à  5  pieds  de  hauteur  et  ne  sont  pas  débordés  lors  des  crues.  Les  mesurage-s  sont- 
faits  au  moyen  d'un  fluviomètre  par  la  méthode  à  gué  dans  une  section  placée  environ 
cent  pieds  en  aval  de  la  jauge.  Cette  station  indique  le  débit  total  du  creek  Hefferly, 
sauf  le  débit  utilisé  par  Anderson  et  Crawshaw.  Elle  comprend  aussi  le  débit  du 
creek  Edwards.  Le  creek  Hefferly,  en  aval  des  vannes  de  tête  d'Austen,  est  à  sec 
pendant  la  saison  d'irrigation,  car  l'eau  est  presque  entièrement  utilisée. 

Mesurages  de  débit  du  creek  Hefferly  à  l'embouchure,  en  1911-12. 


Date. 


1911 

19  août. 

13  sept. 

1912 

3  avril 

13  mai. . 

14  mai. 
30  mai. 
10  juin.  . 
19  août 


Hydrographe. 


C.  G.  Cline 


E.  M.  Dann. 


H.  J.  Keys. 


N°  du 
comp- 

Largeur. 

teur. 

Pieds. 

1046 

6-5 

1046 

7-0 

1057 

6-0 

1044 

12-5 

1044 

13-5 

1044 

90 

1044 

8-0 

1057 

8-5 

Aire  de  la  |   Vitesse 
section.    |  moyenne. 


Pds-carrésPd.par  sec 


3-0 
3-6 


16-1 

19-3 

8-2 

3-6 

3-4 


0-4 
0-5 

0-8 
3-5 
3-7 
2-9 
1-0 
1-7 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

0-81 
0-88 

1-0 

2-05 

2-2 

1-6 

1-0 

1-06 


Débit. 


pds-sec. 

1-3 
1-9 

3-0 

54-8 

71-7 

23-3 

3-6 

5-8 


25f—  18i 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Hefïerly  à  l'embouchure,  1911. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit 

Hauteur  | 

à  la             Débit, 
jauge.     1 

1                        

Pieds. 

Pds.-sec. 

Pieds. 

0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-85 
0-85 
0-85 
0-85 
0-85 
0-85 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-82 
0-8 

Pds.-sec. 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-3 

Pieds,    j    Pds.-sec. 
0-85                  1-6 

2 

0-87     :              1-8 

3  

0-87     '              1-8 

4 

0-87                  1-8 

5 

0-9                    20 

6                                  

0-9                    20 

7 

0-92                   2-3 

8 

0-92     !              2-3 

9 

0-87                   1-8 

10 

0-87                   1-8 

11 

0-87                  1-8 

12  

0-87 

13 

0-87 

0-9 

0-9 

1-8 

14                                  

20 

15    

20 

16 

0-9                    20 

17                                 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-95 

0-95 

20 

18 

19 

0-8 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-82 

0-82 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-82 

0-82 

1-3 
1-6 

1-6 
1-6 
1-6 
1-4 
1-4 
1-3 
1-3 
1-3 
1-8 
1-4 
1-4 

20 

20 

20 

21 

0-8                    1-3 
0-8                    1-3 
0-8                    1-3 
0-82                  1-4 
0-82                  1-4 
0-82                  1-4 
0-82                  1-4 
0-85     !              1-6 
0-85                  1-6 
0-85     !              1-6 

20 

22 

20 

23  

20 

24 

20 

25...                    

2-8 

26 

2-8 

27  .                               

0-95                  2-8 

28...                      

0-95                  2-8 

29 

11                    6-3 

30    .                  

117                  80 

31     

1   17                  80 

Débit  mensuel  du  creek  Hefïerly  à  l'embouchure,  1911, 

(Surface  de  déversement.  b.~>  milles  carrés.) 


Ruissellement . 


Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille. 

carré. 

Profond  ea 

prssurlasur-     Total  on 
face  de  de    pieds-acre. 
versement. 

Août 

1-6 
1-6 
S-0 

1-3 
13 
1-6 

1-4 
1-4 
2-6 

0-02 
0  02 
004 

0  02 

Septembre 

002 

005               160 

Note. — Station  établie  à  la  fin  d'août.     Impossible  de  déterminer  ie  débit  du  dégel  débordant 
de  1911,  mais  il  est  de  beaucoup  inférieur  à  celui  de  1912,  année  exeeptionnelltment  humide. 
Exactitude,   "  B  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Hefferly  à  son  embouchure,  1912. 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit- 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

îauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

1.... 

1-35 

13-5 

1-6 

23-2 

0-95 
1-0 

2-8 
3-7 

11 

6-3 
6-3 
50 

11 

6-3 
6-3 
7-5 

2.... 

1-85 

38-1 

1-5 

190 

1-1 

11 

3.... 

10 

3-7 

1-7 

28-5 

1-4 

15-2 

11 

6-3 

1-05 

115 

4.... 

10 

3-7 

1-65 

25-8 

1-3 

11-8 

115 

7-5 

1-05 

5'0 

115 

7-5 

5... 

1-0 

3-7 

1-7 

28-5 

1-25 

10-3 

1-4 

15-2 

105 

50 

1-15 

7-5 

6.... 

10 

3-7 

1-7 

28-5 

1-2 

8-8 

1-3 

11-8 

10 

3-7 

11 

6-3 

7.... 

10 

3-7 

1-85 

38-1 

1-2 

8-8 

1-3 

11-8 

10 

3-7 

1-2 

8-8 

8.... 

10 

3-7 

2-05 

55 

1-2 

8-8 

1-3 

11-8 

10 

3-7 

1-2 

8-8 

9.... 

10 

3-7 

2-2 

72 

11 

6-3 

1-2 

8-8 

10 

3-7 

1-2 

8-8 

10.... 

105 

50 

2-2 

72 

11 

6-3 

1-2 

8-8 

1-0 

3-7 

1-2 

8-8 

11.... 

107 

5-5 

2-1 

60 

0-95 

2-8 

1-15 

7-5 

10 

3-7 

115 

7-5 

12.... 

1-3 

11-8 

2-1 

60 

1-0 

3-7 

115 

7-5 

10 

3-7 

115 

7-5 

13.... 

1-15 

7-5 

2-1 

60 

1-1 

6-3 

115 

7-5 

10 

3-7 

11 

6-3 

14.... 

1-15 

7-5 

2-2 

72 

1-1 

6-3 

1-15 

7-5 

10 

3-7 

11 

6-3 

15.... 

11 

6-3 

2-5 

108 

13 

11-8 

11 

6-3 

1-0 

3-7 

11 

6-3 

16.... 

1-1 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

105 

1-05 

105 

11 

1-1 

1-25 

6-3 
6-3 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
50 
50 
50 
6-3 
6-3 
10- 3 

2-5 

2-4 

2-3 

2-2 

2-2 

20 

1-9 

1-9 

1-9 

1-95 

1-95 

1-85 

1-8 

1-7 

1-7 

1-6 

108 
96 
84 
72 
72 
50 
41-7 
41-7 
41-7 
45-9 
45-9 
38-1 
34-5 
28-5 
28-5 
23-2 

1-3 

1-2 

10 

0-9 

0-95 

0-95 

10 

11 

1-1 

10 

1-15 

1-35 

1-35 

11 

10 

11-8 
8-8 
3-7 
2-0 
2-8 
2-8 
3-7 
6-3 
6-3 
3-7 
7-5 
13-5 
13-5 
6-3 
3-7 

10 

10 

10 

1-0 

10 

10 

10 

1-15 

1-15 

1-3 

1-3 

1-25 

1-2 

1-2 

115 

11 

3-7 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
7-5 
7-5 
11-8 
11-8 
10--3 
8-8 
8-8 
7-5 
6-3 

10 
10 

11 
11 
11 

105 

105 

1-05 

1-05 

105 

1-0 

10 

10 

105 

105 

105 

3-7 
3-7 
6-3 
6-3 
6-3 
50 
50 
50 
5-0 
50 
3-7 
3-7 
3-7 
50 
50 
50 

17.... 



18.... 

19.... 

20.... 

21.... 

22.... 

23.... 

| 

24.... 

1 

25.... 

26.... 

27..,. 



28.... 





29.... 

30.... 

31.... 

Débit  mensuel  du  creek  Hefferly  à  son  embouchure,  1912. 
(Surface   de  déversement,   65   milles   carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Profond,   en 
pcs sur la sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

11-8 

108- 

23-2 

15-2 

6-3 

3-7 

13-5 

2-0 

2-8 
3-7 

5-2 
5-2 
8-2 
7-5 

4-6 

•08 
•80 
•13 
•12 
•07 

•09                      309 

Mai 

•92                  3.200 

Juin 

•14 
•14 
•08 

488 

Juillet 

461 

Août 

282 

Note. — Exactitude. 


A". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  de  débit  du  creek  Hefferly  en  aval  du  lac  Hefferly,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  du 
comp- 
teur. 


Largeur. 


Aire  de 
la  section 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur       Débit. 
i  la  jauge. 


Pieds.       Pds-sec. 


Dans  le  ruis.  Hefferly,  aval  d. 
fossés  Anderson  et  Crawshaw. 


25  juin 
14  août 

14  mai 

15  mai 
30  mai 

9  juin 
20  août 


g 


26  juin 
14  août 
18  sept. 
14  mai 
20  août 


1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 


1911 
1911 
1911 
1912 
1912 


C.  G.  Cline. 

« 

E.  M.  Dann. 


H.  J.  Keys 

Dans  le 
C.  G.  Cline 


Anderson. 


E.  M.  Dann. 
H.  J.  Keys.. 


1046 
1046 
1044 
1044 
1044 
1044 
1057 


1046 
1046 
1046 
1044 
1057 


26  juin  1911 
14  août  1911 


Dans  le  fossé  Crawshaw. 
C.  G.  Cline 


Pieds. 


50 
30 

11 

12 
6 

4-5 
2-5 


60 
50 
30 
40 
70 


20 
20 


Pds-car. 


4-4 
1-7 
1-3 
3-4 
3-6 


0-5 
0-3 


P.  par  sec. 


2-2 
0-7 
2-9 
3-7 
2-8 
0-7 
2-5 


2-2 
0-65 
0  73 
1-8 
1-4 


20 
1-2 


1-23 
0-85 
1-68 


1-42 

10 

0  99 


1-41 

0-77 
0-71 
105 
112 


0-2 
01 


80 

0-4 

30- 1 

68-5 

12-7 

11 

1-8 


9-5 
11 
10 
6-2 
5-2 


10 
0  4 


Note. — Il  y  a  trois  jauges,  l'une  dans  le  creek,  et  une  autre  clans  chaque  fossé, 
combinés  donnent  le  débit  du  creek  Hefferly  en  aval  du  lac  Hefferly. 


Les  débits 


Débit  mensuel  du  creek  Hefferly  en  aval  du  lac  Hefferly,  1911. 
(Surface  de  déversement,  30  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement . 

Pluie. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en  ' 
pea  sur  la  sur-      Total  en 
face  de  dé-    Pieds-acre, 
versement. 

Pouces. 

12-3 
2-8 
1-3 
1-2 
13 
0-4 

•41 
•09 
•04 
•04 
•04 
•01 

•47 
•10 
•04 
•05 
•04 
0, 

756 

m 

:: 

74 
77 

M 

Août 

L'année 

12 

i 

Note. — Stations  établies  après  le  dégel  débordant   du  printemps.     Le  rendement   est   légère- 
ment affecté  par  le  contrôle  artificiel  du  lac  Hefferly. 
Exactitude,  "  B  ". 
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Débit  mensuel  du  creek  Hefferly,  en  aval  du  lac  Iiefferly,  en  1912. 
(Surface   de  déversement,   30   milles   carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Moyen. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pouces 

sur  le 

bassin. 

Total  en 
pieds-acre . 

Pouces. 

Mai 

34-5 
13-3 

4-7 
6-5 

115 
•44 
•16 

•22 

1-33 
•49 
•18 
•25 

2,121 
791 
289 
400 

Juin 

Juillet 

Août. 

La  période 

14 

Remarque.- 
Exactitude, 


-Voir  remarque  sur  la  feuille  de  1911. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  dérit  quotidiens  du 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur     i 

à  la              Débit, 
jauge. 

1                   

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

1-35 

1-35 

1-38 

1-3 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-25 

1-25 

1-22 

1-2 

1-2 

1-17 

115 

1  07 

102 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

Pieds-sec. 

8-0 
8-0 
7-4 
7-2 
8-0 
7-2 
7-2 
7-2 
6-5 
G-5 
60 
5-7 
5-7 
5-2 
50 
3-9 
o-3 
30 
30 
30 
30 
b-0 
3  0 
3  0 
2  •  5 
2-5 
2-5 
20 
20 
20 
20 

Pieds. 
0-9 

Pied- 

20 

2    

0-85                1-6 

3         

0-85                1-6 

4    

0-85                1-6 

5      

0-85 

6                    

1-6 
1-6 

1 

0-85 

8         

0-85                1-6 

9 

0-8                   1-2 

10      

0-8                   1-2 

H                       

0-8                  1-2 

12 

0-8                  1-2 

13        

0-75                 10 

34 

0-75                 1-0 

15    

0  7                   0-9 

16 

0-7                  0-9 

17 

0-7                  0-9 

18    

0-65                0-6 

19 

0-65     •           0-6 

20        

0                      0 

21 

0                      0 

22 

23 

24 

25 

26 

1-4 
l-ô 
1-3 

1-35 

8-7 
7-2 
8-0 

27    . 

?S 

ô0 

31 
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Septembre. 


Hauteur  I 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Pieds 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0-7 

0-7 

0-7 

O-/ 

0-7 


0-75 
0-75 


Pieds-sec. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

1-0 

10 

1-0 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 


Octobre. 


Hauteur  I 

à  la  Débit, 

jauge,     t 


Pieds.        Pieds-sec 


0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

Novembre. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-75 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 


Débit. 


DÉCEMBRE. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds-sec. 

0-9 
0-9 
0-9 


10 

0-9 

0-9 

0 

0 

0 

0 


Pieds. 

0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-7 


0-75 

10 

0-75 

10 

0-75 

10 

0-75 

10 

0-75 

1-0 

0-75 

1-0 

0-75 

10 

075 

10 

0-75 

10 

0-7 

0-9 

0-7 

0-9 

0-7 

0-9 

Débit. 


Pieds-sec. 

10 
10 
10 
10 
1-0 
10 
10 
1-0 
0-9 


Jom 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  détournement  Anderson  du  creek 

Chapeau,  en  1912. 


A 

vril.                   Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Ac 

ÛT. 

Septembre. 

Jour.     Hau- 

|                  Hau- 

Hau- 

Hau- 

Hau- 

Hau- 

teur à 
la 

Débit.    te£à 

Débit. 

teur  à 
la 

Débit. 

teur  à 
la 

Débit, 

teur  à 
la 

Débit. 

teur  à 
la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec.  Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

1-2 

5-7 

10 

30 

0-85 

1-6 

0-9 

20 

2 

'.'.'.'.'.'.'.'.  "6-65' 

"6-8" 

115 

50 

1-2 

5-7 

0-85 

1-6 

0-9 

20 

3 

0-55 

0-6 

1-2 

5-7 

1-4 

8-7 

0-85 

1-6 

0-9 

20 

4 

0-5 

0-5 

1-2 

5-7 

1-4 

8-7 

0-85 

1-6 

0-9 

20 

5 

0-5 

0-5 

1-2 

5-7 

1-3 

7-2 

10 

30 

0-85 

1C 

6 

0-55 

0-6 

1-2 

5-7 

11 

4-3 

11 

4-3 

0-85 

1-6 

7 

0-6 

0-7 

1-2 

5-7 

10 

30 

11 

4-3 

0-85 

1-6 

8 

0-7 

0-9 

11 

4-3 

0-95 

2-5 

11 

4-3 

0-8 

1-2 

9 

0-7 

0-9 

1-22 

60 

10 

30 

115 

50 

0-8 

1-2 

10 

0-9 

20 

1-17 

5-3 

0-95 

2-5 

1-2 

5-7 

0-8 

1-2 

11 

0-9 

20 

11 

4-3 

0-95 

2-5 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

12...      0-3 

01         0-9 

20 

11 

4-3 

0-9 

20 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

13...      0-3 

01         10 

30 

11 

4-3 

0-9 

20 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

14....      0-3 

01         105 

3-6 

1-35 

80 

0-9 

20 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

15...      0-3 

01         00 

00 

135 

8-0 

0-9 

20 

115 

50 

0-75 

10 

16...      0-3 

01         11 

4-3 

1-3 

7-2 

0-85 

1-6 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

17....      0-3 

01         0-9 

20 

1-3 

7-2 

0-85 

1-6 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

18....      0-3 

01         1-2 

5-7 

125 

6-5 

0-85 

1-6 

1-2 

5-7 

0-75 

10 

19 

1-2 

5-7 

125 

6-5 

0-85 

1-6 

115 

50 

0-7 

0-9 

20 

1-15 

50 

1-25 

6-5 

0-85 

1-6 

115 

50 

0-7 

0  9 

21 

1-1 

4-3 

1-3 

7-2 

0-9 

20 

1-15 

50 

0-7 

0-9 

22 

1-1 

4-3 

1-3 

7-2 

0-95 

2-5 

115 

50 

23 

1-2 

5-7 

1-3 

7-2 

0-9 

20 

115 

50 

24 

1-25 

6-5 

1-3 

7-2 

0-9 

20 

1-15 

50 

25 

0-9 

1-2 

20 
5-7 

13 

i-3 

7-2 
7-2 

0-9 
0-9 

20 
20 

1-1 
11 

4-3 
4-3 

26 

27 

1-2 

5-7 

1-3 

7-2 

0-9 

20 

11 

4-3 

28 

1-2 

5-7 

1-3 

7-2 

0-9 

20 

11 

4-3 

29 

1 1-2 

5-7 

1-1 

4-3 

0-9 

20 

0-85 

1-6 

30 

1-1 

4-3 

105 

3-6 

0-9 

20 

0-7 

0-9 

31 

! i« 

5-7 

0-9 

20 

0-9 

20 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  fossé  de  Crawshaw,  creek  Chapeau, 

en  1911. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-42 

0-32 

0-2 

Pds-sec. 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-8 
2-0 
1-0 
1-0 
1-0 
10 
10 
10 
10 
0-9 
0-7 
0-7 
1-6 
21 
2-6 
2-3 
2-0 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-4 
1-4 
1-4 

Pds. 

0-25 
0-25 
0-25 
0-25 

Pds-sec. 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
11 
0-8 
0-6 
0-4 
00 
00 

Pds. 
01 

Pds-sec. 
0-4 

2 

0-5 

3  

0-6 

4 

0-15 

015 

01 

01 

01 

0-7 

5  .. 

0-7 

6 

0-4 

7 

0-4 

8  .. 

0-4 

9. . 

10 

0-2 
02 
0-2 
0-2 
0-2 

0-25 

11  . 

12... 

13 

14  .. 

01 

15  .. 

16 

0-15 
0  15 
0-27 

17  .. 

18 

19 

01 
01 

0-4 
0-4 
0-9 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-2 
0-7 
0-7 
0-7 
0-5 
0-4 

20 

0-4 

21.. 

22 

0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-22 
015 
015 
015 
012 
01 

23 

0-3 
0-3 

24 

25 

26 

0-2 

0-22 

0-3 

0-4 

0-4 

10 
1-2 
1-8 
2-6 
2-6 

27 

0-3 
0-3 
0-25 

28 

29 

30 

31 

0-25 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  fossé  de  Crawshaw,  creek  Chapeau, 

en  1912. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

20 
1-8 
1-0 
3-5 
2-6 
30 
30 
2-2 
2-6 
2-4 
1-8 
1-8 
1-4 
00 
00 
2-6 
2-6 
2-6 
2-2 
2-2 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
30 
2-6 
2-6 
2-6 
1-4 
1-0 

Pds. 

0-15 

0-2 

0-25 

0-3 

0-25 

0-25 

01 

002 

00 

Pds-sec. 

0-7 
10 
1-4 
1-8 
1-4 
1-4 
0-4 
01 
00 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 
1-6 

2 

0-3 

0-2 

0-5 

0-4 

0-45 

0-45 

0-35 

0-4 

0-37 

0-3 

0-3 

0-25 

00 

00 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-25 

0-2 

0-4 
01 
01 
01 
01 
0-1 
01 
01 
005 
00 


2-6 

3 

0-4 

4 

0-4 

5 

0-4 

6  .. 

0-2 

"0-2" 

"0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 

10 

10 
10 
1-2 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
14 
1-4 
1-4 
1-2 
10 
10 
10 
10 
0-9 
0-7 
0-7 
0-7 
2-6 
0-7 
0-7 

0-4 

7... 

0-4 

8  .. 

0-4 

9.... 

0-4 

10 

0-2 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0-35 
0-35 
0-3 

2-2 
2-2 
1-8 
1-6 
1-4 
2-2 
2-2 
2-2 
2-8 
3-5 
3-5 
1-8 
30 
2-6 
2-4 

17 

18 

19 

20 

0-25 
0-35 
0-35 
0-35 

21 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

22 

23 

24 

::::::: 

25 

0-5 

0-5 

0-3 

0-45 

0-4 

26 

015 

015 

015 

0-4 

015 

015 

27 



28 

29 

30 

31 

Creek  du  Cheval- Volé. 

Le  creek  du  Cheval-Volé  est  un  cours  d'eau  d'environ  25  milles  de  Longueur;  il 

prend  naissance  dans  les  montagnes   Selkirk  à   une  altitude   allant    de   6,0l 
pieds.    Il  coule  dans  une  direction  orientale,  et  se  jette  dans  le  fleuve  Colombit 
rieur  à  une  altitude  de  2,700  pieds,  à  quatre  milles  en  aval  du  lac  Winderm 
de  l'embouchure,  le  creek  du  Cheval-Volé  a  de  50  à  200  pieds  de  Largeur,  et  de  9  à  »'> 
pieds  de  profondeur,  avec  une  vitesse  moyenne  de  1  à  5  pieds  par  Beeonde.     Les  tribu- 
taires depuis  l'embouchure  en  remontant  sont,  par  ordre:  les  ereeks  Huit-Mil; 
RocKer,  Law,  Taylor  et  Gopher,  qui  tous  se  jettent  à  gauche.     Le  bassin  du  creek  du 
Cheval-Volé,  tel  que  mesuré  d'après  une  carte  provinciale  de   L911,  avec  écbeDfi  de  s 
milles  au  pouce,  est  de  170  milles  carrés.     Les  précipitations  varient  entre  14  pouces 
environ  à  l'embouchure,  jusqu'au  delà  de  50  pouces  à  la  source.     Les  hivers  sont  Longs 
et  particulièrement  froids  près  de  la  source.     Les  étés  sont   chauds  et.  pr-v>s  de  l'em- 
bouchure, secs. 

La  Golumbia  River  Irrigated  FruiUands  Co.  a  fait  d'immenses  travaux  d'ir:  _ 
tion  sur  le  creek  du  Cheval-Volé.     La  Columbia  River  Lumber  Co.  y  fait  la  coupe 
du  bois  sur  une  vaste  échelle.     On  fait  flotter  les  billes  sur  le  creek  du  Cheval-Volé 
jusqu'au  fleuve  Colombie,  puis  sur  ce  dernier  fleuve  sur  une  distance  de  100  milles, 
jusqu'à  la  scierie  de  Golden. 
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Il  y  a  possibilité  de  créer  de  la  force  hydraulique  sur  le  creek  du  Cheval- Volé. 
Juste  au-dessus  de  la  section  de  jaugeage  (à  1  mille  de  l'embouchure)  se  trouve  une 
gorge  de  6  milles  de  longueur.  Dans  cette  gorge,  sur  une  distance  de  2  milles  et  demi, 
il  y  a  un  abaissement  de  180  pieds,  et  sur  6  milles,  une  pente  de  765  pieds  (mesuré  à 
l'anéroïde).  A  la  tête  de  la  gorge,  une  suite  de  chutes  donne  une  colonne  d'eau  de 
32  pieds.  Au-dessus  des  chutes,  le  creek  du  Oheval-Volé  coule  à  travers  un  pays  plat, 
boisé  çà  et  là.  Toute  installation  serait  dispendieuse,  vu  que  le  débit  de  ce  creek, 
sauf  en  juin,  juillet  et  août,  ne  dépasse  pas,  en  moyenne,  100  pieds-seconde.  Les 
hivers  sont  rigoureux,  et  il  faut  tenir  compte  du  frazil. 

Pendant  les  inondations  de  juin,  juillet  et  août,  le  creek  du  Cheval- Volé  charrie 
d'immenses  dépôts  de  vase  dans  la  Colombie  supérieure.  Des  amas  de  sable  mou- 
vant se  forment  continuellement  aux  deux  embouchures  du  cours  d'eau,  ce  qui  est 
la  cause  possible  du  plus  grand  inconvénient  de  la  navigation  sur  la  Colombie  supé- 
rieure. La  grande  crue  de9  eaux  est  également  intéressante  à  cause  du  projet  d'assai- 
nir quelque  50,000  acres  de  terre  qui  émergent  dans  la  vallée  de  la  Colombie  supé- 
rieure. 

Creek  du  Cheval-Volé. 

C'est  H.  C.  Hughes  qui  a  établi  la  station  du  creek  du  Cheval-Volé,  le  29  mai 
1912.  On  a  fait  les  calculs  du  débit  du  côté  aval  du  pont  du  grand  chemin  qui  va 
de  Wilmer  à  Foresters,  à  un  mille  environ  de  l'embouchure  du  cours  d'eau.  Une  jauge 
classique  à  tige  verticale,  de  7  pieds  de  longueur,  est  clouée  au  revêtement  sur  la  rive 
gauche  du  cours  d'eau  sous  le  pont  susmentionné.  On  fait  des  mesurages  au  moyen 
du  compteur,  employant,  de  6  livres  et  demie  à  15  livres  de  plomb  suspendu  à  un 
câible.  Le  point  zéro  pour  le  sondage  est  situé  à  la  culée  de  droite  sur  le  côté  infé- 
rieur du  pont.  Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de  la  station  est  droit  sur  une  dis- 
tance d'environ  100  pieds  et  le  courant  très  rapide.  Toute  l'eau  passe  entre  les 
culées  du  pont,  sauf  à  l'époque  de  la  crue  des  eaux,  alors  qu'il  se  forme  un  petit 
chenal  à  gauche  du  pont.  A  la  section  de  jaugeage,  la  rivière  est  peu  profonde  et  le 
lit  très  pierreux,  ce  qui  cause  une  vitesse  inégale.  Vu  ce  facteur,  la  précision  est 
moins  grande. 

Mesurages  du  débit  du  creek  du  Cheval-Volé,  près  de  son  embouchure,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de  la 
jauge. 

Largeur. 

Superficie 

de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

29  mai 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 

Pds. 

90 

95 

107 

61 

Pds  car. 

130 
220 
225 
120 

Pds  p.  sec. 

3-8 
5-3 
5-2 
2-1 

Pds. 

1-70 
2-00 
1-90 
1-22 

Pds-sec. 
484 

13  juin 

1,180 

3  juillet. .  . 

« 

1,170 

28  sept 

C.  E.  Richardson 

250 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  du  Cheval-Volé,  à  l'embouchure,  pour  chaque 

jour,  en  1912. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Haut'r                   Haut'r 

Débit.      à  la      Débit.      à  la      Débit. 

jauge.    j                jauge. 

1.... 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds . 

1-7 
1-6 
1-7 
1-5 
1-6 
1-6 
1-8 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 
20 
20 
1-9 
1-8 
1-7 
1-8 
1-9 
1-9 
2-0 
2-2 
2-4 
2-7 
30 
2-9 
30 
2-8 
2-9 
2-4 
2-2 

P.-sec. 

700 

575 

700 

465 

575 

575 

850 

1,000 

1,000 

850 

850 

1,200 

1,200 

1,000 

850 

700 

850 

1,000 

1,000 

1,200 

1,620 

2,100 

2,880 

3,680 

3,420 

3,680 

3,150 

3,420 

2,100 

1,020 

Pieds . 

2-1 
2-3 
21 
21 
20 
1-9 
1-9 
20 
20 
21 
20 
1-9 
1-9 
20 
1-9 
1-9 
20 
2-1 
1-9 
20 
1-9 
21 
20 
20 
20 
20 
1-9 
2-1 
20 
2-1 
2-3 

P.-sec. 

1,400 
1,850 
1,400 
1,400 
1,200 
1,000 
1,000 
1,200 
1,200 
1,400 
1,200 

Pieds. 

2-3 
2-2 

2-2 
21 
2-2 
20 
2-1 
20 
20 
1-9 

P.-sec.    Pieds. 

1,850         1-6 
1,620         1-6 
1,620         1-6 
1,400         1-6 
1,620         1-6 
1,200         1-6 
1,400         1-5 
1,200         1-6 
1,200         1-6 
1.000         1-5 

P.-sec. 

575 
575 
575 
575 
575 
575 
465 
575 
575 
465 
575 
465 
575 
465 
575 
575 

Pieds. 

1-3 
1-3 
1-4 
1-4 
1-3 

I'  --• 
300 

2.... 

300 

3.... 

375 

4.... 

375 

5.... 

300 

6.... 

1-2 

940 

7.... 

1-2         940 

8.... 

1-3         300 

9.... 

1-2         240 

10.... 

13         300 

11.... 

1-9       1,000         1-6 

1-2           '4H 

12.... 

1,000 

1-8            850          1-5 

11 

13.... 

1,000  1       1-8           850         1-6 
1,200  ,       1-8     !      850         1-5 
1,000  i       1-8           850         1-6 
1,000         1-7           700         1-6 

1° 

14.... 

11          190 

15.... 

10         150 

16.... 

1-0         1  ")'  i 

17.... 

1,200         1-7           700         1-7 

700 

10          100 

18.... 

1,400         1-7           700         1-6     :     575 
1,000         1-9        1,000         1-6         575 
1,200         1-9        1,000         1-6     ;     575 
1,000         2-6       2,620         1-6     ;     575 
1,400         2-7       2,880         1-5     ,     465 
1,200         3-1       3,950         1-5     1     465 
1,200         30       3,680         1-4         375 
1,200          2-9        3.420          1-5          4h5 

10         150 

19.... 

1-0         150 

20.... 

0-9 

21.... 

0-9         120 

22.... 

0-8           95 

23.... 

0-8           95 

24.... 

0-8           95 

25.... 

0-7 

26.... 

1,200 
1,000 
1,400 
1,200 
1,400 
1,850 

2-6       2,620          1-4         375 

0-7            7.Î 

27.... 

2-3        1,850 
20        1,200 
1-9        1,000 
1-8           850 
1-7 

1-5         465           0-7           75 

28.... 

1-4         375           0-6           65 

29.... 
30.... 
31.... 

1-7 

1-8 
1-6 

700 
850 
575 

1-4         3/5           0-6           65 

1-3         300           0-6           65 

0-6           fiff 

(  -lac.'  prix-. 

Débit  mensuel  du  creek  du  Cheval- Volé,  à  son  embouchure,  depuis  juin  jué 

octobre  1912. 


Mois. 

E 

ÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

-KLLEMF.XT. 

Maximum 

Minimum 

Par   mille 
Moyenne,      carré. 

Profondeur 
en  DOUCea 

sur   le 

l>a->in. 

Total  «T. 

piedo  acre. 

3,680 

1,850 

3,950 

700 

37o 

465 

1,000 

700 

300 

65 

1,490 
1,240 
1,530 

510 

180     j 

8-8 
7-3 
90 
2-0 

11 

9-8 
8-4 
10-4 
3-3 
1-3 

89000 

Juillet  . . . 

6.000 

Ao  ût 

94.000 

Septembre 
Octobre... 

30.600 
11.100 

Remarque. - 
Exactitude, 


-Glace  prise  le  30  octobre  191: 
'C". 
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Rivière  Illecillewaet    (406). 

La  rivière  Illecillewaet  a  sa  source  dans  le  névé  Illecillewaet,  à  une  altitude  de 
8,000  pieds,  et  coule  dans  une  direction  sud-occidentale;  elle  se  jette  dans  la  rivière 
Colombie  près  de  Revelstoke,  à  une  élévation  de  1,800  pieds.  Elle  fait  partie  du 
bassin  de  la  Colombie;  la  surface  de  déversement,  telle  que  mesurée  sur  une  carte  de 
section  du  Dominion,  échelle  de  3  milles  au  pouce,  est  de  480  milles  carrés  dont  140 
se  trouvent  en  amont  de  la  gorge  Albert.  Les  précipitations  varient  depuis  40  pouces, 
à  l'embouchure,  jusqu'à  100  pouces  à  la  source;  les  hivers  sont  très  rigoureux  (50°  F.) 
avec  une  énorme  épaisseur  de  neige  (30  pieds).     Les  étés  sont  chauds  et  humides. 

C'est  un  cours  d'eau  typique  de  montagnes  qui  coule  à  travers  une  suite  de  gorges 
et  de  plateaux.  En  été,  le  débit  est  très  considérable  et  s'élève  et  s'abaisse  pendant  le 
jour  jusqu'à  1-5  pieds.  En  1912,  le  maximum  de  débit  s'est  produit  le  23  juin  et  ce 
jour-là  le  débit  moyen  a  été  de  9,060  pieds-seconde.  Le  débit  moyen  pour  juin,  juillet 
et  août  a  été  de  4,350  pieds-seconde.  En  janvier,  février  et  mars,  le  débit  a  été  faible, 
la  moyenne  ne  dépassant  pas  250  pieds-seconde.  En  amont  de  la  station  de  jaugeage, 
d'où  ecs  débits  ont  été  obtenus,  la  régulation  est  artificielle,  étant  due  au  barrage  de 
la  Revelstoke  Power  Co. 

Des  usines  de  force  hydraulique  ont  été  installées  sur  cette  rivière  à  Revelstoke 
et  à  Glacier.  Au  premier  de  ces  endroits,  on  a  obtenu  une  colonne  d'eau  de  73  pieds 
au  moyen  d'un  mur  en  béton  de  50  pieds  de  hauteur  et  de  45  pieds  de  largeur,  et  d'un 
canal  de  200  verges  de  longueur.  Une  usine  de  750  chevaux-vapeur  sert  à  l'éclairage 
de  la  ville  de  Revelstoke.  A  Glacier,  le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  a  installé 
une  petite  usine  pour  l'éclairage  de  la  "  Glacier  House  "  (hôtel  des  touristes)  ;  on 
utilise  une  colonne  d'eau  de  60  pieds,  et  on  développe  une  force  d'environ  100  chevaux- 
vapeur.  D'autres  usines  peuvent  être  établies  sur  ce  cours  d'eau,  dans  la  gorge  Albert 
et  dans  celle  de  la  Boîte,  à  3  milles  en  amont  de  Revelstoke.  A  toutes  les  usines  sur 
ce  cours  d'eau,  on  doit  tenir  compte  du  frazil;  de  plus,  pendant  l'hiver,  des  éboule- 
ments  retiennent  l'eau  jusqu'à  quarante-huit  heures,  puis  la  précipitation  des  eaux 
entraîne  du  gravier,  des  billes,  etc.  Il  n'y  a  pas  de  réservoir  naturel  sur  le  cours 
d'eau,  et  le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  dont  la  rive  défend  tout  emmagasi- 
nage artificiel  considérable  de  l'eau. 

Il  n'y  a  actuellement  pas  d'autres  intérêts  sur  ce  cours  d'eau.  On  peut  trouver, 
un  peu  partout  dans  le  bassin  de  l'Illecillewaet,  du  bois  de  grande  valeur,  surtout  le 
long  du  Bras-Nord.  Il  y  a  plusieurs  années,  un  puissant  syndicat  minier  a  fait 
des  travaux  sur  le  Bras-Nord,  mais  il  n'existe  plus  à  présent.  La  beauté  scénique 
de  la  vallée  Illecillewaet  est  connue  de  milliers  de  touristes  qui  chaque  année  passent 
sur  la  voie  principale  du  chemin  de  fer  du  Pacifique. 

La  station  de  la  rivière  a  été  établie  le  13  octobre  1911,  par  C.  E.  Richardson. 
La  section  de  mesurage  est  située  sur  le  pont  du  trafic  inférieur,  à  un  mille  et  demi 
de  Revelstoke,  et  à  trois  quarts  de  mille  de  l'embouchure  de  la  rivière.  Des  mesu- 
rages  au  câble  se  font  du  côté  aval  du  pont.  On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne  d'une 
longueur  de  26-8  pieds,  et  l'échelle  des  degrés  est  peinte  sur  la  lisse  du  garde-fou  sur 
le  côté  amont  du  pont  du  trafic  près  de  la  maison  de  Moran.  La  section  de  mesu- 
rage est  excellente  ;  la  régularisation  est  bonne,  le  courant  uniforme,  le  chenal  droit  avec 
un  lit  solide,  et  les  rives  ne  sont  pas  submergées  sauf  en  cas  de  crue  extrême,  alors 
qu'une  partie  de  l'eau  coule  par  un  chenal  secondaire  à  100  verges  à  gauche  du  pont. 
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Mesurages  du  débit'  de  la  rivière  Illecillewaet,  près  de  Revelstoke,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


buperncie 
]N°delaj  Largeur.        delà         Vitesse     Hauteur  à     Dé.it. 
jauge.    ;  section,     moyenne,     la  jauge. 


1911. 
13!oct..    . 

1912. 
24  février 
20  juin..  . 
24  juin.  .  , 

3  juillet 
20  août... 
14  septembre 

4  octobre. 

2  novembre 


CE.  Richard  son. 


1048 

1047 
1018 
1048 
1048 
1048 
1048 
1055 
1044 


Pieds. 

140     | 

130     i 

144     ! 

145 

142 

133 

128 

128 

128 


Pds  car. 

480     j 

220     ! 

890 

960 

735 

580 

514 

498 

460 


Pds  p.  sec. 

1-4 

0-9 
7-4 
7-8 
5-6 
40 
3-4 
2-2 
1-5 


Pieds.        Pds-sec. 
1-32* 


0-7 

6-6 

6-9 

5-6 

4-3 

3-82 

30 

2-9 


370 

197 
6,610 
7,  Ô10 
4,100 
2 ,020 
1,750 
1,080 


La  jauge  et  tous  les  points  de  repère  ont  été  détruits  le  2  février  1912. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Illecillewaet.  près  de  Revelstoke, 

en  1911. 


Jour. 


Octobre. 


Novembre. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 


Débit, 


Pdt 


Hauteur  à         D6|i 
la  jauge. 


671 
890 
688 
660 
610 
563 
541 
378 
610 
510 
478 
478 
478 
440 
448 
444 
408 
433 
418 


Pied> 


1-86 


1  91 

1-62 

1-62 
59 


00 
95 
39 

4 

44 
41 
95 
1-94 
1-91 
1-89 
1-71 
1-75 


Pds.-sec. 

391 
401 
408 
344 
404 
404 
404 
440 
408 
325 
325 
318 
401 
404 
422 
605 
610 
630 
615 
422 
418 
408 
401 
347 
358 
350 
418 
498 
486 
469 


DÉCEMBRE. 


d auteur  à 

Débit. 

la  iauge. 

Pieds. 

Pds.-séc. 

1-86 

391 

1-65 

332 

1  65 

332 

1-66 

334 

1  76 

361 

1  70 

344 

1-70 

344 

1-71 

1  74 
1-75 
1  60 
1  65 

1-69 
1-65 
1-62 
1-62 
1-70 
170 
1-72 
1-7S 
1-64 
1-61 
1-60 
1-60 
1-59 


347 
355 
358 
320 
332 
S42 
332 
325 
325 
344 
344 
350 
366 
330 
322 
320 
320 
318 
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Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré 

Prof,  en 
pouces  sur 
le  bassin. 

Total  en 
pieds-acre. 

En  pcs. 

Octobre 

Novembre 

890 
630 
391 

378 
318 
300 

637 
428 
332 

1-3 
0-9 
0-7 

1-5 
10 
0-8 

39,200 
25,500 
20,400 

Décembre ■ .... 

La  période 

40  to  70 

Remarque. — Le  1er  janvier  1912,  la  jauge  et  tous  les  points  de  repère  ont  été  détruits  pa** 
l'équipe  du  pont.  Sur  le  tableau  du  débit  de  1912,  669  pieds-seconde  équivalent  à  2.52  sur  la 
nouvelle  jauge.  Les  deux  jauges  sont  pratiquement  dans  la  même  section  et  bien  que  la  section 
ait  été  légèrement  déplacée  par  les  nouveaux  piliers  du  pont,  le  contrôle  n'en  est  pas  affecté. 
En  ajoutant  1.2  aux  hauteurs  à  la  jauge  de  1911  et  en  se  servant  du  tableau  du  débit  de  1912, 
on  a  déduit  avec  exactitude  les  débits  de  1911. 

Exactitude,  "  B  "  et  "  C  ". 


25f— 19£ 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Illecil'.ewaet, 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

305 

3-05 

3-1 

3-25 

3-4 

3-45 

3-6 

4-4 

4-45 

4-75 

4-55 

4-7 

4-95 

5-45 

6-  05 

6-2 

5-7 

50 

4-95 

1,040 
1,040 
1,080 
1,210 
1,340 
1,380 
1,530 
2,400 
2,460 
2,830 
2,580 
2,760 
3,090 
3,860 
5,010 
5,350 
4,300 
3,160 
3,090 

5-3 

5-2 

5-4 

5-3 

5-75 

5-7 

5-35 

5-35 

5-35 

5-3 

5-35 

5-35 

6-35 

5-25 

5-6 

5-3 

5-4 

51 

5-8 

3,610 
3,450 
3,770 
3,610 
4,400 
4,300 
3,690 
3,690 
3,690 
3,610 
3,690 
3,690 
5,750 
3,530 
4,120 
3,610 
3,770 
3,300 
4,490 

5-6 

5-75 

5-3 

6-3 

61 

50 

51 

50 

5-8 

5-2 

5-4 

4-95 

4-75 

4-9 

515 

4-7 

51 

415 

4-3 

4,120 

2 

4,400 

3 

3,610 

4 

5,610 

5 

5,120 

6 



3,160 

7 



3,300 

8 



3,160 

9 

4,490 

10 



3,450 

11 

3,770 

12 

3,090 

13 

2,830 

14 

3,020 

15 

3,380 

16 

2,760 

17 

3,300 

18 

2,120 

19 

2-4 

610 

6-65 

6,660 

2,280 

20 

2-45 

635 

5-4 

3,770 

6-95 

7,770 

5-75 

4,390 

4-7 

2.760 

21 

2-7 

778 

5-45 

3,860 

7-25 

9,060 

5-4 

3,770 

5-35 

3,690 

22 

2-75 

812 

5-55 

4,030 

705 

8,180 

5-3 

3,610 

5-6 

4,120 

23 

315 

1,120 

5-55 

4,030 

7-25 

9,060 

515 

3,380 

5-5 

3,940 

24 

315 

1,120 

5-55 

4,030 

6-9 

7,570 

50 

3,160 

6-65 

6,660 

25 

3-05 

1,040 

5-6 

4,120 

6-85 

7,380 

5-55 

4,030 

5-9 

4,690 

26 

2-9 

920 

5-95 

4,800 

7-0 

7,970 

5-3 

3,610 

51 

3,300 

27 

2-95 

960 

5-95 

4,800 

70 

7,970 

50 

3,160 

5-4 

3.770 

28 

2-90 

920 

5-4 

3,770 

605 

5,010 

5-2 

3,450 

4-45 

2,460 

29 

30 

1,000 

50 

3,160 

5-35 

3,690 

5  5 

3,940 

4-25 

2,230 

30 

3-05 

1,040 

6-9 

7,570 

51 

3,300 

5-65 

4,210 

405 

2,010 

31 

6,000 



5-3 

3,610 

3-8 

1.730 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
près  de  Revelstoke,  pour  chaque  jour,  en  1912. 
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Septembre. 


Hauteur 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Jour. 


Pieds. 


75 


Pds-sec. 

1,780 
1,680 
1,840 
1,630 
1,630 
1,480 
1,630 
1,780 
1,780 
1,780 
2,010 
2,230 
2,010 
1,680 
1,480 
1,430 
1,340 
1,430 
1,250 
1,170 
1,170 
1,170 
1,170 
1,170 
1,000 
960 
880 
850 
850 
810 


Pieds. 


Pds-sec. 


1,000 

960 

1,250 

1,210 

1,000 

960 

850 

880 

850 

880 

810 

780 

780 

750 

780 

880 

1,630 

1,300 

1,080 

1,040 

1,300 

1,430 

920 

810 

850 

850 

850 

720 


720 
660 


Pieds. 

Pds-sec. 

2-5 

660 

2-55 

688 

2-55 

688 

2-5 

660 

2-55 

688 

2-55 

688 

2-55 

688 

2-55 

688 

2-5 

660 

2-4 

610 

2-4 

610 

2-4 

610 

2-45 

635 

2-5 

660 

2-5 

660 

2-4 

610 

2-4 

610 

2-4 

610 

2-45 

635 

2-6 

716 

2-75 

813 

2-6 

716 

2-55 

688 

2-65 

747 

2-45 

635 

2-40 

610 

2-40 

610 

2-40 

610 

2-40 

610 

2-40 

610 

Pieds. 


Pds-sec. 

563 
563 
541 
610 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
541 
541 
563 
563 
563 
519 
519 
519 
498 
498 
478 
478 
459 
459 
478 
478 
498 
519 
498 
459 
459 


.  1 
.   2 

.  3 
.  4 
.   5 

,  6 
.  7 
.  8 
.  9 
,10 
.11 

12 
.13 
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 

26 
.27 
.28 
.29 

30 
M 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Illeciïlewaet,  près  de  Revélstoke,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  480  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pouces  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

7,570 
9,060 
5,750 
6,660 
2,230 
1,630 
812 
610 

1,040 

3,300 

3,160 

1,730 

810 

660 

610 

459 

3,340 

5,790 

3,810 

3,490 

1,440 

950 

657 

524 

70 
12-1 
80 
7-3 
30 
2-0 
1-4 
11 

81 
13-5 
9-2 
8-4 
3-3 
2-3 
1-6 
1-3 

205,000 

344,000 

234,000 

215,000 

85,700 

58,400 

39,100 

32,200 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

80 

!"' 

Remarque. — La  rivière  était  couverte  de  glace   en  janvier  et   en   février, 
partie  régularisé  par  le  barrage  de  la  "Revélstoke  Power  Company". 
Exactitude,  "  A  ",  "  B  "  et  "  C  ". 


Creek  Ingram   (300). 

Le  creek  Ingram  prend  naissance  dans  les  montagnes  du  Bouleau  ju^te  au  sud  de 
Grande-Prairie,  à  une  altitude  d'environ  4,000  pieds,  et  coule  dana  La  rivière  au  S 
mon  dans  le  township  17,  rang  13,  à  l'ouest  du  sixième  méridien,  3  milles  à  l'est  du 
village    de    Grande-Prairie;    élévation,    environ    1,880    pieds.      Le    creek    a    environ 
9  milles  de  longueur  et  draine  une  étendue  de  25  milles  carrés.     Le  bassin  com] 
un  plateau  accidenté  qui  s'étend  vers  le  sud  depuis  la  Grande-Prairie  en  ferme  de  bol 
jusqu'aux  montagnes  du  Bouleau,  lesquelles  séparent  le  creek   [ngram  et  la  rivièi 
Saumon  de  la  ligne  de  partage  des  eaux  d'Okanagan.     A  Bept  milles  environ  de  l'em- 
bouchure du  creek  Ingram  se  trouve  une  prairie,  appelée  la  prairie  de  Homfray,  dont 
on  pourrait  se  servir  comme  de  réservoir  pour  emmagasiner  L'excédent   des  »  aux  au 
moment  de  la  crue  du  mois  de  mai.     A  la  prairie  de  Homfray,  le  creek  tourne  com- 
plètement vers  l'ouest,  et,  à  un  mille  environ  de  ce  détour,  il  se  divise  en  deux  bras. 
Sur  le  bras  nord  se  trouvent  deux  prairies  qui  pourraient   servir  de  réservoir  d'em- 
magasinage.    Ce  sont  les  prairies   de  Wolf  et   de   Johnston.     Vu    les   améliorations 
faites  sur  la  prairie  ou  homestead  de  Wolf,  la  prairie  de  Johnston  serait  peut-être  le 
seul  emplacement  disponible  pour  l'emmagasinage,  à  moins  que  la  valeur  économique 
de  l'eau  emmagasinée  sur  les  prairies  de   Homfray  et  de  Wolf  pour  être  mili- 
tes terres  riches  de  Grande-Prairie  soit  plus  considérable  que  la  valeur  de  ces  mêmes 
prairies  au  point  de  vue  agricole. 

La  moyenne  des  précipitations  dans  le  bassin  de  Grande-Prairie  et  d'Ingram  est 
d'environ  12  pouces.  L'irrigation  est  nécessaire,  et  les  eaux  du  creek  Ingram  sont 
très  précieuses  à  cette  fin.  Une  partie  de  l'eau  est  employée  actuellement  sur  la  pro- 
priété Ingram  et  sur  les  terres  avoisinantes  à  l'embouchure  du  cours  d'eau,  n  . 
très  grande  partie  des  eaux  de  la  crue  de  mai  et  de  juin  va  se  perdre  dans  la  rivière 
au  Saumon. 

Il  y  a  six  anciennes  observations  provinciales  sur  l'eau  du  creek  Ingram,  la  pre- 
mière   (datée   de  1871)    se   rapportant    à    la    propriété   Ingram:   elles   fournissent    des 
données  sur  le  débit  naturel   du  cours  d'eau  pendant  la   dernière  partie  de  la    si    S 
d'irrigation. 
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Le  débit  du  creek  Ingram  a  été  étudié  au  cours  de  l'été  de  1911  et  de  1912.  On 
a  établi  une  station  à  une  courte  distance  en  amont  de  l'embouchure  et  de  tous  les 
détournements  qui  servent  à  l'irrigation.  On  a  fait  des  jaugeages,  et  recueillis  chaque 
jour  des  données  sur  la  hauteur  à  la  jauge.  Les  données  hydrographiques  qui  en 
résultent  pour  les  périodes,  du  1er  avril  au  30  septembre  1911,  et  du  1er  avril  au  1er 
septembre  1912,  sont  publiées  comme  appendice.  L'année  1911  a  été  une  année  de 
sécheresse  pour  presque  toute  la  zone  de  sécheresse.  Le  maximum  de  débit  du  creek 
Ingram  s'est  produit  le  17  mai  1911;  il  était  de  52  pieds-seconde  (hauteur  à  la  jauge 
1-64  pieds).  Le  minimum  de  débit  s'est  produit  le  19  septembre:  0-5  pied-seconde 
avec  une  hauteur  à  la  jauge  de  0-3  pied.  Le  ruissellement  total,  du  1er  avril  au  30 
septembre  dépassait  quelque  peu  de  3,000  pieds-acre.  Le  débit  avant  le  1er  avril,  et 
après  le  30  septembre,  était  très  petit,  étant  de  moins  de  1  pied-seconde. 

L'année  1912  a  fourni  un  ruissellement  beaucoup  plus  considérable.  Le  maximum 
de  débit  s'est  produit  de  nouveau  le  17  mai,  et  était  de  130  pieds-seconde,  avec  une 
hauteur  à  la  jauge  de  2-15  pieds.  Le  minimum  de  débit  enregistré  s'est  produit  le 
9  août  et  était  de  3-0  pieds-seconde,  et  la  hauteur  à  la  jauge  de  0-65  pied.  Le  rende- 
ment total  du  1er  avril  au  1er  septembre  1912,  a  été  de  7,000  pieds-acre. 

Une  station  de  jaugeage  a  été  établie  sur  le  creek  Ingram,  le  24  mai  1911,  par  C. 
E.  Bichardson.  La  section  de  mesurage  est  située  à  un  demi-mille  du  chemin  Arm- 
strong;  à  Grande-Prairie,  à  3  milles  de  ce  dernier  village,  et  à  25  pieds  en  amont  du 
détournement  de  King.  C'est  une  section  excellente — le  courant  est  rapide,  la  régu- 
larisation bonne,  les  rives  non  sujettes  aux  inondations,  et  il  n'y  a  qu'un  seul  chenal, 
avec  un  lit  solide  de  roc.  Les  mesurages  se  font  à  gué.  Une  jauge  à  tige,  type  modèle,  a 
été  placée  sur  la  rive  droite,  à  200  verges  en  amont  du  détournement  de  King  ou 
d'Ingram.  Le  16  mai  1912,  cette  jauge  a  été  emportée  par  les  eaux,  et  une  jauge 
semblable  a  été  placée  sur  la  rive  gauche,  juste  vis-à-vis  l'endroit  où  se  trouvait  l'an- 
cienne jauge.     Toutes  les  deux  se  rapportaient  aux  trois  mêmes  points  de  repère. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Ingram,  près  de  Grande-Prairie,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 
la  jauge. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit, 

1911. 

1048 
1046 
1044 
1044 
1044 
1044 

1048 
1048 

Pieds. 

18-0 
18-0 
15-0 
14-0 
7-0 
5-0 

18-0 
50 

Pds  car. 

20-3 
19-6 

8-2 
9-2 
2-9 
2-0 

18-5  . 
4-7 

P.  par  sec. 

1-9 
1-8 
10 
0-6 
0-9 
0-7 

3-1 
1-3 

Pieds. 

1-51 
1-51 
1-01 
0-90 
0-62 
0-46 

1-68 
0-82 

Pds-sec 
38-2 

C.  G.  Cline 

36-5 

16  juin 

12  juillet 

26  juillet 

23  août 

W.  M.  Carlyle 

7-9 

ii 

5-9 

h 

2-7 

ii 

1-5 

1912. 

11  mai 

16  juillet.  ... 

C.  E.  Richardson 

"                     

570 
60 

295 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  déb  t  du  crck  Ingram, 


Jour. 


Avril. 


Mai. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pieds. 


Débit. 


Pds-sec. 

10 
10 
10 
20 


■0 
■0 

0 
•0 
•0 

0 
■0 

0 
•0 
•0 
■0 

•0 

0 

■0 
•0 
0 
•0 
80 
90 
10 
10 
10 

11 

12 
12 
13 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Pied.^ 


Débit. 


Pde-s 


15 
18 
20 
22 
24 
25 
24 
24 
23 
2. 
23 
23 
23 
24 
24 
38 
52 
49 
45 
42 
38 
38 
37 
37 
25 
25 
25 
25 
17 
17 
17 


Juin. 


Hauteur  | 

à  la  Débit. 

jauge. 


Pieds. 

Pda- 

1-3 

17 

1-3 

17 

1-4 

25 

1-3 

17 

1-2 

12  7 

1-2 

12  7 

1-2 

12-7 

1-2 

12  7 

11 

10 

1-3 

17 

11 

10 

11 

105 
10 
0 


105 

10 

10 

11 

105 

105 

10 

0-98 

0-98 


10 
8-8 
7  G 
7  6 
7-3 
7-3 
6-7 
G  7 
5-8 
7-î 
8-8 
7-6 

10 
8-8 
8-8 
8-8 
7-6 
7  3 
6-7 
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près  de  Grande-Prairie,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Juillet. 

Août. 

Septembre.                        < 

DcTOBRE. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Haute 

ur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit.             à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec.          Pieds 

>.         Pds-sec. 

0-95 

6-7 

05 

1-7 

0-4 

1-1               0- 

i                  1-0 

..   1 

0-9 

5-8 

0-48 

1-6 

0-42 

1-2               0- 

35                0-8 

..  2 

0-88 

5-6 

0-48 

1-6 

0-41 

1-1               0- 

35                0-8 

..  3 

0-85 

51 

0-4 

11 

0-41 

1-1               0- 

4                  10 

..  4 

0-8 

4-4 

0-55 

21 

0'-41 

1-1      

..  5 

0-8 

4-4 

0-58 

2-3 

0-41 

11      

..  6 

1-1 

100 

0-65 

2-9 

0-41 

1-1      

..  7 

1-2 

12-7 

0-65 

2-9 

0-41 

1-1      



..  8 

1-2 

12-7 

0-65 

2-9 

0-4 

1-1      

..  9 

115 

11-3 

0-6 

2-4 

0-4 

1-1      

..10 

1-1 

100 

0-58 

2-3 

0-4 

1-1      

..11 

1-0 

7-6 

0-55 

2-1 

0-45 

1-4      

..12 

0-9 

5-8 

0-55 

2-1 

0-5 

1-7      

..13 

0-88 

5-6 

0-55 

21 

0-45 

1-4      

..14 

0-85 

51 

0-5 

2-1 

0-45 

1-4      

..15 

0-7 

3-3 

0-5 

1-7 

0-45 

1-4      

..16 

0-78 

4-2 

0-55 

21 

0-4 

1-1      

..17 

0-75 

3-9 

0-5 

1-7 

0-35 

0-8      

..18 

0-75 

3-9 

0-45 

1-4 

0-3 

0-5      

..19 

0-68 

31 

0-45 

1-4 

0-35 

0-8      

..20 

0-65 

2-9 

0-45 

1-4 

0-4 

11      

..21 

0-65 

2-9 

0-48 

1-6 

0-4 

1-1      

..22 

0-65 

2-9 

0-45 

1-4 

0-35 

0-8      

..23 

0-60 

2-4 

0-45 

1-4 

0-35 

0-8      

..24 

0-60 

2-4 

0-45 

1-4 

0-3 

0-5      

..25 

0-58 

2-3 

0-42 

1-2 

0-35 

0-8      

..26 

0-55 

2-1 

0-52 

1-9 

0-35 

0-8      

..27 

0-55 

2-1 

0-52 

1-9 

0-4 

11      

..28 

0-55 

2-1 

0-5 

1-7 

0-4 

1-1      

..29 

0-52 

1-8 

0-5 

1-7 

0-45 

1-4      

.30 

0-5 

1-7 

0-42 

1-2 

■*  

..31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Ingram,  près  de  Grande-Prairie,  en   1911. 
(Surface  de  déversement,  25  milles  carrés.') 


« 

Débit  en  pieds-seconde 

Ruissellement. 

Pluie. 

1 
Maximum  Minimum 

Moyenne. 

Par   mille 
carré. 

Profond,   en 
pcs  sur  la        Total  en 
surface  de      pieds-acre. 

déverse  'ent. 

Pouces. 

Avril 

13                   1 
52                 15 
25                   5-8 

5-5 

28 

10-4 
50 
1-8 
1-1 
1-5 
1-5 
1-5 

0-2 

11 

0-42 

0-2 

0-07 

004 

0-22                   333 
1-27               1,666 
0-47                   619 
0-23                   298 
008                  107 
004     !               65 

Mai 

Juin 

Juillet 

12-7 

2-9 
1-7 

1-7 
11 
0-5 

Ao  ût  .... 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

. 

La  période 



12 

Remarque. — Le  débit  moyen  approximatif  pour  les  mois  d'octobre,   de   novembre  et  d( 
cembre  est  de  1-5  pied-seconde. 
Exactitude,   "  A  ". 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Ingram,  près  «le  Grande-Prairie, 

en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

!t. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

•  it. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

IV.- 

Pda 

1 

0-65 

3-0 

1-6 

47 

1-35 

23 

0-95 

71 

4-2 

2 

0-65 

3-0 

1-6 

47 

1-35 

23 

10 

80 

0-7 

3-6 

3 

0-7 

3-6 

1-6 

47 

1-25 

17-3 

105 

9-3 

4 

0-7 

3-6 

1-65 

53 

1-25 

17-3 

105 

9-3 

I)  7 

3-6 

5 

0-7 

3-6 

1-7 

60 

1-2 

14-7 

10 

8-0 

0  7 

3-6 

6 

0-75 

4-2 

1-7 

60 

1-15 

12-7 

105 

9-3 

3-6 

7 

0-75 

4-2 

1-75 

67 

1-15 

12-7 

105 

9-3 

3-6 

8 

OS 

4-8 

1-8 

74 

1-1 

10-7 

10 

80 

3  6 

9 

08 

4-8 

1-75 

67 

1-1 

10-7 

10 

80 

0-65 

30 

10 

0-8 

4-8 

1-75 

67 

105 

9-3 

0-95 

7-1 

0-65 

30 

11 

0-82 

5-2 

1-8 

74 

11 

10-7 

0-95 

M 

0-65 

12 

0-85 

5-5 

1-85 

82 

115 

12-7 

10 

80 

13 

0-95 

7-1 

1-9 

90 

1-2 

14-7 

10 

80 

0-65 

30 

14 

1-2 

14-7 

1-95 

97 

1-25 

17-3 

(11).-! 

71 

0-7 

3-6 

15 

1-4 

27 

2-0 

105 

1-35 

23 

0-9 

6-3 

0-7 

3-6 

16 

1-2 

14-7 

2-05 

112 

1-45 

31 

0-9 

6-3 

0-7 

17 

1-2 

14-7 

2-15 

130 

1-45 

31 

0S5 

00 

4-2 

18 

1-3 

20 

2-15 

130 

1-4 

27 

0-85 

5-5 

0-7 

19 

1-3 

20 

2-05 

112 

1-35 

23 

0-8 

4-8 

0-65 

30 

20 

1-4 

27 

2-05 

112 

1-25 

17-3 

0-8 

0-65 

30 

21 

15 

36 

1-95 

97 

1-2 

14-7 

0-75 

4-2 

0-65 

30 

22 

1-6 

47 

1-85 

82 

115 

12  7 

0-75 

4-2 

0-65 

23 

1-55 

41 

1-8 

74 

105 

9-3 

0-75 

4-2 

30 

24 

1-65 

53 

1-8 

74 

0-95 

71 

0-75 

4-2 

0-65 

3  0 

25 

1-6 

47 

1-75 

67 

0-95 

71 

0-75 

4-2 

" 

3  0 

26 

1-55 

41 

1-65 

53 

0-9 

6-3 

0-7 

3-6 

• 

30 

27 

1-45 

31 

1-6 

47 

0-9 

6-3 

0-7 

3-6 

28 

1-4 

27 

1-6 

47 

0-95 

71 

0-7 

:;ô 

0-65 

29 

1-5 

36 

1-45 

31 

0-95 

7-1 

0  ■  ::> 

4-2 

■ 

30 

1-55 

41 

1-4 

27 

10 

8-0 

0-8 

4-s 

30 

31 

1-4 

27 

0  •  7.") 

4-2 

" 
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Débit  mensuel  du  creek  Ingram,  près  de  Grande-Prairie,  pour  la  saison  d'irrigation 

de  1912. 

(Surface  de  déversement,  25  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum  Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surface  de 

déverse'ent. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

53 
130 
31 
9-3 
4-2 

3 

27 
6-3 
3-6 
30 

19-8 
72-9 
14-8 

6-2 

3-3 

3 

2 

2 

2 

0-8 

2-9 

0-6 

0-25 

013 

0-9 

3-34 

0-67 

0-29 

015 

1,178 

4,482 
881 
369 
203 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 



Décembre 

Le  période 

15 

Remarque. — Le  débit  moyen  approximatif  pour  septembre  est  de  3  pieds-seconde.  Pour  les 
autres  mois  de  l'hiver,  il  est  d'environ  2  pieds-seconde.  L'hiver  est  généralement  très  rigou- 
reux depuis  décembre  jusqu'à  mars. 

Exactitude,  "  A  "  et  "  B  ". 

Creek  Jacko  (231). 

Le  creek  Jacko  prend  sa  source  dans  les  montagnes,  à  20  milles  au  sud  de  Kam- 
loops,  à  une  altitude  de  3,800  pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Jacko  près  de  Kamloops, 
à  une  altitude  de  2,200  pieds.  C'est  une  partie  du  bassin  du  Peterson-South  Thomp- 
son. La  surface  de  déversement  telle  que  mesurée  d'après  une  carte  du  Service  géolo- 
gique, datée  de  1895,  échelle  2  milles  au  pouce,  est  de  13  milles  carrés.  Trois  petits 
creeks  sans  noms  s'y  jettent  sur  la  rive  droite,  et  se  dirigent  en  amont.  Le  creek 
Jacko  est  un  cours  d'eau  d'irrigation  petit  mais  très  agité,  situé  dans  la  partie  la  plus 
aride  de  la  zone  de  sécheresse.  Les  étés  sont  chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  froids 
(-30°  F.) 

Le  creek  Jacko,  sortant  d'un  marais,  se  précipite  sur  une  distance  d'environ  G 
milles  à  travers  une  épaisse  forêt,  pour  couler  ensuite  paresseusement  au  milieu  de 
terres  irrigables,  jusqu'au  lac  Jacko.  L'eau  du  creek  Jacko  est  comprise  dans  les 
observations  sur  le  lac  de  ce  nom  et  sur  le  creek  Peterson,  dont  il  est  le  principal 
tributaire.  (Pour  plus  amples  renseignements,  voir  creek  Peterson.)  En  1911  et 
pendant  les  quatre  années  précédentes,  l'eau  ne  s'est  pas  rendue  au  lac  Jacko;  ce  fait 
a  formé  le  sujet  de  disputes  acharnées  devant  les  cours.  D'après  les  observations 
faites  en  1912,  il  semble  qu'il  y  ait  une  perte  énorme  d'eau  due  à  l'infiltration.  Tandis 
que  le  débit  était  de  7  pieds-seconde  à  la  station  de  jaugeage,  il  n'était  que  de  2  pieds- 
seconde  plus  bas,  tous  les  canaux  d'irrigation  étant  fermés. 

La  station  de  jaugeage  sur  le  creek  Jacko  a  été  établie  en  amont  de  tous  les  détour- 
nements, le  1er  mai  1912,  par  H.  J.  E.  Keys.  La  section  de  mesurage  est  située  à 
environ  100  pieds  en  amont  du  détournement  Watson,  et  100  verges  à  l'ouest  du 
chemin  de  Kamloops  au  lac  La-Truite.  Lue  jauge  du  type  approuvé  à  tige  verticale  a 
été  placée  sur  la  rive  droite  à  la  section  de  mesurage.  Tous  les  mesurages  se  font  à  gué. 
C'est  une  section  de  mesurage  excellente,  bien  régularisée,  des  rives  élevées,  un  courant 
uniforme  et  un  chenal  solide.  La  donnée  de  la  jauge  se  rapporte  à  un  seul  point  de 
repère. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  de  débit  du  creek  Jacko,  à  12  milles  au  sud  de  Kamloops,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de  la 
jauge . 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

18  mai 

H.  J.  E.  Keys 

1057 
1057 
1057 

Pieds. 

70 
50 
30 

Pds  carrés 
6-2 

Pds  p.  sec 
1-2 

Pieds. 

200 
1-80 
1-42 

Pds-sec. 
7-2 

29  mai 

50              0-6 

1-2     j          0-5 

3-2 

16  juillet 

u           h 

0-5 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Jacko,  à  12  milles  au  sud  de  Kamloops, 

en  1912. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2 

Pieds. 
1-7 

Pds-sec. 

2  3 
2-9 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
4-1 
4-9 
5-6 
6-3 
7-1 
8-8 
10-5 
121 
13-7 
15-3 
11-2 
7-1 
60 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-2 
3-4 
3-4 
3-4 
2-8 
2-3 

Pieds. 
1-7 

"i-è'" 
"i:6" 

"i-5" 

"iii" 

"i-6" 
"i-è" 
"i:4" 

"1:4" 

"1-3" 

1-3" 

"13" 

Pds-sec. 

2-3 
1-9 
1-5 
1-5 
1-5 

}:ï 

0-85 
0-60 
0-35 
0-35 
0-35 
0-70 
105 
1-50 
1-20 
0-85 
0-60 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-25 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 

Pieds. 
1-3 

"i-5 
"i:è" 

"L6 
"ï-5" 

"ÏÀ" 

"va" 

*l-2 

"  i-è" 

"ï-5 

"iz 

Pds-sec. 

015 

0-50 

0-85 

105 

1-25 

1-50 

1-50 

1-50 

1-20 

0-85 

0-70 

0-50 

0-35 

0-20 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

005 

005 

0-45 

0-85 

105 

1-25 

1-50 

1-20 

0-85 

0-50 

015 

Pieds. 

0 
1-2 



....... 

"i:2" 
"i-è" 

"ïo 

"i-è" 

""i-è"" 

•  •— ■ 

"vi" 

vi 
'  1.3" 

1-3" 

Pds-sec. 

010 

005 

0-35 

0-60 

0-85 

0  60 

0-35 

0-25 

015 

005 

010 

015 

010 

00 

0-50 

1-00 

1-50 

1-50 

1-50 

1-20 

0-85 

0-60 

0-40 

015 

015 

015 

015 

015 

015 

015 

015 

Pieds. 

........ 

1-6 

"i:6 



1-5 
14 

"i*" 
"i-è" 
....„ .. 

'   1-2  " 
....... 

IMs-sec. 

0  50 
0-85 

3 

4 

1-8 

1  20 
1-5 

5... 

1-5 

6 

7 

1-8 

1-5 
1-5 

8 

9 

1-9 

1-20 
0-85 

10 

0-60 

11 

12 

20 

0-35 
0-25 

13 

14 

2-1 

0-20 
015 

15 

015 

16 

17 

2-2 

015 
010 

18 

19 

20 

010 
0  05 

20 

21 

1-9 

0  05 
0  05 

22 

23 

19 

0  10 
0  15 

24... 

0  10 

25 

26 

1-9 

010 

1-2 

0  05 

27 

28 

1-8 

0  05 
0  05 

29 

30 

1-8 

0  05 
0  05 

31 

1-7 
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Débit  mensuel  du  creek  Jacko,  à  12  milles  au  sud  de  Kamloops,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  13  milles  carrés.) 


Mois. 


Débit  en  pieds  seconde. 


Maximum'  Minimum 


Moyenne. 


Par  mille 
carré. 


Ruissellement. 


Profondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

dévers  emt. 


Total  en 
pieds-acre. 


Pluie. 


Pouces. 


Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre, 


15-3 
2-3 
15 
1-5 

1-5 


La  période 


2-3 

015 

00 

00 

005 


5-8 

0-74 

0-65 

0-45 

0-44 


0-45 
006 
005 
003 
003 


0-52 
006 
006 
004 
003 


357 
44 
40 
28 
26 


12 


Remarque. — En  1911,  on  fit  des  observations  en  juin  et  en  juillet  pendant  quatre  semaines, 
alors  que  le  creek  se  dessécha.  Ces  observations  furent  faites  à  une  jauge  située  à  deux  milles 
en  aval  de  la  jauge  actuelle,  et  un  seul  mesurage  fut  obtenu. 

Exactitude,   "  B  ". 

Creek  Jamieson  (232  et  233). 


Le  creek  Jamieson  a  sa  source  dans  les  montagnes  au  nord  de  la  réserve  forestière 
Tranquille,  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  une  altitude  de  5,000  pieds. 
Il  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-Nord  à  l'ouest,  18  milles  au  nord  de  Kamloops, 
à  une  élévation  de  1,170  pieds.  Il  fait  partie  du  bassin  de  la  Thompson-Nord.  La 
superficie  du  bassin  est  de  66  milles  carrés.  Le  creek  est  dans  la  zone  aride 
et  ses  eaux  servent  à  l'irrigation.  La  précipitation  annuelle  moyenne  est  de  10  à  12 
pouces.  Le  climat,  influencé  par  la  vallée  de  la  rivière  Thompson-Nord  est  un  peu 
plus  froid  qu'à  Kamloops  et  en  hiver  la  neige  couvre  plus  longtemps  la  terre. 

La  British  Columbia  Fruitlands  Company  se  sert  des  eaux  du  creek  Jamieson 
pour  l'irrigation  de  ses  terres  le  long  des  rivières  Thompson-Nord  et  Thompson.  Lu 
prise  d'eau  est  située  à  un  mille  environ  de  l'embouchure  du  creek.  L'eau  du  creek 
Jamieson  devra  servir  à  cette  fin  pendant  plusieurs  années,  mais  la  compagnie  a  cons- 
truit récemment  un  nouveau  canal  et  une  nouvelle  conduite  pour  remplacer  le  vieux 
système.  Le  canal  est  doublé  de  béton  afin  d'empêcher  l'infiltration.  Là  où  c'était 
nécessaire,  on  a  fait  usage  d'acier  à  conduite  galvanisé  et  on  a  construit  en  douves 
de  bois  un  siphon  inverse  de  48  pouces  de  diamètre.  Le  canal  principal  a  environ  15 
milles  de  longueur,  et  servira  pour  quelque  6,000  acres  de  terre  de  la  compagnie.  La 
British  Columbia  Fruitlands  Company  a  construit  un  barrage  d'emmagasinage  au  lac 
Wentworth,  près  de  la  source  du  creek,  mais  l'emmagasinage  n'a  pas  été  considérable. 

La  station  principale  sur  le  creek  Jamieson  (232)  est  à  100  pieds  en  amont  du 
barrage  de  la  British  Columbia  Fruitlands,  et  mesure  tout  le  rendement  du  cours 
d'eau.  Elle  a  été  établie  le  2'0  juin  1911,  et  des  observations  à  la  jauge  ont  été  faitos 
jusqu'au  31  octobre  1911,  et  du  3  avril  au  31  octobre  1912.  La  jauge  consiste  en  un 
bâton  en  cèdre  de  cinq  pieds  de  longueur,  cloué  sur  une  souche  sur  la  rive  gauche 
du  cours  d'eau,  à  100  pieds  en  amont  du  barrage  de  la  British  Columbia  Fruitlands 
Company.  Sa  donnée  est  rapportée  à  trois  points  de  repère  permanents.  Les  mesu— 
rages  du  débit  ont  été  faits  à  gué  à  une  section  située  à  25  pieds  en  aval  de  la  jauge. 
Le  chenal  est  droit  sur  une  distance  de  25  pieds  en  amont  de  la  section,  et  le  courant 
est  rapide.  Sur  une  distance  de  75  pieds  en  aval  de  la  section,  jusqu'au  barrage,  le 
chenal  est  droit  et  comprend  plusieurs  petits  rapides.  La  rive  droite  est  un  rocher 
escarpé,  d'une  hauteur  de  100  pieds.     Sur  le  lit  même  se  trouve  un  banc  de  gravier 
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qui,  à  un  certain  niveau,  sépare  le  creek  en  deux  bras  près  de  la  jauge.  Ceci  se  pr  >- 
duit,  sur  une  profondeur  d'environ  -06  pied,  quand  la  hauteur  à  la  jauge  est  d- 
Au-dessus  de  ce  niveau  l'eau  couvre  le  banc  et,  au-dessous  de  ce  niveau,  le  second 
cours  d'eau  ne  coule  plus.  La  jauge  n'est  qu'à  environ  100  pieds  en  amont  du  barrage, 
et  bien  que  la  pente  soit  rapide  sur  cette  distance,  l'ingénieur  devrait  remarquer  d'une 
manière  particulière  à  chaque  voyage  qu'aucun  changement  n'a  été  fait  au  barrage, 
pour  affecter  la  hauteur  à  la  jauge,  et  qu'il  y  a  encore  plusieurs  petits  rapides  entre 
la  jauge  et  le  barrage. 

Une  seconde  station  (233)  a  été  établie  en  aval  du  barrage  afin  de  montrer  la 
quantité  d'eau  non  utilisée,  et  de  donner  une  idée  de  la  quantité  d'eau  que  détourne 
le  canal  de  la  British  Columbia  Fruitlands.  Cependant,  on  a  découvert  qu'une  grande 
quantité  d'eau  du  creek  s'infiltrait  dans  le  lit  de  gravier  entre  les  deux  stations.  Par 
conséquent,  la  quantité  d'eau  non  employée  est  plus  considérable  que  les  chiffres  que 
donne  la  station  d'aval  ;  on  ne  peut  trouver  la  quantité  d'eau  détournée  en  comparant 
le  débit,  à  la  surface,  aux  deux  stations.  On  a  fait  des  observations  à  la  jauge  d'aval, 
du  22  juin  1911  (date  de  l'établissement  de  la  station)  au  30  octobre  1911,  et  du  3 
avril  au  12  juillet  1912.  Les  observations  à  la  jauge  de  cette  station  ne  seront  pas 
continuées  pendant  une  autre  saison. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la  British 

Columbia  Fruitlands  Company,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°dela 
jauge. 

Largeur. 

Aire  de  la    Vitesse 
section,     moyenne. 

Hauteur  à 
la  jaufre. 

Débit. 

1911. 

21  juin 

7  octobre  . . 

1912. 

10  mai 

5  juin 

21  juin 

8  juillet..  .. 

C   G.  Cline 

1046 
1046 

1044 
1044 
1057 
1057 

Pieds. 

22 
8 

30 
18 
9 
18 

Pds  carrés  Pdsp.  sec. 

32-8              0-9 
3-8 

Pieds. 

1  77 

109 

3-20 
200 
1  43 
1-80 

Pda-e 

28-9 

Cline  and  Smith 

1-4 

E   M    Dann    

57 

37 

8 

33 

60 
1-5 
11 
10 

•343 

57 

H.  J.E.  Keys 

-   7 
30 

Mesurage  fait  sur  le  pont. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la 
British  Columbia  Fruitlands  Company,  en  1911-12. 


Juin. 

Juillet. 

1 

Août.                     Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Haut'r 
Débit.         à  la 
;  jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la         Débit, 
jauge. 

1 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-5 

1-5 

1-45 

1-35 

1-2 

1-2 

1-15 

1-2 

1-45 

1-4 

1-3 

1-3 

1-2 

1-1 

10 

10 

0-9 

0-6 

0-3 

00 

1-5 

0-9 

Pds-sec. 

11-5 

11-5 
9-5 
60 
2-5 
2-5 
1-5 
2-5 
9-5 
7-5 
4-5 
4-5 
2-5 
0-5 
00 
00 
00 
0-0 
00 
00 

11-5 
00 

Pieds. 

Pds-sec.  j  Pieds. 

10 
n-9 

Pds-sec. 

01 
00 
0-1 
01 
0-1 
00 
00 
0-0 
0-0 
0-0 
00 
00 
0-0 
00 
9-5 
9-5 
9-5 
11-5 
9-5 
7-5 
7-5 
3-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
3-5 
1-5 
0-5 
0-5 

Pieds. 

1-25 

1-25 

Pds-sec. 
3-5 

2 

3-5 

3 

1-25             3.5 

4 

0-6 

10 

0-6 

0-5 

0-4 

0-3 

0-5 

0-7 

0-6 

0-4 

0-2 

0-0 

0-1 

0 

0 

0 

0 

0 

0-6 

0-8 

0-9 

10 

10 

10 

1-0 

0-9 

10 

1-0 

00         n-Q 

1-2 
1-2 

1-2 
1-15 

2-5 

5.    ... 

2-5 

6 

2-5 

7 

01 
00 

00 
0-0 
00 
00 

0-8 

0-7 

0-8 

0-9 

0-75 

n-fi5 

1.5 

8 

115             1-5 

9 

115             1-5 

10 

115             1-5 

11 

1-2               2-5 

12 

1-2               2-5 

13 

00          0-65 
00          0-6 
00           1-45 
00           1-45 

1-15             1-5 

14 

115  1          1-5 

15 

1-25             3-5 

16 

1-25 

1-2 

1-2 

115 

115 

115 

1-15 

115 

3-5 

17 

1-45 

2-5 

18 

creek 
sec. 

1-5 

1-45 
1-4 
1-4 
1-25 

2-5 

19 

1-5 

20 

1-5 

21 

1-5 

22 

1-7 

1-95 

20 

1-6 

1-6 

1-6 

1-55 

1-5 

1-5 

23 

48 

55 

16 

16 

16 

14 

11-5 

11-5 

1-5 

23 

115 
1-15 
115 

1-5 

24 

1-1               0-5 

25 

11 
11 
1-1 
11 
1-1 
1-1 

0-5 

26 

creek 
sec. 

1-15 

1-25 

1-15 

11 

1-1 

0-5 

27 

28 

01 
01 
01 

0-1 

0-5 
0-5 

29 

0-5 

30 

0-5 

31 

Débit  mensuel  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la  British  Columbia 

Fruitlands  Company,  en  1911). 

(Surface  de  déversement,  66  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Prof,  en  pcs 
Par  mille  \  sur  la  sur-        Total  en 
carré,      face    de   dé-     pieds-sec. 
|  versement. 

En  pcs. 

Juillet 

Août     . 

11-5 
01 

115 
3-5 

0 
0 
0 
0-5 

2-8 
0-2 
2-7 
1-8 

•04 
•00 
•04 
•03 

•05     i          172 
•0                    01 
0-4                 161 
•03               111 



Septem  bre 

Octobre 

La  période 

12  to  15 

i 

Remarque. — Exactitude,   "  A 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la 
British   C'OÏumbia  Frmtlands   Company,  en   1912. 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

1       

2-5 

2-5 

2-5 

2-5 

2-5 

2-5 

4-5 

2-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7  5 

7  5 

160 

160 

320 

2Ô0 

32-0 

32-0 

320 

320 

320 

230 

420 

420 

550 

550 

700 

104  0 

2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-6 
2-7 
2-8 
31 
3-2 
3-3 
ô  3 
3  3 
3-4 
3  5 
3-7 
3-7 
û-5 
S-5 
3-4 
3-5 
3-6 
3-5 
3-4 
31 
31 
30 
31 
2-9 
.        2-7 
2-6 
2-5 

104 
124 
145 
167 
167 
192 
220 
310 
343 
376 
3/6 
276 
410 
445 
515 
515 
445 
445 
410 
445 
480 
445 
410 
310 
310 
278 
310 
248 
192 
167 
145 

2-4 
2-3 
2-2 
21 
20 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-9 
20 
1-9 
1-8 
1-7 
1-6 
1-5 
1-3 
1-3 
11 
10 
10 

124 
104 

86 

70 

55 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

42 

55 

42 

32 

23 
1-6 

11-5 
4-5 
4-5 
0-5 
01 
01 

11 
1-2 
1-2 
10 
1-2 
1-2 

11 

1-6 
1-6 

il 

0  5 

2 

2-5 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-3 
1-2 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-6 
1-6 
1-8 
1-7 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-7 
1-9 
1-9 
20 
2-0 
21 
2-3 

2-5 

0  1 

25 

2-5 

7-5 

11  -5 

16  0 

16  0 

7-5 

2-5 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     . 

29 

30 



31 
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Débit  mensuel  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la  British  Columbia 

Fruitlands   Company,  en   1912. 

(Surface  de  déversement,  66  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-sec. 

En 

pouces. 

Avril 

104 
515 
124 

2-5 
104 
0 

23-5 
317 
30-9 

0-4 
4-8 
0-5 

0-4 
5-5 
0-6 

1,306 

19,500 

1,839 

Mai.. . . 

Juin 

La 

période 

12 

" 

Remarque. — Cette  station  est  peu  importante  et  on  devra  accorder  moins  d'attention  à  ces 
débits  qu'à  ceux  de  la  station  d'amont. 
Exactitude,  "  B  ". 


Mesurages  du  débit  du  creek  Jamieson,  en  amont  du  détournement  de  la  British 
Columbia  Fruitlands  Company,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de  la 
jauge. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit, 

1911. 
20  juin 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 

1046 
1046 
1057 
1057 

Pieds. 

24 
19 
20 

Pds-carr. 

28 
13 
15 

Pds  p.  sec. 

2-2 
0-6 
0-5 

Pieds. 

2-35 

1-78 
1-82 

3-60 
2-50 
2-30 
2-33 

Pieds-sec. 
61 

20  août  . . 

8-4 

7  ojt 

« 

7-6 

1912. 

10  mai  .... 

E.  M.  Dann 

351* 

5  juin  . 

b5* 

21  juin    . 

H.  J.  E.  Kevs 

58* 

8  juillet. . . 

23 

31 

1-8 

56 

Débit  calculé  par  l'addition  du  débit  des  détournements  au  débit  à  la  station  d'aval. 


251—20 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Jamieson,  en  amont  du  détournement  British 
Columlna  Fruitlands  Company,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jours. 

Haut'r  1 

à  la         Débit, 
jauge. 

Haut'r 

à  la 
jaugs. 

Débit, 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1.    ... 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-35 

2-2 

2-25 

2-15 

2-1 

2-1 

2-15 

2-2 

2-4 

2-3 

2-25 

2-25 

2-2 

215 

21 

2-1 

205 

2-1 

205 

2-1 

21 

21 

20 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

Pds-sec. 

62 
40 
34 
34 
28 
28 
34 
40 
69 
54 
47 
47 
40 
34 
28 
28 
24 
28 
24 
28 
28 
28 
19 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Pieds. 

1-9 

1-85 

1-85 

1-8 

1-8 

2-0 

2-3 

2-3 

2-25 

2-4 

2-3 

2-3 

2-2 

2-2 

21 

2-0 

20 

20 

1-9 

1-85 

1-85 

1-8 

1-8 

175 

1-75 

1-7 

1-75 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

Pds-sec. 

12 

10 

10 

7 

7 

19 

54 

54 

47 

69 

54 

54 

40 

40 

28 

19 

19 

1-9 

12 

10 

10 

7 

7 

5 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

Pieds. 

1-7 

2-4 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

215 

2-3 

2-2 

2-15 

2-15 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

205 

205 

20 

20 

20 

1-95 

1-95 

1-9 

1-9 

Pds-sec. 

3 
69 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
34 
54 
40 
34 
34 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
24 
24 
19 
19 
19 
16 
16 
12 
12 

Pieds. 

1-95 

1-95 

1-95 

1-95 

1-95 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

205 

21 

21 

20 

20 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

Pds-e 

16 

2 1 

16 

3     . 

16 

4     . 

16 

5 

16 

6     . 

12 

7  :  .!.. 

12 

8  ....1 

12 

fl 

12 

10 

12 

11 

12 

12 

12 

13     . 

12 

14     . 

12 

15     . 

24 

16 

28 

17 

28 

18     . 

19 

19... 

19 

20.    . 

12 

21.. 

12 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-9 

2-25 

2-3 

1-95 

2-25 

2-35 

2-35 

2-3 

2-25 

12 
47 
54 
16 
47 
62 
62 
54 
47 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
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DOC.   PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  du  creek  Jamieson,  en  amont  du  détournement  de  la  British  Columbia 

Fruitlands   Company,  en  1911. 

(Surface   de   déversement,    65    milles   carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Par   mille 
Moyenne.      carré. 

Profond,   en 
pces  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juillet 

69 
69 
69 

28 

12 
3 
3 

12 

29-7 
20-6 
30-6 
14-6 

0-46 
0-32 
0-47 
0-22 

0-53 
0  37 
0-52 
0-25 

1,830 

1,270 

1,820 

898 

Août  

Septembre 

Octobre 

La  période 

12 

] 

Remarque. — La  station  a  été  établie  le  22  juin,  régularisation  artificielle. 
Exactitude,   "  B  ". 


25f—  20à 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek 


Avril. 


Mai. 


Juin. 


Jour. 


Hauteur 

à  la 
jauge . 


Débit, 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Hauteur 
à  la  Débit. 

jauge. 


10 

11 

12. 

13. 

14 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

2:-: 

24 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30. 
31. 


Pieds. 


1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-7 
1-7 
1-8 
1-8 
20 


0 

« 

X 

0 

0 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

2-5 

2-6 

2-6 

2-7 

2-8 


Pds-sec. 


0 

0 

0 

0 

3 

3 

7 

7 

19 

19 

19 

7 

19 

19 

40 

28 

40 

40 

54 

54 

54 

69 

85 

85 

103 

103 

122 

143 


Pieds. 


Pds-sec. 


122 

143 

166 

190 

190 

215 

240 

325 

350 

380 

380 

380 

410 

440 

500 

500 

440 

440 

410 

440 

470 

440 

410     ; 

325 

325 

295 

325 

2.1.-, 

215 

190 

166 


Pieds. 

Pdw 

2-8 

143 

2-8 

143 

2-7 

122 

2-6 

103 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-6 

103 

2-6 

103 

2-7 

122 

2-6 

103 

2-5 

85 

2-5 

85 

2-3 

2-3 

M 

2-2 

40 

_  _ 

M 

2-2 

40 

40 

2  1 

28 

.'  1 

28 

2  2 

40 

40 

2  2 

40 

2  3 

54 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jours . 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

2-5 

85 

2-4 

69 

2-4 

69 

20 

19 

1 

2-6 

103 

2-3 

4     54 

2-6 

103 

20 

19 

2 

2-6 

103 

2-3 

54 

2-5 

85 

20 

19 

3 

2-4 

69 

2-2 

40 

2-5 

85 

1-9 

12 

4 

2-4 

69 

2-2 

40 

2-4 

69 

1-9 

12 

5 

2-4 

69 

2-2 

40 

2-4 

69 

20 

19 

6 

2-4 

69 

20 

19 

2-2 

40 

20 

19 

7 

2-3 

54 

1-9 

12 

26 

103 

20 

19 

8 

2-3 

54 

20 

19 

2-8 

143 

2-1 

28 

9 

2-3 

54 

20 

19 

2-6 

103 

2-1 

28 

10 

2-2 

40 

20 

19 

2-5 

85 

21 

28 

11 

2-2 

40 

20 

19 

2-4 

69 

2-1 

28 

12 

2-2 

40 

1-9 

12 

2-4 

69 

2-1 

28 

13 

2-2 

40 

1-9 

12 

2-4 

69 

21 

28 

14 

2-2 

40 

2-0 

19 

2  3 

54 

21 

28 

15 

2-2 

40 

21 

28 

2-3 

54 

2-1 

28 

16 

2-2 

40 

2-6 

103 

2-3 

54 

2-2 

40 

17 

2-2 

40 

2-8 

143 

2-3 

54 

2-3 

54 

18 

21 

28 

2-6 

103 

2-3 

54 

2-3 

54 

19 

20 

19 

2-5 

85 

2-3 

54 

2-2 

40 

20 

1-9 

12 

2-4 

69 

2-3 

54 

2-2 

40 

21 

2-8 

143 

2-2 

40 

2-3 

54 

2-3 

54 

22 

30 

190 

2-2 

40 

2-2 

40 

2-2 

40 

23 

30 

190 

2-0 

19 

2-2 

40 

2-2 

40 

24 

30 

190 

20 

19 

21 

28 

2-3 

54 

•       25 

2-9 

166 

2-0 

19 

21 

28 

2-4 

69 

26 

2-8 

143 

1-9 

12 

21 

28 

2-3 

54 

27 

2-6 

103 

2-1 

28 

21 

28 

2-3 

54 

28 

2-4 

69 

2-2 

40 

2-1 

28 

2-3 

54 

29 

2-4 

69 

2-2 

40 

20 

19 

2-3 

54 

30 

2-2 

40 

•      2-3 

54 

2-3 

54 

31 



i 
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Débit  mensuel  du  creek  Jamieson,  en  aval  du  détournement  de  la  British   Columbia 

Fruitlands   Company,  en  1912. 


(Surface   de   déversement, 


milles   carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Prof,  en  pcs; 
Par  mille     sur  la  sur-  1     Total  en 
carré.       face  de  dé-     pieds-acre. 
versement. 

Pouces. 

Avril 

143 
500 
143 
190 
143 
143 
54 

00 
122 
28 
12 
12 
19 
12 

38-0 
325 
76-3 
77-8 
41-6 
611 
36-0 

0-58                  065              2.261 

Mai. 

50 

1-2 

1-2 

0-64 

0-94 

0-56 

58 

20,000 
4,540 
4,780 
2,560 
3,640 
2,210 

Juin 

Juillet 

1-3 

1-4 

0-74 

10 

0-64 

Août 

Septembre 

Octobre 

14 

1 

Remarque. — Régulation  artificielle. 
Exactitude,   "  B  ". 

Les  mesurages  par  flottage  du  débit  du  creek  Jamieson  qui  suivent  BOnt   publiés 
grâce  à  l'obligeance  de  M.  Arthur  Meighan,   E.C.,   ingénieur  de  la   British    Columbia 
Fruitlands  Company,  qui  les  a  faits  an  cours  des  saisons  de  1907,  1906  et   1909. 
mesurages  ont  été  faits  à  Headgates  (canal  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadii 


Date. 

Pieds-sec. 

Date. 

Pied» 

1907. 
13  avril 

4-2 
3-5 

18-3 
247-7 
268-8 
315-9 
1,400  (orage) 
315-9 
414-5 
294-9 
1760 
143-6 
143-6 

71-3 

34-9 

33 

18-7 

15 

29 

58  (pluie) 

76-8 

46 

38 

27 

22-5 

4 

5-7 
10 

41                 l 

1908. 
22  avril. 

67 

20      " 

24     "      

n 

29      " 

26     "      

80 

28     "      

80 

13      " 

29     "      

71 

19      " 

1   mai 

103  7 

19  "       (p.m.) 

20  " 

1    2     " 

206  |  pi  uie) 

220 

i    5     "      '. 

28      " 

1     6     "      

884 

8     "      

480 

19      " 

16     "      

583 

21      " 

A    ■   ■ 

4   juin  

380 

23      " 

6      "      

360 

24      " 

7     "      

336 

21  juillet... 

9     "      

186 

27      "      .... 

10     "      

233 

3  août 

11     "      

156 

9      " 

12     "      

125 

12      " 

13     "      

125 

17      " 

14     "      

111 

18      "      

16     "      

93 

21      " 

18     "      

96  (pluie) 

24      "      

19     "      

140 

27      " 

21      "      

113 

31       " 

23     "      

113 

25     "      

72 

1908. 

26     "      

77 

28     "      

m 

10  avril. .  . 

30     "      

102 

17      " 

3  juillet 

63 

20      " 

5     "      

47 

21      "      

6     "      

47 
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Date. 

Pieds-sec. 

Date. 

Pieds-sec. 

1908. 
12  iuillet 

43       i 

40 

29 

25 

20 

10 

6 
6 

22 

22 

18 

25 

46 

53 

71 

81 

91 

83 
100 
112 
117 
120 
202 
452 
452 
354 
404 

621  (pluie) 
453 
308 
243 
186 
186 
150 
134 

1909. 
12  juin 

134 

16   "                

13  "   

120 

22   " 

14  "   

98 

31   " 

15  "   

86 

17  "   

70 

30   " 

20  "   

50 

23  "      

pluie 

1909 

24  "      

25  "   

140 

26  "    

135  (pluie) 

27  "    

150 

4   " 

28  "   

140 

5   " 

30  "   

130 

6   " 

1er  juillet 

119 

8   " 

2  "   

110 

11   " 

3  "   

80 

12   " 

6  "   

50 

13   " 

7  "   

forte  pluie 

14   " 

8  "   

100 

10  "   

85 

16   " 

12  "   

pluie 

17  "   

2i  " 

20  "   

100 

25  "   

50  (pluie) 

23   " 

26  "   

pluie 

24   "   

27  "   

65 

26   " 

31  "   

45 

40 

31   " 

5  "          

40 

8  "       

42 

2   " 

11  "           

40 

3   " 

15  "        

37 

5   M 

17  "       

35 

6   "   

18  "   

30 

7   " 

20  "       

25 

8   " 

23  "     

20 

10   "   

31  "       

10 

11   " 

Lac  et  creek  Jones  (125). 

Le  creek  Jones  prend  naissance  dans  le  lac  de  ce  nom,  lequel  est  situé  dans  la 
partie  nord  occidentale  du  township  3,  rang  27,  à  l'ouest  du  sixième  méridien,  et  qui 
se  trouve  à  1,95'0  pieds  d'altitude.  Ce  creek  se  jette  dans  la  rivière  Fraser,  près  du 
creek  Ruby,  dans  la  section  19,  township  4,  rang-  27,  à  une  altitude  de  100  pieds.  11 
forme  partie  du  bassin  de  la  rivière  Firaser.  Le  creek  du  Caillou  se  jette  à  l'est,  juste 
en  aval  du  lac  Jones.  La  superficie  du  bassin,  en  amont  de  la  décharge  du  lac,  est  de 
40  milles  carrés.  L'eau  n'est  pas  utilisée  dans  le  moment,  mais  on  se  propose  de  la 
faire  servir  au  développement  de  la  force  motrice.  Des  études  hydrographiques  sérieu- 
ses ont  été  faites  au  lac  Jones,  dans  le  cours  de  l'année  1911,  par  Anderson  et  Wardeu, 
ingénieurs  civils  de  Vancouver,  pour  la  Vancouver  Power*  Co.  Ils  donnent  les  préci- 
pitations pour  une  période  d'un  an,  du  1er  avril  1911  au  1er  avril  1912,  comme  étant 
de  77  pouces.  Ils  ont  établi  une  station  de  jaugeage  sur  le  creek  Jones  à  la  décharge 
du  lac  de  ce  nom,  et  une  autre  sur  le  creek  du  Caillou,  près  de  l'embouchure,  et  des 
observations  régulières  sur  le  débit  ont  été  faites  depuis  le  21  mars  1910: 

Le  lac  Jones  est  situé  dans  une  vallée,  à  une  altitude  considérable  dans  les  avant- 
monts  des  montagnes  Cheam,  à  l'est  et  au  nord  du  village  de  Chilliwack,  et  environ 
sept  milles  à  l'est  d'Agassiz.     Les  eaux  coulent  dans  une  direction  septentrionale  sur 
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une  distance  de  6  milles  environ,  et  se  jettent  dans  la  rivière  Fraser.  Le  ha- in,  qui 
couvre  40  milles  carrés,  est  en  grande  partie  situé  à  3,000  pieds  d'altitude,  et  quelques 
montagnes  environnantes  ont  8,000  de  hauteur.  Près  du  lac,  le  pays  est  couvert  de 
bois  de  peu  de  valeur,  d'épinettes  et  de  cèdres  surtout..  Les  ravins  ont  une  épaisse 
végétation   de  fougères   et  d'alstonie. 

La  superficie  du  lac  Jones  est  de  1,263  acres.     Les  bords  s'élèvent  rapidement, 
sauf  à  l'entrée  des  petits  ruisseaux  où  l'on  rencontre  des  battures  et  des  marée 
Avec  un  contour  de  50  pieds,  la  superficie  du  lac  ou  réservoir  serait  d'environ  2,3  0 
acres. 

La  construction  d'une  conduite  de  six  milles  de  longueur,  descendant  la  vallée 
du  creek  Jones  jusqu'à  la  rivière  Fraser,  serait  très  dispendieuse,  et  l'entretien  d'une 
telle  construction  serait  difficile.  La  force  hydraulique  que  la  Vancouver  Power  Co. 
se  propose  de  créer,  le  serait  au  moyen  d'un  tunnel  partant  du  point  le  plus  à  l'ouest 
du  lac  et  traversant  les  montagnes  jusqu'à  la  rivière  Fraser.  Ce  tunnel  aurait  L0,2  0 
pieds  de  longueur  et  depuis  son  embouchure  jusqu'à  l'usine  génératrice  l'eau  passerait 
dans  des  conduites  à  pression,  d'une  longueur  de  6,000  pieds.  On  obtiendrait  ainsi 
une  colonne  d'eau  effective  de  1,800  pieds. 

Les  observations  faites  par  MM.  Anderson  et  Warden  montrent  que  le  débit 
moyen  est  de  160  pieds  cubes  par  seconde. 

;    .  Rivière  du  Cheval-qui-Rue  (410-412). 

La  rivière  du  Cheval-qui-Rue  prend  sa  source  dans  le  lac  Wapta  prèa  de  la  p 
du  Cheval-qui-Rue,  à  une  altitude  de  5,200  pieds.     Elle  coule  dans  une  direction 
ralement  occidentale  sur  une  distance  de  45  milles  et  se  jette  dans  le  fleuve  Colombie 
à  Golden.     Ses  principaux  tributaires  (par  ordre,  en  partant  de  l'embouchure)   Bout: 
les  creeks  Glenogle  et  Porc-Epic,  les  rivières  Pied-de-Castor,  Tête-de-Loutre,  Queue- 
de-Loutre,  Amiskwi,  Emeraude,  Yoho,  et  les   creeks   Cathédrale   et   Sherbrooke      De 
tous  ces  cours  d'eau,  la  rivière  Yoho  a  le  maximum  de  débit  de  beaucoup  le  plue 
sidérable. 

La  rivière  du  Cheval-qui-Rue  draine  700  milles  carrés  de  paya  très  montagneux. 
Elle  est  en  grande  partie  alimentée  par  des  glaciers;  son  débit  est  considérable  en 
juin,  juillet  et  août,  et  faible  en  hiver. 

La  précipitation  varie  depuis  14  pouces  dans  la  vallée  de  la  Colombie,  à  l'em- 
bouchure, jusqu'à  plus  de  70  pouces  à  la  source,  sur  les  Bommets  des  montagnes  Ro- 
cheuses, dans  la  vallée  Yoho  surtout,  où  la  neige  est  très  abondante. 

Les  jours  d'été  sont  chauds  mais  courts,  et  les  nuits,  fraîches.  Les  hiver.-  s  tnt 
froids  et  rigoureux,  le  thermomètre  descendant  quelquefois  à  —10°  F.  Sur  le  sommet 
des  plus  hautes  montagnes,  la  neige  tombe  en  toutes  saisons;  et  généralement  v<  ra  le 
milieu  ou  la  fin  d'octobre,  la  neige  tombe  au  défilé  du  Cheval-qui-Rue  et  demeure  tout 
l'hiver.  La  rivière  elle-même  gèle  pendant  la  nuit  vers  la  fin  d'octobre:  la  gla 
solide  tard  en  novembre,  et  ne  se  brise  que  vers  la  première  semaine  d'avril. 

Il  y  a  du  bois  de  valeur  le  long  de  plusieurs  des  tributaires  de  la  rivière  du  Cheval- 
qui-Rue,  et  on  fait  un  peu  le  flottage  des  billes  sur  la  partie  inférieure  de  cette  der- 
nière rivière.  On  s'occupe  aussi  un  peu  de  mines  sur  plusieurs  tributaires  «sur  les 
rivières  Cathédrale  et  Glacier).  La  plus  grande  partie  du  bassin  de  la  rivière  du 
Cheval-qui-Rue  est  située  dans)  la  réserve  du  pare  Yoho,  et  la  beauté  du  paysage  de  la 
rivière  et  des  environs  est  bien  connue  de  tous  ceux  qui  traversent  les  Rocheu»  - 
la  voie  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien. 

La  rivière  coule  surtout  dans  des  gorges  et  des  canons  étroits,  particulièrement 
dans  les  sections  supérieure  et  inférieure.  A  Field,  elle  traverse  de  vastes  plateaux 
de  gravier. 

En  plusieurs  endroits  on  peut  y  développer  de  la  force  motrice. 

Aux  chutes  du  Cheval-qui-Rue  ou  de  Wapta,  à  3  milles  de  Leancboil,  et  environ 
20  milles  de  Golden,  la  chute  même  a  84  pieds  de  hauteur,  et  avec  un  périt  barrage 
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juste  au-dessus  des  chutes,  on  obtiendrait  une  colonne  d'eau  de  100  pieds.  En  aval 
des  chutes,  la  rivière  à  150  pieds  de  largeur  environ,  les  rives  sont  escarpées  et  hautes 
de  plus  de  100  pieds,  et  les  plateaux  d'aval  forment  un  bon  réservoir.  Il  faudrait 
pratiquer  un  tunnel  de  200  verges  de  longueur  sur  la  rive  gauche  pour  servir  de 
vanne.  Dans  la  vallée  d'un  petit  creek  juste  en  aval  des  chutes  se  trouve  l'emplace- 
ment de  l'usine  génératrice.  On  ne  peut  emmagasiner  une  grande  quantité  d'eau  et 
ou  devra  tenir  compte  de  la  glace  de  fond  et  du  frazil,  l'hiver  étant  très  rigoureux. 
Le  débit  minimum  est  d'environ  150'  pieds-seconde;  les  chutes  sont  environs  à  150 
verges  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Beaverfoot,  et  le  débit  est  presque  le 
mêm  eque  celui  que  l'on  a  enregistré  à  la  station  de  jaugeage  de  Golden.  (Voir  rap- 
port sur  cette  station.) 

Un  autre  emplacement  de  force  hydraulique  se  trouve  juste  en  aval  du  pont 
Naturel  près  de  Field;  la  chute  a  70  pieds  de  hauteur,  et  il  y  a  12*  pieds  additionnels 
de  rapides  sur  une  distance  de  200  verges.  Il  y  a  un  canon  étroit  d'environ  50 
pieds  de  largeur,  avec  rives  de  roc  à  pic  de  30  pieds  de  hauteur  à  la  tête  du  canon,  et 
de  près  de  100  au  pied.  La  meilleure  manière  de  créer  de  la  force  hydraulique  serait 
d'établir  un  barrage  de  détournement  à  la  tête  du  canon;  une  conduite  qui  passerait 
à  travers  une  tranchée  de  20  pieds,  pratiquée  dans  la  rive  gauche,  amènerait  l'eau  à 
remplacement  de  l'usine  génératrice  juste  en  aval  du  canon.  Il  est  pratiquement 
impossible  d'établir  un  réservoir  .  On  ne  devra  pas  nuire  à  la  beauté  du  paysage  du 
pont  Naturel.  Le  débit  à  l'emplacement  de  force  hydraulique  projeté  est  presque  le 
même  que  celui  de  la  station  de  jaugeage  appelé  station  de  la  rivière  du  Cheval-qui- 
Rue,  à  Field. 

Plusieurs  endroits  propres  au  développement  de  la  force  hydraulique  se  trouvent 
sur  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho.  Au 
moyen  de  conduites  on  pourrait  obtenir  des  colonnes  d'eau  variant  entre  350  et  800 
pieds.  On  pourrait  emmagasiner  un  peu  d'eau  dans  les  lacs  Sherbrooke  et  Wapta. 
Le  débit  est  faible.  Voyez  les  observations  sur  le  débit  faites  à  la  station  de  jaugeage 
appelée  rivière  du  Cheval-qui-Rue  au  tunnel  n°  2. 

Trois  stations  de  jaugeage  furent  établies  sur  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue: 
(1)  A  Golden  (410)  près  de  l'embouchure,  en  octobre  1911;  (2)  rivière  du  Cheval- 
qui-Rue  à  Field  (411),  juste  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  en  juin  1912; 
et  (3)  rivière  du  Cheval-qui-Rue  au  tunnel  n°  2  (412)  juste  en  aval  de  l'embouchure 
de  la  rivière  Yoho,  en  juin  1912.  On  avait  aussi  établi  une  station  sur  la  rivière 
Yoho,  mais  la  crue  extrême  des  eaux  de  juin  a  emporté  la  jauge  et  on  ne  l'a  pas 
remplacée.  La  différence  entre  les  débits  des  deux  stations  supérieures  sur  la  rivière 
du  Cheval-qui-Rue  devrait  donner  à  peu  de  chose  près  le  débit  de  la  rivière  Yoho.  On 
a  fait  les  observations  aux  stations  jusqu'à  ce  que  la  rivière  fût  couverte  de  glaces  à  la 
fin  d'octobre. 

Rivière  du  Cheval-qui-Rue  à  Golden  (410). 

La  station  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue  à  Golden  a  été  établie  le  18  octobre 
1911,  par  'C.  E.  Richardson.  La  section  de  mesurage  est  située  sur  la  côte  d'aval  du 
pont  de  trafic  inférieur  à  Golden,  à  un  mille  environ  de  l'embouchure  de 'la  rivière. 
La  jauge  est  formée  d'une  tige  verticale  de  2  pouces  par  4,  de  8  pieds  de  longueur,  en 
cèdre,  divisée  en  pieds  et  en  dixièmes  de  pieds  par  une  ligne  de  peinture  noire.  Elle 
est  fixée  à  un  arrière-bec  sur  le  côté  droit  de  la  rivière  (vers  le  bas  du  cours  d'eau) 
et  sur  le  côté  aval  du  pont.  Les  mesurages  ont  été  faits  au  moyen  du  compteur  à 
courant  électrique  de  Price  (petit)  et  au  moyen  d'un  plomb  de  6  livres  et  demie  à 
quinze  livres,  suspendu  à  un  câble.  Le  point  zéro  pour  le  sondage  se  trouve  sur  le 
nouveau  pilier  arrière-bec  sur  le  côté  droit  du  pont.  Le  chenal  en  aval  et  en  amont 
de  la  station  est  droit  sur  une  distance  de  100  verges,  et  le  courant  est  rapide.  A 
l'eau  basse,  la  rivière  suit  un   seul  chenal  d'environ  5  pieds  de  profondeur,  mais   à 
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l'époque  de  la,  crue  des  eaux,  un  peu  en  amont  de  la  station  Teau  prend  un  chenal  dé- 
cote, lequel,  au  moment  de  la  crue  extrême,  a  3  ou  4  pieds  de  profondeur.  Oe  chenal 
se  déverse  dans  le  neuve  Colombie  à  150  verges  environ  en  amont  de  l'embouchure 
régulière  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue.  A  la  station,  le  lit  de  la  rivière  est  de 
gravier,  mais  ce  dernier  n'est  pas  facilement  transporté  par  le  courant.  A  quelque 
100  verges  en  aval  de  la  station  se  trouve  un  banc  de  gravier  permanent.  Quand  la 
rivière  est  basse  en  hiver  et  se  couvre  de  glaces,  la  glace  de  fond  qui  descend  des  rapide- 
supérieurs  de  la  rivière  s'arrête  sur  ce  banc.  L'eau  est  refoulée  sous  la  glace  sur  une 
distance  d'un  demi-mille  où  la  rivière  ne  gèle  pas,  et  où  l'eau  monte  sur  la  glace.  A 
cause  de  cet  état  de  chose,  la  glace,  en  février  1912,  avait,  à  la  station,  5  pied>  d'épais- 
seur en  certains  endroits.  Le  chenal  a  150  pieds  de  largeur  environ,  mais,  en  février 
1912,  de  ces  150  pieds,  125  étaient  bloqués  par  la  glace  de  fond,  et  l'eau  coulait  par  un 
chenal  de  25  pieds  de  largeur. 

Pendant  la  belle  saison,  on  peut  obtenir  des  mesurages  précis,  comme  l'indiquent 
les  résultats  obtenus. 

On  a  placé  pour  la  jauge  les  points  de  repères  suivants: — 

Repère  n°  1. — La  tête  d'une  fiche  de  5  pouce-  de  longueur  fixée  >ur  1. 

aval  du  pilier  de  droite.     Elévation,  (>'-44. 

Repère  n°  2. — Près  du  point  de  repère.     Elévation,  7'- 55. 

Repère  n°  3. — Même  que  le  point  de  repère,  sur  le  côté  d'amont  du  pilier 

de  droite.     Elévation,  7' -11. 


Débit   mensuel  de  la  rivière  du   Cheval-qui-Rue,   à   Golden,   C.-B.,   1911-1! 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de  la 

Largeur. 

Aire  de  la 

Vitesse 

Hauteur  à 

Débit 

jauge. 

section. 

moyenne. 

la  jauge. 

1911. 

Pieds. 

Pda  car. 

IM>  p.  >cc. 

Pieds. 

18  octobre. .  . 

C.  Richardson 

1048 

95 

280 

1-7 

1   72 

464 

1912. 

22  février .  .  . 
24  mai.  ...... 

" 

1047 
1055 

25 
90 

185 
430 

0-93 
4  3 



172 

C. Richardson  et  H.  Hughes. 

3-46 

l.MH 

4  juin 

" 

1055 

103 

372 

2-7 

2  M 

999 

8  juin 

"              " 

1018 

156 

567 

4-2 

3  9 

2.390» 

24  juin 

" 

1055 

203 

928 

6-4 

5-64 

5.970* 

26  juillet.  .  .. 

" 

1055 

176 

604 

4-7 

4-26 

26  septembre 

" 

1055 

99 

363 

2-8 

2-48 

1  030 

1er  octobre.. 

<< 

1055 

100 

351 

2-6 

2-36 

930 

12  juillet...  . 

H.  C.  Hughes 

1055 

176 

654 

5-2 

4-6 

3.340* 

*Eau  pas 

sant  par  le  chenal  de  côté. 
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Eauteuk  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  à  Golden,  C.-B. 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour . 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds. -Sec. 

Pieds. 

1-20 
1-20 

1-60 
1-60 
1-58 
1-30 
110 
0-95 
0-92 
0-95 

Pieds.-S&c. 
160 

2 

160 

3 

365 

1               

365 

5 

350 

6    

200 

7 

130 

8 

100 

9                              

95 

10 

100 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  

1-72 
1-70 
1-70 
1-68 
1-65 
1-62 
1-65 
1-60 
1-50 
1-40 
1-38 
1-35 
1-30 
1-28 

450 
435 
435 
420 
400 
380 
400 
365 
295 
240 
230 
220 
200 
190 

19 

20    

21 

22  .                           

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 , 

30 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du 


Avril. 

M 

ai. 

Juin. 

Jui 

let. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sîc. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1       

1-65 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-55 
1-60 
1-95 
2-25 

400 

295 
295 
295 
295 
330 
365 
610 
830 

2-90 
2-90 
2-75 
2  60 
2-45 
2-55 
2-90 
3-90 
4-35 

1,340 
1,340 
1,220 
1,100 
980 
1,060 
1,340 
2,370 
2,960 

4-42 
4-60 
4-50 
4-30 
4-35 
4-62 
4-65 
4-50 
4-50 

3,060 

2 

3,320 

3 

3,180 

4 

2,900 

5 

2,960 

6 

3,350 

7 

3,400 

8 

3,180 

9 

i-25 

180 

3, 180 

10 

1-25 

180 

2-25 

830 

4-25 

2,820 

4-55 

3,240 

11   . 

1-35 

220 

2-20 

795 

4-45 

3,100 

4-55 

3,240 

12 

1-50 

295 

2-25 

330 

4,85 

3,760 

4-62 

3,3-30 

13   ., 

1-45 

270 

2-65 

1,140 

5-40 

5,040 

4-70 

3,180 

14 

1-35 

220 

3-35 

1-765 

500 

4,070 

4  55 

3,240 

15  .. 

1  35 

220 

3-90 

2,370 

4-80 

3,660 

4-40 

3.040 

16 

1-40 

240 

4-10 

2,620 

4-70 

3,480 

4- 42 

3,060 

17.., 

1-35 

220 

3-90 

2,370 

4-85 

3,770 

4   1.5 

2,690 

18 

1-30 

200 

3-60 

2,020 

500 

4,070 

4-35 

2,960 

19 

1-30 

200 

3-45 

1,865 

515 

4,400 

4-45 

3,100 

20 

1-32 

210 

3-40 

1,815 

5-30 

4,770 

4-50 

21 

1-30 

200 

3-25 

1,665 

5-35 

4,900 

4-30 

2,900 

22 

1-35 

220 

3-40 

1-815 

5-38 

4,990 

4-42 

3,060 

23 

1-40 

240 

3-40 

1,815 

5-55 

5-560 

4-25 

24 

1-48 

288 

3-40 

1,815 

5-55 

5,o60 

4  -45 

3,100 

25 

1-50 

295 

3-45 

1,865 

5-50 

5,370 

4-30 

2,900 

26 

1-40 

240 

3-90 

2,370 

5-62 

5.S7D 

4-35 

2,960 

27 

1-40 

240 

4-20 

2,755 

5-58 

5,680 

4- 15 

2.960 

28 

1-35 

220 

3-90 

2,370 

5-48 

5,300 

4  05 

2   " 

39 

1-55 

330 

3-52 

1,940 

4-82 

3,700 

4  25 

30 

1-60 

365 

3-32 

1,740 

4-68 

3.440 

4  30 

31 

3  05 

1,480 

4  55 

3.240 
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Août. 

Sept 

embre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit, 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pds. 

4-60 
4-60 
4-45 
4-85 
4-70 
4-38 
•1  05 
412 

Pds-sec. 

3,320 
3,320 
3,100 
3,760 
3,480 
3,010 
2,560 
2,680 
3,480 
3,240 
2,900 
2,600 
2,400 
2,250 
2,620 
3,180 
3  040 
2,760 
2,900 
2,900 
3,040 
3,180 
3,570 
4,900 
6,720 
4,290 
3,620 
3,400 
2,960 
2,600 
2,400 

Pieds. 

3-75 
3-55 
3-52 
3-55 

3-48 
3-40 
3-42 
3-38 
3-35 
3-28 
3-38 
3-60 
3-65 
3-45 
3-25 
3-18 
3-22 
3  00 
2-90 
2-78 
2-70 
2-70 
2-65 
2-58 
2-52 
2-48 
2-42 
2-40 
2-32 
•    2-25 

Pds-sec. 

2,190 
1,970 
1.940 
1,970 
1,900 
1,820 
1,840 
1,800 
1,760 
1,700 
1,800 
2,020 
2,080 
1,860 
1,660 
1,600 
1,640 
1,430 
1,340 
1,240 
1,180 
1,180 
1,140 
1,080 
1,040 
1,000 
960 
945 
885 
830 

Pieds. 

2-33 
2-17 
2-17 
2-47 
2-35 
2-28 
2-25 
2-30 
2-22 
2-20 
2-18 
210 
210 
2-10 
210 
210 
2-38 
2-20 
2-20 
2-12 
2-08 
210 
205 
2-00 
2-00 
1-95 
1-95 
1-90 
1-80 
1-70 
1-65 

Pds-sec. 

890 
775 

7/5 
1,000 
910 
855 
830 
870 
810 
795 
780 
720 
720 
720 
720 
720 
930 
795 
795 
735 
705 
720 
680 
645 
645 
610 
610 
575 
505 
435 
400 

Pieds. 

1-62 
1-62 
1-90 
1-82 
1-82 
1-77 
1-77 
1-72 
1-77 
1-70 

Pds-sec. 

380 
380 
575 
520 
520 
485 
485 
455 
485 
435 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4-70 

9 

4-55 
4-30 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

410 

i>-92 

3-80 

4-10 

4-50 

4-40 

4-20 

4-30 

4-30 

4-40 

4-50 

4-75 

5-35 

5-75 

510 

2o 

27 

28...    . 

29 

30 

31 

4-78 

4-65 

4-35 

4-08 

3-92 

i 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue  à  Golden,  C.-B.,  en  1912. 
(Superficie  de  drainage,  700  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface      Total  en 
de  déverse-  1  pieds-acre, 
ment. 

En 

pouce.-. 

Avril 

365 

2,760 
5,870 
3,480 
6,720 
2,190 
1,000 

180               224 
295           1,410 
980           3,570     ' 
2,560           3,080 
2,250     1       3,230     | 
830     l       1,530 
400               731 

0-32 

0-36           13,300 

Mai 

20 

2-3             86,700 

51                   5-7 

212,000 

1 

Juillet 

4-4                   5-1 
4-6                   5-3 

189,000 
199.000 

Août 

Septembre 

2-2                   2-5     1         91,000 
104                 1-2             44,900 

Octobre 

La  période 

50 



1 

Remarque. — En  1911,  la  rivière  s'est  couverte  de  glaces  le  11  novembre.  En  lui 2.  le  chenal 
était  libre  de  glaces  le  8  avril.  Vers  le  milieu  de  novembre  de  1912,  la  glace  était  prise.  L-  I 
novembre  1911,  le  débit  était  de  95  pieds-seconde  (rivière  libre  de  glaces)  Le  22  février  1912, 
il  était  de  172  pieds-seconde  (glace  prise).  Il  est  possible  qu'il  se  soit  formé  un  amoncellement 
de  glaces  dans  le  cours  d'eau  vers  le  8  de  novembre  1911,  en  aval  de  la  jauge. 

Exactitude,  "  A  ". 


Rivièhk  du  Cheval-qui-Rue,  à  Field  (411). 

La  station  a  été  établie  sur  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  à  Field,  le  6  juin  1912, 
par  C.  E.  Richardson.     La  section  de  mesurage  est  située  but  le  premier  pont  du  trafic, 
sur  le  chemin  de  Yoho  après  avoir  quitté  l'écurie  do  Brewster,  et  8e  trouve  à  •">}  milles 
en  aval  de  Field.     On  a   installé   une  jauge   formée  d'une  chaîne  de    13'.5   BUT   1 
aval  du  pont  susmentionné,  et  l'élévation  et  l'abaissement  du    cours    d'eau     sont  ob- 
servés en  pieds  et  en  dixièmes  de  pied  sur  l'une    des    poutres.      Des    mesurages 
été  faits  au  moyen  du  compteur  à  courant  électrique  de   Triée   (petit)   et   de  quinze 
livres  de  plomb  suspendues  à  un  câble.     Le  point  zéro  pour  le  sondage  Be  trou 
la  culée  de  gauche,  sur  le  côté  aval   du  pont,      1-e  chenal,  en  amont  et  en  aval  de  la 
station,  est  droit  sur  une  distance  de  100  verges,  et   le  courant  est  très  rapide.       Li 
rivière  passe  entre  les  culées  du  pont  à  tous  niveaux.      Le  lit  du  cours  d'eau  est  gra- 
veleux,   et   la    profondeur   de   l'eau    varie   entre    2    et    8    pied-. 

La  donnée  à  la  jauge  se  rapporte  aux  points  de  repère  suivant-: — 

Repère  n°    1. — Fiche   de   quatre   pouces   de   longueur   fixée   à    un    if   >ur    la 

rive  gauche  du  cours  d'eau,  à  50. pieds  du  pont  et  à  20  pieds  en  bas  du  chemin. 

Elévation,  14' -56. 

Repère  n°  2. — Sur  un  rocher  plat  à  12  pieds  du  point  de  repère.     Elévation, 

12'-63. 

Repère  n°   3. — Sur  un  gros   rocher   sur   la    rive  gauche,   à   30  pieds    de  la 

rivière  et  à  50  pieds  en  bas  du  chemin.     Elévation.  11'- 70. 

On  peut  se  faire  une  idée  de  la  précipitation  dans  la  vallée  de  la  rivière  Yoho  et 
dans  la  partie  supérieure  de  la  rivière  du   Cheval-qui-Rue.  en   comparant   l'ép 
en  pouces  du  rendement  obtenu  à  cette  station  avec  celui  de  Golden,  où  le  chiffre  de 
la  précipiation  est  connu. 

Un  point  intéressant  à  remarquer  est  la  différence  entre  le  débit  pendant  la  mati- 
née et  celui  de  la  soirée.  Le  débit  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue.  à  la  Station  de 
Field  varie  de  2,000  pieds-seconde  au  cours  d'une  journée  de  chaleur. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du   Cheval-qui-Kue,   à  Field,  C.-B.,  1912. 


Date.                     Hydrographe. 

N°de 
la  jauge. 

Largeur.  'Aire  de  la     Vitesse       ^ff?* 
section,      moyenne.       • 

jauge. 

Débit. 

6  juin 

CE.  Richardson 

1048 

Pieds.       Pds  car.    Pdsp.sec. 
58               120               2-5 

Pieds.        Pds-sec. 
4-4               295 

25  juin 

1048     !           111               403               8-9 

70           3,600 

26  juin...  .... 

1048     !           139 

488     1          9-6 

7-6           4.710 

27  juin 

1048     1           105 
1048                86 
1048                73 
1055                53 

325     |          80 
2/2               71 
192     ,          50 
102     i           21 

6-4           2.620 

2  juill 

60 

5-35 

3-7 

1,940 

13  août 

960 

2  oct 

214 

19  nov 

" 

1044     '            45 

76               1-6 

31     ,           117 



Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheva-qui-Rue,  pour  chaque  jour. 

à  Field,  C.-B.,  en  1912. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

(-1 

Haut'r 
à  la  jau. 

Débit. 

Haut'r 
à  la  jau. 

Débit. 

Haut'r 
à  la  jau. 

Débit. 

Haut'r 
à  la  jau. 

Débit. 

Haut'r 

à  la  jau. 

Débit. 

Haut'r 
à  la  jau. 

Débit. 

Pieds. 

P  -sec. 

Pieds. 

P. -sec. 

Pieds. 

P. -sec. 

Pieds. 

P.-sec 

Pieds. 

Pieda. 

P.-eec 

J 

[   mo- 

60 

61 

1,940 
2,100 

6-45 

6-45 

2,670 
2,670 

4-95 
4-8 

595 
500 

3-8 
3-7 

200 
185 

3-2 
3-2 

1  »u 

2.... 

120 

3.... 

yenne 

5-8 

1,620 

6-6 

2,930 

4-7 

450 

3-75 

192 

120 

4.... 

1   200 

5-85 

1,700 

6-7 

3,100 

4-6 

405 

3-8 

200 

3  2 

120 

5.... 

1 

5-95 

1,860 

6-45 

2,670 

4-55 

3S5 

3-75 

102 

3-2 

120 

6-... 

4-40    '     330 

5-95 

1,860 

5-95 

1,860 

4-5 

365 

3-7 

185 

3-2 

120 

7.... 

4-83         518 

5-85 

1,700 

605 

2,020 

4-5 

365 

3-7 

185 

120 

8.... 

5-13         743 

5-75 

1,550 

6-20 

2,260 

4-5 

365 

3-7 

185 

3-2 

120 

9.... 

5-33  !      960 

5-9 

1,780 

6-45 

2,670 

4-5 

365 

3-6 

170 

3-2 

120 

10.... 

5-38 

1,030 

5-8 

1,620 

6-25 

2,340 

4-55 

385 

3-6 

170 

3-2 

120 

11.... 

5-53 

1,230 

605 

2,020 

605 

2,020 

4-7 

450 

3-6 

170 

120 

12.... 

5-83 

1,670 

5-9 

1,780 

5-85 

1,700 

4-9 

560 

3-5 

155 

3-2 

120 

13.... 

6-28 

2,380 

60 

1,940 

5-75 

1,550 

4-85 

530 

3-5 

155 

3-2 

120 

14.... 

5-78 

1,600 

5-55 

1,260 

5-95 

1,860 

4-65 

430 

3-5 

155 

120 

15.... 

5-63 

1,370 

5-9 

1,780 

605 

2,020 

4-6 

405 

3-5 

155 

3-2 

ISO 

16.... 

5-73 

1,520 

5-9 

1,780 

5-95 

1,860 

4-6 

405 

3-5 

156 

3-2 

17.... 

5-93 

1,830 

60 

1,940 

5-65 

1,400 

4-45 

350 

3-5 

155 

18.... 

6-18 

2,220 

61 

2,100 

5-6 

1,320 

4-35 

315 

3-5 

155 

19.... 

6-33 

2,470 

61 

2,100 

5-65 

1,400 

415 

265 

3-5 

155 

20.... 

2,760 

615 

2,180 

5-8 

1,620 

405 

245 

3-4 

140 

21.... 

2,920 

6-05 

2,020 

60 

1,940 

405 

245 

3-4 

140 

22.... 

3,260 

6-25 

2,340 

6-2 

2,260 

405 

245 

3-4 

140 

23.... 

3,620 

615 

2,180 

6-55 

2,840 

3-9 

215 

3-4 

140 

24.... 

3,810 

61 

2,100 

7-3 

4,180 

3-85 

208 

3-4 

140 

25.... 

7-2 

4,000 

605 

2,020 

705 

3,720 

3-8 

209 

3-4 

140 

26.... 

7-4 

4,380 

5-8 

1,620 

6-4 

2,580 

3-8 

200 

3-4 

140 

27.... 

3,620 

5-7 

1,480 

61 

2,100 

3-75 

192 

3-4 

140 

28.... 

2,920 
2,260 

5-75 

1,550 
2,180 

5-75 

1,550 
1,050 

3-7 

185 

3-4 

140 

29.... 

6-2 

615 

5-4 

3-7 

185 

3-3 

130 

30.... 

2,100 

6-45 

2,670 

5-2 

810 

3-7 

1S5 

3-3 

130 

31.... 

6-50 

!  2,760 

505 

670 

3-3 

130 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde 

Rendement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

4,380 

2,760 

4,180 

595 

200 

120 

200 
1,260 
670 
185 
130 
120 

1,880 

1,920 

2,120 

340 

159 

120 

14-4 

14-8 

16-3 

2-6 

1-2 

0-92 

16-1 

17-0 

18-8 

2-9 

1-4 

103 

111,900 

Juillet 

118,000 

Août 

130,300 

20,200 

Octobre 

9,780 

7,140 

Remarque. — Le  maximum  de  débit  de  4,760  pieds-seconde,  qui  s'est  produit  le  26  juin,  n'a 
duré  que  quelques  heures,  le  débit  moyen  pour  la  journée  étant  de  4,380  pieds-seconde.  Fn 
1912.  la  rivière  s'est  couverte  de  glaces  le  20  novembre. 

Exactitude,  "  A  "  et  "  B  ". 

Rivière  du  Cheval-qui-Rue,  au  tunnel  n°  2  (412). 

La  station  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  au  tunnel  n°  2,  a  été  établie  le  28 
juin,  par  C.  E.  Richardson.  La  section  de  mesurage  est  située  à  trois  quarts  de  mille 
en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  25  verges  au-dessus  du  pont  du  Paci- 
fique-Canadien entre  les  tunnels  n°  1  et  n°  2,  et  à  cinq  milles  de  Field  par  l'ancienne 
voie  du  Pacifique-Canadien,  laquelle  sert  actuellement  de  route.  La  jauge  est  une 
tige  verticale,  de  2  pouces  par  4,  de  7  pieds  de  longueuur,  en  cèdre,  divisée  en  pieds  et 
en  dixièmes  de  pieds  au  moyen  de  peinture  bleue.  Elle  est  fixée  à  un  revêtement  sur 
la  rive  droite  du  cours  d'eau  (regardant  l'aval)  à  25  verges  au-dessus  du  pont  du 
Pacifique-Canadien,  entre  les  tunnels  n°  1  et  n°  2.  A  l'eau  basse,  les  mesurages  se 
font  à  gué,  mais  au  moment  de  la  crue,  il  est  impossible  de  traverser  ainsi,  et  on  fait 
les  mesurages  en  tendant  en  travers  du  cours  d'eau  un  câble  sans  fin,  auquel  on  attache 
une  poulie.  Un  câble,  auquel  est  suspendu  le  compteur,  est  passé  dans  cette  poulie. 
Le  compteur  est  placé  au  point  voulu  au  moyen  du  câble  sans  fin.  Dans  tous  les 
mesurages  sur  ce  cours  d'eau,  on  fait  usage  du  compteur  à  courant  électrique  de 
Price.  Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de  la  station  est  droit  sur  une  distance  de  50 
pieds  environ.  Le  courant  est  rapide,  surtout  en  aval,  où  un  petit  rapide  facilite  la 
régularisation.  Les  rives  s'élèvent  verticalement  à  une  hauteur  de  5  pieds,  puis  forment 
une  pente  douce.  A  l'eau  haute,  il  se  forme  un  chenal  secondaire  à  gauche  de  la 
section  régulière,  mais  la  quantité  d'eau  qui  y  passe  est  très  petite,  de  sorte  que  l'effet 
sur  la  jauge  est  insignifiant.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  formé  de  vase  et  de  gravier 
fin,  mais  vu  la  bonne  régularisation,  l'eau  peut  difficilement  transporter  ces  matières.  La 
profondeur  du  chenal  varie  de  1  à  5  pieds. 

La  donnée  à  la  jauge  se  rapporte  aux  points  de  repère  suivants: — 

Repère  n°  1. — Clou  à  l'extrémité  d'aval  de  la  seconde  pièce  de  bois  d'une 
cabane  située  de  l'autre  côté  du  cours  d'eau  juste  en. face  de  la  jauge.  Eléva- 
tion, 6' -19. 

Repère  n°  2. — Clou  enfoncé  sur  le  sommet  d'une  souche  à  20  pieds  à  droite 
et  en  aval  de  la  jauge.    Elévation,  8' -80. 

Repère  n°  2. — Le  sommet  de  la  culée  de  droite  sur  le  côté  d'amont  du  pont 
du  Pacifique- Canadien,  entre  les  tunnels  n°  1  et  n°  2;  aussi  un  point  de  repère 
du  Pacifique-Canadien.     Elévation,  29'- 86. 

Repère  n°  3. — Elévation  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  4,635'- 4.  Eléva- 
tion du  zéro  de  la  jauge  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  4,605'. 54. 

25f— 21 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Bue,  au  tunnel  n°  2,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N° 
de  la 
jauge. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

28  juin 

2  juillet 

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,055 
1,044 

Pieds. 

39 
37 
37 
36 
30 
15 

Pds  carrés 

110 

84 
94 
81 
27 
12 

Pds  p.  sec. 

40 
3-6 
3-9 
3-3 
2-2 
2-7 

Pieds. 

50 

4-2 

4-45 

3-88 

208 

1-73 

Pds-sec. 

470* 
299 

5  août 



378 

270t 
60 

2  oct 

a 

« 

13t 

*  29  pieds-seconde  dans  le  chenal  secondaire. 
f  Différente  section. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  l'a  rivière  du  Cheval-qui-Kue,  au  tunnel  n°  ?, 
pour  chaque  jour,  en  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-eee. 

1 

415 

306 

4-3 

333 

305 

150 

21 

60 

1-8 

40 

2 

4-25 

324 

4-4 

351 

3 

0 

144 

2-1 

60 

1 

75 

37 

3 

4-3 

333 

4-3 

333 

2 

95 

138 

21 

60 

1 

7 

34 

4 

405 

288 

4-45 

360 

3 

0 

144 

21 

60 

1 

8 

40 

5 

41 

297 

4-2 

315 

2 

8 

122 

2-1 

60 

1 

8 

40 

6 

4-25 

324 

4-5 

370 

2 

8 

122 

2-1 

60 

1 

8 

40 

7 

4-3 

333 

4-15 

306 

2 

75 

117 

20 

53 

1 

8 

40 

8 

4-25 

324 

41 

297 

2 

7 

112 

20 

53 

1 

8 

40 

9 

4-25 

324 

4-2 

315 

2 

7 

112 

20 

53 

1 

8 

40 

10 

4-3 

333 

4-2 

315 

2 

7 

112 

20 

53 

1 

8 

40 

11 

4-4 

351 

298 

2 

7 

112 

20 

53 

1 

7 

34 

12 

4-25 

324 

405 

288 

2 

9 

133 

20 

53 

1 

7 

34 

13 

4-35 

342 

3-95 

272 

2 

85 

128 

20 

53 

1 

7 

34 

14 

4-45 

360 

3-9 

264 

2 

75 

117 

20 

53 

15 

415 

306 

40 

280 

2 

6 

102 

1-95 

50 

16 

4-2 

315 

4-25 

324 

2 

6 

102 

1-9 

46 

17 

3-85 

256 

4-5 

370 

2 

5 

93 

1-9 

46 

18 

3-85 

272 

4-4 

351 

2 

5 

93 

19 

46 

19 

415 

306 

4-4 

351 

2 

4 

84 

1-9 

46 

20 

415 

306 

4-5 

370 

2 

4 

84 

1-9 

46 

21 

405 

288 

4-4 

351 

2 

3 

76 

1-9 

46 

22 

405 

288 

4-5 

370 

2 

3 

76 

1-9 

46 

23 

415 

306 

4-6 

390 

2 

3 

76 

1-9 

46 

24 

415 

306 

6-2 

784 

2 

2 

68 

1-9 

46 

25 

415 

306 

500 

2 

2 

68 

1-9 

46 

26 

4-2 

315 

350 

2 

2 

68 

1-9 

46 

27 

4-2 

315 

300 

2 

15 

64 

1-8 

40 

28 

40 

280 

250 

2 

1 

60 

1-8 

40 

29 

40 

280 

225 

2 

1 

60 

1-8 

40 

30 

405 

288 

200 

2 

1 

60 

1-8 

40 

31 

4-2 

315 

175 

1-8 

40 
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Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

RUISSELEMENT. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pouces  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Juillet .... 

360 

784 

150 

60 

256 

175 

60 

40 

310 

334 

100 

50 

6-2 
6-7 
20 
10 

71 
7-7 
2-2 
1-2 

19,100 

Août 

20,500- 

5,950 

3,070 

Remarque. — La  différence  entre  les  débits  aux  stations  de  jaugeage  de  Field  et  du  tunnel 
n°  2  donne  le  débit  de  la  rivière  Yoho.  Exactitude,  "A"  et  "  B  ".  La  rivière  s'est  couverte  de 
glaces  vers  le  15  novembre  1912. 


iCreek  Lane  (267). 

Le  creek  Lane  est  un  petit  cours  d'eau  d'irrigation,  de  5  à  7  milles  de  longueur 
environ,  prenant  naissance  dans  les  montagnes,  près  de  la  réserve  forestière  Tran- 
quille, et  se  jetant  dans  la  rivière  Thompson-Nord  à  l'ouest,  à  environ  14  milles  de 
Kamloops,  près  de  la  limite  nord  du  township  21-17-6.  Le  creek  a  environ  8  pieds  de 
largeur  et  6  pouces  de  profondeur.  Le  21  juin  1911,  le  débit  était  de  3-1  pieds-seconde; 
ce  débit  a  diminué  graduellement  au  cours  de  l'été,  et  pendant  la  dernière  partie  de 
juillet  et  en  août  le  creek  était  pratiquement  à  sec.  En  1912,  le  débit  maximum  s'est 
produit  le  17  mai,  et  fut  d'environ  40  pieds-seconde.  Voir  mesurages  divers  sur  le 
creek  Lane. 

Presque  toute  l'eau  du  creek  Lane  sert  à  l'irrigation,  plusieurs  fossés  se  trouvant 
juste  au-dessus  de  la  route  près  de  l'embouchure.  Deux  petits  fossés  particuliers 
prennent  une  partie  de  l'eau,  et  le  reste  coule  dans  le  canal  de  la  British  Columbia 
Fruitlands  Company. 

Rivière  Lillooet-Nord  (133). 

La  rivière  Lillooet-Nord  prend  sa  source  dans  le  mont  Golden-Ears  (5,560  pieds) 
à  une  élévation  de  4,000  pieds.  La  superficie  de  déversement  est  d'environ  20  milles 
carrés,  et  la  précipitation  varie  entre  70  pouces  à  l'embouchure  et  10  pouces  à  la 
source.  Le  cours  d'eau  est  libre  de  glaces  pendant  toute  l'année,  et  l'hiver  n'est  pas 
rigoureux.  A  5  milles  environ  en  amont  de  l'embouchure,  la  rivière  Lillooet-Nord 
est  à  quelques  centaines  de  pieds  de  la  rivière  Lillooet-Sud.  O  l'ouest  de  ce  point  les 
deux  cours  d'eau  coulent  à  travers  des  terres  fertiles,  sont  profonds  et  tranquilles,  et, 
à  l'époque  de  la  crue  des  eaux,  inondent  souvent  les  terres  avoisinantes.  Quelques- 
unes  de  ces  terres  sont  protégées  par  une  digue  et  cultivées,  et  sont  d'une  grande  valeur. 
La  partie  supérieure  du  bassin  est  montagneuse.  Un  pic  proéminent,  le  mont  Blan- 
chard, connu  localement  sous  le  nom  de  Golden-Ears,  s'élève  à  une  altitude  de  5,500 
pieds.  Le  sommet  de  ce  pic  est  couvert  de  neige  pendant  presque  toute  l'année.  Dans 
la  partie  supérieure,  le  cours  d'eau  descend  rapidement,  et,  à  l'eau  haute,  des  arbres 
sont  arrachés  et  entraînés  dans  les  plateaux,  où  ils  causent  beaucoup  de  tracas  en 
obstruant  le  chenal,  faisant  ainsi  déborder  la  rivière  et  même  quelquefois  changeant 
son  cours. 

25f— 214 
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La  station  a  été  établie  le  27  octobre  1911,  par  C.  G.  Cline,  et  depuis  on  a  fait 
régulièrement  les  observations  à  la  jauge.  Cette  dernière  est  située  au  pont  sur  la 
rivière  Lillooet-Nord,  à  la  boutique  du  forgeron  Sibley,  juste  au-dessus  d'un  bourbier 
formé  par  le  débordement  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  et  juste  au  nord  de  Port-Haney. 
La  jauge  est  une  tige  verticale,  modèle  approuvé,  de  7  pieds  et  demi  de  longueur,  clouée 
sut  le  côté  du  revêtement  du  pilotage  du  pont,  près  de  la  rive  droite.  Elle  se  rapporte 
à  trois  points  de  repère  permanents. 

A  l'eau  basse,  les  mesurages  se  font  à  gué,  et,  à  l'eau  haute,  au  moyen  d'un  câble 
suspendu  du  côté  d'amont  du  pont.  Les  rives  sont  hautes  de  5  pieds  et  couverte? 
•d'arbrisseaux.  Le  lit  de  la  rivière  est  de  sable  et  de  gravier.  A  l'eau  haute,  la  rivière 
est  sujette  aux  inondations,  surtout  si  l'eau  de  la  rivière  Sud  déborde  dans  la  pre- 
mière, comme  cela  se  produit  lors  d'une  crue  extrême.  Il  serait  difficile  de  trouver 
une  section  où  ceci  ne  se  produit  pas  lorsque  la  rivière  Lillooet-Sud  est  très  haute; 
et  on  peut  en  tenir  compte  si  cela  arrive.  Quand  on  aura  régularisé  convenablement 
la  crue  des  eaux  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  il  n'y  aura  plus  de  trouble  de  ce  côté. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Lillooet-Nord,  à  cinq  milles  de  l'embouchure.  1011-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N° 
de  la 
jauge. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitee 

moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1911. 
27  oct 

1,057 
1,057 

1,046 
1 ,  046 
1,046 
1,046 
1,046 

Pieds, 

16 
47 

19 
32 
39 
32 
42 

Pds  carrés 

13 
163 

24-6 

24-7 

44  7 

27  0 

1150 

P.  pai 

0-87 
1-8 

0-7 
0-9 

0.0 

1-1 

1-5 

Pieds. 
4-35 

2-60 
2-70 

3-65 

3-91 

1M-- 
11  3i 

19  déc 

K.  H.  Smith 

291-0" 

1912. 

C.  G.  Cline 

17  31 

4  juillet 

17  août     . 

« 

96-21 

10  sept 

« 

35  l1 

<t 

1700* 

iMesurage  à  gué. 
^Mesurage  sur  le  pont. 
3Différente  section. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet-Nord,  à  5  milles  de  l'embouchure, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

2-15 

2-1 

2-2 

2-25 

3-3 

2-9 

5-25 

4-2 

3-3 

3-3 

3-0 

3-0 

3-0 

4-1 

3-65 

3-85 

5-95 

7-8 

4-9 

6-0 

505 

3-8 

3-3 

31 

5-3 

4-2 

3-4 

3-2 

30 

3-7 

Pds-sec. 

8-5 

8 

9 

10 

69 

35 

610 

243 

69 

69 

42 

42 

42 

215 

115 

152 

885 

1,500 

470 

905 

530 

141 

69 

50 

630 

243 

81 

59 

42 

123 

Pds. 

3-8 

3-3 

3-2 

3-0 

3-6 

4-2 

3-6 

6-4 

4-5 

3-9 

4-9 

3-75 

3-5 

3-2 

3-2 

3-4 

3-3 

3-1 

4-2 

3-7 

3-3 

4-8 

4-6 

3-6 

3-1 

3-0 

31 

2-n 

30 

2-9 
30 

Pds-sec. 
\41 

2 

m 

3.. 

v: 

4... 

42 

5 

107 

6... 

<H3 

7 

107 

8... 

i.ioo 

9 

335 

10. 

1113 

11 1 

470 

12 - 

132 

13.                                                                                   !.. 

93 

14 

59 

15 

59 

16. .. 

81 

17 

69 

18 

50 

19 

24.?. 

20..    . 

123 

21.  . 

m 

22 

435 

23 

365 

24 

107 

25 

50 

26 

■ 

42 

27 

50 

28 

2-25 

2-2 
2-2 

10 
9 

y 

9 

42 

29 

A?. 

30 

35 

31.... 

42 



Débit  mensuel  de  la  rivière  Lillooet-Nord,  à  cinq  milles  de  l'embouchure,  en  1911. 
(Surface  de  déversement,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

- 

Pltite. 

Maximum  Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

prs. 

Novembre 

Décembre 

La  période 

1.500 
1,100 

8 
35 

250 
162 

12-5 
8-1 

13-9 
9-3 

14,900 
9,960 

90 

Remarque. — Exactitude,  "  &  "  et  "  B  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet- 


Janvier. 

FÉv 

RIER. 

Mars. 

Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit.  ! 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec, 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

1.... 

3-0 

42 

3-3 

69 

2-7 

24 

2-8 

29 

3-5 

93 

2-9 

35 

2.... 

30 

42 

3-2 

59 

2-7 

24 

2-8 

29     ' 

3-2 

59 

2-9 

35 

3.... 

2-7 

24 

3-1 

50 

2-7 

24 

3-25 

64 

30 

42 

2-9 

35 

4.... 

2-7 

24 

31 

50 

2-6 

20 

3-2 

59 

30 

42 

2-8 

29 

5.... 

2-7 

24 

31 

50 

2-6 

20 

30 

42 

30 

42 

2-9 

35 

6.... 

2-7 

24 

3-2 

59 

2-6 

20 

2-8 

29 

30 

42 

30 

42 

7.... 

2-7 

24 

3-2 

59 

2-6 

20 

3-25 

64 

31 

50 

2-9 

35 

8.... 

2-7 

24 

4-5 

335 

2-55 

18 

3-3 

69 

3-5 

93 

2-9 

35 

9.... 

2-7 

24 

4-55 

350 

2-5 

17 

31 

50 

3-2 

59 

2-9 

35 

10.... 

2-8 

29 

41 

215 

2-5 

17 

2-9 

35 

2-9 

35 

2-8 

29 

IL... 

2-8 

29 

4-6 

365 

2-5 

17 

3-2 

59 

2-9 

35 

2-8 

29 

12.... 

2-7 

24 

3-9 

163 

2-5 

17 

3-2 

59 

3-1 

50 

4-6 

365 

13.... 

40 

188 

3-5 

93 

2-5 

17 

30 

42 

3-2 

59 

3-8 

141 

14.... 

4-9 

470 

4-7 

400 

2-5 

17 

2-9 

35 

3-5 

93 

3-6 

107 

15.... 

4-8 

435 

4-7 

400 

2-7 

24 

2-9 

35 

3-2 

59 

3-5 

93 

16.... 

4-5 

335 

5-3 

630 

2-7 

24 

2-8 

29 

2-9 

35 

3-2 

59 

17.... 

3-6 

107 

4-5 

335 

2-7 

24 

2-8 

29 

2-8 

29 

31 

50 

18.... 

3-3 

69 

4-2 

243 

2-7 

24 

31 

50 

2-8 

29 

30 

42 

19.... 

3-2 

59 

3-6 

107 

2-6 

20 

30 

42 

2-8 

29 

30 

42 

20.... 

3-2 

59 

3-3 

69 

2-6 

20 

2-9 

35 

3-4 

81 

30 

42 

21.... 

4-4 

303 

3-1 

50 

2-6 

20 

2-8 

29 

3-6 

107 

3-85 

152 

22.... 

3-9 

163 

3-1 

50 

2-6 

20 

2-8 

29 

3-5 

93 

3-2 

59 

23.... 

36 

107 

31 

50 

2-5 

17 

2-8 

29 

3-5 

93 

31 

50 

24.... 

4-2 

243 

30 

42 

2-5 

17 

2-9 

35 

3-3 

69 

2-9 

35 

25.... 

5-7 

790 

2-9 

35 

2-6 

20 

2-9 

35 

3-2 

59 

2-9 

35 

26.... 

3-4 

81 

2-9 

35 

2-7 

24 

2-9 

35 

3-4 

81 

2-9 

35 

27.... 

3-7 

123 

2-9 

35 

2-9 

35 

2-8 

29 

3-4 

81 

2-9 

35 

28.... 

1     4-7 

400 

2-9 

35 

2-9 

35 

3-6 

107 

3-4 

81 

2-8 

29 

29.... 

4-7 

400 

2-8 

29 

29 

35 

3-7 

123 

3-2 

59 

a  : 

24 

30.... 

5-1 
3-7 

550 
123 

2-8 
2-7 

29 
24 

3-8 

141 

30 

2-8 

42 
29 

2  ; 

24 

81... 
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Nord,  à  cinq  milles  de  l'embouchure,  pour  chaque  jour,  en  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Jour. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

♦ 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds- sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds  sec. 

Pds. 

Pds-sec . 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

Pds-sec. 

2-7 

24 

2-5 

17 

4-4 

303 

2-8 

29 

2-9 

35 

4-9 

470 

....   1 

31 

50 

2-5 

17 

4-7 

400 

3 

1 

50 

2-8 

29 

4-2 

243 

....  2 

2-8 

29 

2-5 

17 

3-7 

123 

2 

8 

29 

30 

42 

6-5 

1,150 

....  3 

2-7 

24 

2-5 

17 

3-4 

81 

3 

0 

42 

30 

42 

4-1 

215 

....  4 

3-25 

64 

2-5 

17 

31 

50 

2 

8 

29 

3-8 

141 

3-5 

93 

....  5 

3-3 

69 

2-4 

14 

2-9 

35 

2 

7 

24 

4-0 

188 

3-3 

69 

....  6 

31 

50 

2-4 

14 

2-9 

35 

2 

6 

20 

4-5 

335 

30 

42 

....  7 

30 

42 

2-4 

14 

3-6 

107 

3 

0 

42 

4-1 

215 

3-0 

42 

....  8 

n 

35 

4-2 

243 

3-1 

50 

2 

8 

29 

3-6 

107 

30 

42 

....  9 

29 

3-6 

107 

2-9 

35 

2 

7 

24 

3-4 

81 

2-9 

35 

...10 

|2-8 

29 

3-2 

59 

2-8 

29 

2 

6 

20 

4-0 

188 

2-9 

35 

...11 

2-8 

29 

2-9 

35 

2-75 

26 

2 

6 

20 

5-9 

865 

3-3 

69 

...12 

2-8 

29 

2-7 

24 

2-7 

24 

2 

5 

17 

4-0 

188 

3-4 

81 

. ...  13 

2-7 

24 

2-8 

29 

2-6 

20 

2 

5 

17 

3-4 

81 

3-3 

69 

....14 

2-7 

24 

3-25 

54 

2-6 

20 

2 

55 

18 

3-2 

59 

3-1 

50 

....15 

2-7 

24 

5-5 

570 

2-6 

20 

4 

7 

400 

31 

50 

3-3 

69 

....lô 

2-7 

24 

3-9 

163 

2-6 

20 

4 

9 

470 

3-7 

123 

3-5 

93 

...17 

2-5 

17 

3-3 

69 

2-5 

17 

3 

7 

123 

4-6 

365 

3-8 

141 

....18 

2-5 

17 

3-1 

50 

2-5 

17 

3 

0 

42 

6-3 

1,050 

3-3 

69 

....19 

2-5 

17 

2-9 

35 

2-5 

17 

3 

5 

93 

3-75 

132 

3-2 

59 

....  20 

2-5 

17 

2-8 

29 

2-45 

16 

3 

2 

59 

6-85 

1,300 

31 

50 

....21 

2-5 

17 

2-7 

24 

2-4 

14 

3 

2 

59 

6-4 

1,100 

30 

42 

....22 

3-5 

93 

2-7 

24 

2-4 

14 

3 

4 

81 

4-9 

470 

3-3 

59 

....23 

3-5 

93 

2-6 

20 

2-4 

14 

3 

9 

163 

4-2 

243 

3-7 

123 

....24 

31 

50 

2-6 

20 

2-4 

14 

4 

0 

188 

3-7 

123 

3-2 

59 

....25 

2-9 

35 

2-5 

17 

2-4 

14 

3 

7 

123 

3-3 

69 

3-2 

59 

....26 

2-8 

29 

2-55 

18 

2-35 

12 

3 

3 

69 

3-1 

50 

3-4 

81 

....27 

2-7 

24 

2-5 

17 

2-35 

12 

3 

1 

50 

30 

42 

3-5 

93 

....28 

2-6 

20 

2-5 

17 

2-35 

12 

3 

2 

59 

2-9 

35 

3-3 

69 

....29 

2-5 

17 

3-4 

81 

2-4 

14 

3 

3 

69 

2-9 

35 

4-0 

188 

....30 

2-5 

17 

3-3 

69 

3 

0 

42 

4-2 

243 

31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Lillooet-Nord,  à  cinq  milles  de  l'embouchure,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  20  milles  carrés.') 


Mois. 


Débit  en  pieds-seconde. 


Maximum 


Minimum 


Moyenne. 


Par  mille 
carré. 


Ruissellement. 


Précipi- 
tation. 


Profondeur 
en  pcs  sur  la 
surface  de 
déversem. 


Total  en 
pieds-acre. 


Pouces. 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

L'année 


550 

630 

35 

141 

107 

365 

93 

570 

400 

470 

1,300 

1,150 

1,300 


24 
29 

17 
20 
29 
24 

17 
14 
12 

17 

2!) 
35 

12 


172 

154 

22 

49 

60 

60 

34 

62 

52 

81 

226 

136 

92 


8-3 
1-3 
2-8 
3-5 
3-3 
20 
3-6 
2-9 


4ti 


10,600 
8,860 
1,350 
2,930 
3,670 
3,560 
2,110 
3,790 
3,100 
4,950 

13,400 
8,360 

66,680 


M 


Note. — Exactitude,   "  A  "  et  "  C  ". 

Rivière  Lillooet-Sud  (132). 

La  rivière  Lillooet-Sud  a  sa  source  dans  les  lacs  Lillooet  à  une  élévation  de  370 
pieds,  se  jetant  dans  la  rivière  Pitt,  en  aval  du  lac  Pitt,  au  niveau  du  lac. 

La  précipitation  dans  le  bassin  Lillooet  varie  de  70  pouces  par  année  à  l'embou- 
chure jusqu'à  100  pouces,  ou  plus,  à  la  source.  Le  cours  d'eau  sert  actuellement  au 
flottage,  mais  il  est  possible  d'y  établir  des  pouvoirs  hydrauliques. 

La  Burrard  Power  Company  se  propose  actuellement  d'établir  un  développement 
sur  ce  cours  d'eau.  On  doit  construire  une  digue  dans  le  lac  Lillooet.  et'  ému  g 
siner  les  eaux  d'inondation.  On  obtient  une  tête  d'eau  de  800  pieds  en  conduisant 
l'eau  par  un  canal  sur  la  rive  nord  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  sur  une  distance  de  5\ 
milles,  jusqu'à  un  réservoir  de  régularisation,  et  de  là  au  moyen  de  1,500  pieds  de 
tuyau,  jusqu'à  une  usine  hydraulique  près  de  l'embouchure  de  la  rivière.  Le  plan 
original  de  cette  compagnie  était  de  détourner  l'eau  des  lacs  Lillooet,  les  passant  au- 
dessus  de  la  ligne  de  division  jusqu'aux  chutes  Kanaka,  près  de  la  rivière  Fraser. 
La  Burnett  Lumber  Company  s'est  fortement  opposée  au  détournement  de  l'eau  de  la 
rivière  Lillooet-Sud,  déclarant  le  droit  de  -se  servir  du  courant  naturel  du  cours 
d'eau  pour  le  flottage.  De  ces  objections  surgit  la  fameuse  cause  de  la  Burrard  Power, 
par  laquelle  fut  d'abord  accordée  au  Dominion  du  Canada  le  droit  de  propriété  de 
l'eau  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  de  la  Colombie-Britannique. 

Il  y  a  de  grandes  étendues  de  plateaux  des  deux  côtés  de  la  rivière  Lillooet-Sud. 
sur  une  distance  de  7  milles  de  l'embouchure,  et  une  partie  de  ce  terrain  est  actuelle- 
ment cultivée.  Il  est  souvent  inondé  et  une  grande  partie  devra  être  endiguée  pour 
qu'elle  serve  à  la  culture.  Le  sol  est  très  fertile,  et  à  découvert  ou  facilement  défriché. 
La  partie  intermédiaire  du  bassin  se  compose  de  buttes  et  de  plateaux  de  quelque 
cents  pieds  de  hauteur,  où  croît  du  bois  de  grande  valeur,  surtout  du  sapin  et  du 
cèdre.  On  en  a  coupé  une  partie,  et  l'on  fait  actuellement  le  flottage.  Les  billes  sont 
flottées  pendant  les  inondations,  mais  ce  système  ne  donne  pas  des  résultats  satisfai- 
sants. La  construction  de  la  ligne  de  tramways  proposée  Vancouver-Mission  offrira 
probablement  plus  de  facilités  de  transport  du  bois.     Dans  la   partie  supérieure  du 
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bassin,  il  y  a  des  pics  de  montagnes  de  plusieurs  milles  pieds,  et  sur  certains  la  neige 
demeure  presque  tout  Pété,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  emportée  par  les  pluies  d'automne. 

Près  de  son  embouchure,  le  cours  d'eau  est  profond,  et  affecté  par  le  flux  et  le 
reflux.     Plus  haut,  il  est  rapide  et  peu  profond. 

La  station  sur  la  rivière  Lillooet-Sud  fut  établie  le  26  octobre  1911,  par  C.  G. 
Cline,  et  depuis,  on  en  a  pris  continuellement  les  lectures  de  jauge.  Elle  est  située  au 
pont  du  grand  chemin  supérieur,  à  environ  2£  milles  du  Port-Haney,  et  un  quart  de 
mille  au  sud  du  bureau  de  poste  de  Yennedon.  C'est  à  environ  7  milles  de  l'embou- 
chure de  la  rivière  et  hors  de  l'influence  de  la  marée.  C'est  aussi  à  5  milles  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière  Lillooet-Nord  et  7  milles  en  aval  du  lac  Lillooet. 

La  jauge  est  à  chaîne,  placée  près  du  milieu  du  pont  en  aval,  une  chaîne  de  plom- 
bier avec  un  plomb,  ayant  en  tout  24.3  pieds  de  longueur.  Il  y  a  aussi  une  jauge  à 
tige  verticale  attachée  au  revêtement  du  pont.  Les  deux  jauges  sont  rapportées  à  la 
même  donnée,  et  on  a  établi  trois  points  de  repère.  Les  mesurages  sont  faits  du  pont, 
et  le  cours  d'eau  se  trouve  limité  à  un  chenal  par  les  caisses  du  pont  et  la  direction. 
Le  lit  du  cours  d'eau  se  compose  de  sable  et  de  gravier,  et  il  y  a  quelque  danger  d'inon- 
dation, à  cause  des  billes  qui  s'arrêtent  dans  le  courant. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  près  de  Haney,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1911. 
26  octobre  . . 

Cline  &  Smith     . 

1057 
1057 

1046 
1046 
1046 
1046 

Pieds. 

100 
100 

115 
125 
115 
125 

Pds  car. 

113 
316 

151 

288 
234 
608 

Pds  p.  sec. 

2-0 
4-3 

2-4 
3-5 
3-3 

8-1 

Pieds. 

1-18 
2-80 

1-70 
2-70 
2-00 
4-60 

Pds-sec. 
226 

13  décembre 

1912. 
4  juillet. .  . . 

K.  H.  Smith 

C.  G.  Cline 

1,360 
361 

17  août 

1,010 
767 

10  septembre 

« 

13  novembre 

ii 

4,950 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  près  de  Haney,  C.-B.,  pour 

chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la              Débit, 
jauge. 

1...              

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-9 
0-9 
10 
0-9 
0-9 
12 
1-9 
2-7 
2-5 
2-2 
20 
20 
1-9 
21 
20 
2-5 
3-8 
5-2 
50 
5-2 
50 
4-2 
3-4 
30 
3-6 
3-2 
30 
2-6 
2-4 
2-2 

Pds-sec. 

150 

150 

170 

150 

150 

230 

530 

1,160 

970 

730 

590 

590 

530 

660 

590 

970 

2,630 

5,670 

5,170 

5,670 

5,170 

3,360 

2,000 

1,480 

2,300 

1,730 

1,480 

1,060 

890 

730 

Pieds. 

2-3 
2-4 

21 
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

Pds-sec. 
810 

2 

890 

3 

660 

4...              

660 

5...                 

730 

6 

810 

7 

890 

8 

3-7  •            2,460 

9 

4-2     j          3,360 

10... 

3-4     1          2,000 

11 

3-4               2.000 

12 

30 
2-8 
2-7 
2-6 
2-5 
2-4 
2-2 
30 

1.480 

13 

1,260 

14... 

1,160 

15... 

1,060 

16  .. 

970 

17... 

890 

18... 

730 

19... 

1.480 

20... 

30               1,480 

21... 

2-8               1,260 

22... 

2-8               1.260 

23 

40 
3-4 
31 
2-8 
2-3 
21 
20 

2.990 

24... 

2,000 

25 

1.600 

26 

1,260 

27 

1-2 
11 

10 
10 

230 
200 
200 
170 
170 

810 

28 

660 

590 

30 

1-9                  530 

1-8 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  près  de  Haney,  C.-B.,  en  1911. 


Mois. 

Débits  en  pieds-seconde. 

Ruisselle- 
ment. 

Précipi- 
tation. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Novembre 

5,670 
3,360 

150 
470 

1,589 
1,205 

94,600 
77,800 

Décembre 

La  période 

70  to  80 

Note. — Cette  section  rut  établie  le  26  octobre  1911.  Le  débit  en  novembre  et  décembre  est 
plus  grand  dans  la  rivière  Lillooet-Sud  que  pour  n'importe  quelle  période  correspondante  de 
l'année. 

Exactitude,  "  B  "  et  "  C  ". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Jour. 

Janvier. 

FÉVRIER 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Ji 

IX. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

1.... 

1-5 

330 

3-3 

1,860 

1-6 

380 

1-3 

260 

2-5 

970 

2-3 

810 

2.... 

1-2 

230 

2-8 

1,260 

1-5 

330 

1-4 

290 

2-3 

810 

21 

660 

3.... 

10 

170 

2-6 

1,060 

1-5 

330 

1-6 

380 

2-3 

810 

20 

590 

4.... 

1-2 

230 

2-4 

1,890 

1-4 

290 

1-7 

430 

2-2 

730 

19 

530 

5.... 

11 

200 

2-4 

890 

1-3 

260 

1-8 

470 

2-2 

730 

1-9 

530 

6.... 

10 

170 

2-1 

660 

1-3 

260 

1-8 

470 

2-2 

730 

1-9 

530 

7.... 

10 

170 

2-0 

590 

1-2 

230 

1-9 

530 

21 

660 

20 

590 

8.... 

10 

170 

2-6 

1,060 

11 

200 

20 

590 

2-1 

660 

20 

590 

9  ... 

11 

200 

3-2 

1,730 

10 

170 

2-1 

660 

2-2 

730 

1-9 

530 

10.... 

0-9 

150 

3-5 

2,150 

10 

170 

20 

590 

2-5 

970 

1-9 

.530 

11.... 

10 

170 

3-5 

2,150 

0-9 

150 

1-9 

530 

2-4 

890 

20 

5'JO 

12.... 

1-4 

290 

3-6 

2,300 

0-8 

130 

1-8 

470' 

2-3 

810 

2-8 

1,260 

13.... 

1-5 

330 

3-4 

2,000 

0-9 

150 

1-7 

430 

2-2 

730 

3  0 

I,4h0 

14.... 

3-4 

2,000 

3-8 

2,630 

1-0 

170 

1-6 

380 

2-3 

810 

3-2 

1,730 

15.... 

3-6 

2,300 

3-7 

2,460 

10 

170 

1-8 

470 

2-5 

970 

3-2 

1,730 

16.... 

3-8 

2,630 

3-9 

2,810 

105 

185 

1-7 

430 

2-4 

890 

30 

1,480 

17.... 

3-3 

1,860 

3-8 

2,630 

11 

200 

1-7 

430 

2-3 

810 

2-8 

18.... 

3-4 

2,000 

3-6 

2,300 

11 

200 

î-e 

380 

2-2 

730 

2-6 

1,060 

19.... 

3-2 

1,730 

3-3 

1,860 

11 

200 

1-7 

430 

21 

660 

2-5 

970 

20.... 

30 

1,480 

2-9 

1,370 

105 

185 

16 

380 

20 

590 

21.... 

31 

1,600 

2-4 

890 

10 

170 

1-6 

380 

2-2 

730 

2  4 

22.... 

3-4 

2,000 

2-4 

890 

10 

170 

1-5 

330 

2-4 

890 

2-3 

310 

23.... 

3-3 

1,860 

2-3 

810 

1-09 

150 

16 

380 

2-3 

810 

24.... 

3-5 

2,150 

2-2 

730 

1-09 

150 

1-5 

330 

2-2 

730 

21 

660 

25.... 

4-3 

3,560 

2-1 

660 

109 

150 

1-5 

330 

21 

660 

2  0 

590 

26.... 

4-2 

3,360 

1-8 

470 

10 

170 

1-5 

330 

2-2 

730 

20 

590 

27.... 

3-4 

2,000 

1-7 

430 

11 

200 

1-5 

330 

23 

810 

1-9 

530 

28.... 

3-5 

2,150 

1-7 

430 

1-2 

230 

1-8 

470 

970 

18 

470 

29.... 

3-6 

2,300 

1-7 

430 

1-2 

230 

2-3 

810 

2-6 

1,060 

1-8 

470 

30.... 

4-2 
3-8 

3,360 
2,630 

1-3 
1-3 

260 
L60 

2-5 

970 

970 
810 

17 

430 

31.... 
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Lillooet-Sud,  près  de  Haney,  C.-B.,  en  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jours . 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

1-7 

430 

1-4 

290 

20 

590 

11 

200 

20 

590 

2-2 

730 

1 

1-7 

430 

1-3 

260 

3 

3 

1,860 

1 

2 

230 

2-0 

590 

2 

5 

970 

2 

1-7 

430 

13 

260 

3 

3 

1,860 

1 

4 

290 

1-9 

530 

3 

5 

2,150 

3 

17 

430 

1-2 

230 

3 

2 

1,730 

1 

3 

260 

20 

590 

3 

2 

1,730 

4 

1-8 

470 

1-1 

200 

2 

8 

1,260 

1 

3 

260 

2-5 

970 

2 

9 

1,370 

5 

20 

590 

11 

200 

2 

2 

730 

1 

3 

260 

3-2 

1,730 

2 

6 

1,060 

6 

2-1 

660 

11 

200 

2 

2 

730 

1 

3 

230 

3-6 

2,300 

2 

4 

890 

7 

2-1 

660 

10 

170 

2 

1 

660 

1 

4 

290 

3-4 

2,000 

2 

2 

730 

8 

1-9 

530 

1-6 

380 

2 

1 

660 

1 

4 

290 

30 

1,480 

2 

0 

590 

9 

1-8 

470 

20 

590 

2 

0 

590 

1 

3 

260 

30 

1,480 

2 

0 

590 

10 

1-7 

430 

2-2 

730 

1 

9 

530 

1 

2 

230 

2-8 

1,260 

1 

8 

470 

11 

1-6 

380 

2-2 

730 

1 

8 

470 

1 

2 

230 

30 

1,480 

2 

3 

810 

12 

1-6 

380 

2-1 

660 

1 

7 

430 

1 

1 

200 

3-2 

1,730 

2 

6 

1,060 

13 

1-6 

380 

20 

590 

1 

6 

380 

1 

1 

200 

4-6 

4,220 

2 

9 

1,370 

14 

1-5 

330 

20 

590 

1 

6 

380 

1 

2 

230 

3-8 

2,630 

3 

0 

1,480 

15 

1-5 

330 

2-8 

1,260 

1 

5 

330 

1 

8 

470 

3-3 

1,860 

2 

7 

1,160 

16 

1-4 

290 

2-8 

1,260 

1 

5 

330 

3 

0 

1,480 

2-7 

1,160 

2 

6 

1,060 

17 

1-3 

260 

2-7 

1,160 

1 

4 

280 

2 

8 

1,280 

3-2 

1,730 

2 

6 

1,060 

18 

1-3 

260 

2-6 

1,060 

1 

3 

260 

3 

0 

1,480 

50 

5,170 

2 

7 

1,160 

19 

1-3 

260 

2-2 

730 

1 

2 

230 

2 

9 

1,370 

51 

5,420 

2 

7 

1,160 

20 

1-3 

260 

2-1 

660 

1 

1 

200 

2 

6 

1,060 

5-4 

6,190 

2 

6 

1,060 

21 

1-2 

230 

1-9 

530 

1 

1 

200 

2 

7 

1,160 

4-8 

4,680 

2 

5 

970 

22 

1-3 

260 

1-8 

470 

1 

0 

170 

2 

8 

1,260 

4-4 

3,780 

2 

4 

890 

23 

1-4 

290 

1-7 

430 

1 

0 

170 

2 

9 

1,370 

3-8 

2,630 

2 

5 

970 

24 

1-7 

430 

1-6 

380 

1 

0 

170 

3 

1 

1,600 

3-6 

2,300 

2 

5 

970 

25 

1-7 

430 

1-6 

380 

1 

0 

170 

3 

3 

1,860 

30 

1,480 

2 

4 

890 

26 

1-6 

380 

1-5 

330 

0 

9 

150 

3 

3 

1,860 

2-7 

1,160 

2 

4 

890 

27 

1-6 

380 

1-4 

290 

0 

9 

150 

2 

8 

1,260 

2-4 

890 

2 

5 

970 

28 

1-5 

330 

1-4 

290 

0 

9 

150 

2 

5 

970 

2-2 

730 

2 

6 

1,060 

29 

1-5 

330 

1-5 

330 

1 

0 

170 

2 

3 

810 

2-0 

590 

2 

7 

1,160 

30 

1-4 

290 

1-8 

470 

9 

9 

730 

3 

0 

1,480 

31 



Débit  mensuel  de  la  rivière  Lillooet-Sud,  près  de  Haney,  C.-B.,  en  1912. 


Mois. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Maximum.     Minimum.     Moyenne 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre. . 

Octobre 

Novembre. 
Décembre.. 

L'année 


3,560 

2,810 

380 

970 

1,060 

1,730 

660 

1,260 

1,860 

1,860 

6,190 

2,150 

6,190 


150 
430 
130 
260 
590 
430 
260 
170 
150 
200 
530 
470 

130 


1,412 

1,393 

210 

455 

802 

817 

387 

520 

533 

763 

2,111 

1,062 

872 


Ruisselle- 
ment. 


Total  en 
pieds-acre. 


86,800 
80,000 
12,900 
27,000 
49,300 
48,600 
23,800 
32,000 
31,700 
46,900 
125,600 
65,200 

630,000 


Pluie. 


Pouces. 


70   to    100 


Note. — Exactitude,  "  B  "  et   li  C  ". 


334 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,   A.   1914 


Creek  Louis  (243). 


Le  creek  Louis  prend  sa  source  dans  la  ligne  de  division  du  creek  Niskonlith 
(township  21,  E.  14,  à  l'ouest  du  6e  méridien),  à  une  élévation  de  3,100  pieds,  et  se 
jette  de  l'est  dans  la  rivière  Thompson-Nord,  36  milles  au  nord  de  Kamloops,  à  une 
élévation  de  1,160  pieds.  Il  fait  partie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Thompson  ; 
la  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  la  carte  du  Service  géologique,  en  date 
de  1895,  échelle  de  %  milles  au  pouce,  est  de  180'  milles  carrés.  De  cette  superficie, 
100  milles  carrés  sont  au-dessus  de  la  station  de  rivière.  Le  creek  Louis  a  un  petit 
pouvoir  hydraulique  industriel,  et  sert  quelque  peu  à  l'irrigation  près  de  l'embouchure 
de  la  vallée  Thompson-Nord.  Les  ranches  dans  la  vallée  du  creek  Louis  n'ont  pas 
besoin  d'irrigation,  si  ce  n'est  dans  les  années  de  grande  sécheresse,  car  le  cours  d'eau 
est  presque  entièrement  en  dehors  de  la  zone  aride.  Il  est  probable  que  la  moyenne 
de  précipitation  annuelle  est  de  15  à  25  pouces.  La  vallée  est  bordée  de  hautes  mon- 
tagnes abruptes,  fortement  boisées,  dont  la  neige  entretient  le  creek  aussi  bien  que 
ses  tributaires,  les  creeks  Ladear,  Cahilty  et  McGillivray,  venant  de  l'est,  et  le  creek 
Christian,  venant  de  l'ouest,  près  de  la  tête  d'eau.  Il  y  a  un  petit  moulin  à  scie  à 
l'embouchure  opéré  par  le  pouvoir  du  creek,  et  des  petits  pouvoirs  industriels  sem- 
blables seraient  possibles  dans  les  derniers  cinq  milles  du  cours  d'eau,  où  il  descend  rapi- 
dement, contrastant  sa  lenteur  dans  les  autres  vingt  milles.  Les  tributaires  du  crtek 
Louis  offrent  aussi  de  bons  avantages  de  pouvoir,  et,  s'il  s'offrait  un  marché,  vau- 
draient qu'on  les  étudie  attentivement. 

La  station  de  rivière  sur  le  creek  Louis  fut  établie  le  16  août  1911.  par  C.  G. 
Cline.  Elle  est  située  près  d'un  pont  sur  le  ranche  Leslie,  2  milles  au  sud  de  la 
limite  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  et  à  environ  12  milles  de  l'embouchure.  Le  but, 
en  choisissant  cet  emplacement,  était  de  déterminer  la  quantité  d'eau  du  creek  L  iuÏ8 
venant  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale,  de 
7  pieds  de  longueur,  est  placée  sur  la  rive  droite,  50  pieds  en  amont  du  pont, 
donnée  est  reportée  à  trois  points  de  repère.  La  section  de  mesurage  est  au  pont;  à 
l'eau  basse,  les  mesurages  sont  faites  à  gué,  à  l'eau  haute,  au  moyen  d'un  câble  partant 
du  pont.  C'est  une  bonne  section,  le  contrôle  est  bon,  le  courant  uniforme,  les  rives 
hautes,  et  le  chenal  permanent. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Louis,  en  aval  du  creek  Cahilty,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

16  août 

18  sept 

1912. 
30  avril 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 

1046 
1044 
1044 
1044 
1044 
1057 

Pieds. 

25 
26 

26 
30-8 
28 
28 

28 
30 

Pds  car. 

33-4 
36-8 

49-4 
108 
90 
82  -4 
85-1 
18-7 

P.  par  sec. 

0-8 
0-96 

1-7 
40 
3-6 
3-4 
3-4 
2-8 

Pieds. 

0-91 
0-98 

1-50 
3-sil 
3-20 
i  78 
2-81 
102 

9-see. 

a 

35  4 

Cline  &  Dann 

94 

E.  M.  Dann 

29  mai 

_^ 

8  juin 

9  juin 

22  août 

<< 

174 

a 

H.  J.  E.  Keyes 

;_• 

*  Autre  section  de  mesurage. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Louis,  en  aval  du  creek  Cahilty,  pour  1911. 


Jours. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1       

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-75 

0-7 

0-7 

0-85 

0-95 

0-92 

0-9 

0-9 

0-95 

0-95 

0-8 

0-8 

0-85 

1-12 

1-1 

1-07 

102 

10 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

Pds-sec. 

17 
14 
14 

24 
32 
29 
27 
27 
32 
32 
20 
20 
24 
48 
46 
43 
38 
36 
32 
32 
32 
27 
27 
27 
27 
27 
24 
24 
24 
24 

Pieds. 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

Pds-sec. 
24 

2 :. 

24 

3 

20 

4 

20 

5.. 

20 

6 

20 

7     

20 

8 

20 

9             

20 

10    

17 

11 

17 

12             

17 

13 

17 

14 

17 

15    

17 

16    

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

27 
27 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
17 
17 
17 
17 

17 

17 

17 

18                

17 

19 

17 

20 

17 

21 

17 

22 

17 

23 

14 

24 

14 

25 

14 

14 

27 

14 

17 

29 

17 

17 

31 

17 

Débit  mensuel  du  creek  Louis  en  aval  du  creek  Cahilty,  pour  1911. 
(Superficie  de  déversement,  100  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par   mille 
carré. 

Profond,   en 
pces  sur  la 

surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Septembre 

48 

14 

28-3 
17-6 

0-28 
0-18 

0-31 
0-21 

1,680 
1,080 

Octobre 

24    |            ft 

La  période 

15 

I 

Note. — La  station  fût  établie  le  16  août  ;  les  lectures  en  novembre  et  décembre  sont  affectées 
par  la  glace. 

Exactitude,  "  B  ". 
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4  GEORGE  V,  A.  1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ereek 


Jour. 

Avril. 

Mai 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

àla 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la            Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pie^ec. 

Pieds. 

Pieds- sec. 

1 

0-65 

34 

15 

94 

2-75 

270 

1-55 

100 

2 

0-7 

36 

1-5 

94 

2-62 

249 

1-65 

111 

3 

0-75 

38 

1-6 

105 

2-47 

225 

1-62 

107 

4 

0-75 

38 

1-6 

105 

2-42 

218 

1-62 

107 

5 

0-7 

36 

1-7 

117 

2-37 

210 

1-82 

133 

6 

0-7 

36 

1-17 

126 

2-37 

210 

1-77 

126 

7 

0-7 

36 

1-87 

140 

2-47 

225 

1-77 

126 

8 

0-8 

40 

2-27 

196 

2-72 

265 

1-67 

113 

9 

0-8 

40 

2-57 

241 

2-75 

270 

1-57 

102 

10 

0-85 

43 

2-45 

222 

2-6 

246 

1-5 

94 

11 

0-95 

48 

2-45 

222 

2-57 

241 

1-52 

96 

12 

0-97 

49 

2-57 

241 

2-77 

273 

1-4 

84 

13.' 

0-92 

46 

2-77 

273 

2-85 

286 

1-45 

89 

14 

0-9 

45 

3-02 

313 

2-6 

246 

1-37 

81 

15 

0-9 

45 

3-55 

398 

2-97 

305 

1-3 

74 

16 

0-9 

45 

3-85 

446 

30 

310 

1-27 

71 

17 

0-9 

45 

3-72 

425 

2-65 

254 

1-25 

70 

18 

0-9 

45 

3-37 

369 

2-55 

238 

1-2 

65 

19 

0-9 

45 

3-2 

342 

2-45 

222 

1-2 

65 

20 

0-9 

45 

3-37 

369 

2-32 

203 

115 

61 

21 

0-9 

45 

3-9 

454 

2-2 

186 

11 

57 

22 

0-95 

48 

4-1 

485 

205 

165 

115 

95 

23 

10 

50 

4-27 

514 

1-87 

140 

1-65 

111 

24 

1-05 

54 

4-3 

520 

1-77 

126 

1-6 

105 

25 

1-1 

57 

4-2 

500 

1-67 

113 

1-52 

96 

26 

1-1 

57 

4-12 

488 

1-6 

105 

1-42 

86 

27 

1-1 

57 

4-12 

488 

1-6 

105 

1-32                    76 

28 

1-1 

57 

3-67 

417 

1-57 

102 

1-3 

74 

29 

115 

61 

3-27 

353 

1-5 

94 

1  22 

67 

30 

1-25 

70 

305 

318 

1-5 

94 

12 

65 

31 

1-5 

94 

2-85 

286 

115 

fil 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 


337 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Louis,  en  aval  du  creek  Cahilty,  pour  1912. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

Jonr 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

!    Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

115 

61 

1-15 

61 

0-9 

45 

0-85 

43 

1 

115 

61 

1-17 

63 

0-9 

45 

0-85 

43 

..   2 

11 

57 

1-32 

76 

0-9 

45 

0-85 

43 

3 

11 

57 

1-27 

71 

0-9 

45 

0-85 

43 

4 

11 

57 

1-2 

65 

0-9 

45 

0-85 

43 

5 

1-05 

54 

1-2 

65 

0-9 

45 

0-85 

43 

6 

10 

50 

1-32 

76 

0-9 

45 

0-85 

43 

7 

10 

50 

1-37 

81 

0-9 

45 

0-85 

43 

8 

1-17 

63 

1-3 

74 

0-9 

45 

0-85 

43 

9 

11 

57 

1-25 

70 

0-9 

45 

0-85 

43 

10 

1-22 

67 

1-2 

65 

0-9 

45 

0-85 

43 

11 

115 

61 

1-17 

63 

0-9 

45 

0-85 

43 

12 

1-1 

57 

1-15 

61 

0-9 

45 

0-90 

45 

13 

1-05 

54 

1-1 

57 

0-9 

45 

0-85 

43 

14 

1-1 

57 
74 

1-07 
105 

55 
53 

0-9 
0-9 

45 
45 

0-85 
0-85 

43 
43 

15 

1-3 

16 

1-4 

84 
74 
67 
57 
57 
54 
50 
50 
50 
50 
48 
50 
50 
50 
54 

10 

10 

10 

10 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-9 

0-9 

50 
50 
50 
50 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
45 
45 
45 

1-07 

1-05 

1-02 

1-0 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-85 

0-85 

0-85 

55 
53 
51 
50 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
.     48 
45 
48 
48 
48 

17 

1-3 

18 

1-22 

19 

1-1 



.20 

11 

21 

105 

..I 

22 

1-0 

.     23 

10 



.    .24 

10 

25 

10 

26 

0-95 

.     27 

10 

28 

1-0 

29 

10 

30 

105 

31 

5>5f^_f>9 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Louis,  en  aval  du  creek  Cahilty,  pour  1912. 

(Superficie  du  déversement,  100  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profon.  en   f 
pcs  sur  la    |    Total  en 
surf,  de  dé-    pieds-acre, 
versement. 

Pouces. 

Avril  . . 

94 
520 
310 
133 

84 
81 
55 

34 
94 
94 
57 
50 

47-6 
312 

207 
89-3 
57-5 

0-48 

31 

2-07 

0-89 

0-57 

0-58 

0-46 

053               9  ssn 

Mai 

3-6 

2-31 

10 

0-66 

0-65 

0-53 

19,200 
12,300 
5,490 
3,540 
3,430 
2,850 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

45 

57-6 

Octobre 

43 

46-4 

La  période 

15 

Note. — Les  lectures  prises  en  janvier,  février  et  mars  sont  affectées  par  la  glace. 
Exactitude,  "  B  ". 

Creek  Martin  (256). 

Le  creek  Martin  est  un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  ayant  sa  source  dans  les 
collines  sur  le  côté  sud  de  la  vallée  Thompson,  3  milles  au  sud-est  de  Pritcbard.  Il 
coule  vers  le  nord-ouest,  se  jetant  dans  la  rivière  Thompson-Sud  à  une  élévation  de 
1,150  pieds,  dans  le  township  19-14-6. 

Le  creek  a  environ  5  milles  de  longueur,  de  5  à  10  pieds  de  largeur,  et  de  6  pouces 
à  1  pied  de  profondeur.     La  superficie  de  déversement  est  de  5  milles  carrés.     La  pré- 
cipitation varie  de  9  à  14  pouces,  dont  environ  5  pouces  de  neige.     Le> 
chauds  et  sec,  et  les  hivers  ne  sont  pas  très  durs.     ( — 20°  F.) 

Il  n'y  a  pas  de  dispute  au  sujet  de  ce  cours  d'eau.  Presque  toute  l'eau  est  employée 
par  l'ancienne  succession  Martin. 

Une  station  de  jaugeage  fut  établie  sur  ce  cours  d'eau  le  31  mai  L911,  par  C.  E. 
Richardson.  C'est  une  jauge  à  tige  réglementaire,  qui  est  située  environ  4<>  pieds  en 
amont  du  détournement  Eoss  (succession  Martin).  On  prit  des  lectures  en  1911;  la 
station  fut  alors  abandonnée,  car  le  cours  d'eau  n'est  pas  très  important. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Martin,  en  amont  du  détournement  Ross,  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la     "\  itesse      Hauteur      Débit, 
section,     moyenne,  à  la  jauge. 

31  mai 

3  sept 

C.  E.  Richardson 

1048 
Flottag. 

Pieds. 

3-8 
1-4 

Pds  car. 
2-7 
0-28 

P.  par  sec.      Pieds.     Pieds-sec. 
1-9             OS               51 
2-5             0-32             007 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


339 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Martin,  en  amont  du  détournement  Ross, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit . 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

P.-sec. 

5-1 
5-1 
51 
4-4 
3-3 
3-3 
2-5 
25 
2-5 
2-5 
2-5 
20 
20 
20 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
10 
10 
10 
10 
10 
1-0 
10 
10 
0-5 
0-5 
05 

Pieds. 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 

0-35 

0-35 

0-30 

0-30 

P.-sec. 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
10 
10 
1-0 
10 
10 
10 
10 
1-0 
10 
10 
1-0 
10 
1-0 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

Pieds. 

0-4 

0-4 

0-4 

04 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 

0-35 

0-35 

0-35 

0-32 

0-32 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

P.-sec. 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
01 
01 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-32 
0-35 
0-35 
0-4 
0-4 
Gale 

0-35' 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

P.-sec. 
0 

2.... 

3.... 

4.... 

5.... 

6.... 

7.... 

8.... 

9.... 
10.... 
11.... 
12.... 
13... 
14.... 
15... 
16.... 
17.... 
18... 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-35 

0-35 

0-3 
t 

Flux 

0 
0 
0 
0 
0-2 
0-2 
0 
0 
0 

"0-3" 
0-3 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0 
0 
01 
0-2 
0-2 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-2 
0-2 
0-2 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

19.. 

20... 

21... 

22... 

23...  . 

24.... 

25 

26.... 
27.... 

28.... 

29.... 

30... 

0-3 
0-3 

i 

31.... 

| 

Débit  mensuel  du  creek  Martin,  en  amont  du  détournement  Ross,  en  1911. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Juin 

51 
10 
0-2 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0 
0 
0 
0 
0 

204 
0-64 
001 
0-33 
0-27 
0-30 

0-41 
013 
0  002 
0  066 
005 
006 

0-46 
015 
0  002 
0  067 
0-06 
007 

121 

Juillet 

39 

Août 

06 

Septembre 

20 

Octobre 

17 

Novembre 

18 

Note. — Exactitude,  "  D 


25f— 22* 
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Creek  La-Prairie  (257). 

Le  creek  La-Prairie  prend  sa  source  dans  les  collines  entre  le  lac  Kamloops  et  la 
rivière  JSficola,  à  une  élévation  de  4,100  pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Guichon  environ 
5  milles  en  amont  du  lac  Mamit,  à  une  élévation  de  3,300  pieds.  Il  fait  partie  du 
drainage  Guichon-Nicola-Thompson  ;  la  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après 
la  carte  du  Service  géologique,  en  date  de  1895,  échelle  2  milles  au  pouce,  est  de  14."» 
milles  carrés.  11  y  a  plusieurs  petits  cours  d'eau  sans  nom  qui  se  jettent  dans  le  creek 
La-Prairie,  mais  le  seul  tributaire  important,  c'est  le  creek  Greenstone.  Le  creek 
La-Prairie  est  un  cours  d'eau  d'irrigation  de  la  zone  aride  ;  les  été  sont  chauds  et 
les  hivers  longs  et  durs  (-30°  F.)  ;  la  précipitation  annuelle  est  d'environ  15  pouces. 
Le  creek  Meadow  est  un  cours  d'eau  lent,  d'environ  16  milles  de  longueur,  coulant 
des  prairies  La-Truite,  à  travers  de  basses  prairies  qui  varient  d'un  quart  de  mille  à  un 
mille  de  largeur;  ces  prairies  sont  souvent  inondées  en  été  par  des  dignes  de  castors, 
qui  causent  beaucoup  d'ennui  aux  propriétaires  de  ranehes.  Dans  le-  derniers  quatre 
milles,  la  descente  est  plus  rapide,  rendant  le  creek  très  agité  près  de  l'embouchure, 
spécialement  à  l'eau  haute.  A  cause  de  cela,  il  est  très  difficile  de  trouver  dan-  les 
environs  un  endroit  convenable  pour  y  placer  une  jauge. 

Le  creek  La-Prairie  est  le  principal  tributaire  du  creek  Guichon,  et  est  par  e< 
lac  La-Truite,  mais  sa  superficie  de  déversement  est  tellement  petite  qu'il  est  à  discuter 
s'il  y  a  une  quantité  d'eau  assez  grande  pour  justifier  cette  dépense.     Le  même  objec- 
tion se  présente  pour  le  lac  Ridge   (un  petit  lae  situé  au   sud-est  du   lac    La-Truite). 
On  pourrait  emmagasiner  l'eau  dans  le  lac  du   Visage  et  et  le  Grand  bu-  d  :    I' 
à   la  tête   du    creek   Pierre-Verte,   mais    comme   le   débit   quotidien    moyen    du 
n'atteint  pas  10  pieds-seconde  pendant  la  saison   d'irrigation,  et  comme  les  proprié- 
taires des  prairies  Watson  ont  des  droits  de  propriété  pour  plus  d'eau  que  n'en  con- 
tient  le  creek  Pierre- Verte,  le  diguage  de  et'-  lacs  ne  profiterait  qu'aux  détente     - 
droits    dans    le    creek   Pierre-Verte.      (Pour    plus    de    détail-,    voyez    le 
Verte.) 

La  station  de  rivière  sur  le  creek  La-Prairie  fut  Établie  le  •"  juin  1011.  ]  ar  \Y.  M. 
Carlyle.  La  section  de  mesurage  se  trouve  environ  300  verges  en  amont  de  la  route 
du  lac  Mamit,  juste  en  aval  de  la  jauge.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale 
est  placée  sur  la  rive  droite,  à  environ  400  verges  de  l'embouchure.  La  section  de 
mesurage  est  excellente  à  l'eau  basse,  toutefois,  le  cours  d'eau  est  -i  rapide  et  agité 
que  les  mesurages  sont  faits  au  chemin,  où  le  courant  passe  dan-  trois  chenaux.  La 
donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  trois  points  de  repère. 
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Date. 


1911. 

5  juin 

27  juin 

19  juillet.... 

7  août 

9  août 

9  août 

1912. 

28  avril 

14  mai 

21  mai 

31  mai 

10  juin 

24  juin 

2  juillet.... 

15  juillet. . . . 
30  juillet.... 

16  août 

3  septembre 
16  septembre 


Hydrographe. 


W.M.  Carlyle. 


H.  J.  Keys. 


Comp- 
teur n° 


1044 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 

1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 


Largeur. 


Pieds. 

18 

11 
0-7 
1-8 

13 

13 

21 

46-5 
39-0 
18-0 
17-0 
8-0 
8-5 
5 
6-3 
5-8 
6-5 
5-5 


11 


Aire  de  la 
section. 


Pds  car. 

19-8 
60 
0-36 
0-57 
9-92 

13-0 

22-6 

49-2 
36-1 
18-0 
9-5 
6-2 
6-2 
8-3 
4-2 
3-72 
5-4 
3-9 


Vitesse 
moyenne . 


Pds  p.  sec. 

21 

0-3 

1-8 

0-43 

0-61 

1-1 

1-21 

4-2 

3-9 

415 

2-24 

1-68 

1-35 

107 

0-87 

0-96 

1-35 

10 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 

1-78 
0-80 
0-58 
0-52 
1-00 
1-30 

150 

310 
2-40 
2-00 
1-39 
113 
110 
1-23 
0-96 
0-92 
110 
0-90 


Débit. 


Pds-sec. 

41-5 
1-74 
0-64 
0-25 
601 

13-9 


27- 
207  ■ 
141- 
78  ■ 
21- 
10- 


3-65 
3-57 
7  3 

3-97 


*  Nouvelle  section  de  mesurage. 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  La-Prairie,  près  de  l'embouchure,  eu  1911. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 
1-60 
200 
212 
1-90 
1-40 
0-99 
0-99 
0-99 
0-99 
0-99 
0-50 
0-26 
0-50 
0-60 
0-81 
0-60 
0-40 
0-20 
0-18 
0-12 
012 
008 

Pieds. 
0-30 

Pieds-sec. 
006 

2 

0-72 

005 

004 

4. .. 

0-72 

003 

5 

1-78 

41-6 
38-5 
35- 0 
31-5 
28-0 
23-5 
20- 0 
16-5 
12-4 
11-5 
10-3 
8-5 
612 
5-2 
4-2 
3-30 
2-8 
2-42 
2-5 
2-6 
2-74 
2-85 
2-12 
1-90 
1-62 
1-40 

0-20 

002 

6 

014 

7 

1-70 

0-72 

0-52 
105 
115 

0-26 

8 

6-85 

9 

0-72 

9-50 

10 

1-52 

6-50 

11 

0-80 

212 

12 

0-80 

1-80 

13 

1  25 

1-50 

14 

0-70 

111 

15 

1-18 

0-68 

0-80 

16 

0-60 

17 

102 

0-50 

0-20 

18 

0-18 

19 

0-68 

016 

20 

0-88 

014 

21 

0-52 

0-40 

0-12 

22 

0-82 

010 

23 

0  08 

24 

0-65 

0  06 

25 

005 

26 

0-85 
0-80 

0-25 

004 

27 

0-50 

28 

29 

0-75 

"   0-40" 

30 

31 
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Débit  mensuel  du  creek  La-Prairie,  près  de  l'embouchure,  en  1911. 
(Superficie  de  déversement,  145  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 

sur  la  surfa-      Total  en 
ce  de  dé-       pieds-acre, 
versement.  ! 

Pouces. 

41-6 
212 
9-5 

1-4 
008 
0  02 

14-0 
0-97 
1-25 

01 

001 

001 

0-1 

833 

.Juillet  .                

001 
001 

60 

77 

12 

Note. — Station  maintenue  seulement  pendant  la  saison  d'irrigation. 
Exactitude,  "  B  ". 


Hauteur  à  là  jauge  et  débit  du  creek  La-Prairie,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la     i 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge.  1 

Débit. 

1.... 

Pieds. 

P.-sec. 

30 
4-4 
7-3 
101 
7-9 
5-6 
11-6 
17-6 
23-5 
23-5 
23-5 
23-5 
24-7 
25-9 
27-0 
230 
18-9 
14-8 
14-8 
14-8 
12-3 
101 
150 
200 
22-3 
24-6 
27-0 
32-7 
38-4 
440 

Pieds. 

i-è" 

"l-9" 
"2-l" 

"2-5" 
"   3:0 " 

"2:8" 
31 
30 

"3-0' 

"'2-7" 

"2-5" 
"2-45' 
"2-4" 

"2-2" 
"2-0" 

P.-sec. 

49-5 

550 

60-5 

66 

78 

91 
118 
146 
183 
220 
210 
200 
190 
235 
220 
220 
220 
280 
175 
165 
155 
146 
142 
139 
135 
132 
123 
114 
104 

91 

78 

Pisds. 
"i-85 

'   1-7  ' 

."i-è" 

1-35 

13 
1:3 
i  35 

1-32 

"l-3' 

1-25 

1-05 
"0-95 

* "i-ô" ' 

P.-sec. 

700 
60-5 
550 
49-5 
44 
39-5 
35 
26-2 
17-4 
16-8 
16-2 
15-5 
14-8 
14-8 
14-8 
161 
17-4 
16-6 
15-8 
15-3 
14-8 
13  6 
12-4 
101 
7-8 
5-6 
4-6 
3-6 
40 
4.4 

Pieds. 



"*i-2  "I 

1-15 

P.-sec . 

6-3 

8-2 

10  1 

9-3 

8-4 

11-6 

14-8 

13-2 

11-6 

101 

10-1 

10-1 

101 

101 

9-3 

8-5 

7-7 

6-8 

5-6 

.4.4 

10  1 

9-5 
8-9 
8-4 
7-6 
6-8 
6-2 
5-6 
4-9 
4-2 
3-6 

Pieds. 

0-9 
0-85 

0-85 

0-8 

0:8~ 

0:9 
0:9 
1  05 

117 
1  55 
1  15 

"i-ô" 

0:S5 
1 

P.-sec . 

3-2 
2-8 
2-5 
2  3 
2-3 
2-3 
2-3 
21 
20 
20 
2  0 
2-3 
2-6 
2-8 
2-8 
2-8 
4-2 
5-6 
6-8 
80 
91 
200 
310 
19  7 

s   4 
7-1 
5-8 
4-4 
3-3 
2-3 
3-3 

Pieds. 

10     ', 


"i-i" 

10 

1  12 

11 
10 

10 

4  4 

2.... 
3  .   . 

10 

5  2 

6  0 

4.... 
5. 

1-2 

6-8 
5  6 

6.... 

7..    . 

105 

4  4 
4  6 

8.... 

4-9 

9.... 
10. 

1-45 

5-5 
61 

11 

6-8 

12.... 
13 

1-45 

1-2 

5-6 
4  4 

14.... 

1-2 

"i-i" 
"i-ô" 

1-2 
1-15 

i-i" 

1-05 
0-95 

4-4 

15.... 
16 

1-5 

4  4 

17 

18.... 
19 

1-3 

20.... 
21 

1-3 

22.... 
23. 

1-2 

24.... 
25 

1-4 

26 

27.... 
28. 

1-5 

29 

30... 

17 

31...  .y. 
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Débit  mensuel  du  creek  La-Prairie,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 

(Superficie  de  déversement    145  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-s?conde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Prof,  en  pcs 
Par  mille  i   sur  la  sur- 
Minimum1  Moyenne.       carré.       face  de  dé- 
versement. 

!                                       1 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

440 
235-0 
700 
14-8 
310 

l 

3-0             19-1             013     j          0145 
49-5     '■       1440               10     !          1-15 
3-6             21-7               0-15  i          0-17 
3-6              8-4               006  i          007 
2-0               5-7                004  !           005 

1,136 

8,850 

1,290 

516 

350 

Juillet 

Août 

La  période 

15 

Note. — Station  maintenue  seulement  penda  nt  la  saison  d'irrigation. 

Rivière  Mesliloet   (103). 

La  rivière  Mesliloet  (ou  rivière  Sauvage)  prend  sa  source  dans  les  montagnes 
au  nord  de  la  limite  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  une  élévation  de  deux  à  trois 
milles  pieds,  et  se  jette  dans  l'embranchement  nord  de  l'anse  Burrard,  au  niveau 
de  la  mer.  La  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  une  carte  provinciale,  échelle 
10  milles  aux  3-05  pouces,  est  de  75  milles  carrés.  Les  collines  où  se  trouve  la  source 
de  la  rivière  Mesliloet  sont  très  rapprochées  de  la  côte,  et  ont  une  grande  précipita- 
tion. En  hiver,  une  grosse  tempête  de  neige  peut  être  suivie  d'une  fonte  ou  de  pluie, 
ce  qui  cause  de  grands  changements  dans  le  débit  du  cours  d'eau,  surtout  parce  qu'il 
n'y  a  pas  de  lac  sur  le  cours  d'eau  principal,  qui  puisse  servir  de  régulateur.  Les 
collines  sont  en  général  abruptes  et  rocheuses;  cela  tend  aussi  à  produire  un  ruissel- 
lement rapide. 

Il  y  a  une  quantité  considérable  de  bon  bois  dans  ce  bassin,  surtout  du  sapin  et 
du  cèdre;  on  coupe  actuellement  du  bois  de  lambris  de  cèdre,  qu'on  flotte  jusqu'à  la 
mer;  ce  cours  n'est  toutefois  pas  convenable  pour  le  flottage,  et,  pour  transporter  le 
sapin,  on  devra  construire  un  chemin  de  fer.  Une  compagnie  se  propose  de  cons- 
truire un  moulin  à  scie  sur  l'embranchement  ^Nord,  à  l'embouchure  de  la  rivière  Mes- 
liloet, et  a  planté  des  pieux  à  l'endroit  où  sera  l'estacade;  cette  compagnie  étudie  en 
même  temps  les  pouvoirs  du  cours  d'eau  et  de  ses  tributaires,  les  creeks  Hixon  et 
Erandt.  La  Mesliloet  elle-même  fait  une  chute  de  350  pieds  en  2J  milles  ;  et  les  creeks 
ISrandt  et  Hixon  font  respectivement  une  chute  de  1,800  et  2,000  en  2  milles  et  24 
milles.  Il  y  a  de  bonnes  fosses  de  gravier  à  l'embouchure  de  la  rivière,  et  deux  dragues 
sont  employées  pour  prendre  du  gravier  qui  servira  dans  la  ville  de  Vancouver.  La 
Indian  River  Park  Company  a  construit  un  hôtel  d'été  (Wigwam  Inn),  et  fait  un 
parc  près  de  lembouchure  de  la  rivière,  et  ses  vaisseaux  font  deux  voyages  par  jour 
à  Vancouver,  pendant  la  saison.  Il  y  a  très  peu  de  terre  arable  dans  le  bassin,  et  on 
n'y  fait  pas  de  culture;  les  seuls  habitants,  à  part  ceux  qui  demeurent  à  l'embouchure, 
sont  quelques  bûcherons  qui  ont  un  camp  à  5  milles  en  amont.  Environ  8  milles  en 
amont,  il  y  a  un  canon  et  des  rapides;  le  cours  d'eau  en  général  est  impétueux  avec 
de  petits  rapides  fréquents.  Le  saumon  monte  la  rivière  Mesliloet  sur  une  distance 
de  plusieurs  milles,  et  chaque  année,  les  sauvages  font  une  bonne  pêche. 

La  station  de  la  rivière  Mesliloet  fut  établie  le  14  mars  1912,  par  C.  G.  Cline. 
La  section  de  mesurage  est  un  mille  en  amont,  au-dessus  de  l'influence  de  la  marée, 
qui  se  rend  à  un  peu  plus  d'un  demi-mille.     Une  jauge  à  chaîne  Jack  n°  14,  avec  un 
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poids  de  fenêtre  de  14  livres,  est  placée  sur  la  rive  gauche,  100  pieds  en  amont  de  la 
section  de  mesurage.  La  donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  trois  points  de  repère. 
Les  mesurages  sont  faits  dans  un  canot,  attaché  à  un  câble  suspendu  au-dessus  du 
cours  d'eau,  soit  avec  une  tige  de  compteur,  ou  au  moyen  d'un  compteur  au  bout  d'un 
câble;  à  l'eau  basse,  on  fait  des  mesurages  par  flottage  environ  un  quart  de  mille  en 
amont  de  la  jauge.  La  section  de  mesurage  est  excellente;  le  contrôle  est  bon,  les 
rives  hautes,  le  courant  rapide  et  uniforme,  et  le  chenal  unique  avec  un  lit  stable; 
il  y  a  toutefois  danger  de  refoulement  pendant  environ  une  heure  à  marée  haute. 

Il  y  a  six  autres  stations  dans  ce  bassin,  elles  ont  été  établies  depuis  peu,  et  on 
n'a  ^as  encore  enregistré  de  chiffres  de  débit  :  rivière  Mesliloet  (station  supérieure) 
(10>;  creek  Hixon  (105);  creek  Belknap  (106);  creek  Brandt  (107);  creek  Xorton 
(108);,  creek  Young  (109'). 

La  Westminster  Power  Company,  ayant  fait  requête  pour  obtenir  les  droits  de 
pouvoir  sur  la  rivière  Mesliloet  et  ses  tributaires,  les  creeks  Brandt,  Young.  Norton, 
Hixon  et  Belknap,  avec  droits  de  réserve  dans  les  lacs  Young,  Xorton  et  Belknap.  C. 
G.  Cline,  du  Service  hydrographique  du  Canada,  a  établi  des  stations  sur  ces  cours 
c/eau  en  octobre  1912,  et  Ton  a  fait  plusieurs  observations  depuis.  Voyez  les  mesu- 
rages généraux  de  ces  creeks. 

Rivière  Mesliloet  (stalHon  supérieure)  (101f). — Cette  station  fut  établie  le  31 
octobre,  par  C.  G.  Cline;  la  section  de  mesurage  est  deux  milles  en  amont  de  l'em- 
bouchure du  creek  Brandt,  et  environ  un  demi-mille  en  aval  de  l'emplacement  de 
digue  proposé.  Une  jauge  à  tige  verticale  fut  plantée  dans  le  lit  du  cour-  d'eau  sur 
la  rive  droite  à  la  section  de  mesurage,  et  bien  attachée;  les  mesurages  sont  faits  à 
gué.     La  compagnie  a  demandé  300  pieds-seconde  de  la  rivière  Mesliloet. 

Creek-  Hixon  (105). — La  station  du  creek  Hixon  fut  établie  le  19  octobre.  La 
se<  T-ion  de  mesurage  est  à  200  verges  de  l'embouchure;  tous  les  mesurages  Bout  faits 
à  îîué;  il  y  a  une  jauge  à  tige  verticale,  mais  un  petit  débit  laisse  le  chenal  en  amont 
de  cette  jauge.     La  compagnie  a  demandé  70  pieds-seconde  dé  ce  creek. 

Creek  Belknap  (106). — La  station  du  creek  Belknap  fut  établie  le  21  octobre. 
La  section  de  mesurage  est  au  lac  Belknap,  juste  en  aval  du  débouché,  et  à  8  milles 
de  la  rivière  Mesliloet;  les  mesurages  sont  faits  à  gué.  La  compagnie  3e  prop  >se 
d'emmagasiner  l'eau  dans  le  lac  Belknap,  qui  a  une  capacité  d'environ  2,000  pieds- 
^cre. 

Creek  Brandt  (107). — La  station  du  creek  Brandt  fut  établie  le  lx  octobre  1912. 
La  section  de  mesurage  et  la  jauge  sont  à  environ  200  pieds  de  l'embouchure,  au- 
dessus  du  refoulement  de  la  rivière  Mesliloet.  Une  jauge  à  tige  verticale  est  placée 
sur  la  rive  gauche.  On  fait  les  mesurages  à  gué.  La  compagnie  a  demandé  10  pieds 
cubes  de  ce  creek. 

Creek  Norton  (108). — La  station  du  creek  Norton,  tributaire  du  creek  Brandt, 
fut  établie  le  20  octobre  1912.  La  section  de  mesurage  est  200  pieds  en  aval  du  débou- 
ché du  lac  Xorton,  2,500  pieds  en  amont  de  la  rivière  Mesliloet,  et  à  deux  mili 
camp  Hastings.  Une  jauge  à  tige  verticale  est  plantée  dans  le  lit  du  creek  au  débou- 
ché du  lac.  On  fait  les  mesurages  à  gué.  La  compagnie  a  demandé  30  pieds-seconde 
de  ce  creek;  elle  se  propose  aussi  d'emmagasiner  10,000  pieds-acre  dans  le  lac  Norton. 

Creek  Young  (109). — La  section  du  creek  Young,  tributaire  du  creek  Brandt.  fut 
établie  le  20'  octobre  1912.  La  section  de  mesurage  est  près  de  l'embouchure,  et  sous 
1p«  chutes.    Une  jauge  à  tige  verticale  est  posée  150  pieds  en  amont  de  la  section  de 
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mesurage.  Les  mesurages  sont  faits  à  gué.  Les  rives  sont  hautes  et  rocheuses  ,et  il 
n'y  a  qu'un  seul  chenal,  avec  un  lit  stable.  La  compagnie  ia  demandé  30'  pieds-seconde 
de  ce  creek,  et  se  propose  aussi  d'emmagasiner  de  l'eau  dans  le  lac  Young,  qui  a  une 
capacité  de  500  pieds-acre. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Mesliloet,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur 

N° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge 

Débit. 

13  mars 

10  juillet 

21  août 

C.  G.  Cline 

<< 

1046 
1046 
1046 
1046 
1046 

Pieds. 

72 

80 

70 

140 

118 

Pds-carr. 

62-4 
154 

78-5 
392 
350 

Pds  p.  sec. 

1-7 
1-9 
3-4 
2-8 
1-8 

Pieds. 

1-82 
2-35 
2-25 
3-65 
2-96 

Pieds-sec. 

108 
291 

a 

264 

17  oct 

« 

1090 

18  oct 

« 

615 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière 


Jour. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

H'teur 

à  la 
jouge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec 

Pieds. 

Pds-sec. 

160 
160 
160 
170 
180 
194 
207 
220 
233 
246 
259 
274 
274 
274 
274 
274 
285 
296 
307 
318 
307 
296 
285 
274 
290 
304 
318 
342 
366 
390 

Pieds. 
2-6 

"'2.4' 

"    "è-7' 

"3-9' 

"3.4' 

Pds-sec. 

414 

382 

350 

318 

420 

520 

620 

720 

820 

920 

1,020 

1,130 

1,155 

1,180 

1,200 

1,220 

1,240 

1,255 

1,270 

1-280 

1,240 

1,200 

1,160 

1,120 

1,080 

1,040 

1,000 

955 

910 

896 

882 

Pieds. 
'è-3 

"é-i" 
""31 

""3-8" 

"'3-2' 
"3-3 

"'2-8' 

;;;;;;;; 

"'25' 

Pds-sec. 

868 
854 
840 
807 
774 
740 
706 
706 
706 
706 
872 
1,038 
1,205 
1,097 
989 
880 
772 
795 
818 
840 
776 
712 
648 
584 
522 
490 
458 
426 
394 
364 

Pieds. 

""2-7' 

""2-8' 

"2-7' 

"'2-3' 
'"»•% 

"22 

"2-3 
"2-3 



2 -a 

Pds-sec. 
420 

2 

466 

3 

20 

485 

4 

504 

5 

522 

6 

2-1 

504 

7 

485 

8     . 

466 

9 

449 

10... 

432 

11 

414 

12 

2-3 
'     '2-3' 

"Y4" 

"    "2'-3' 
2-4 

366 

13 

14 

1-82 

112 
110 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
111 
115 
119 
122 
125 
128 
131 
140 
150 
160 
160 

320 

274 

15 

264 

16 

17 

1-8 

254 

244 

18 

232 

19 

-    . 

20 

21 

i-8 

232 

22 

232 

23 

24 

1-85 

246 
260 

25 

L'74 

26... 

274 

27 

28 

1-9 

274 

.'74 

29 

260 

30 

31 

20 

246 
232 
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Mesliloet  (Sauvage),  à  l'embouchure,  en  1912. 


Août. 

Sept 

îmbre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jours. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

232 

870 

609 

3-2 

772 

2-7 

466 

....1 

232 

855 

31 

706 

3-2 

772 

2-7 

466 

2 

2-2 

232 

3-3 

840 

664 

30 

642 

30 

642 

3 

246 

890 

622 

3-5 

980 

3-2 

772 

4 

260 

940 

2-9 

580 

3-9 

1,280 

2-8 

522 

5 

2-3 

274 

3-5 

980 

600 

3-6 

1,055 

2-9 

580 

6 

535 

940 

621 

3-8 

1,205 

2-7 

466 

7 

795 

900 

30 

642 

3-8 

1,205 

2-6 

414 

8 

?    > 

1,055 

860 

602 

4-1 

1,425 

2-6 

414 

9 

860 

820 

562 

3-7 

1,130 

2-5 

364 

10 

665 

780 

2-8 

522 

4-0 

1,350 

2-8 

522 

11 

..     2-7 

466 

740 

552 

3-8 

1,205 

35 

980 

12 

715 

31 

706 

582 

3-5 

980 

3-7 

1,130 

13 

960 

.    646 

612 

3-8 

1,205 

3-8 

1,205 

14 

3-8 

1,205 

586 

30 

642 

4-8 

2,000 

3-2 

772 

...15 

1,080 

526 

625 

4-2 

1,500 

30 

642 

...  16 

955 

2-7 

466 

610 

3-7 

1,130 

2-9 

580 

..    .17 

830 

432 

595 

4-0 

1,350 

3-3 

840 

...18 

705 
580 
253 
331 

409 

487 

' *"2:5' 

398 
364 
364 
364 
364 
364 

2-9 
"'3-2' 

580 
628 
676 
724 
772 
1,020 

5-4 
4-1 
4.4 

4-3 
3-9 
3-5 

2,400 
1,425 
1,650 
1,575 

1,280 
980 

19 

2-9 

20 

2-25 

...21 

22 

23 

24 

565 
642 
709 
776 
843 
910 
890 

2-5 
"2*4" 

364 
348 
333 
318 
415 
512 

""4-2' 

'à-è' 
'"""à-à" 

1,260 
1,500 
1,350 
1,200 
1,055 
1,130 
1,205 

3-3 
3-3 
30 

2-8 
3-7 
2-6 

840 
840 
642 
522 
466 
414 

25 

3-0 

26 

..  .27 

28 

29 

3-4 

30 

31 

1 

343 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Mesliloet,  à  l'embouchure,  en  1912. 
(Superficie  de  déversement,  100  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mans 

160 

390 
1,280 
1,205 

522 
1,205 

980 
1,500 
2,400 
1,205 

107 
160 
318 
364 
232 
232 
318 
522 
414 
364 

125 
265 
933 
746 
334 
635 
609 
776 
1,140 
654 

1-7 

3-5 

12-4 

100 

4-4 

8-5 

8-1 

10-3 

15-2 

8-7 

20 

3-9 

14-3 

11-2 

51 

9-8 

90 

11-9 

17-0 

100 

7,700 
15,800 
57,400 
44,400 
20,500 
39,200 
36,200 
47,700 
67,800 
40,200 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet ... 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

La  période 

130 

Notïï. — Exactitude,  "  A  "  et  "  C 


Creek  Monte. 


Le  creek  Monte  est  un  cours  d'eau  d'environ  20  milles  de  longueur  prenant  es 
source  dans  les  buttes  Monte,  5  milles  à  l'ouest  de  Grande-Prairie,  à  une  élévation  de 
4,000  pieds,  et,  coulant  vers  le  nord,  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-Sud  à 
Ducks,  C.-B.  Il  a  environ  6  pieds  de  largeur  et  de  1  à  2  pieds  de  profondeur,  avec 
une  vitesse  moyenne  de  0-5  à  4  pieds  à  la  seconde.  Ce  cours  d'eau  traverse  un  «li-tri^t 
agricole  de  la  zone  aride,  et  est  le  sujet  de  disputes  concernant  l'irrigation.  Le  séna- 
teur Bostock,  grand  propriétaire  des  environs,  irrigue  des  centaines  d'acres  dans  la 
vallée  du  creek  Monte,  ainsi  que  des  plateaux  et  des  plaines  dans  La  vallée  de  la  rivière 
Thompson,  près  de  l'embouchure  du  creek.  On  détient  des  droits  pour  détourner 
du  creek  Monte  dans  le  lac  Summit,  où  on  l'emmagasine  et  l'emploie,  lorsqu'on  en  a 
besoin,  pour  les  terres  près  de  Grande-Prairie,  dans  le  bassin  de  la  rivière  au  Saum  >n. 
En  1912,  il  y  avait  assez  d'eau  pour  tous,  mais  avant  ce  temps,  il  y  eut  beaucoup  de 
difficultés  à  cause  du  manque  d'eau.  Il  y  a  une  petite  réserve  près  de  la  Bource  du 
creek  Monte,  qui  a  une  capacité  de  2,000  pieds-acre. 

La  précipitation  est  d'environ   12   pouces   dans  toute   la    vallée,   dont   environ   4 
pouces  de  neige.     Les  hivers  sont  courts  et  froids,  et  le-  étés  chauds  et  secs.     Le 
gèle  pendant  les  mois  de  décembre,  janvier  et  février. 

On  a  établi  des   stations  de  jaugeage  sur  le  creek   Monte:      (1)    En   amont   du 
détournement  Bostock  (252)  ;  (2)  En  aval  du  détournement  vers  le  lac  Summit  I  S 
(3)  Au  détournement  vers  le  lac  Summit  (254). 

(!)  En  amont  du  détournement  Bostock   (252). — La   station   sur  le  creek  Monte 
en  amont  du  détournement  Bostock  fut  établie  le  20  mai  15*11,  par  C.  (i.  Richardson. 
La  section  de  mesurage  est  300  verges  en  amont  de  la  prise  d'eau  Bostock.  à  1*  mille 
de  Ducks,  et  à  100  verges  de  la  route  des  voitures  qui  conduit  de  Ducks  à  Gn 
Prairie.     La  jauge  est  à  tige  verticale,  réglementaire,  et  est  placée  près  de  la  » 
de  mesurgae  sur  la  rive  droite.     Les  mesurages  sont  faits  à  gué  au  moyen  du  comp- 
teur à  courant  électrique  de  Price.     Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de  la  station  e-t 
droit  sur  une  distance  de  50  pieds.     La  rive  droite  est  escarpée  sur  une  distance  de  15 
pieds  jusqu'à  la  route  des  voitures.    La  rive  droite  est  basse  et  très  boisée,  mais  il  n'y 
a  pas  danger  d'inondation.     Le  lit  se  compose  de  glaise  à  la  station  de  mesura - 
de  gravier  à  la  jauge.     Il  n'y  a  qu'un  chenal  et  sa  profondeur  est  de  1  à  3  pieds.     (  h 
a  établi  trois  points  de  repère  qui  sont  reportés  à  la  donnée  de  la  jauge. 
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Jauge  sur  le  Monte  Creek,  près  de  Ducks,  C.-B. 


Observations  des  indicateurs  de  courant  en  marchant  dans  l'eau. 


350 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Monte,  en  amont  du  détournement  Bostock,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


Comp- 
teur n° 


Largeur. 


Aire  de  lai    Vitesse 
section,    moyenne. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


1911. 

20  mai.  . 

20  mai. . 

28  juin.  . 

8  août.. 

1912. 

8  mai. . 

9  mai. . 
15  mai. . 
15  juillet 


C.  E.  Richardson 

C.  G.  Cline 

C.  E.  Richardson 

CE.  Richardson 


1,048 
1,044 
1-048 
1,048 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 


Pieds. 

15 
15 

8-5 
60 

15 
16 
18 
8-5 


Pds  car.   P.  par  sec 


16-7 

19-4 

6-9 

2-4 

26-8 

31-2 

39-4 

6-7 


1-4 
1-2 

0-62 
0-42 

1-2 

1-3 
2-2 
0-8 


Pieds. 


Pds-sec. 

231 
24-2 
3-68 
100 

32-9 

39-6 

88-8 

5-3 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Monte,  en  amont  du  détournement 

Bostock,  pour  1911. 


Jour. 


Mai. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Juin. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit 


Pieds.       Pieds-sec- . 


1-45 

260 

1-4 

22  0 

1-42 

23-6 

1-37 

200 

1-37 

200 

1-35 

18-6 

1-30 

15-3 

1-25 

12-9 

1-22 

11-5 

1-2 

10-5 

115 

8-8 

11 

7-2 

Pieds. 
105 


0 
0 

97 

<<: 
07 
•95 
0-95 
0-92 
0-9 
0-9 
0-9 
0-88 
0-90 
0-82 


0-86 


Pieds-sec. 

61 
50 
50 
4-6 
4-6 
4-6 
4-3 
4  3 
3-9 
3-6 
3-6 
3-6 
3-4 
3-6 

.'■: 

2 -fi 

.  3 
2-8 

2-9 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
3-2 
3-2 
3-2 
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Débit  mensuel  du  creek  Monte,  en  amont  du  détournement  Bostoek,  pour  1911. 
(Superficie  de  déversement,  110  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  milla 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

61 

2-7 

3-6 

•03 

•03 

214 

La  période 

9 

1 

Exactitude,  "  B 


Hauteur  à  la  jauge  et  dérit  quotidiens  du  creek  Monte,  en  amont  du  détournement 

Bostoek,   pour   1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
auge. 

Débit. 

1.... 

Pieds. 

Pd-sec. 

Pieds. 

1-39 
1-40 
1-40 
1-40 
1-40 
1-45 
1-50 
1-51 
1-58 
1-85 
200 
2-02 
2-02 

"2^5" 
2-25 

2-28 

"*2-18" 
205 
2-05 
2-15 

*  '2*66" 

202 
1-95 

*  î -  80 " * 

1-78 
1-78 

Pd-sec. 

21-3 
220 
220 
220 
22-0 
26-0 
30-0 
30-9 
37-2 
65-5 
83-0 
85-4 
85-4 
90-6 
95-8 
101-0 
113-5 
117-4 
111-0 
104-6 
89-0 
89-0 
101-0 
92-0 
83-0 
85-4 
77-0 
68-5 
60-0 
57-8 
57-8 

Pieds. 
1-fiS 

Pd-sec. 

47-0 
420 
37-2 
300 
28-4 
23-6 
20-7 
20-7 
17-5 
14-3 
18-1 
220 
26-0 
28-0 
30-0 
300 
34-5 
37-2 
30-0 
20-7 
13-9 
7-2 
11-2 
15-3 
141 
12-9 
14-3 
12-9 
12-9 
11-7 

Pieds. 

1-20 
1-25 
1-28 
1-25 
1-28 
1-28 

"i-2Ô" 
1-18 
1-18 
1-08 
1-10 
1-08 

"i-05" 
0-98 
0-98 
0-98 
0-92 
0-95 
0-98 
0-98 
0-98 
1-25 
0-95 
0-95 
0-95 

"0-90 
0-88 

Pd-sec. 

10-5 

12-9 

14-3 

12-9 

14-3 

14-3 

12-4 

10-5 

9-8 

9-8 

6-7 

7-2 

6-8 

6-3 

61 

4-7 

4-7 

4-7 

3-9 

4-3 

4-7 

4-7 

4-7 

12-9 

4-3 

4-3 

4-3 

3-9 

3-6 

3-4 

34 

Pieds. 

Pd-sec. 

3-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-2 
3-2 
31 
31 
3-1 
30 
30 
30 
2-9 
2-9 
2-8 
2-8 
2-7 
2-7 
2-6 
2-6 
2-5 
2-4 
2-3 
2-2 
2-2 
2-2 
2-3 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 

Pieds. 

Pd-sec. 

2.... 

3.... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

58 
50 
48 
42 
38 
38 

4.... 

"Ô-8Ô" 
"0-76" 

"6-78" 
'  6-82  " 

0-86 

3-2 

5.... 

6.... 

7.... 

0-88 

3-4 

8.... 

112 

7-9 

8-4 

8-8 

115 

13-4 

15-3 

12-5 

9-8 

9-3 

8-8 

7-1 

5-4 

7-1 

8-8 

10-5 

10-5 

11-5 

11-5 

14-3 

14-3 

115 

15-3 

20-7 

9.... 

10.... 

115 
1-22 

1 

28 

IL... 

12.... 

1 
1 

40 
45 

13.... 

1-30 

14.... 

15.... 

1-18 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

50 
50 
55 

58 
50 
38 

16.... 

17.... 

115 

18.... 

19.... 

102 

20. . . . 

21.... 

22.... 

1-20 
1-20 
1-22 
1-22 
1-28 
1-28 
1-22 
130 
1-38 

1 

10 

23.... 

24.... 

1 

30 

25.... 

26.... 

1 

1 
1 
1 

25 

28 
25 
25 

27.... 

28.... 

29.... 

30.... 

31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Monte,  en  amont  du  détournement  Bostock,  pour  1912. 
(Superficie  de  déversement,  145  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation . 

Maximum 

Minimum 

Par  mille 
Moyenne.      carré. 

Profond,  en 

pouces  sur  la     Total  en 

surf,  de  dé-     pieds-acre. 

versement. 

Pouces. 

Avril 

20-7 

117-4 

47-0 

14-3 

3-4 

5-4 
21-3 

7-2 
3-4 

2-2 

10-0     ,           -09 

69-3               -63 

22-8                -21 

7-5               -07 

2-8               -02 

•  10                  595     ' 

Mai 

•73               4,260 
•23               1,360 
•08                   460 

Juin 

Juillet 

Août 

•02 

172 

La  période 

12 

Note. — La  station  fut  maintenue  pendant  l'été  seulement.     L'hiver  est  dur,  et  le  creek  est 
gelé  pendant  quatre  bons  mois,  et,  pendant  ce  temps,  le  ruissellement  est  très  minime,  et 
d'importance  pour  la  réserve. 

Exactitude,  "  A  "  et  "  B  ". 

(2)   Creek  Monte  en  aval  du  détournement  vers  le  lac  Summit  (253). — La  station 
iu  creek  Monte  en  aval  du  détournement  vers  le  lac  Summit,  fut  établie  le  25  mai 
1911,  par  C.  E.  Richardson.    La  section  de  mesurage  est  100  verges  en  aval  du  d 
nement,  près  de  la  maison  de  T.  Graham,  et  un  demi-mille  à  l'ouest  de  la  route  de 
voitures  de  Grande-Prairie  à  Monte-Creek,  à  six  milles  de  Grande-Prairie.     La  jauge 
est  une  tige  verticale  de  4  pouces  par  1£  pouce  par  4-7  pieds  (en  ce  Ire),  marqu 
pieds  et  en  dixièmes  de  pied  depuis  3  pieds  à  7-7  pieds,  attachée  à  la  rive  droite  100 
en  aval  du  détournement.   Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  d'un  compteur  à  courant 
électrique  Priée  et  d'un  outillage  de  mesurage  à  gué.     Le  chenal  est  droit  sur  une  dis- 
tance de  100  pieds  en  amont  et  en  aval  de  la  station,  et  l'eau  coule  à  une  vitesse  uni- 
forme.   Les  rives  sont  escarpées  et  hautes,  et  très  peu  boisées.     Le  lit  du  cours 
est  graveleux;  il  n'y  a  qu'un  chenal  avec  une  profondeur  de  6  pouces  à  2*5  pieds.     On 
a  établi  trois  points  de  repère  qu'on  a  reportés  à  la  donnée  de  la  jauge. 


Mesurages  du  débit  du  creek  Monte,  en  aval  du  détournement  vers  le  lac  Summit. 

1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur 

N° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitee 

moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

bit. 

1911. 

CE.  Richardson 

1048 
1044 
1044 
1044 
1044 

1048 
1048 
1048 
1048 

pieds. 

14 
13 
14 
13 
3-5 

15 
12 
11 
10 

Pds-carrés 

13-2 
9-6 

12-8 
7-45 
1-35 

247 

91 
7-3 
4-3 

Pdsp.  sec. 

0-7 
0-5 
0-7 
0-3 
0-5 

30 
0-5 
0-4 
0-4 

Pieds. 

4-30 
4  08 
4-20 
400 
3-S0 

4-70 
400 
3-93 
J-74 

Pds-c 
1-15 

15  juin 

10  juillet 

24  juillet 

18  août. .  . 

W.  M.  Carlyle 

4  ■  70 

9- 12 

« 

\ 

n 

0-63 

1912. 

CE.  Richardson 

15  juillet 

17  juillet 
27  août 

"               

4    - 

<« 

1-6 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  près  du  tunnel  n°  2, 

en  1912-1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 
l' hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

1912. 
28  juin 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,055 
1,048 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

Pieds. 

42 
40 
40 
39 
30 
15 

32 

41 

40-6 

38-6 

40-0 

14-0 

Pds-car. 

110 
835 
944 
810 
266 
115 

282 
805 
896 
635 
644 
108 

Pds  par  sec. 

4-01 
3-58 
3-94 
3-33 
2-24 
2-70 

2-50 
4-00 
3-72 
3-60 
3-92 
2-40 

Pieds. 

5-00 
4-20 
4-45 
3-85 
2-08 
1-73 

2-45 
3-85 
3-90 
2-50 
2-38 
0-90 

Pieds-sec. 

470 

2  juillet 

299 

« 

378 

13  août 

« 

270 

2  oct 

« 

!59-5 

« 

J30-8 

1913. 

73-3 

3  juillet.. . 

« 

320 

28  juillet 

« 

335 

-30  juillet 

« 

2230 

28  août 

" 

252 

1  déc  . 

C.  E.  Webb 

253 

Note. 


-'Section  différente. 
2Données  de  la  jauge  élevée  de  1  pied. 


Débit  mensuel  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de  l'embouchure  de 

la  rivière  Yoho,  en  1913. 


(Surface  de  déversement,  50  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face   de   dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

52 

396 

770 

491 

517 

351 

96 

42 

21 

25 

17 
222 
187 
204 
96 
42 
25 
21 

34 

94 

438 

341 

291 

166 

60 

32 

21 

0-68 
1-88 
8-76 
6-82 
5-82 
3-32 
1-20 
0-64 
0-42 

0-76 
2-17 
9-77 
7-86 
6-71 
3-70 
1-38 
0-71 
0-48 

2,020 

5,780 

26,000 

Juillet   

21,000 

17,900 
9,880 

Octobre 

Novembre 

3,690 
1,900 
1,290 

Note. — *  Estimation—  quelques  indications  de  la  jauge  ont  été  affectées  par  la  glace. 


25f— 23 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la       Débit, 
jauge.    1 

1          

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
..     1-8 

Pds-sec. 

17 
17 
17 
17 
17 

17 
17 
17 
17 
17 

25 
33 

Pieds. 

4-6 
4-7 

Pds-sec. 

491 

2                   

517 

3               

4-6             491 

4 

4-6 
4-6 

4-2 
4-2 
4-6 
5-2 
5-4 

5-5 
51 
50 
4-8 
4-2 

3-8 
3-6 
3-4 
3-8 
4-8 

4-6 
41 
4-0 
40 
40 

41 
3-9 
3-8 
3-9 
40 

491 

5                   

491 

6 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

1-9 
2-0 

3% 

7                                          

396 

8                                  

491 

9                                  

667 

10                                  

734 

H               

770 

12                       

634 

13     .                 

2-1            42 

603 

14                    

1-9 
1-9 

1-9 
1-9 
2-0 
2-1 
2-2 

2-2 
2-2 
21 
20 
20 

20 
20 
1-9 

1-9 

25 
25 

25 
25 
33 
42 
52 

52 
52 
42 
33 
33 

33 
33 
25 

25 

21 
21 

21 
21 
21 
2-2 
2-3 

2-5 
2-6 
2-7 
2-9 
30 

3-2 
3-3 
3-5 
4-0 
41 
4-2 

42 
42 

42 
42 
42 
52 
62 

84 
96 
110 
140 
115 

187 
204 
242 
351 
373 
396 

445 

15                    

396 

16                                    

305 

17                                      

262 

18                                             

222 

19                                      

305 

20                                             

445 

21                      

491 

22                               

373 

23                                      

351 

24                                  

351 

25                                      

351 

26                       

373 

28   :...           

3d5 

30  . .                                     

351 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r  | 
à  la   Débit, 
jauge,  j 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge . 

Débit. 

1    

Pieds. 

4-3 
4-5 
4-0 
3-8 
3-7 

3-6 
4-5 
4-2 
4-0 
4-3 

4-2 
3-8 
3-6 
3-4 
3-4 

3-3 
3-2 
3-4 
3-6 
4-0 

4-4 
4-6 
4-5 
4-4 
4-5 

4-3 
4-1 
3-9 
3-8 
3-6 

3-4 

Pds-sec. 

419 
466 
351 
305 
283 

262 
466 
396 
351 
419 

396 
305 
262 
222 

222 

204 
187 
222 
262 
351 

442 
491 
466 
442 
466 

419 
373 
328 
305 
262 

222 

Pieds. 

36 

3-8 
4-0 
4-0 
4-0 

4-0 
41 
4-3 
4-0 
3-9 

3-8 
4-0 
4-7 
4-2 
3-9 

3-7 
3-5 
3-5 
3-4 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-5 

3-5 
3-6 
3-4 
3-4 
3-5 

3-4 

Pds-sec. 

262 
305 
351 
351 
351 

351 
375 
419 
351 
326 

305 
351 
517 
396 
328 

283 
242 
242 
222 
204 

204 
•204 
204 
222 
242 

242 
262 
222 
222 
242 

222 

Pieds. 

3-5 
3-0 
2-9 
3-5 
4-0 

3-5 
3-4 
3-3 
3-5 
3-5 

3-1 
3-1 
3-1 
3-2 
3-0 

3-0 
2-9 
3-0 
3-0 
3-0 

2-9 
2-9 

2-8 

2-7 
2-7 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 

Pds-sec. 

242 
155 
140 
242 
351 

242 
222 
204 
242 
242 

170 
170 
170 
187 
155 

155 
140 
155 
155 
155 

140 
140 
185 
119 
110 

96 
96 
96 
96 
96 

Pieds. 

2-5 
2-6 
2-6 
2-5 
2-5 

2-5 
2-4 
2-4 
2-3 
2-3 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 

2-2 
2-2 
21 
2-1 
2-1 

2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
2-1 

2-1 

Pds-sec. 

84 
96 
96 
84 
84 

84 
73 
73 
62 
62 

62 
62 
62 
62 
62 

52 
52 
52 
52 
52 

52 
52 
42 
42 
42 

42 
42 
42 
42 
42 

42 

Pieds. 

2-1 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
1-9 
1-9 
1-9 
19 

Pds-sec, 

42 

2    

33 

3      

33 

4     

33 

5       

33 

6  

33 

7     

33 

8    

33 

9     

33 

10       

33 

11   

33 

12     

33 

13     

33 

14    

33 

15      

33 

16 

33 

17      

33 

18     

33 

19      

33 

20       

33 

21      

33 

22  

33 

23  

33 

24      

33 

25 

33 

26 

33 

25 

28 

25 

25 

30    

25 

31 

LA  RIVIERE  KOOTENAY,  A  GLADE. 

Emplacement. — A  dix  milles  de  l'embouchure,  en  aval  de  l'embouchure  de 
la  rivière  Slocan,  à  16  milles  de  Nelson,  au  passage  à  bac  près  de  Glade,  C.-B. 

Données  en  main. — De  mai  à  décembre,-  1913. 

En  hiver. — Souvent  le  thermomètre  descend  en  bas  de  zéro;  il  y  tombe 
beaucoup  de  neige;  la  rivière  ne  gèle  jamais  complètement. 

Jauge. — On  se  sert  de  quatre  jauges  de  5  pieds,  marquant  de  0  à  5  pieds, 
de  5  à  10  pieds,  de  10  à  15  pieds  et  de  15  à  20  pieds,  et  les  indications  sont  notées 
deux  fois  chaque  jour  par  F.  Striloiff,  de  Glade,  C.-B. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  d'un  quart  de  mille  en  amont 
et  en  aval  de  la  section  et  très  régulier.  Il  y  a  de  petits  rapides  à  1,000  verges 
en  amont  et  en  aval  de  la  section,  ce  qui  est  très  utile  pour  des  fins  de  mesurage 
au  moulinet. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  sept  mesurages  bien  répartis  durant 
l'année  1913  au  moyen  d'un  wagonnet  suspendu  à  un  câble  d'un  passage  à  bac. 

Précision. — On  a  obtenu  des  indications  précises  de  la  jauge,  on  a  pris  des 
mesurages  précis,  et  la  courbe  de  la  hauteur  à  la  jauge  et  du  débit  est  très  satis- 
faisante. Les  résultats  obtenus  à  cette  station  sont  garantis  d'être  en  dedans 
de  5  pour  100. 

Observations  générales. — La  rivière  Kootenay  est  une  des  plus  grandes  et 
des  plus  importantes  rivières  de  la  Colombie-Britannique.     Elle  prend  sa  source 
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dans  le  range  Beaverfoot  des  Montagnes  Rocheuses,  dans  le  township  24,  range 
17,  à  l'ouest  du  5ième  méridien.  Elle  coule  sur  une  longueur  de  175  milles 
dans  une  direction  pratiquement  sud,  puis  elle  traverse  la  frontière  dans  l'état 
du  Montana.  Elle  repasse  de  l'Idaho  au  Canada  à  un  point  situé  à  environ 
60  milles  à  l'ouest  de  l'endroit  où  elle  entre  dans  le  Montana.  La  rivière  coule 
ensuite  vers  le  nord  à  travers  des  bas-fonds  d'une  grande  étendue  et  qui  sont 
submergés  à  la  crue  des  eaux.  A  environ  15  milles  de  la  frontière,  la  rivière 
perd  dans  le  magnifique  lac  Kootenay,  bien  connu  de  tous  ceux  qui  voyagent  le 
long  du  réseau  du  Nid-du-Corbeau,  sur  le  C.  P.  C.  Le  lac  Kootenay  a  75  milles 
de  longueur,  du  nord  au  sud,  et  de  2  à  6  milles  de  largeur.  A  environ  30  mille- 
de  l'extrémité  sud  du  lac  se  trouve  ce  qu'on  appelle  le  Bras  ouest  du  lac  Kootenay. 
Ce  bras  descend  en  se  rétrécissant  graduellement  jusqu'à  ce  que,  à  environ  trois 
milles  à  l'ouest  de  Nelson,  un  rapide  accentué  nous  avertisse  que  non-  suivons 
de  nouveau  le  cours  d'une  rivière.  De  cet  endroit  à  l'embouchure  il  a  une 
distance  d'environ  25  milles,  au  cours  de  laquelle  la  rivière  tombe  d'environ 
350  pieds  offrant  des  sites  variés  de  pouvoirs  d'eau,  y  compris  Upper-Bonnington 
et  les  chutes  de  Bonnington.  La  rivière  Kootenay  se  décharge  dans  la  rivière 
Columbia  un  peu  en  aval  des  lacs  de  la  Flèche  et  à  environ  25  mille>  au-dessus 
de  la  ligne  de  frontière  internationale. 

Au  point  de  vue  hydrographique  la  rivière  Kootenay  offre  trois  asp< 
remarquables. 

(1)  Possibilité  d'exploiter  et  de  développer  des  pouvoirs  entre  le  lac  Koote- 
nay et  l'embouchure  de  la  rivière. 

(2)  Possibilité  d'un  projet  d'assainissement  pour  racheter  des  millier-  d'acn  - 
de  terre  situés  dans  l'état  d'Idaho  et  dans  la  Colombie-Britannique  entre  Le  lac 
Kootenay  et  la  ligne  de  frontière  internationale. 

(3)  La  rivière  Kootenay  est  un  cours  d'eau  international,  coulant  de  la 
Colombie-Britannique  dans  le  Montana  et  traversant  l'état  d'Idaho  pour  revt  nir 
dans  la  Colombie-Britannique. 

1.  Energie. — Trois  pouvoirs  d'eau  sont  actuellement  développés  Bur  la 
rivière  Kootenay  entre  le  lac  Kootenay  et  l'embouchure  de  la  rivière. 

(a)  Aux  chutes  d'Upper  Bonnington  la  "West  Kootenay  Lighi  and  P 
Company"  exploite  un  pouvoir  hydraulique  qui  développe  16,000  chevaux- 
vapeur  et  on  est  à  y  ajouter  deux  nouvelles  unités  qui  augmenteront  la  capacité 
à  36,000  chevaux-vapeur.  Ce  pouvoir  hydraulique  fournit  la  force  motrice 
servant  à  l'éclairage  de  Trail,  Rossland,  Grand-Forks.  Phoenix,  Greenwood,  et 
Eholt;  il  fournit  aussi  la  force  motrice  aux  mines  de  Nelson,  Rossland,  <  rreenwood 
et  Phoenix,  aux  fonderies  de  Trail  et  de  Grand-Forks.  et  est  utilisé  pour  des  fins 
d'irrigation  dans  le  district  de  Grand-Forks.  L'électrisation  projetée  de  la 
ligne  du  C.  P.  C.  entre  Rossland  et  Castlegar  prendra  probablement  auss 
force  motrice  à  l'usine  génératrice  de  cette  même  compagnie. 

(b)  L'usine  génératrice  de  la  "City  of  Nelson  Power  and  Lighi  Company" 
est  aussi  située  aux  chutes  de  Upper-Bonnington.  Cette  usine  développe  1,250 
k.  w.  et  fournit  le  pouvoir  pour  l'éclairage  de  la  cité  de  Nelson,  la  force  motrice 
servant  à  la  compagnie  de  tramways,  à  des  manufactures  et  à  quelques  mines 
des  environs  de  Nelson. 

(c)  L'usine  de  la  "West  Koooenay  Light  and  Power  Company"  développe 
une  force  motrice  de  4,000  chevaux-vapeur  aux  chutes  de  Lower-Bonnington, 
et  cette  usine  n'est  actuellement  usitée  que  comme  usine  auxiliaire. 

Il  y  a  plusieurs  emplacements  qui  ne  sont  pas  actuellement  exploités  dans  cette 
section  de  la  rivière  et  on  a  calculé  qu'on  pourrait  en  aucun  temps  y  développer 
1,000,000  de  chevaux-vapeur  (24  heures)  et  cela  à  un  coût  minime  par  cheval- 
vapeur. 

2.  Assainissement. — Traversant  une  partie  de  l'état  d'Idaho  et  cette  partie 
de  la  Colombie-Britannique  située  entre  la  frontière  et  le  lac  Kootenay.  la  rivière 
Kootenay  serpente  à  travers  une  vallée  de  1  à  3  milles  de  largeur.     Lorsque  le 
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niveau  de  l'eau  est  bas  ou  moyen  la  rivière  est  bel  et  bien  restreinte  à  un  chenal 
principal  et  à  deux  ou  trois  chenaux  adjacents,  mais  à  la  crue  des  eaux  la  vaste 
étendue  de  bas-fonds  devient  un  lac.  Ce  bas-fond  serait  d'une  grande  utilité 
si  on  le  réclamait.  Plusieurs  investigations  y  ont  déjà  été  faites  et  on  croit 
qu'une  étude  plus  approfondie  en  sera  faite  sous  peu.  C'est  là  un  projet  inter- 
national. 

3.  Certaines  complications  peuvent  surgir  en  aucun  temps  au  sujet  des 
cours  d'eau  internationaux  et  il  est  essentiel,  pour  cette  raison,  de  connaître, 
là  où  la  chose  est  possible,  la  quantité  d'eau  qui  coule  d'un  pays  dans  l'autre. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  kootenay,  près  de  Glade,  C.-B.  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 

13  juin 

3  juillet 

31       "      

6  août 

6  sept 

27  nov 

1914. 

31  jan   

CE.  R.&H.G.L 

H.  G.L.&  A.  J.  V 

H.  G.  L.&A.  J.  V 

C.  a-  R.  &J.  A.  E 

H. G. L.&A.  J.  V 

CE.  R.&A.  J.  V 

A.  J.  V.  &  C.  E.  W 

1,018 
1,527 
1,527 
1,672 
1,527 
1,527 

1,048 

Pieds. 

720 
706 
655 
660 
600 
550 

549 

Pds-car. 

16,000 
12,400 
8,930 
8,450 
6,980 
4,940 

4,620 

Pds  par  sec. 

9-63 

8-38 
6-21 
6-08 
4-81 
3-05 

2-82 

Pieds. 

24-5 
19-8 
14-6 
13-85 
11-50 
7-82 

7-40 

Pds-sec. 

154,000 
104,000 
55,500 
51,400 
33,600 
15,100 

13,000 

Note.— Cette  station  a  été  établie  par   C.    E.  Richardson  et  entretenue  durant  l'année  1913  avec  le  concours  de    W.  J. 
E.  Biker,  ingénieur  provincial  des  Droits  Hydrauliques,    Nelson,  et  du  Service  d'Arpentage  des  cours  d'eau  du  Dominion. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Kootenay,    près    de    Glade,    C.-B.    en    1913. 

(Surface  de  déversement,  19,000  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

177,200 

^54,000 
108,000 
54,700 
33,600 
22,100 
•     17,000 
15,000 

32,300 
93,000 
56,300 
32,100 
23,100 
18,000 
15,000 
9,900 

45,400 
126,000 
78,900 
42,900 
28,600 
19,400 
15,900 
12,400 

2-39 

6-63 
4-15 
2-26 
1-50 
1-02 
0-84 
0-65 

2-76 
7-40 
4-78 
2-61 
1-67 
1-18 
0-94 
0-75 

2,790,000 
7,500,000 

Juillet 

4,850,000 

2,640,000 
1,700,000 
1,190,000 

Octobre 

946,000 
762,000 

Note.— La  rivière  Kootenay  près  de  Glade,  C.-B.,  se  trouve  à  12  milles  de  l'embouchure. 

xDéduit  en  soustrayant  le  débit  de  la  rivière  Columbia  à  Castlegar  de  celui  de  la  même  rivière  à  Trail. 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Kootenay,    près    de    Glade 
C.-B.,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 


Juin. 


Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 


Pieds     PcU-sec. 


11 
12. 
13. 

14.. 
15.. 

16. 
17. 
18., 
19. 

20. 


24  5 
22-3 

240 
23-8 
23-2 
230 


154,000 
153,000 

148,000 

139,000 
137,000 
L34.00C 


22-6 
22-2 
22-0 
21-7 
21-5 


133,000 

127,000 
124,000 


26.. 
27.. 
28.. 
29. 
30.. 

31  . 


21  4 

211 
20-9 
20-3 
20-3 


130,000 

117,000 
115,000 
109,000 
109,000 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Kootenay,    près    de    Glade, 
C.-B.,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Octobre. 


Haut'r  Haut'r 

à  la       Débit.       à  la 
jauge.  jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Décembre. 


Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

8-5 

17,000 

7-8 

8-2 

16,600 

7-8 

8-2 

16,600 

7-8 

8-2 

16,600 

7-7 

8-1 

16,200 

7-7 

8-1 

16,200 

7-6 

8-1 

16,200 

7-6 

8-1 

16,200 

7-5 

8-1 

16,200 

7-5 

8-0 

15,800 

7-4 

8-0 

15,800 

7-4 

8-0 

15,800 

7-3 

8-0 

15,800 

7-3 

8-0 

15,800 

7-2 

8-0 

15,800 

7-1 

8-0 

15,800 

7-1 

8-0 

15,800 

7-0 

8-0 

15,800 

7-0 

8-0 

15,800 

6-9 

8-0 

15,800 

6-9 

8-0 

15,800 

6-8 

8-0 

15,800 

6-8 

8-0 

15,800 

6-7 

8-0 

15,800 

6-7 

8-0 

15,800 

6-6 

8-0 

15,800 

6-6 

7-9 

15,400 

6-5 

7-9 

15,400 

6-5 

7-8 

15,400 

6-5 

7-8 

15,000 

6-4 
6-4 

Débit. 


1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 


Pieds. 

20-2 

20-1 

19-8 

19-65 

19-45 

19-1 

18-85 
18-7 
18-5 
18-25 

18-05 
17-85 
17-65 
17-45 
17-25 

16-95 
16-65 
16-35 
16-15 
15-9 

15-7 
15-7 
15-6 
15-6 
15-5 

15-4 
15-3 
15-1 
15-0 
14-8 

14-6 


Pds-sec. 

108,000 
107,000 
104,000 
102,000 
100,000 

97,000 
94,600 
93,200 
91,300 
88,900 

87,000 
85,000 
83,000 
81,000 
79,200 

76,600 
74,000 
71,400 
69,800 
67,600 

65,800 
65,800 
46,900 
64,900 
64,000 

63,100 
62,200 
60,400 
59,500 
57,900 

56,000 


Pieds. 

14-4 
14-3 
14-2 
14-1 
13-9 

13-8 

13-65 

13-5 

13-5 

13-4 

13-3 

13-25 

13-2 

13-1 

13-0 

12-9 
12-8 
12-7 
12-6 
12-5 

12-4 

12-25 

12-1 

11-9 

11-8 

11-8 
11-7 
11-6 
11-5 
11-4 


11-3 


Pds-sec. 

54,700 
53,900 
53,100 
52,300 
50,800 

50,000 
48,900 
47,800 
47,800 
47,000 

46,300 
45,900 
45,500 
44,800 
44,000 

43,200 
42,400 
41,600 
40,800 
40, 100 

39,400 
38,400 
37,300 
35,900 
35,200 

35,200 
34,500 
33,900 
33,300 
32,700 

32,100 


Pieds. 

11-3 
11-2 
11-1 
11-3 
11-55 

11-5 
11-4 
11-4 
11-4 

11-4 

11-4 
11-2 
111 
11-0 

10-8 

10-5 
10-5 
10-5 
10-4 
10-3 

10-2 
10-2 
10-1 
10-0 
10-0 


9-7 


Pds-sec. 

32,100 
31,500 
30,900 
32,100 
33,600 

33,300 
32,700 
32,700 
32,700 
32,700 

32,700 
31,500 
30,900 
30,300 
29,100 

27,300 
27,300 
27,300 
26,700 
26,100 

25,600 
25,600 
25,100 
24,600 
24,600 

24,100 
24,100 
23,600 
23,600 
23,100 


Pieds. 


9-5 
9-4 
9-4 
9-3 
9-1 

9-1 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 


8-7 
8-7 
8-6 


8-5 
8-5 
8-5 
8-5 

8-5 


Pds-sec 

22,100 
21,600 
21,600 
21,200 
20,400 

20,400 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 


19,200 
19,200 
19,600 

19,200 
19,200 
19,200 
19,200 
18,800 

18,800 
18,800 
18,400 
18,400 
18,400 

18,400 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 

18,000 


Pds-sec. 

15,000 
15,000 
15,000 
14,600 
14,600 

14,200 
14,200 
13,900 
13,900 
13,500 

13,500 
13,100 
13,100 
12,800 
12,400 

12,400 
12,000 
12,000 
11,600 
11,600 

11,300 
11,300 
11,000 
11,000 
10,600 

10,600 
10,200 
10,200 
10,200 
9,900 

9,900 


CREER   N°    2. 


Emplacement. — Le  creek  N°  2  coule  vers  Test  dans  la  rivière  Columbia 
en  venant  du  range  Selkirk,  à  environ  6  milles  de  Wilmer.  La  station  de  jaugeage 
est  située  à  environ  1  mille  de  l'ouverture  du  pont  de  la  grand'route  sur  le  che- 
min qui  conduit  de  Wilmer  au  débarcadère  de  Foster. 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre  1912;  de  mai  à  décembre  1913. 

En  hiver. — Froid  rigoureux  ( — 40°  F.)  et  de  légères  bordées  de  neige  comme 
dans  les  districts  semi-arides  de  la  Colombie-Britannique.  La  rivière  est  géné- 
ralement gelée  du  mois  de  novembre  au  mois  d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  tige  et  les  indications  sont  notées  par  Mme 
Colin  MacKay  du  ranche  Mormish,  de  Wilmer. 

^  Chenal. — Le  chenal  coule  juste  en  amont  de  la  section  et  le  courant  y  est 
toujours  très  rapide;  la  station  ne  peut  servir  au  mesurage  au  moulinet,  mais  elle 
est  la  meilleure  qu'on  puisse  désirer  à  moins  d'y  ériger  une  station  de  jaugeage 
à  câble. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  cinq  mesurages  en  1912  et  huit  en  1913  au 
pont  de  la  grand'route. 

Précision. — On  obtient  des  hauteurs  à  la  jauge  très  précises,  mais  la  section 
de  mesurages  laisse  beaucoup  à  désirer.  Ces  résultats  ne  sont  pas  garantis  d'un 
écart  de  15  à  20  pour  100. 
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Mesurages    du  débit  du  creek  n°  2,    près   du   débarcadère   de   Foster,    en 

1912-13. 


Date.                        Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse         Hauteur  à 
moyenne.    ,     la  jauge.     1      Débit. 

1912. 
29  mai      

H.  C.  Hughes 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,672 

Pieds. 

32 
53 
54 
57 
32 

35 
90 
88 
90 
90 
70 
70 
34-5 

Pds    carrés. 

64 
114 
114 
116 

43 

402 
161 
155 
209 
130 

Pds  par  sec.        Pieds. 

4-9                  0-84 
6-6                  1-70 
6-04                 1-68 
6-4                   1-70 

Pds-sec. 

314 

do           

741 

3  juillet    

do           

689 

24     "        

do          

745 

28  sept 

C.  E.  Richardson 

4-74 

4-58 
5-78 
7-00 
6-62 
5-81 

0-40 

0-54 
1-56 

1-70 
2-00 
1-00 
0-50 
0-42 
-0-22 

203 

1913. 

16  mai      

19  juin        

11  juillet 

15     "        

30     "        

CE.  R.&J.A.E 

J.  A.  Elliott 

C.  E.  Richardson 

J.  A.  Elliott 

do           

!184 

2933 

31,090 

31,380 

756 

3  sept 

13     "        

27  nov 

C.  E.  R.  &R.  G.  S 

J.  A.  Elliott 

C.  E.  Webb 

1,048 
1,672 
1,048 

73 
71 
36-2 

5-50 
6-30 
3-32 

404 
3437 
120 

Note. — 1  Variation  de  jauge  O'-l". 

2  Nouvelle  jauge. 

3  Section  différente. 

Débit    mensuel  du  creek    n°  2,    près   du   débarcadère   de    Foster   en    1913. 

(Surface  de  déversement,  200  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Rr  ■BHurar. 

Mois. 

Maximum. 

"Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 

carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

805 

1,930 

1,320 

1,545 

1,170 

344 

257 

170 

190 
908 
584 
486 
344 
216 
60 
60 

306 
1,223 
986 
869 
501 
282 
129 
106 

1-53 
611 
4-93 
4-35 
2-50 
1-41 
0-65 
0-53 

1-76 

6-82 
5-68 
5-02 
2-79 
1-63 
0-73 
0-61 

18,800 

72,600 

Juillet 

60,600 

53,400 

29,800 

17,300 

7,680 

6,520 

Note. — l  Estimation  des  10  derniers  jours  de  décembre. 
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Hauteur  à  la  Jauge  et    débit  du  creek   n°  2,    près    du    débarcadère    de 
Foster,  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Hant'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-4 
0-4 
0-5 
0-5 

0-5 
0-6 
0-5 
0-3 
0-3 

0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-5 
0-7 
0-9 
0-8 

1  2 
1-4 
1-6 
1-7 
1-6 

1-8 

Pds-sec. 

205 
190 
190 
190 
190 

190 
205 
205 
220 
220 

220 
240 
220 
190 
190 

190 
205 
205 
205 
205 

220 
270 
335 
300 
410 

455 
555 
670 
735 
670 

805 

Pieds. 

1-9 
2-2 
2-1 

2-2 
2-0 

21 
1-9 
2-1 

2-8 
2-8 

2-8 
2-6 
2-5 
2-4 
1-9 

1-6 
1-4 
1-4 
1-6 
2-2 

1-9 
1-6 
1-6 
1-7 
1-6 

2-0 
1-7 

1-7 
1-8 
1-7 

Pds-sec. 

875 

2 

1,110 

3 

1,030 

4 

1,110 

5             

950 

6         

1,030 

7                  

875 

8                     

1,030 

9                                       

1,930 

10                               

1,930 

11         

1,930 

12                                   

1,770 

13                               

1,695 

14                                      

1,620 

15                                          

1,245 

16                               .„ 

1,030 

17                                        

908 

18                                       

908 

19                                                                        

1,030 

20                                                          

1,470 

21 

1,245 

22 

1,030 

23 

1,030 

24                               

1,100 

25                               

1,030 

26 

1,320 

1,100 

28                                       

1,100 

1,170 

30                                                  

1,100 

31 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  du    creek   n°  2,    près    du    débarcadère    de 
Foster,  pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
â  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

1-8 
1-9 
1-4 
1-3 

1-3 

1-4 
1-9 
1-7 
1-7 
1-9 

1-7 
1-5 
1-4 
1-0 
0-9 

0-8 
0-9 
0-9 
1-3 
1-4 

1-8 
1-9 
2-0 
1-9 
2-0 

1-8 
1-6 
1-6 
1-5 
11 

1-2 

Pds-sec. 

1,170 

1,245 

908 

849 

849 

908 
1,245 
1,100 
1,100 
1,245 

1,100 
968 
908 
686 
634 

584 
634 
634 
849 
908 

1,170 
1,245 
1.320 
1,245 
1,320 

1,170 

1,030 

1,030 

968 

738. 

792 

Pieds. 

1-4 
1-7 
2-1 
2-0 
1-8 

1-7 
1-8 
2-3 
1-6 
1-5 

1-5 
1-5 
1-6 
1-1 
1-0 

0-8 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 

0-6 
0-7 
1-1 
1-3 
1-2 

1-2 
1-3 
1-0 
1-3 
1-2 

1-3 

Pds-sec. 

908 
1,100 
1,395 
1,320 
1,170 

1,100 
1,170 
1,545 
1,030 
968 

968 
968 
1,030 
738 
686 

584 
535 
535 
486 
486 

486 
535 
738 
849 
792 

792 
849 
686 
849 
790 

849 

Pieds. 

0-9 
0-7 
0-8 
1-3 
1-8 

1-0 
0-8 
0-8 
0-7 
0-6 

0-5 
0-5 
0-4 

Pds-sec. 

634 
335 
584 
849 
1,170 

686 

584 
584 
535 
486 

437 
437 
390 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-2 

0-1 
0-1 
0-2 
0-3 
0-3 

0-2 
0-2 
0-2 
0-1 
0-1 

0-2 
0-1 
0-1 
0-2 
0-1 

01 
0-1 
0-1 
01 
0-1 

0-2 
01 
00 
0-0 
0-1 

0-1 

Pds-sec. 

344 
344 
344 
344 
300 

257 
257 
300 
344 
344 

300 
300 
300 
257 
257 

300 
257 
257 
300 
257 

257 
257 
257 
257 
257 

300 
257 
216 
216 
257 

257 

Pieds. 

0-1 

00 

-0-2 

-0-2 

-0-1 

-0-2 
-0-1 

-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-2 
-0-2 
-0-4 
-0-4 
-0-2 

-0-2 
-0-2 
-0-2 
-0-8 
-0-2 

-0-4 
-0-4 

Pds-sec. 

257 
216 
132 
132 
257 

132 
170 
132 
132 
132 

132 
132 
60 
60 
132 

132 
132 
132 
132 
132 

60 
60 

Pieds. 

—0-3 
-0-3 
-0-4 
-0-2 

-0-2 

-0-2 
-0-3 
-0-3 
-0-2 
-0-3 

-0-2 
-0-2 
-0-2 
-01 
-0-2 

-0-3 
-0-4 
-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-25 

Pds-sec. 
90 

2 

90 

3 

60 

4 

132 

5 

132 

6 

132 

7 

90 

8... 

90 

9 

132 

10 

90 

11 

132 

12 

132 

13 

132 

14 

0-4           390 

170 

15 

0-3 

0-4 
0-4 
1-0 
0-6 
0-5 

0-6 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-3 
0-5 
0-4 

544 

390 
390 
686 
486 
437 

486 
390 
390 
390 
390 

390 
390 
344 
437 
390 

132 

16 

90 

17 

60 

18 

132 

19 

132 

20 

132 

21 

111 

22     . 

23 

24 

25 

26 

27 

-0-2 



28 

.     .. 

29 

30... 

:::: 

31 



RIVIÈRE    DE    LA    QUEUE-DE-LOUTRE. 


Emplacement. — La  station  de  jaugeage  est  située  dans  le  township  27.  rang 
19,  à  l'ouest  du  5ième  méridien,  5^  milles  à  l'ouest  de  Field,  juste  au  dessus  du 
pont  de  la  grand'route  sur  le  chemin  qui  conduit  de  Field  à  Ottertail.  (Ancien 
gravelage  du  C.  P.  C.) 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre,  1912;  de  mai  à  octobre  1913. 

En  hiver. — Dans  ce  district  les  hivers  sont  très  rigoureux,  le  thermomètre 
descendant  jusqu'à  — 40°  F.  Les  bordées  de  neige  y  sont  très  fortes,  et,  même 
dans  les  vallées,  la  terre  est  couverte  de  neige  de  quatre  à  six  mois  par  année. 
La  rivière  est  généralement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois  d'avril. 

Jauge. — La  jauge  est  une  tige  verticale  et  les  indications  en  sont  notées  par 
M.  Wm.  Haygarth  deux  ou  trois  fois  la  semaine. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  50  verges  en  amont  et  en 
aval  de  la  section.  Le  courant  est  rapide  et  il  y  a  de  petits  rapides  immédiate- 
ment en  amont  et  en  aval. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  quatre  mesurages  en  1912  du  haut  d'un  pont 
temporaire  pour  les  piétons.  En  1913,  on  a  pris  six  mesurages  au  moyen  d'un 
wagonnet  à  câble. 

Précision. — Les  observateurs  des  indications  de  la  jauge  sont  rares:  la  sec- 
tion de  mesurages  n'est  pas  très  bonne.  Ces  résultats  sont  en  dedans  de  15 
pour  100. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre?  près  de 

Field  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
22  mai 

C.  E.  Richardson      

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

Pieds. 

28 
44 
44 
44 
30 
34 

Pds  car. 

69-6 
110-5 
104-5 
93-5 
91-0 
56-2 

Pds  par  sec. 

2-00 
5-41 

4-70 
3-60 
3-70 
1-27 

Pieds. 

2-80 
3-60 
3-50 
3-30 
3-25 
2-40 

Pds-sec. 

138 

3  juillet 

598 

28  juillet 

« 

491 

31  juillet 

« 

337 

29  août 

1  déc... 

R.  G.  S.  &C.E.  R 

C.  E.  Webb 

337 
71 

Débit  mensuel  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre?  près  de  Field  en  1913 

(Surface  de  déversement  90  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

930 
1,350 
740 
740 
570 
145 

40 
490 
290 
200 
145 

85 

178 
829 
523 
435 
269 
115 

1-98 
9-21 
5-81 
4-83 
2-99 
1-28 

2-28 

10,900 

10-3 
6-75 
5-57 
3-34 
1-48 

49,300 

32,200 

26,700 

16,000 

7,070 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-loutre,  près  de 
Field,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 


Mai. 


Juin. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Haut'r 
à   la 
jauge. 


Débit. 


Pieds.    Pds-sec 


2. 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 

31 


2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-1 

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-3 

2-2 
2-3 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 
2-3 
2-2 
2-5 
2-6 

2-7 
2-7 
2-8 
2-9 
3-0 


5G 
50 
50 
50 
M 

40 

50 
60 

70 

n 
so 

60 
70 

7" 
70 

70 
80 
50 
B6 

un 

!  88 
125 
145 
170 
200 


Pieds. 

41 
4-2 
4-3 
4-2 
4-1 

3-9 
40 
4-2 
4-4 
4-3 

4-2 
41 
40 
3-8 
3-7 

3-6 
3-5 
3-7 
3-8 
40 

3-9 
3-8 
3-7 
3-6 
3-6 


3-2 

290 

3-3 

350 

3-5 

490 

3-7 

650 

3-9 

830 

40 

930 

Pds-sec. 


1,130 
1,240 
1,130 
1,030 

830 

930 

1,130 

1,3.50 

1,240 

1,130 

1,030 

930 

740 

650 

570 
490 
650 
740 
930 

830 
740 
650 
570 
570 

490 
490 
409 
570 
570 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près 
de  Field,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet, 

Août. 

Septembre . 

Octobre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge . 

Débit. 

Pieds. 

3-8 
3-7 
3-6 
3-5 
3-5 

3-6 
3-6 
3-7 
3-7 
3-6 

3-5 
3-4 
3-4 
3-3 
3-2 

3-3 
3-4 
3-4 
3-5 
3-6 

3-7 
3-8 
3-7 
3-6 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 

Pds-sec. 

740 
630 
570 
490 
490 

570 
570 
650 
650 
570 

490 
420 
420 
350 
290 

350 

420 
420 
490 
570 

650 
740 
650 
570 
490 

490 
490 
490 
490 
490 

490 

Pieds. 

3-5 
3-5 
3-6 
3-6 
3-7 

3-7 
3-6 
3-5 
3-5 
36 

3-7 
3-8 
3-7 
3-5 
3-4 

3-4 
3-4 
3-3 
3-3 
3-2 

3-1 
3-0 
3-0 
3-0 
3-1 

3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 

3-3 

Pds-sec. 

490 
490 
570 
570 
650 

650 
570 
490 
490 
570 

650 
740 
650 
490 
420 

420 
420 
350 
350 

290 

240 
200 
200 
200 
240 

350 
350 
350 
350 
350 

350 

Pieds. 

3-2 
3-2 
3-0 
3-4 
3-6 

3-5 
3-4 
3-3 
3-3 
3-2 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
31 

31 
3-1 
3-0 
3-0 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 

Pds-sec. 

290 
290 
350 
420 

570 

490 
420 
350 
350 
290 

290 
290 
290 
290 
240 

240 
2<*0 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
170 

170 
170 
170 
145 
145 

Pieds. 

2-7 
2-6 
2-5 
2-6 

2-7 

2-7 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 

2-8 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-6 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 

2-6 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 

2-5 

Pds-sec. 

125 
105 
85 
105 
125 

125 
145 
145 
145 
145 

145 
125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 
105 

105 
1C5 
105 
105 
105 

105 
85 
85 
85 

85 

Pieds. 

2-4 

Pds-sec. 

70 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 , 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

85 



RIVIERE    PEND-D  OREILLE. 


(Appelée  aussi  communément  le  Bras  Clark  du  fleuve  Columbia.) 

Emplacement. — La  station  de  jaugeage  est  située  à  9  milles  en  amont  de 
l'embouchure  à  Wanneta,  près  du  ranche  de  M.  A.  G.  Lang. 

Données  en  main. — Du  mois  de  mai  au  mois  de  décembre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  n'est  pas  rigoureux  dans  ce  district,  la  température 
descend  souvent  à  0°  F;  les  bordées  de  neige  y  sont  assez  fortes.  La  rivière 
gèle  souvent,  mais  jamais  durant  plus  d'un  ou  deux  jours  à  la  fois.  On  dit  que 
les  eaux  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  sont  plus  chaudes  que  celles  de  tous  les  autres 
cours  d'eau  de  la  Colombie-Britannique. 

Jauge. — On  se  sert  de  jauges  à  tige  et  les  indications  en  sont  notées  deux  ou 
trois  fois  par  semaine,  excepté  à  la  crue  des  eaux  où  elles  sont  notées  chaque  jour 
par  M.  A.  G.  Lang. 

Chenal. — Le  cours  de  la  rivière  Pend  d'Oreille,  du  côté  canadien,  est  torren- 
tueux et  il  n'y  a  pas  de  section  favorable  au  mesurage  au  moulinet  A  la  section 
que  nous  avons  choisie  le  courant  est  très  rapide  à  la  crue  des  eaux,  la  vitessee  est 
satisfaisante  à  niveau  bas  et  elle  semble  être  contrôlée  d'une  façon  permanente. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  d'un  wagonnet  à 
câble.     Jusqu'à  date,  on  a  fait  douze  mesurages  bien  répartis. 
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Précision. — Les  indications  de  la  jauge  ont  été  exactes  bien  que  quelque  peu 
rares.  Les  conditions  sont  favorables  pour  le  mesurage  à  niveau-bas  et,  excepté 
durant  la  crue  des  eaux,  les  résultats  sont  garantis  ne  pas  dépasser  5  pour  100; 
durant  les  mois  de  juin  et  juillet  la  précision  est  garantie  ne  pas  s'écarter  de  plus 
de  10  pour  100. 

Observations  générales. — La  rivière  Pend-d'Oreille  prend  sa  source  (a)  dans 
la  Colombie-Britannique,  sur  le  versant  ouest  des  Montagnes  Rocheuses  où  elle 
est  connue  sous  le  nom  de  la  rivière  de  la  Tête-Plate;  (b)  près  d'Helena,  Montana, 
où  elle  est  connue  sous  les  noms  de  Bras  Clark  du  Columbia,  rivière  Missoula, 
et  plusieurs  autres  noms  propres  à  l'endroit.  Elle  se  déverse  sur  une  surface 
d'environ  25,500  milles  carrés  dans  le  Montana,  l'Idaho  et  l'état  de  Washington 
avant  de  revenir  dans  la  Colombie-Britannique,  d'où  elle  coule  sur  une  longueur 
de  16  milles  dans  une  direction  ouest,  se  déchargeant  dans  le  fleuve  Columbia.  à 
Waneta,  C.-B.,  à  200  verges  de  la  frontière  internationale.  La  surface  totale  de 
déversement  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  est  d'environ  26,000  milles  carrés.  La 
rivière  au  Saumon  a  une  surface  de  déversement  de  480  milles  carrés  et  est  le 
seul  affluent  important  au  Canada. 

Le  long  de  son  cours  dans  la  Colombie-Britannique,  la  rivière  Pend-d'Oreill*- 
fait  une  chute  de  423  pieds  et  offre  quatre  ou  cinq  endroits  propres  au  développe- 
ment de  pouvoirs  considérables.  On  ne  peut  y  distinguer  des  chutes  de  plus  de  10 
pieds  de  hauteur.  La  hausse  et  la  baisse  de  la  rivière  est  d'environ  20 pied-,  et. 
à  la  crue  des  eaux,  la  rivière  devient  torrentueuse  à  cause  de  ses  rives  étroites 
et  incapables  de  la  contenir. 

La  section  de  jaugeage  et  de  mesurage  au  moulinet  a  été  établie  en  1912 
sous  la  direction  de  M.  G.  Gray  Donald.  Le  câble  a  ll/i  pouce  de  diamètre 
et  mesure  610  bons  pieds  de  longueur.  Les  mesurages  sont  faits  au  moyen 
d'un  wagonnet  à  câble.  Durant  l'année  1913,  l'ingénieur  provincial  de  district, 
de  la  Division  des  Droits  des  Cours  d'eau,  Nelson,  et  le  Service  Hydrographique 
de  la  Colombie-Britannique  ont  fait  conjointement  des  opérations  à  cette  station 
jusqu'au  mois  d'octobre,  alors  que  le  personnel  du  Service  Hydraulique  de  la 
Colombie-Britannique  a  pris  charge  de  toutes  les  opérations. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  pend-d'oreille,  près  de  Waneta.  C.-B., 

en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 
l' hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge.           Débit. 

1912 
11  oct.. 

Pieds. 

Pds  car.      Pds  par  sec. 
2,900                 3-52 

Pieds.           Pds-sec. 

3-89     ''         10,200 
5- 14             11,100 

3,250 

2,550 
2,380 
2,600 
2,710 
10,400 
9,940 
7,090 
4,780 
3,380 
2,570 

4- 02 

316 
2-94 
2-92 
3-20 
11-40 
10-69 
8-40 
603 
4-19 
316 

1913 

|     " 

9  fév 

« 

" 

u 

304 

n 

3-54              8.660 

W.E.B.&C.E.  R 

119.000 

25  juin 

15  juillet 

H.  G.L 

84-90           106.000 

17-10 

« 

10-24               -  B 

2  sept 

« 

5-41             14  170 

C.E.R.&C.E.W 

3-00 

Note. — ^lace. 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Pend-d' Oreille,  près  de  Waneta,  C.-B.,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  26,600  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carrés. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

116,000 
92,900 
31,200 
14,600 
8,340 
9,780 
9,780 

88,000 
32,400 
14,800 
8,580 
7,660 
8,100 
6,200 

106,000 
59,600 
21,500 
11,100 
7,920 
8,840 
7,830 

3-98 
2-24 
0-81 
0-42 
0-30 
0-33 
0-29 

4-44 
2-59 
0-93 
0-47 
0-35 
0-37 
0-33 

6,310,000 

Juillet  

3,660,000 

1,320,000 

661,000 

487,000 

526,000 

481,000 

Note. — L'eau  de  la  rivière   Pend-d'Oreille  et  celle  du   fleuve  Columbia  près  de  Trail  donnent  le   débit  du   fleuve 
Columbia  coulant  dans  les  Etats-Unis. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  près  de  Waneta, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

21-5 
22-0 
22-3 
22-8 
23-0 

23-5 
24-0 
24-6 
24-8 
25-0 

25-1 
25-2 
25-3 
25,3 
25-2 

25-1 
24-9 
24-8 
24-7 
24-6 

24-5 
24-4 
24-3 
24-2 
24-1 

23-6 

23-4 
23-0 
22-7 
22-4 

Pds-sec. 

88,000 

2 

91,500 

3 

93,600 

4 

97,200 
98,600 

5 

6 ,.   .    .    . 

102,000 
106,000 
111,100 

7 

8 

9 

112  000 

10 

114,000 

114,000 
115,000 
116,000 
116,000 
115,000 

114,000 
113,000 
112,000 
111,000 
111,000 

110,000 
109,000 
108,000 
108,000 
107,000 

103,000 
102,000 
90  600 

11 

12 

13 

14 

15 ...     ::;;;.;:  :;:;;:: 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

96  500 

30               ...... 

94,300 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière   Pend-d'Oreille  près  de  Waneta, 

pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

22-2 
21-8 
21-5 
21-3 

20-8 

20-4 
20-1 
19-8 
19-5 
19-1 

18-7 
18-3 
18-0 
17-5 
17-1 

16-6 
16-3 
61-0 
15-6 
15-0 

14-7 
14-3 
13-9 
13-5 
13-1 

12-8 
12-5 
12-1 
11-8 
11-4 
11-2 

Pds-sec. 

92,900 
90, 100 
88,000 
86,600 
83,200 

80,600 
78,700 
76,700 
74,800 
72,200 

69,800 
67,300 
63,500 
62,600 
60,200 

57,400 
55,700 
34,000 
51,900 
48,700 

47,200 
45,300 
43,400 
41,600 
39,800 

38,600 
37.400 
35,800 
34,600 
33, 1C0 
32,400 

Pieds. 

10-9 
10-7 
10-4 
10-2 
10-0 

9-8 
9-6 
9-4 
9-1 
8-9 

8-7 
9-5 
8-2 
8-0 
7-9 

7-8 
7-6 
7-5 
7-3 
7-2 

7-0 
6-8 
6-7 
6-5 
6-4 

6-3 
6-2 
6-0 
5-9 

5-8 

Pds-sec. 

31,200 
30,500 
29,400 
28,700 
28,000 

27,300 
26,600 
26,000 
24,900 
24,300 

23,600 
23,000 
22,000 
21,300 
21,000 

20,700 
20,100 
14,800 
19,200 
18,900 

18,300 
17,800 
17,500 
17,000 
16,700 

16,400 
16,100 
15,600 
15,300 
15,100 

Pieds. 

5-6 
5-4 
5-4 
5-4 
5-3 

5-2 
5-0 
4-8 
4-6 
4-5 

4-4 
4-4 
4-3 
4-1 
4-0 

4-0 
3-9 
3-9 
3-8 
3-7 

3-7 
3-7 
3-6 
3-6 
3-5 

3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-2 

Pds-sec. 

14,600 
14,000 
14,000 
14,000 
13,800 

13,500 
13,000 
12,500 
12,000 
11,800 

11,500 
11,500 
11,300 
10,800 
10,500 

10,500 
10,300 
10,300 
10,000 
9,780 

9,780 
9,780 
9,540 
9,540 
9,300 

9.300 
9,060 
8,820 
8,580 
8,580 

Pieds. 

3-1 
3-1 
3-0 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-8 

2-9 
3-0 
2-9 
2-9 
2-9 

3-0 
30 
3-0 
3  0 
3-0 

2-9 
2-9 
2-9 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-9 

Pds-sec. 

8,340 
8,340 
8,100 
7,880 
7,880 

7,880 
7,880 
7.880 
7,880 
7,660 

7,880 
8,100 
7.880 
7.88C 
7,880 

8,100 
8,100 
8,100 
8,100 
8,100 

8,100 
7,880 
7,880 
7,880 
7,660 

7,660 
7,660 
7,660 
7,660 
7,660 
7,880 

Pieds. 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
30 

30 
3-1 
3-1 
31 
3-1 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

3-3 
3-3 
3-4 
3-4 
3-4 

3-5 
3-5 
3-5 
3-6 
3-6 

3-6 
3-6 

3-7 
3-7 
3-7 

Pds-sec. 

8,100 
8,100 

8,100 
8-100 
8,100 

8,100 
8,340 
8,340 
8,340 
8,340 

8,580 
8,580 
8,580 
8,580 
8,580 

8,820 
8,820 
9,060 
9,060 
9,060 

9,300 
9,300 
9,300 
9.540 
9,540 

9,540 
9.540 
9,780 
9,780 
9,780 

Pieds. 

3-7 
3-7 
3-7 
3-6 
3-6 

3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-2 

31 
31 
3-0 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 
2-7 

2-6 

2-5 

-M 
2-3 

2-3 

2-3 
2-3 
2-2 

M 

2-1 

Pds-sec. 
9,780 

2 

9,780 

3 

9,780 

4 

9,540 

5 

9,540 

6 

9,300 

7 

9,060 

8 

9 

g,  580 

10 

8,580 

11 

8,340 

12 

g,3'0 

13... 

8,100 

14 

7.880 

15 

7,880 

16 

7,660 

17 

7,660 

18 

19 

20 

7.440 

21 

22 

23 

24 

7,000 
6,800 
6,600 
6,600 

25 

6,600 

26 

6.600 

27 

6.600 

28 

6.400 

29 

6.400 

30 

6.200 

31 

5-7 

14,800 

6.200 

RIVIERE    SLOCAN. 

Emplacement. — A  la  borne  du  point  de  jonction  Slocan,  dans  le  district 
du  fleuve  Nelson,  à  environ  1  mille  de  l'ouverture  du  pont  de  la  grand'route, 
près  de  la  vallée  du  Croissant. 

En  Hiver. — La  neige  y  tombe  en  abondance,  mais  le  thermomètre  descend 
rarement  au-dessous  de  zéro;  la  rivière  gèle  souvent. 

Jauge. — Jauge  consistant  en  une  tige  verticale  fixée  au  caisson  du  pont. 

Chenal. — Droit  sur  une  longueur  de  100  verges  en  amont  et  en  aval  de  la 
section  et  incliné  au  détour. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait,  en  1913,  sept  mesurages  bien  répartis,  du 
pont  de  trafic,  près  de  la  vallée  du  Croissant. 

Précision. — Les  mesurages  au  moulinet  sont  exacts  et  les  indication-  de 
la  jauge  sont  notées  souvent.  Le  chenal  est  sinueux  et  le  contrôle  ne  semble 
pas  permanent.  On  dit  qu'à  la  crue  des  eaux  la  rivière  Kootenay  refoule  ses 
eaux  et  affecte  la  jauge.  Précision  de  janvier  à  mai,  15  pour  100;  de  juin  à 
août,  20  pour  100;  de  septembre  à  décembre,  10  pour  100. 

Observations  générales. — Nous  devons  les  résultats  ci-inclus  à  la  courtoisie 
de  W.  J.  E.  Biker,  ingénieur  des  Droits  des  Cours  d'eau  de  la  province,  district 
de  Nelson,  qui  a  entretenu  la  station  durant  Tannée  1913.  Nous  publions 
ces  résultats  pour  montrer  le  débit  de  la  rivière  Kootenay  aux  chutes  de  Honning- 
ton.  La  station  de  jaugeage  du  Service  Hydraulique  de  la  Colombie-Britanni- 
que sur  la  rivière  Kootenay  est  située  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Slocan. 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Slocan,  près  de  la  Vallée  du  Croissant  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  2,100  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum . 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Précision. 

780 

850 

630 

4,230 

16,160. 

22,000 

10,500 

4,140 

3,900 

2,350 

1,700 

950 

530 

430 

280 

350 

3,360 

10,000 

4,230 

2,600 

2,350 

1,600 

1,350 

700 

655 
640 
455 

2,290 
9,760 
16,000 
7,370 
3,370 
3,120 
1,980 
1,520 
825 

0-58 
0-57 
0-38 
2-04 
8-71 
14-28 
6-58 
3-01 
2-78 
1-76 
1,36 
0-73 

0-67 
0-59 
0-44 
2-28 
10-04 
15-93 
7-59 
3-47 
3-10 
2-03 
1,32 
0-84 

40,300 

35,500 

28,000 

136,000 

600,000 

952,000 

453,000 

207,000 

186,000 

122,000 

90,400 

50,700 

C 

C 

Mars 

C 

C 

Mai 

C 

D 

Juillet 

D 

D 

SeDtembre    

B 

B 

Novembre      

B 

Décembre  1912 

C 

22,000 

280 

4,000 

3-33 

48-50 

2,899,900 

RIVIERE    SPILLIMACHEEN. 

Emplacement. — La  section  de  jaugeage  est  située  juste  en  dehors  de  la  zone 
des  chemins  de  fer,  à  environ  deux  milles  du  débarcadère  de  Spillimacheen  sur  la 
grande  route  qui  conduit  en  haut  de  la  vallée  de  Spillimacheen. 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre  1912;  de  juin  à  novembre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  est  très  rigoureux  dans  ce  district  (  -  40°  F.)  et  la  neige 
abondante.  La  rivière  est  généralement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois 
d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  et  les  indi- 
cations en  sont  notées  deux  ou  trois  fois  la  semaine  par  J.  Montgomery. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  50  verges  en  amont  et 
en  aval  de  la  section.  Un  barrage  de  sable  en  constitue  le  contrôle,  et  il  y  a 
un  rapide  considérable  à  eau  basse,  25  verges  en  aval  de  la  section. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  du  côté  d'aval  du  pont  de  la 
grand'route.     On  a  fait  six  mesurages  en  1912  et  huit  en  1913. 

Précision.— -Les  indications  de  la  jauge  sont  rarement  notées;  la  section 
de  mesurage  est  bonne.  Durant  la  crue  des  eaux,  les  eaux  du  fleuve  Columbia 
pourraient  être  refoulées.     Ces  résultats  ne  doivent  pas  dépasser  10  pour  100. 
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Mesurages  Dtr  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  du  débarcadère  de 

Spillimacheen,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet, 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

1672 
1672 
1048 
1672 
1672 
1048 
1672 
1048 

Pieds. 

119 
122 
124 
122 
124 
114 

117 
123 
123 
124 
122 
118 
119 
114 

Pds- carrés. 

464 
585 
620 
568 
599 
381 

466 
608 
570 
613 
571 
490 
488 
330 

Pds  par  sec. 

2-43 
4-70 
5-52 
4-18 
5-08 
1-45 

2-60 
7-39 
6-60 
6-60 
4-70 
3-12 
3-58 
114 

Pieds. 

1-30 
2-20 
2-55 
2-25 
2-35 
0-42 

117 
2-75 
2-60 
2-57 
210 
1-50 
1-57 
0-25 

Pds-sec. 

1.120 
2.740 
3. 450 

17  juin 

19  juin 

« 

6  juil 

« 

2,750 

3.040 

554 

19  juil 

" 

29  sept 

C.  E.  Richardson 

1913. 
20  mai 

J.  A.  Elliott              

1,210 

4,420 

11  juil 

3,880 

27  juil 

J.  A.  Elliott 

4,070 

30  juil 

2,710 

3  sept 

C.  E.  R  and  R.  G.  S 

J.  A.  Elliott 

1.530 
1,750 

26  nov  

C.  E.Webb           

378 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  l'embouchure  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  580  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  DO 

sur  la  sur- 
face de  dé- 

viTM-ment. 

Total 

en 

pieds-acre. 

5,130* 
8,000 
5.760 
4,520 
2,700 
1,100 
575 

1,330 
3,680 
2,270 
1,450 
1,000 
505 
380 

1,916 
5.176 
3,813 
2,925 
1,730 
822 
427 

3-30 
8-92 
6-57 
5  04 
2-98 
1-42 
0-73 

3-81 
9-95 
7-57 
5-81 
3-33 
1-64 
0-81 

118.000 

308.000 

Juillet i . 

234,000 

Août 

180,000 

103.000 

50.500 

25,400 

Note. — *L'estimation  du  mois  de  mai  d'après  les  indications  de  la  moitié  du  mois. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillima- 
cheen.  pour  chaque  jour  en  1913. 


Mai. 


Juin. 


Jour. 


Haut'r  Haut'r 

à  la       Débit.       à  la       Débit, 
jauge.  jauge. 


Pieds.    Pds-sec.    Pieds.    E 


1-3  1,330 

1-7  1,890 

20  2,480 

20  2,480 

2-4  3,420 


2-6 
2-7 

.  8 
2-9 
30 
30 


3,9-50 

i  m 

-:  S» 

4  ?:: 

5,130 
5,130 


3-1 
3-3 
3-3 
3-2 
3-0 

2-9 
3-0 
3-2 
3-5 


5,440 
6,080 
6,080 
5,760 
5,130 

i  ;; 

5.130 

5.760 


3-7 

7,310 

3-9 

8,000 

3-6 

6.970 

3-3 

6,080 

3-0 

5,130 

2-6 

4.520 

2-6 

3.950 

2-6 

3. 950 

2-5 

3.680 

2-7 

4,230 

2S 

4.520 

9.9 

4.820 

2-9 

-.  H 

2-9 

4.820 

2-5 

4.520 

.   : 

4,520 

ï-a 

4,520 

2-5 

4.520 

.  8 

4.520 

2-8 

4.520 

.  S 

4.520 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillima- 
cheen,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 


Débit. 


Août. 


Haut'r 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 


Débit. 


Octobre. 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

8 
9 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

2-7 


2-0 
2-0 
2-0 
2-3 
2-6 

2-7 
2-8 
3-0 


Pds-sec. 

4,230 
4,230 
3,950 
3,680 
3,420 

4,520 
5,760 
4,520 
4,820 
4,820 

4,230 
3,680 
3,420 
3,170 
2,700 

2,480 
2,480 
2,480 
3,170 
3,950 

4,230 
4,520 


130 

820 
820 

230 


3,170 
2,700 
2,270 
2,930 


Pieds. 

2-3 
2-5 
2-6 


2-7 
2-7 

2-8 
2-6 
2-5 
2-4 
2-4 

2-4 
2-4 
2-4 
2-1 
1-9 

1-6 

1-6 


1-7 
2-0 
2-2 
2-1 
21 

2-1 

2-1 
2-1 
21 
2-1 

2-2 


Pds-sec. 


,520 
,950 


4, 

3, 

3,680 

3,420 

3,420 


3,420 
3,420 
3,420 
2,700 
2,270 

1,730 
1,730 
1,580 
1,580 
1,450 

1,890 
2,480 
2,930 
2,700 
2,700 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,930 


Pieds. 

2-0 
1-7 
1-4 
1-7 
1-9 

2-1 
2-0 
1-9 
1-8 
1-7 


Pds-sec. 


1,890 
1,450 
1,890 
2,270 

2,700 
2,480 
2,270 
2,070 
1,890 


1-7       1,890 
1-7       1,890 


1-8 

1,070 

1-7 

1,890 

1-7 

1,890 

1-7 

1,890 

1-7 

1,890 

2-1 

2,700 

1-7 

1,890 

1-5 

1,580 

1-3 

1,330 

1-2 

1,210 

11 

1,100 

11 

1,100 

11 

1,100 

11 

1,100 

1-0 

1,000 

1-0 

1,000 

1-0 

1,000 

1-0 

1,000 

Pieds. 

1-0 
1-1 
1-0 
1-0 

1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
10 


0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-5 


0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-4 


Pds-sec. 

1,000 
1,100 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
730 
730 
730 
650 

650 
650 
650 
650 
575 

575 
575 
575 
575 
575 
505 


Pieds. 

0-5 
0-4 
0-3 
0-4 
0-4 

0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 


0- 

(I. 
u- 

0< 
0- 

0- 

0-2 

0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 


0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 


Pds-sec. 

575 
505 
440 
505 
505 

505 
440 
440 
440 
440 

440 
440 
440 
440 
440 

440 
440 
380 


sa 


380 

380 
380 
380 
380 
380 


CREER    TOBY. 


Emplacement. — A  un  mille  et  demi  d'Athalmer,  à  un  mille  de  L'embouchure, 
sur  le  pont  de  la  grand'route  qui  conduit  d'Athalmer  à  Wilmer. 

Données  en  main. — De  juin  à  septembre,  1912;  de  mai  à  octobre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  est  rigoureux  dans  ce  district,  il  y  tombe  peu  de  neige, 
comme  dans  tous  les  districts  semi-arides  de  la  Colombie-Britannique.  La 
rivière  est  généralement  complètement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois 
d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  et  les  indi- 
cations en  sont  notées  par  M.  A.  L.  Peters,  du  ranche  Cyderdale,  Wilmer. 

Chenal. — Toute  la  section  n'est  pas  propre  au  mesurage  au  moulinet,  mais 
elle  est  la  seule  désirable,  à  moins  d'ériger  une  station  à  câble.  Le  chenal 
n'est  pas  droit  et  le  lit  en  est  sinueux.  Le  courant  n'est  pas  à  angles  droit- 
avec  le  pont  et  il  est  rapide. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  cinq  mesurages  en  1912  et  neuf  en  1913,  du 
pont  de  la  grand'route.      Ces  mesurages  ne  sont  pas  exacts. 

Précision. — Les  indications  de  la  jauge  sont  bonnes,  les  mesurages  ne  sont 
pas  exacts.  Les  eaux  du  fleuve  Columbia  pourraient  être  refoulées.  La  provi- 
sion est  garantie  être  de  20  pour  100,  mais  il  est  probable  qu'elle  ne  dépasse  pas 
10  pour  100. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Toby,  près  d'Athalmer,  en  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 

28  mai 

29  juin  

C.E.R.&H.C.  H 

H.  C.  Hughes 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

1,672 
1,048 
1,672 
1,048 
1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,048 

Pieds. 

168 
167 
167 
167 
160 

168 
175 
173 
170 
170 
170 
160 
158 

Pds-car. 

359 
397 
423 
378 
122 

202 
616 
578 
440 
418 
324 
246 
231 

Pds  par  sec. 

2-22 

2-80 
3-00 
3-03 

2-27 

2-10 
4-30 
4-20 
3-50 
4-42 
3-36 
2-46 
2-93 

Pieds. 

2-00 

2-48 
2-60 
2-25 
0-46 

1-70 
3-74 
3-78 
3-20 
3-22 
2-60 
2-20 
2-20 

Pds-sec. 

797 
1,110 

1,270 

23  juillet 

« 

1,140 

28  sept 

127Q 

1913. 
17  mai 

J.  A.  Elliott 

2424 

do           

2,65» 

20  juin  

do 

32,42(> 

11  juillet 

1,560 

25  juillet 

J.  A.  Elliott 

1,850 

30  juillet 

do           

1,090 

3  sept 

CE.  R.  &  R.  G.  Swan 

J.  A.  Elliott 

644 

3676 

27  nov 

C.  E.  Webb... 

4140 

Note.— 1Section  différente. 
2Nouvelle  jauge. 
3Section  différente. 
"Glace. 

Débit  mensuel  du  creek  Toby,  près  de  l'ouverture  (pont   de   la   grand'route) 

en  1913. 

(Surface  de  déversement,  220  milles  carrés.) 


Mois 

] 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face   de   dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai1 

2,290 
3,650 
2,470 
1,960 
1,530 
555 

295 
1,200 
690 
690 
445 
395 

726 

2,133 

1,487 

1,230 

713 

441 

3-30 
9-70 
6-76 
5-59 
3-24 
2-00 

3-81 
10-82 
7-79 
6-45 
3-62 
2-31 

44,600 
126,700 

Juillet 

91,000 

75,600 

Septembre 

42,400 

Octobre 

27,100 

Note.— estimation  des  17  premiers  jours. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Toby  près  de  son  embouchure,  pour 
chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 


Mai. 


Haut'] 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Juin. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

Débit. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

2-7 

1,100 

2-3 

765 

2-3 

765 

2-3 

765 

31 

1,530 

2-55 

965 

2-35 

800 

2-3 

765 

2-4 

840 

2-2 

690 

20 

555 

1-8 

445 

2-2 

690 

21 

620 

20 

555 

20 

555 

2-2 

690 

2-7 

1,100 

2-2 

690 

2-2 

690 

2-2 

690 

2-2 

690 

20 

555 

20 

555 

20 

555 

20 

555 

20 

555 

2-0 

555 

20 

555 

20 

555 

Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


27 


Pieds. 


Pds-sec. 


1-7 
1-7 
1-75 

1-9 

2-2 
2-5 
2-6 

2-8 


3-6 


395 
395 

420 

495 

690 

920 

1,010 

1,200 

1,410 
1,810 
2,040 
2,040 
2,290 
2,290 


Pieds. 

3-55 

3-65 

3-8 

3-7 

3-5 

3-4 
3-5 
4-2 
4-3 
4-3 

3-9 

3-95 

4-0 

3-4 

3-0 

2-95 

2-8 

2-8 

3-5 

3-4 

3-2 

3-15 

3-2 

3-2 

3-25 


Pds-sec. 

2,205 
2,380 
2,660 
2,470 
2,120 

1,960 
2,120 
3,450 
3,650 
3,650 

2,850 
2,950 
3,050 
1,960 
1,410 

1,355 
1,200 
1,200 
2,120 
1,960 

1,670 
1,600 
1,670 
1,670 
1,740 

1,960 
1,810 
1,670 
1,670 
1,810 


Pieds. 

3-55 
3-3 

2-95 

3-0 

2-9 


3-0 

3-4 

3-25 

3-2 

3-2 

31 
3-2 

2-6 
2-5 

2-2 

2-4 

2-4 

2-6 

3-05 

3-2 

3-2 

3-45 

3-7 

3-5 

3-2 

31 
3-1 
3-0 
2-9 


Pds-sec. 

1,885 
1,810 
1,355 
1,410 
1,300 

1,410 
1,960 
1,740 
1,670 
1,670 

1,530 

1,670 

1,010 

920 

690 

840 

840 

1,010 

1,470 

1,670 

1,670 
2,040 
2,470 
2,120 
1,670 

1,530 
1,530 
1,410 
1,300 
1,300 
1,200 


Pieds. 

3-2 
3-2 
3-2 
3-4 
3-2 


2-9 
3-0 
2-8 
2-6 
2-5 

2-3 
2-3 
2-3 

2-2 
2-2 

2-3 
2-6 
2-6 
2-9 

2-85 

2-7 
2-5 
2-7 
2-9 
2-7 
2-7 


Pds-sec 

1,670 
1,670 
1,670 
1,960 
1,670 

1,670 
1,670 
1,600 
1,530 
1,530 

1,300 
1,410 
1,200 
1,010 


765 
765 
765 


765 
1,010 
1,010 
1,300 
1,250 

1,100 
920 
1,100 
1,300 
1,100 
1,100 


Pieds. 

1-9 
20 
1-9 
1-9 
1-9 

1-85 
1-85 
1-85 
1-85 
1-85 

1-85 

1-9 

1-95 

1-9 

1-8 

1-8 
1-7 
1-7 

1-7 
1-7 


Pds-sec. 

495 
555 
495 
495 
495 

470 
470 
470 
470 
470 

47U 
495 
525 
495 
4  45 

44.5 
395 
395 
395 
396 

395 
395 
395 
395 
395 

395 
395 
39ç 
395 
395 
395 


RIVIÈRE    YOHO. 

Observations  générales. — Il  n'y  a  pas  de  station  régulière  de  jaugeage  but  la 
rivière  Yoho.     Les  débits  sont  déduits  de  ceux  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue, 
en  amont  et  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  c'est-à-dire  pri 
tunnel  n°  2  et  près  de  Field. 

En  hiver. — L'hiver  est  très  sévère  sur  toute  retondue  de  déversement  de  la 
rivière  Yoho,  le  thermomètre  tombant  jusqu'à  -50°  F.  La  neige  y  tombe  en 
abondance,  surtout  dans  les  parties  élevées.  La  rivière  garde  ses  glaces  durant 
trois  ou  quatre  mois  chaque  année. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Yoho,  près  de  son  embouchure,  en  1913. 

(Surface  de  déversement  75  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
!   en  i* 
sur  !a   sur- 
face de  dé- 
veraMMHt. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Juin 

2,140 

2,580 

2,520 

770 

191 

82 

548 
493 
606 
160 
73 
62 

1,260 

1,530 

1,610 

342 

103 

74 

16-8 

20-4 

21-4 

4-6 

1-4 

1-0 

18*7 

23-5 

•.m  •: 

5  1 
1-6 

94.100 

99.000 

20.400 

4.400 

Note.— Les  débits  sont  déduits  de  ceux  obtenus  sur  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont    et   en  aval   de  l'em- 
bouchure de  la  rivière  Yoho. 
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Chutes  Takakkaw — Vallée  de  la  Yoho,  près  deJField,  C.-B. 


360  DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 
Débit  de  la  rivière  Yoho,  près  de  Field,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


27 


Jour. 


Juin. 


Débit, 


Pds-sec. 


1,033 
1,219 
1,219 
1,059 

1,014 
1,314 
1,539 
1,683 
2,136 

1,910 
1,866 
1,747 
1,425 
1,014 

715 

548 

918 

1,405 

1,745 

1,379 
1,337 
1,059 
1,059 
1,059 

897 

812 

1,105 

1,222 

1,359 


Juillet. 


Débit. 


Pds-sec. 

1,771 
1,404 
1,059 
1,105 


1,288 
2,034 
1,954 
1,679 
1,611 

1,474 

1,105 

878 


511 

528 

918 

1,288 

1,679 

2,058 
2,009 
2,034 
2,428 
2,584 

2,451 
2,127 
2,022 
1,565 
1,768 
1,968 


Débit. 


Pds-sec. 

2,088 
2,045 
2,149 
2,519 
2,329 

2,149 
1,977 
1,771 
1,679 
1,702 

1,885 
2,149 
1,833 
1,474 
1,082 

857 
778 
778 


706 

936 

1,666 

1,968 

1,948 

1,948 
1,768 
1,648 
1,648 
1,788 
1,328 


Septembre.     Octobre.      Novembre. 


Débit. 


Débit. 


Pds-sec. 


Pàe 


Débit 


668 

191 

755 

159 

770 

139 

568 

131 

559 

116 

668 

111 

688 

112 

511 

112 

388 

108 

318 

108 

390 

108 

330 

98 

280 

98 

213 

98 

245 

83 

245 

93 

220 

93 

205 

93 

175 

93 

175 

93 

160 

93 

160 

93 

175 

103 

190 

103 

190 

88 

204 

s> 

204 

88 

204 

88 

204 

88 

204 

73 

73 

73 

82 
82 
82 
82 

82 
82 
82 
82 
82 

82 
82 
82 

72 
72 

72 
72 
72 

7J 

62 
62 
62 
62 
62 

62 
70 
70 
70 

70 


DIVERSES   STATIONS   DE   JAUGEAGE. 


RIVIERE    INCOMAPPLEUX. 


Emplacement. — Juste  en  dehors  des  limites  sud  de  la  zone  des  chemins  de  fer, 
à  2  milles  de  l'embouchure  près  de  Beaton,  sur  le  Bras  nord-est,  dans  [es  lacs 
de  la  Flèche. 

En  hiver. — La  neige  y  tombe  en  abondance  mais  la  température  (  -  30°  F. 
est  plus  douce  qu'à  Revelstoke.     La  rivière  gèle  durant   deux  ou   trois   moi- 
chaque  année. 

Jauge. — A  cause  sans  doute  de  l'effet  des  eaux  refoulées,  la  jauge  ne  pouvait 
être  installée  sur  le  pont  entre  Commapleux  et  Beaton,  du  haut  duquel  les 
mesurages  sont  faits.  Une  jauge  à  tige  a  été  établie  près  du  ranche  de  Burbridge 
au  mois  de  mai,  mais  à  cause  de  la  cure  considérable  des  eaux  et  du  bois  flottant, 
elle  a  été  emportée  au  mois  de  juin.  Une  nouvelle  jauge  a  été  installée  dans 
une  position  quelque  peu  différente  et  fixée  au  même  point  de  repère.  On  a 
constaté  que  cette  jauge  se  trouvait  dans  un  rapide  à  eau  basse,  et  une  troisième 
jauge  a  été  installée.     Nous  n'avons  pu  relier  les  trois  jauges  entre  elles. 

Chenal. — Le  courant  est  rapide  à  la  jauge,  le  contrôle  des  eaux  n'a  pas 
été  étudié.     La  section  de  mesurages  est  satisfaisante. 

Mesurages  des  débits.— Nous  avons  fait  en  1913  sept  mesurages  bien  admi- 
nistrés. 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 


361 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Précision. — A  cause  de  certaines  difficultés  résultant  de  la  jauge  nous 
n'avons  pu  obtenir  de  débits  exacts  pour  chaque  jour,  de  sorte  que  les  résultats 
ne  sont  pas  publiés.  Les  rivières  Incomappleux  et  Illecillewaet  semblent  être 
des  cours  d'eau  semblables.  Les  surfaces  de  déversement  sont  à  peu  près  les 
mêmes,  mais  durant  les  mois  d'été,  le  débit  de  la  rivière  Incomappleux  semble 
dépasser  d'environ  30  pour  100  celui  de  la  rivière  Illecillewaet.  Durant  l'hiver 
il  semble  descendre  plus  bas  que  celui  de  la  rivière  Illecillewaet. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Incommappleux,  près  de  Beaton,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 

8  mai 

28      "       

CE.  R.&J.A.E 

J.  A.  E 

1,048 
1,672 
1,672 
1,672 
1,672 
1,048 
1,048 

Pieds. 

100 
96 
98 

100 
90 
98 
93 

Pds-carrés. 

635 
1,130 

966 
1,056 
1,097 

830 

526 

Pds  par  sec. 

2-80 
7-63 
6-16 
5-82 
5-39 
4-91 
113 

Pieds. 

2-28 
4-90 
5-50 
5-02 
5-60 
4-87 
2-40 

Pds.  sec. 

1,800 
18,632 

8  juillet 

18       "    

11  août 

J.  A.  E 

5,932 

J.  A.E , 

J.A.E 

R.  G   S.&C.E.  R 

C.E.  W 

6, 130 
5,940 
4,080 

21  nov 

597 

Note. — 1  Mesurages  justes. 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia,  à  la  ligne  de  frontière  internationale. 

en  1913. 

(Surface  de  déversement,  61,000  milles  carrés.) 


Mois. 


Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre... 
Novembre 
Décembre. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Maximum. 


428,000 

329,000 

184,000 

112,000 

68,800 

47,400 

37,600 


Minimum. 


279,000 
186,000 
113,000 
70,700 
47,200 
37,100 
24,800 


Moyenne.       Par  mille 
carré. 


368,000 
241,000 
146,000 
94,600 
54,800 
41,000 
30,400 


6-03 
3-95 
2-39 
1-55 

0-90 
0-67 
0-50 


Ruissellement. 


Profondeur 

en  pouces 

sur  la  sur-  Total  en 
face  de  dé-  pieds-acre, 
versement. 


6-73 
4-55 
2-76 
1-73 
1-04 
0-75 
0-58 


21,900,000 
14,800,00U 
8,980,000 
5,630,000 
3,370,000 
2,440,000 
1,870,000 


Note. — Déduits  par  l'addition  des  débits  des  rivières  Pend-d'Oreille  et  Columbia  à  Trail. 
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INDEX. 


Adams,  rivière,  données  hydrographiques 165 

Agriculture,  division  du  littoral. 14 

Aigle,  rivière  de  1'  (à  Malakwa),  données  hydrographiques 195 

Akolkolep,  rivière  (près  de  Wigwam)  données  hydrographiques 295 

Arc-en-Ciel,  creek,  de  1',  données  hydrographiques 119 

"                          emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Arlington,  mine  (Erié) 46 

Barnes,  creek,  données  hydrographiques 168 

Barrière,  rivière,  usine  sur  la,  cité  de  Kamloops 33 

Belknap,  creek,  données  hydrographiques , 53 

(en  aval  du  lac  Anne) 148 

Blaeberry,  rivière,  données  hydrographiques 303 

Bluebell,  mine  (Riondell) 46 

Bois,  industrie  du,  division  Kootenay — frontière 46 

Bolean,  creek,  données  hydrographiques 171 

Bonaparte,  creek,  données  hydrographiques 174 

Brandt,  creek  (à  l'embouchure)  données  hydrographiques 60 

"             (en  amont  du  creek  Young)  données  hydrographiques 65 

Bugaboo,  rivière,  données  hydrographiques 305 

Caillou,  creek  du,  données  hydrographiques 58 

Campbell,  creek,  données  hydrographiques 178 

Capilano,  creek,  données  hydrographiques 150 

Castor,  rivière  du,  (au  creek  de  Six-Milles)  données  hydrographiques 300 

Center-Star,  (Rossland)  mine 45 

Chapeau,  creek  (au  ranche  du  creek  Chapeau)  données  hydrographiques ! 209 

"               (détournement  de  Hammond)  données  hydrographiques 215 

"               (station  supérieure)  données  hydrographiques 211 

Charbon  et  coke,  production  des  métaux,  division  de  la  frontière  Kootenay 43 

Chrakamus,  rivière,  données  hydrographiques 152 

Chehalis,  rivière,  données  hydrographiques 68 

"                emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Cherry,  creek,  données  hydrographiques 181 

Cheval-qui-Rue,  rivière  (près  de  Golden)  données  hydrographiques 329 

"                                (près  de  Field)  données  hydrographiques 332 

"              "                 (près  du  tunnel  N°  2)  données  hydrographiques 336 

Chilliwack,  rivière,  données  hydrographiques -    72 

"                   emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés V 23 

Climat,  division  du  littoral.. . — 14 

de  Kamloops 29 

"                de  la  frontière  Kootenay 41 

Coke,  division  de  la  frontière  Kootenay,  charbon,  métaux 43 

Columbia,  rivière,  à  la  ligne  de  frontière  internationale 361 

Columbia,  rivière  (à  Golden)  données  hydrographiques 308 

(près  de  Revelstoke)  données  hydrographiques 311 

"                 (près  de  Castlegar)  données  hydrographiques 314 

"                 (près  de  Trail)  données  hydrographiques 317 

Coquihalla,  rivière,  données  hydrographiques 76 

"                    emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Coquitlam,  rivière,  données  hydrographiques 79 

"                    emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Cours  d'eau  étudiés  dans  la  zone  des  chs.  de  fer,  usines 22 

Cris,  creek ,  données  hydrographiques 186 

Déchets  industiels,  division  du  littoral 19 

Définitions  des  termes: 

Littoral ' 8 

Kamloops 8 

Frontière  Kootenay 8 

Développements  de  forces  hydrauliques,  mines  dans  la  division  de  Kootenay — Frontière 44 

Kootenay-Est 44 

Kootenay-Ouest 44 

District  de  la  Frontière 44 

District  de  Slocan 45 

District  de  Rossland 45 

District  du  Nelson 45 

District  d'Ainsworth 46 

Dispositions  des  égouts 19 

Division  du  littoral: 

Climat 14 

Agriculture 14 

Irrigation 14 

Assainissement 15 

Exploitation  forestière 16 

Pêche 17 

Disposition  des  égouts 18 

Déchets  industriels 19 

Transport 19 

Exploitation  minière 19 

Fabrication 21 

Service  d'eau  municipal 26 

Rapport  de  l'ingénieur  divisionnaire 13 


364  DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

Division  du  littoral — Fin.  page. 

Forces  hydrauliques 

Rivière  Coquitlam 22 

Creek  Gilley 

Rivière  Stove 

Forces  hydrauliques  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 22 

Stations  de  jaugeage ,  liste 

(régulières)  liste 5 

données  hydrographiques  des 147 

(régulières)  données  hydrographiques 53 

Emplacements  de  forces  hydrauliques*  développés  (en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer) 22 

Rivière  Jordan 

"       Powell 

"       Puntledge 

Emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 

Rivière  du  Pont 

"       Chehalis [ 

"       Chilliwak 

"       Coquihalla 

"       Verte 24 

"       Lillooet-Nord 24 

"       Lilloet-Sud 

"       Mesliloet  et  tributaires 24 

Creek  Jones 24 

"       Arc-en-Ciel ,. 24 

"       Raven  (Rushton) 24 

"       Silver  (près  Hope) 25 

"       Silver  (tributaire  de  la  riv.  Pitt) 

"       Sollicum 

Drainages,  étendues  des,  division  de  la  frontière  Kootenay 41 

Dundee,  mine  (Ymir) 

Eau-Froide,  rivière  de  1',  données  hydrographiques 1M 

Eau,  utilisation  domestique  et  municipale,  frontière  Kootenay 47 

Emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés,  dans  le  territoire  déjà    parcouru,    ne    comprenant    pas 

Vancouver  et  d'autres  parties  de  la  division  du  littoral 

Equivalents  commodes 

Essel,  creek  (près  Adelphi)  données  hydrographiques l'is 

"  près  Grande-Prairie 

Exploitation  forestière,  division  du  littoral 

de  Kamloops 31 

Exploitation  minière. 

Division  du  littoral 21 

Division  de  Kamloops 

Division  frontière  Kootenay 

Exploitation  minière  (Slocan) 44 

Fabrication,  division  du  littoral 

Forces  hydrauliques,  division  de  Kamloops 

Forces  hydrauliques,  division  du  littoral 

Emplacements  des  pouvoirs  développés  sur  les  cours  d'eeau  en  dehors  de  la  zone  des  chemin.-  de  fer.. 

Usines  sur  les  cours  d'eau  étudiés  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 

Emplacements  de  pouvoirs  non  développés,  dans  le  territoire  déjà  parcouru 
Forces  hydrauliques,  emplacements  développés,  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer 
"  non  développés,  dans  la  zone  des  cehmins  de  fer 

Fraser,  rivière,  division  du  littoral,  données  hydrographiques 

"  (près  Lytton)  division  de  Kamloops,  données  hydrographiques 100 

Gilley,  creek,  forces  hydrauliques 22 

Granby  Co. ,  usine  (Phoenix) 

Granite-Poorman,  mine  (Nelson) 

Greenstone,  creek,  données  hydrographiques 

Guichon,  creek,  (en  amont  du  lac  Mamit) 

Hefferley,  creek  (en  aval  du  lac  Hefferley)  données  hydrographiques 

"  (station  inférieure)  données  hydrographiques 217 

Hewitt,  mine  (Silverton) 44 

Highland,  mine  (Ainsworth) 4."> 

Hixon,  creek,  données  hydrographiques i»4 

"  (en  amont  du  creek,  Belknap)  données  hydrographiques 

Homme-Mort  (près  Savona)  rivière,  données  hydrographiques 

"  (écluse  Walhachin)  rivière,  données  hydrographiques 1*'4 

Hydro-électriques,  développements 47 

Hydrographiques,  données: 

Division  du  littoral 

Stations  régulières  de  jaugeage 

Stations  diverses  de  jaugeage 147 

Division  de  Kamloops 

Stations  régulières  de  jaugeage 

Stations  diverses  de  jaugeage M 

Division  de  la  frontière  Kootenay 

Stations  régulières  de  jaugeage 

Stations  diverses  de  jaugeage 

Idaho-Alamo,  mine  (Three  Forks) 44 

Illecillewaet,  rivière  (près  de  Revelstoke,  C.-B.)  données  hydrographiques 

"  (à  Glacier)  données  hydrographiques 

Incomappleux,  rivière 

Ingram,  crrek  (près  Adelphi)  données  hydrographiques 222 

"  près  Grande-Prairie 

Irrigation,  division  du  littoral 

"  de  Kamloops,  terres  agricoles  et 

"  terres,  division  frontières  Kootenay M 

Ivanhoe,  mine  (Sandon) 44 

Jacko,  creek,  données  hydrographiques US 

Jamieson,  creek,  données  hydrographiques 227 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  365 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hydrographiques:  données — Suite.  page. 

Jones,  creek,  données  hydrographiques 99 

emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Jordan,  rivière,  emplacement  de  forces  hydrauliques  non  développés 22 

Kamloopsm  cité  de,  usine  sur  la  rivière  Barrière 33 

Kamloops,  division  de 29 

Rapport  de  l'ingénieur  divisionnaire 29 

Superficie 29 

Climat 29 

Ressources  naturelles 30 

Exploitation  minière 30 

Exploitation  forestière  et  utilisation  de  l'eau 31 

Terres  agricoles  et  irrigation 31 

Service  d'eau  municipal 33 

Développements  de  forces  hydrauliques 33 

Usine  de  la  ville  de  Kamloops  sur  la  rivière  Barrière 33 

Autres  petits  développements 34 

Développements  futurs 34 

Données  hydrographiques 161 

Stations  de  jaugeage 291 

Stations  régulières  de  jaugeage 163 

Stations  de  jaugeage: 

Liste  des  diverses 291 

"    des  régulières 6 

Données  hydrographiques,  diverses  stations  de  jaugeage 291 

"               régulières 163 

Kootenay ,  division  de  la  frontière 41 

Superficie  et  drainages 41 

Conditions  climatériques 41 

Général 41 

Caractéristiques  générales 49 

Données  hydrographiques 295 

Diverses  stations  de  jaugeage 360 

Stations  régulières  de  jaugeage 295 

Stations  de  jaugeage,  liste  des  diverses 7 

"             "                des  régulières 7 

Rapport  de 39 

Ruissellement 42 

Subdivisions  suggérées 4 

Tableaux  de  production  des  métaux,  charbon  et  coke 43 

Utilisation  de  l'eau 43 

Domestique  et  municipale 47 

Développements  hydro-électriques 47 

Données  hydrographiques 49 

Irrigations  des  terres 46 

Mines 43 

Résumé  des  travaux  projetés  pour  1914 50 

Bois  de  construction 46 

Kootenay,  rivière,  (à  Glade)  données  hydrographiques 339 

Last  Chance,  mine  (Sandon) 44 

Le  Roi,  mine  (Rossland) '. 45 

"         N°  2,  mine  (Rossland) 45 

"       N°  2  mine  concertée  (Rossland) 45 

Lilloet-Nord,  rivière,  données  hydrographiques 111 

Lilloet-Sud,  rivière,  données  hydrographiques 136 

Louis,  creek 229 

Lynn,  creek,  données  hydrographiques '. 157 

Maestro,  mine  (Ainsworth) 45 

Mesliloet,  rivière,  données  hydrographiques , 106 

emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Métaux,  division  frontière  Kootenay 43 

Tableaux  de  production  des 43 

Méthodes  générales  de  jaugeage  des  cours  d'eau 9 

Mines,  utilisation  de  l'eau  dans  la  division  frontière  Kootenay 43 

Molly  Gibson,  mine  (Nelson) , 45 

Monarch,  mine  (Field) 44 

Monitor  Ajax,  mine  (Roseberry) 44 

Monté,  creek,  (en  amont  du  détournement  de  Bostock)  données  hydrographiques 234 

(en  aval  du  Lac  Sommât)  données  hydrographiques 236 

(détournement,  lac  Sommât)  données  hydrographiques 238 

Motherlode,  mine  (Deadwood) 44 

(Sheep  Creek) -. 45 

Municipal  et  domestique,  service  d'eau 33 

Nahatlatch,  rivière  (inférieure)  données  hydrographiques 240 

(supérieure)  données  hydrographiques 244 

Nature  et  étendue  du  travail 3 

Nicola,  rivière  (à  Merritt)  données  hydrographiques ■ 247 

(à  l'embouchure)  données  hydrographiques 250 

Niskonlith,  creek,  (près  Shuswap)  données  hydrographiques 254 

N°  1  mine  (Ainsworth) 46 

N°  2,  creek,  données  hydrographiques 343 

Noble  Five,  mine  (Shandon) 44 

Norton,  crrek,  données  hydrographiques 1 14 

Nugget,  mine  (Sheep  Creek) 45 

Or,  creek  de  1',  données  hydrographiques 91 

Organisation 3 

Paul,  creek,  données  hydrographiques  (en  aval  du  lac  Paul) 257 

"                     "                 (en  aval  du  lac  Pinantan) 259 

Payen,  mine  (Sandon) 44 

Pêche,  division  du  littoral 18 

Pend-Oreille,  rivière,  données  hydrographiques 349 

Personnel 3 


366  DEPARTEMENT  DE  ^INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.    1915 

Hydrographique,  données — Fin.  VK(>Z 

Pont,  rivière  du,  levé  hydrographiques ]4* 

emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Powell,  rivière,  forces  hydrauliques 

Puntledge,  rivière,  forces  hydrauliques '. . . . ......  '.  '.  '.  '. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  '. . .    . ...... 

Queen  Victoria,  mine  (Nelson) 

Queue-de-Loutre,  rivière,  données  hydrographiques 346 

Rapport  de  la  division  du  littoral 51 

données  hydrographiques 53 

de  Kamloops 161 

,  données  hydrographiques 163 

frontière  Kootenay 293 

^           /t>"ux     n         ,      j       ,_" ,      ,          ,  données  hydrographiques 295 

Kaven  (Kushton)  creek,  données  hydrographiques 123 

„      ,  .",         .       "              emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Rawhide,  mine  (Phoenix) 44 

Réclamation,  division  du  littoral '  '  ' \.  16 

Remerciements 

Ressources  naturelles  de  la  division  de  Kamloops 

Ruissellement,  Kootenay,  division  de  la  frontière 42 

Ruth,  mine  (Sandon) 44 

Scottie,  creek,  données  hydrographiques 266 

Second  Relif  Mill,  mine  ((Salmo) 45 

Service  d'eau  municipal. 

Division  du  littoral 26 

Division  de  Kamloops 33 

Seymour,  creek,  données  hydrographiques 151 

Shuswap,  rivière,  données  hydrographiques 260 

(aux  chutes  de  Coteau)  données  hydrographiques 263 

Silver  Hoard,  mine  (Ainsworth)         46 

Silver-Hope,  creek,  données  hydrographiques 128 

emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 

Silver-Pitt,  creek,   données  hydrographiques 132 

emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 26 

Silver  King,  mine  (Nelson) 45 

Slocan,  rivière,  données  hydrographiques 352 

Slocan  Star,  mine  (Sandon) 44 

Sollicum,  creek,  données  hydrographiques Itrfi 

emplacement  de  forces  hydrauliques  non  développé 

Spillimacheen,  rivière,  données  hydrographiques 

Spius,  creek,  données  hydrographiques 268 

Standard,  mine  (Silverton) 44 

Stations  de  jaugeage,  diverses. 
Données  hydrographiques. 

Division  du  littoral 148 

Division  de  Kamloops E   . 

Division  de  la  frontière,  Kootenay 

Stations  de  jaugeage,  liste  des  diverses 

régulières 

Stations  de  jaugeage,  régulières. 
Données  hydrographiques. 

Division  du  littoral 

Division  de  Kamloops 

Division  de  la  frontière,  Kootenay 

Stave,  rivière,  données  hydrographiques 14<l 

"  forces  hydrauliques 

Stein,  creek,  données  hydrographiques 272 

Sullivan,  mine  (Kimberly ) 

Superficie,  division  de  Kamloops 29 

Tableau  donnant  la  production  des  métaux,  du  charbon  et  du  coke,  Kootenay-Frontière 

Termes,  définition  des 

Terres  agricoles  et  irrigation,  division  de  Kamloops 

Thompson,  rivière,   (au  pont  Spence)  données  hydrographiques 174 

(à  Kamloops)  données  hydrographiques HO 

(Nord)  données  hydrographiques K3 

"  (près  de  Chase)  données  hydrographiques M 

Toby ,  creek,  données  hydrographiques 

Tranquille,  rivière,  données  hydrographiques 2>9 

Transport,  division  du  littoral 

Travail,  aperçu  du,  pour  l'année  prochaine 

Usines  sur  les  cours  d'eau  étudiés  dans  les  limites  de  la  zone  des  chemins  de  fer 

Utica,  mine  (Kaslo) 

Utilisation  de  l'eau  dans  l'industrie  du  bois,  division  de  Kamloops 

"         dans  la  division  du  littoral 

Van  Roi,  mine  (Silverton) 

Verte,  rivière,  emplacement  de  forces  hydrauliques  non  développé 

"  (aux  chutes  Nairn)  données  hydrographiques 

"  (au  lac  Vert) 

Voleur-de-Cheval,  creek,  données  hydrographiques 

Whitewater,  mine  (Whitewater) 

Wonderful,  mine  (Sandon) 

Yankee-Girl,  mine  (Ymïs) 

Young,  creek,  données  hydrographiques 

Ymir-Wilcox,  mine  ( Ymir) 

Zone  des  chemins  de  fer,  usines  sur  les  cours  d'eau  dans  la 

"  "  "  en  dehors  de  la 

Yoho,  rivière,  données  hydrographiques 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES 


385 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

exploiteurs,  et  le  débit  est  bien  régularisé  par  une  digue  installée  par  le  département 
des  Affaires  des  sauvages.  Elle  peut  élever  de  8  pieds  le  niveau  du  lac  Niskonlith, 
dont  la  superficie  est  de  1,000  acres,  retenant  ainsi  8,000>  pieds-acre,  ce  qui  toutefois 
excède  de  beaucoup  le  ruissellement  normal  du  cours  d'eau.  Depuis  que  le  lac  est 
endigué  et  que  le  niveau  a  été  élevé,  on  a  causé  des  dommages  aux  terres  à  foin  du 
lot  836,  par  l'inondation.  La  précipitation  normale  dans  le  bassin  Niskonlith  est  de 
15  à  20  pouces  par  année. 

Il  y  a  suffisamment  d'eau  dans  le  creek  Niskonlith  pour  tous  les  exploiteurs,  et 
on  a  suggéré  d'en  porter  une  partie  dans  les  vallées  des  creeks  Pemberton  et  Moulton. 

Une  chute  de  plus  de  500  pieds  en  2  milles  entre  le  lac  Niskonlith  et  la  rivière 
Thompson  sud,  semble  indiquer  qu'il  serait  possible  d'y  exploiter  une  force  hydrau- 
lique. Le  débit  moyen  >st  toutefois  petit,  mais  il  pourrait  être  augmenté  par  un  dé- 
tournement d'un  tributaire  du  lac  Adams. 

La  station  fut  établie  le  26  août  1911,  par  C.  G.  Cline,  et  on  prit  des  lectures  de 
jauge  deux  fois  la  semaine  jusqu'à  la  fin  de  1911,  et  pendant  toute  la  saison  d'irriga- 
tion de  1912.  La  station  est  située  environ  un  demi-mille  en  amont  du  chemin  public 
qui  longe  la  rivière  Thompson  sud,  et  un  demi-mille  en  aval  du  lac  Niskonlith;  elle 
est  aussi  un  demi-mille  en  aval  de  la  prise  d'eau  du  canal  d'irrigation  de  la  réserve  des 
sauvages.  C'est  une  jauge  réglementaire  de  3  pieds,  clouée  à  un  bouleau  de  8  pouces 
sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau.  Elle  est  presque  en  face  d'une  vieille  cabane  déserte 
sur  le  plateau.  On  fait  les  mesurages  à  gué.  Les  rives  ont  de  3  à  5  pieds  de  hauteur, 
et  il  n'y  a  qu'un  chenal  dont  la  profondeur  varie  de  quelques  pouces  à  deux  pieds.  Il 
y  a  trois  points  de  repère,  dont  les  élévations  sont  réparties  à  la  donnée  de  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Niskonlith,  à  l'embouchure,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur 

n°. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1911. 

Pieds. 

Pds  carrés 

Pd. par  sec 

Pieds. 

Pds-sec. 

28  août 

C.  G.  Cline 

1,046 

100 

9-2 

0-50 

0-66 

4-4 

1912. 

17  avril 

E.  M.  Dann,  C.  G.  Cline.... 

1,040 

10- 

0-15 

0-60 

0-30 

01 

20  mai 

E.  M.  Dann 

1,044 

8-0 

17-9 

3-7 

1-92 

66-9 

25f— 25 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Niskinlith,  à  l'embouchure,  en  1911. 


Août. 

Septembre. 

1 
Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit, 

Haut'rà 

la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 

la  jauge.       Débit. 

1.    ... 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

4-2 
4-2 
4-2 
4-2 
4-2 
40 
3-8 
3-7 
3-6 
3-5 
3-5 
3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Pieds. 
0-6 

"0:57 

"0:52' 

"0:55 
"0:55 

"0-75 
0-73 

"  6-7 "" 

0-7 

Pds-sec. 

30 

2-9 

2-8 

2-7 

2-6    i 

2-5    1 

2-2 

20 

17 

1-8 

1-9 

2-0 

2-2 

2-2 

2-2 

30 

3-8 

4-6 

o-3 

60 

6-7 

6-7 

6-2 

5-9 

5-6 

5-3 

5-3 

5-3 

5-3 

5-3 

5-3 

Pieds. 

"o-ï" 

"0-7  " 

6*65  " 

"0:6" 

0:57" 
0:62 

"6-7"' 

o'ï" 

"0-7  '■" 

Pds-sec. 

5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
50 
4-8 
4-5 
4-2 
3-8 
3-4 
30 
2-9 
2-8 
2-7 
2-6 
2-5 
30 
35 
41 
4-7 
6-3 
5-3 
5-3 
5  3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 

Pieds.      P'1- 

2 

0-65 

0-67     |          40 

3.    . 

4.    . 

5 

0-65 

6 

7 

8  

9 

10     . 

0-62 

11 

12     . 

0-62 
0-62 

13 

14 

15 

16     . 

17 

0-6 

18 

19     . 

20 

0-6 

21 

22 

23  .. 

24 

0-6 

25 

26 

27... 

28 

0-65 

4-2 

0-6 

29  . 

30 

31 



Débit  mensuel  du  creek  Xiskonlith.  à  l'embouchure,  en  1911. 

(Superficie  de  déversement,  50  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pie 

ds-seconde 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces         Total  en 
sur  la  sur-      pds-acre. 

face  de  dév. 

Septembx-o 

4-2 
6-7 
5-3 

30 
1/ 
2-5 

3-4     i 

o-9 

4-4 

0  07 
0  08 

009 

oos 

009 
010 

ma 

240 

13 

i 

Note. — La  station  fut  établie  le  28  août  ;  contrôle  artificiel. 
Exactitude,  "  B  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Niskonlith,  à  l'embouchure,  en  1912. 


Avril . 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'rà 
la  jauge. 

Débit. 

1.... 

2... 

3.... 

Pieds. 
10 

P.-sec. 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

7-5 

01 

01 

01 

01 

0-1 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

8-1 

27-0 

56-0 

660 

610 

560 

Pieds. 

"l-55" 
"i-65*" 

1-8 

"l-9" 

"i-flS" 

'  1-92 

1-95 

'  2-05 

"2-Ô5" 
"2-05' 

P.-sec. 

52 

48 
44 
47 
50 
52 
54 
56 
58 

59 
60 
62 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
78 
67 
70 
71 
72 
74 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
72 

Pieds. 
"l-9" 

"l-9" 

"ï-g" 

"i-55 

"i-'ô" 
"1-5" 

'""ô-q" 
"i-2" 

P.-sec. 

69 
66 
66 
66 
66 
66 
64 
62 
59 

56 

53 

50 

47 

46 

44 

44 

43 

42 

42 

41 

41 

41 

31 

21 

11  5 

18 

24 

22 

20 

19 

Pieds. 
105 

"l-05 

1-05" 

'  0-7  " 

0-35" 
0-37 

'.'*'L. 

0-4   " 

'   o-4 '" 

P.-sec. 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 
5-3 
5-3 

5-3 
5-3 
4-3 
3-3 
2-3 
1-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0.4 

Pieds. 

0 
0-3 

"ô-è"' 

"0-35 

"0-45" 
"0-5" 

"0:45" 

"0-4' " 


P.-sec. 

0-3 

01 
0-5 
10 
1-4 
1-8 
2-2 
2-6 
30 

30 
0-3 
0-5 
0-7 
0-8 
0-9 
10 
1-2 
1-4 
1-3 
1-2 
11 
10 
0-9 
0-8 
0-6 
0-4 
0-4 
0-5 
0-5 
0-6 
0-6 

Pieds. 

"0:42" 
6-45 

'  0-45 

P.-sec. 

0-6 
0-6 
0-6 

4.... 

0G 

5.... 

0-6 

6.... 
7.... 

10 

0-7 

0-8 

8.... 

0-8 

9.... 
10.... 

11.... 

10 

Ecluse 
fermée. 

0-9 

0-9 

0-9 

12.... 
13.... 

0-3 

0-9 
0-9 

14.... 

15... 

16.... 

0-3 

17.... 

18.... 

19.... 

0-3 

20  .. 

21... 

0-3 

22.... 

23... 

24... 

25.... 

0-8 

26.... 

27.... 

28.... 

1-9 

29... 

30... 

0-42 

31.... 

Débit  mensuel  du  creek  Niskonlith,  à  l'embouchure,  en  1912. 
(Superficie  de  déversement,  50  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Profond,    enj 
Par   mille     pcs  sur  la    j     Totaien 
Moyenne.       carré,      surfaced.dé-    pieds-acre, 
versement,  j 

Pouces. 

66 
76 
69 
18 
3 

0-1 

44 

11-5 
0-3 
01 

140 

64-4 

44-7 

5-3 

10 

0-28                  0-31                    8.10 

Mai 

1-3 

0-89 

011 

•20 

1-5                3,960 

0-99     !          2,660 

013     !              326 

•023  i                61 

Juin 

Juillet. 

Août. .  . 

14 

Note. — Contrôle  artificiel  par  la  digue  du  lac.  Cette  station  fut  maintenue  durant  la  sai- 
son d'irrigation  seulement,  le  débit  pour  le  reste  de  l'année  n'ayant  d'importance  que  pour  les 
usages  domestiques,  et  ayant  très  peu  de  valeur  pour  la  réserve.  L'hiver  sévit  en  décembre,  jan- 
vier et  février. 

Exactitude,  "  B  ". 
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Creek  N°  2  (420). 


Le  creek  n°  2  prend  sa  source  dans  les  montagnes  Selkirk,  à  une  altitude  de 
6,000  à  9,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Columbia  supérieure,  9  milles  en  aval 
du  lac  Windermere,  à  une  altitude  de  2,700  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  de  la 
rivière  Columbia  supérieure;  sa  superficie  de  déversement  n'est  pas  déterminée,  car  il 
n'y  a  pas  de  bonnes  cartes  des  environs.  Elle  est  probablement  de  150  milles  carrés. 
A  la  source,  la  précipitation  annuelle  est  d'environ  60  pouces,  consistant  principale- 
ment en  neige.  Vers  l'embouchure,  le  creek  passe  dans  le  district  aride  de  Winder- 
mere., où  la  précipitation  est  d'environ  15  pouces  par  année,  et  où  l'hiver  est  très  dur. 

De  l'embouchure  du  creek  jusqu'à  la  route  de  voitures  inférieure  (1£  mille),  le 
Sours  d'eau  dans  les  terres  de  fond  de  la  vallée  Columbia,  qui  sont  inondées  en  juin 
et  juillet  aux  périodes  de  hautes  eaux.  En  amont  de  la  traverse,  le  creek  passe  dans 
un  canon  en  boîte  d'un  demi-mille  de  longueur,  de  30  pieds  de  largeur  et  de  150 
pieds  de  profondeur,  dans  lequel  il  y  a  une  chute  de  50  pieds.  A  la  tête  du  canon,  il 
y  a  une  chute  directe  de  135  pieds  (mesurée  à  sec).  Les  rives  à  la  tête  du  canon  sont 
de  roc  solide,  ont  80  pieds  de  hauteur  et  30  pieds  de  largeur.  En  amont  des  chutes, 
le  canon  continue  sur  une  distance  d'environ  un  mille,  et  alors  la  contrée  s'élargit 
quelque  peu.  Deux  milles  en  amont  du  canon,  le  creek  se  divise,  où  le  creek  n°  3  se 
jette,  venant  du  nord.  Le  creek  n°  3  -contient  plus  d'eau  que  le  creek  n°  2  en  amont 
de  la  fourche.  Il  coule  dans  une  contrée  ondulante,  presque  toute  boisée,  mai-  ■  •ù 
plusieurs  propriétaires  de  ranches  se  sont  établis.  Le  creek  n°  2,  en  amont  de  la  four- 
che, coule  sur  une  distance  de  6  milles  dans  une  contrée  rude  et  montagneuse. 

L'irrigation  se  pratique  dans  la  vallée  Columbia,  et  l'eau  du  creek  n°  2  peut  servir. 
M.  Forster  un  gros  propriétaire  du  district,  a  construit  une  digue  de  80  pieds  de  hauteur 
à  la  tête  des  chutes,  pour  élever  l'eau  jusqu'à  certaines  de  ses  terres  de  plateau.  Quand 
l'eau  eut  atteint  la  hauteur  voulue,  la  digue  fit  défaut.  Il  est  maintenant  à  construire 
un  canal  d'irrigation  prenant  l'eau  dans  le  creek  n°  2,  environ  2  milles  en  amont  <1"  la 
fourche. 

On  peut  exploiter  un  pouvoir  sur  ce  cours  d'eau.  Le  débit  est  plus  uniforme  que 
dans  les  autres  cours  d'eau  des  environs.  Le  maximum  en  1912'  se  produisit  à  la  fin  de 
juin,  et  atteignit  1,110  p.c.s.  Le  débit  moyen  de  juin  à  la  fin  d'octobre  fut  de  500  p. es. 
Le  débit  minimum  estimé  à  la  fin  de  février  est  de  50  p.cs.  En  ('«instruisant  une  digue 
à  la  tête  des  chutes,  on  peut  obtenir  une  tête  d'eau  de  250  pieds.  Il  y  a  un  bon 
voir  naturel  sur  le  cours  d'eau,  mais  la  digue  proposée  formerait  une  bonne  réserve. 

La  station  hydrographique  du  creek  n°  2  est  située  au  pont  de  la  route  d'Athalmer. 
à  environ  1J  mille  de  l'embouchure.  La  jauge  consiste  en  une  tige  verticale  de  7  pieds 
de  longueur,  et  est  attachée  au  caisson  de  droite  du  côté  d'aval.  La  jauge  est  divisée 
en  pieds  et  dixièmes.  On  a  établi  des  points  de  repère  qui  sont  reportés  au  zéro  de  la 
jauge.  La  jauge  fut  lue  tous  les  jours  par  un  propriétaire  de  ranche  des  environs. 
Les  mesurages  furent  faits  sur  le  côté  d'amont  du  pont.  La  section  n'était  pas  bien, 
tenue,  à  cause  du  courant  rapide  et  du  lit  rocheux  irrégulier. 


Mesurage  du  débit  du  creek  nc 


2,  au  pont  du  chemin  public,  près 
1912. 


du  ranche  Forster, 


Date 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitess 

moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit 

29  mai 

13  juin 

3  juillet 

24  juillet  .... 
28  septembre 

H  C  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 

32 
53 
54 
57 
32 

Pds  car. 

64 
112 
114 
116 

43 

Pds  p 

4-9 
6-6 
60 

6-4 

4-7 

Pieds. 

0  84 

1  70 
1  88 

1   70 
0  40 

FdM 

314 

741 

« 

<( 

745 

C  E.  Richardson 
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Débit  mensuel  du  creek  n°  2,  au  pont  du  chemin  public  près  du  Hanche  Forster,  en 

1912. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

1,110 
950 
950 
370 
240 

230 
610 
270 
175 
175 

646 
732 
611 

272 
194 

38,400 
45,000 
37,600 
16,200 
11,900 

Juillet 

Août 



Septembre 

Octobre 

.:::::  :::::::::::: 

La  période 

35 

Note. — La  station  fut  établie  le  30  mai  1912.  Le  cours  d'eau  fut  gelé  au  commencement  de 
novembre  1912.  Le  creek  N°  2  est  beaucoup  plus  régulier  dans  son  débit  que  les  autres  tribu- 
taires des  environs  de  la  rivière  Columbia.  Le  débit  minimum  estimé  (dans  le  mois  de  mars) 
est  de  50  p.c.s. 

Exactitude,   "  B  ". 


Creek  Oregon-Jack  (208). 


Le  creek  Oregon-Jack  prend  sa  source  au  nord  de  la  source  du  creek  au  Chapeau. 
à  une  altitude  de  4,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  7  milles  en  aval 
d'Ashcroft,  à  une  altitude  de  980  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Thompson.  La  su- 
perficie naturelle  de  son  bassin  est  de  34  milles  carrés,  mais  en  1912,  on  détourna  d 
creek  Oregon  Jack,  de  l'eau  du  creek  au  Chapeau,  augmentant  ainsi  la  superficie  du 
bassin.  L'eau  sert  à  l'irrigation.  Le  coura  d'eau  est  dans  la  zone  aride,  et  a  une  p  •'■- 
cipitation  annuelle  de  8  à  10  pouces.  L'été  est  sec  et  chaud,  et  l'hiver  froid  et  Bec  Des 
buissons  de  sauge  et  des  cactus  croissent  dans  les  parties  basses.  On  a  construit  un 
fossé  et  une  ligne  de  chenaux  pour  rétourner  l'eau  du  creek  au  Chapeau  dan-  un 
réservoir  d'emmagasinage  entre  le  creek  Oregon-Jack  et  le  creek  au  Chapeau.  Jl  y  a 
là  un  bon  emplacement  pour  une  grande  réserve,  niais  il  faudrait  une  grande  digue 
de  terre.  Il  n'y  a  actuellement  qu'une  petite  digue.  Les  demande-  contraires  pour 
l'emploi  de  cet  emplacement  ont  empêché  son  exploitation.  Du  réservoir,  l'eau  descend, 
suivant  la  nécessité,  dans  le  creek  Oregon-Jack,  et  suit  le  lit  natural  du  cours  d'eau  sur 
une  distance  de  plusieurs  milles.  Il  y  a  un  petit  détournement  à  environ  5  milles  de 
l'embouchure,  qui  conduit  l'eau  à  des  terres  sur  le  creek  Minnaberriet.  La  grande 
partie,  cependant,  est  prise  par  le  ranche  Basque,  sur  la  rive  de  la  rivière  Thompson. 
Même  avec  le  détournement  du  creek  au  Chapeau,  avec  l'arrangement  actuel,  il  n'y  a 
pas  assez  d'eau;  si  la  provision  d'eau  était  plus  grande,  il  y  aurait  beaucoup  de  terres 
dans  les  environs  qui  seraient  irriguées  par  le  creek  Oregon-Jack. 

Une  statio  nde  jaugeage  fut  établie  à  environ  un  mille  de  l'embouchure,  et  juste 
en  amont  du  détournement  du  ranche  Basque.  Cette  station  mesure  le  débit  naturel 
du  cours  d'eau,  de  même  que  le  débit  venant  du  creek  au  Chapeau.  Il  y  a  un  dé- 
tournement 5  milles  en  amont,  et  lorsqu'on  y  prend  de  l'eau,  on  devrait  l'ajouter  au 
débit  de  la  station  pour  obtenir  le  débit  total.  On  prit  les  lectures  de  jauge  d'avril  à 
septembre  1912.  La  jauge  consiste  en  une  tige  verticale  de  5  pieds,  clouée  à  un  arbre 
sur  la  rive  droite,  environ  200  pieds  en  amont  de  la  digue  de  détournement,  et  150 
verges  en  aval  du  pont  de  la  route  de  voitures  Yale  Cariboo.  Les  mesurages  au  comp- 
teur sont  faits  à  gué. 
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Mesurage  du  débit  du  creek  Oregon-Jack,  en  amont  du  détournement  Hammond, 

1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
2  octobre   . . 

1046 

1046 
1046 
1046 
1044 
1044 

pds. 
60 

70 
70 
70 

7-5 
7-5 

7-5 

pds-carrés 

2-2 

2-65 
3-2 
4-6 
5-5 

5-7 
3-6 

pds  p.  sec. 
0-9 

1-3 
1-7 
1-7 
2-5 
2-1 
2-2 

pds. 
0-88 

100 
108 
110 
1-29 
1-25 
1  23 

pds-sec. 
2-0 

1912. 

7  mai 

C.  G.  Cline 

3-6 

12  mai 

5-4 

20  juin 

9  juillet  .... 
29  juillet 

71 

B.  Corbould 

13-6 

121 

16  août 

« 

1044 

8-1 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Oregon-Jack,  en  amont  du  détournement 

Hammond,  1911. 


Octobre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

pds. 

pds-sec. 

2 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

2-2 

3 

2-2 

4 

2-2 

5 

2-2 

6 

2-2 

7 

2-2 

8 

2-2 

9 

2-2 

10 

2-2 

11 

2-2 

12 

2-2 

13 

2-2 

14 

2-2 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Oregon-Jack,  en  amont  du  détourne- 
ment Hammond,  1912. 


Jour. 

A\ 

RIL. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septe 

MBRE. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut 

à  la 

jauge 

r 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit, 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1.... 

pied. 

pds-sec. 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 

pds. 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
10 
10 
10 

pds-sec . 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
3-5 
3-5 
3-5 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

pds-sec . 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

115 

115 

115 

115 

115 

11 

11 

105 

105 

1:2 

0-95 
0-95 
0-9 

pds-sec. 
7-6 

2.... 

7-6 

3.... 

7-6 

4.... 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

7-6 

5.... 

7-6 

6.... 

5-8 

7.... 

5-8 

8.... 

4-6 

9.... 

4-6 

10  .. 

11 
1-2 
1-2 
11 
11 

1:1 

5-8 
9-5 

9-5 
5-8 
5-8 
5-8 

5-8 

3  5 

11.... 

3-5 

12... 

2-8 

13 

1-1 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
1-2 
13 
11 
0-9 
0-9 
0-9 

5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
9-5 
140 
5-8 
2-2 
2-2 
2-2 

2-8 

14  .. 

15.... 

16  .. 

17 

18 

125 

1-25 
1-25 
125 

1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 

12 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

Il -8 

11-8 

118 

11-8 

11-8 

11  8 

118 

9-5 

9-5 

9-5 

9-5 

9-5 

9-5 

9  5 

19  ... 

20 



21 

22 

23  .. 

..:::.. 

24 

25     . 

26 

27 

28 

29 

' 

30 

31 

! 

Débit  mensuel  du  creek  Oregon-Jack,  en  amont  du  détournement  Hammond,  1912. 
(Superficie   de   déversement,   6  milles   cari' 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 

surla  surface      Total  en 
de  dé  ver-      pieds-acre, 
sèment. 

pcs. 

Avril 

2-2 

5-8 

2-2 
2-2 

2-2 
4-9 

0-4 
0-8 

0-46                   131 

Mai 

0-9 

301 

9 

Note. — Les  lectures  de  jauge   pendant   le   reste   de   la   saison   d'irrigation   ne   sont    pas   conti- 
nuelles. 

Exactitude,  "  C  "  et  "  D  ". 
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RrVIERE  DE  LA  QuEUE-DE-LoUTRE   (413). 

La  rivière  de  la  Queue-de-Loutre  des  montagnes  Rocheuses,  9  milles  en  sud-est  de 
Field,  à  une  altitude  de  6,000  à  9,000  pieds,  et  coulant  vers  le  nord,  se  jette  dans  la 
rivière  du  Cheval-qui-Rue,  6  milles  à  l'ouest  de  Field,  à  une  altitude  de  3,700  pieds. 
Elle  fait  partie  du  drainage  Cheval-qui-Rue — Columbia  ;  la  superficie  de  déversement, 
mesurée  d'après  une  carte  de  section  du  Dominion,  échelle  de  3  milles  au  pouce,  est  de 
90  milles  carrés.  La  précipitation  varie  de  40  à  60  pouces,  dont  environ  40  pour  100 
de  neige  ;  l'hiver  est  très  dur.  La  rivière  a  environ  15  milles  de  longueur,  35  pieds  de 
largeur,  et  de  2  à  5  pieds  de  profondeur.  Il  n'y  a  pas  de  chute,  mais  une  série  de 
rapides  de  3  à  4  pieds  de  hauteur,  faisant  une  descente  de  40  pieds  par  mille.  Le 
courant  est  très  rapide  et  coule  sur  un  lit  rocheux.  La  vallée  en  général  est  très 
abrupte  et  étroite,  et  très  boisée. 

Il  n'y  a  actuellement  pas  d'intérêts  engagés  dans  ce  cours  d'eau.  On  peut  faire  le 
flottage  des  billots  en  juin,  juillet  et  août,  et  il  y  a  une  quantité  considérable  de  bon 
bois  dans  le  haut  de  la  vallée,  et  ceci  sera  sans  doute  exploité.  Il  y  a  aussi  plusieurs 
mines,  qui  peuvent  être  exploitées  avec  avantage.  Les  possibilités  de  pouvoirs  se  limi- 
tent à  de  petites  exploitations. 

La  station  de  rivière  fut  établie  le  6  juin  1912,  par  C.  E.  Richardson.  La  section 
de  mesurage  est  2'00  verges  en  amont  du  pont  du  chemin  public  (ancienne  ligne  du  Pa- 
cifique-Canadien) entre  Field  et  Queue-de-Loutre,  à  environ  1  mille  de  l'embouchure; 
on  fait  les  mesurages  sur  un  pont  temporaire  pour  les  piétons,  au  moyen  d'un  compteur 
suspendu  à  une  tige  de  mesurage  à  gué.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est 
attachée  au  côté  d'aval  d'une  pile  sur  la  rive  gauche  du  cours  d'eau,  sous  le  pont  du  che- 
min public  ;  sa  donnée  est  reportée  à  trois  points  de  repère.  La  section  est  bien  satisfai- 
sante ;  il  y  a  bon  contrôle,  le  courant  est  rapide  et  régulier,  et  il  n'y  a  qu'un  cheval,  dont 
le  lit  de  roc  est  stable. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près  de  Feld,  C.-B.,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

6  juin 

C.  E.  Richardson 

1048 
1048 
1048 

pds. 

28 
33 
29 

pds-carrés 

62 

104 

91 

pds  p.  sec. 

2-2 
6-3 
4-5 

pds. 

2-72 
3-60 
3-25 

pds-sec. 
138 

28  juin 

650 

12  août 

« 

408 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  prè-  de 

Field,  en  1912. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour 

ITteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1.... 
2  ... 

Pieds. 
Moyen. 

Pds-sec. 
100 

Pieds. 

3-35 

3-5 

3-25 

3-3 

3-4 

3-35 

3-5 

3-45 

3-55 

3-5 

3-55 

3-5 

3-6 

3-55 

3-55 

3-55 

3-45 

3-4 

3-45 

3-45 

3-35 

3-4 

3-35 

3-4 

3-35 

3-35 

3-3 

3-3 

3-3 

3-35 

3-4 

Pds-sec. 

475 
577 
410 
442 
508 
475 
577 
542 
614 
577 
614 
577 
650 
614 
614 
614 
542 
508 
542 
542 
475 
508 
475 
508 
475 
475 
442 
442 
442 
475 
508 

Pieds. 

3-45 

3-35 

335 

3-4 

3-4 

3-35 

3-25 

3-35 

3-35 

3-35 

3-3 

3-25 

3-25 

3-25 

3-3 

3-25 

3-45 

3-25 

3-4 

3-4 

3-35 

3-4 

3-4 

40 

3-85 

3-6 

3-55 

3-5 

3-45 

3-35 

3-3 

Pds-sec. 

542 
475 
475 
508 
508 
475 
410 
475 
475 
475 
442 
410 
410 
410 
442 
410 
542 
410 
508 
508 
475 
508 
508 
960 
841 
650 
614 
577 
542 
475 
442 

Pieds. 

3  3 

3-25 

3-35 

3-2 

3-2 

3-25 

317 

3-2 

315 

317 

315 

315 

31 

30o 

302 

3-02 

30 

302 

30 

2-92 

2-92 

2-9 

2-87 

2-8 

2-87 

2-82 

2-8 

2-8 

2-77 

2-75 

Pds-sec. 

442 
410 
475 
379 
379 
410 
362 
379 
350 
362 
350 
350 
321 
294 
278 
278 
267 
278 
267 
228 
228 
218 
204 
172 
204 
181 
172 
172 
160 
151 

Pieds. 

2-75 

2-75 

2-75 

2-8 

2-75 

2-75 

2-75 

2-75 

2-75 

2-7 

2-7 

2-7 

2-7 

2-7 

2-65 

2-7 

2-75 

2-7 

2-7 

2-65 

2-65 

2-65 

2-65 

2-6 

2-6 

2-6 

2-6 

2-5 

2-3   ' 
2-3 

Pds-sec. 

151 
151 
151 
172 
151 
151 
151 
151 
151 
130 
130 
130 
130 
130 
115 
130 
151 
130 
130 
11- 
115 
115 
115 
100 
100 
100 
100 
77 
60 
42 
42 

Pieds. 

2-4 
2  3 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-45 

Pds-sec. 

58 
49 

3 

77 

4.... 

77 

5.... 

77 

6.... 
7.... 
8.... 
9.... 
10.... 

2-75 

315 

3-35 

3-3 

3-3 

3-5 

3-5 

3-75 

3-5 

3-55 

3-55 

3-6 

3-75 

3-85 

3-9 

3-8 

3-85 

3-85 

3-75 

3-7 

3-75 

3-5 

3-65 

3-45 

3-4 

151 
350 
475 

442 
442 
577 
577 
764 
577 
614 
614 
650 
764 
841 
880 
802 
841 
841 
764 
725 
764 
577 
688 
544 
508 

77 

n 

77 
68 

11.... 

12.... 

13.... 

14.... 

15.... 

16.... 

17.... 

18.... 

19.... 

20.... 

21.... 

22.... 

23.... 

24.... 



25.... 

26.... 

27.... 

28.... 

29.... 
30.... 
31.... 

i 

Débit  mensuel  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près  de  Field.  en  1912. 
(Superficie  de  déversement,  90  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-secondi 

Rui-v.'lli'inont. 

Maximum 

Minimum   Moyenne. 

Par  mille 

carré. 

Prof,    on  pca 

sur  la  fur-        Total  en 
face  de  dé-     piods-aere. 
versement. 

880 
650 
960 
475 
151 

100 
410 
410 
151 
42 

542 
524 
513 
291 
121 

60 
5-7 
1-3 

6  7                       :>00 

Juillet 

no 

Août 

(U  6                  ol.500 

Septembre 

3-6                17.300 

Octobre 

1-5                    7  440 

Note. — A  5  heures  p. m.  le  21  août,  le  débit  fut  de  1,120  p.c.s. 
mencement  de  novembre. 
Exactitude,  "  B  ". 


L'hiver  se  rit   sentir  au  eom- 
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Creek  Paul. 

Le  creek  Paul  a  sa  source  dans  le  township  24-14-6,  à  une  altitude  de  3,500  pieds, 
et,  coulant  vers  l'ouest,  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  nord,  près  de  Kamloops,  à  une 
altitude  de  1,140  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Thompson  nord;  la  superficie  de  dé- 
Nersement,  mesurée  d'après  une  carte  du  service  géologique,  en  date  de  1895,  échelle  de 
2  milles  au  pouce,  est  de  110  milles  carrés;  dont  65  milles  carrés  en  amont  de  la  sortie 
du  lac  Paul.  La  précipitation  varie  depuis  25  pouces  dans  les  buttes  à  la  source,  jus- 
qu'à 10  pouces  à  l'embouchure.  Le  creek  Paul  est  un  cours  d'eau  d'une  valeur  douteuse 
au  point  de  vue  de  l'irrigation,  d'environ  20  milles  de  longueur,  de  5  à  25  pieds  de  lar- 
geur et  de  plusieurs  pouces  à  un  pied  de  profondeur.  Le  bassin  de  drainage  du  creek 
Paul  est  bien  fourni  de  sapin  de  la  Colombie-Britannique,  et  dans  les  parties  les  plus 
élevées,  on  trouve  de  la  pruche  et  du  baume  de  Giléad.  Le  premier  droit  sur  le  cours 
d'eau  est  détenu  par  les  sauvages  de  la  réserve  de  Kamloops,  et  il  est  à  regretter  que 
cette  grosse  part  ne  soit  pas  employée  avec  plus  d'avantages.  Souvent,  au  milieu  de  la 
saison  d'irrigation,  on  voit  le  fossé  des  sauvages  qui  se  déverse  dans  la  rivière  Thomp- 
son, tandis  que  leurs  terres  fertiles  manquent  de  l'eau  si  nécessaire  à  la  croissance. 

Le  surplus  du  débit,  après  que  les  sauvages  se  sont  servis,  est  pris  par  la  succession 
Harper,  12  milles  à  l'est  de  Kamloops,  sur  la  rivière  Thompson  sud.  On  a  construit 
une  digue,  avec  l'aide  des  sauvages,  sur  le  lac  Paul,  pour  faire  une  réserve,  et  elle  re- 
tient une  grande  partie  du  ruissellement  du  printemps.  La  digue  pourrait  toutefois 
être  bien  améliorée,  et  tout  le  ruissellement  pourrait  être  emmagasiné. 

Dans  les  parties  supérieures,  le  creek  Paul  coule  dans  plusieurs  grands  marais  et 
prairies  à  foin,  qui  sont  inondés  au  printemps.  On  a  suggéré  que  si  le  chenal  du  creek 
Paul  était  creusé  où  il  traverse  ces  marais  et  prairies,  l'évaporation  serait  diminuée  ma- 
tériellement, et  le  débit  augmenté. 

Les  cultivateurs  du  haut  du  creek  Paul  (à  l'est  du  lac  Pinantan)  peuvent  obtenir 
de  bonnes  récoltes  dans  les  années  ordinaires  sans  irriguer,  quoique  l'eau,  lorsqu'em- 
ployée  avec  discernement  peut  aider  beaucoup. 

En  aval  du  lac  Paul  (235). — La  station  sur  le  creek  Paul  en  aval  du  lac  Paul  fut 
établie  le  2  juillet  1911,  par  C.  G.  Cline.  La  section  de  mesurage  est  dans  un  canal  en 
amont  du  détournement  de  la  succession  Harper.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  ver- 
ticale est  placée  sur  la  rive  gauche,  50  pieds  en  amont  de  la  section  de  mesurage  ;  tous 
les  mesurages  sont  faits  à  gué.  Cette  station  fut  établie  pour  déterminer  le  débit  du 
lac  Paul. 

En  amont  du  lac  Pinantan  (23J+). — Cette  station  fut  établie  le  25  août  1911,  par 
C.  G.  Cline.  Mais  fut  abandonnée  à  la  fin  de  la  saison  d'irrigation  de  1912.  Elle 
n'était  pas  satisfaisante,  car  le  cours  d'eau  inondait  les  rives  aux  périodes  des  hautes 
eaux. 

En  aval  du  lac  Pinantan  (268). — Cette  station  fut  établie  le  13  juin  1912,  par  E. 
M.  Dann.  La  section  de  mesurage  est  sur  le  côté  aval  du  pont  du  chemin  public,  100 
pieds  en  aval  de  la  sortie  du  lac  Pinantan;  tous  les  mesurages  sont  faits  à  gué.  Une 
jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  placée  sur  le  côté  aval  du  pont.  Cette  station 
fut  établie  pour  remplacer  celle  qui  fut  abandonnée  (n°  234).  On  prit  deux  mesura- 
ges en  1912.     (Voir  les  mesurages  généraux  du  creek  Paul). 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

1 

Vitesse    ! 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1911. 

2  juillet 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 

Pieds. 

5-7 

30 
30 

Pds  carrés 

1-71 
1-70 
0-88 

Pds  p.  sec.      Pieds. 
8-71             1-flS 

Pds-sec. 
14  9 

24  août 

0-95 
0-98 

1-48 
1-40 

1-2 

2-75 

2-46 

16 

9  oct 

M 

0  9 

1912. 
15  avril 

C.  G.  Cline,  E.  M.  Dann.... 

00 

3  juin 

E.  M.  Dann 

1044 
1044 
1046 

5-5 
5-5 
60 

6-75 
5-55 

101 

7-86 

68 

23  juin 

43  6 

4  août 

H.  J.E.  Keys 

1-9 

14  5 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour  1911. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la            Débit, 
jauge. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

2-8 
2-8 
2-8 
2-7 
2-6 
2-5 
2-4 
2-4 
2-3 
2-2 
20 
19 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 
1-8 
1-7 
1-6 
1-6 
1-6 
1-5 
1-5 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

Pieds. 

Pds-c 

1-4 
1-4 
14 
1-4 
1-4 
1-3 
1-2 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
0-9 
0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

Pieds.         IM- 

14                  0-8 

2 

1-45 

0-8 
0-8 
0  8 
OS 
0-8 

3  ..              

1-55 

4 

5 

1-45 

6 :.. 

1-4 

7...                         

8 

9 

1-52 

1-42 

10 



11 



12 

1-5 

1-42 

.. 

13.                                     

14 

1-5 

15 

1  41 



16 



17 

18 

1-49 



19 

1-4 

20 

21 

22 

1-47 

1-4 

23 



24.                           

25                                      

1-4 

26 

1-45 



27 

28 

•• 

29 

1-45 

1-4 

30 

31 

•• 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour  1911. 

(Superficie  de  déversement,  65  milles  carrés). 
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Mois. 

1 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE.                                 RUISSELLEMENT. 

1 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par   mille 
carré. 

Profond,   en 

pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Août 

2-8 
1-4 

1-4 

0-8 

1-95 
098 

003 
002 

0-035 
0  022 

120 
58 

La  période 

12 

Note. — La  station  fut  établie  le  2  juillet.     Contrôle  artificiel  par  digue  de  réserve  sur  le  lac 
Paul. 

Exactitude,  "  B  ". 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour  1912. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec- 

Pieds. 

Pds-sec. 

64 

(4 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 
6-5 
6-5 
6-5 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

:-3 

31 

c0 

30 
29 

28 
27 
■7 
26 
26 
25 

Pieds. 

i-9i" 
"ïn" 

* "i-86 

Y- 76" 
"i-76' 

Pds-sec. 

24 
23 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
1? 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

Pieds. 

i-7i 

"i-7i" 

"i-':q" 
"i-èi" 

Pds-sec. 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

10-7 

10  6 

10-4 

10-2 

10-0 
9-9 
9-8 
9-7 
9-5 
9-4 
9-3 
9-2 
91 
9-1 

Pieds. 

i-éi 

"i-èè" 

'  1-5S" 
"Ï.2" 

Pds-sec. 
9-1 

2 

9-1 

3 

2-75 

91 

4 

8-8 

5 

8  5 

6 

8-2 

7 

7-9 

8 

7- 

9 

7-6 

10 

7-6 

11 

7-6 

12  .... 

64 
64 
64 
64 
f4 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
(4 
64 
64 
64 
P4 
64 

"2-2o" 

2-iè 
"2-ôè" 

7-6 

13 

7-6 

14 

7-6 

15 

7-6 

16 

7-6 

17 

7-6 

18 

7-6 

19 

7-6 

20 

7-6 

21 

7-6 

22 

7-6 

23 

7-6 

24 

7-6 

25.. 

00 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

398 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour  1912. 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profond,   en 

pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouce?. 

Mai 

64 
64 
24 
13 
91 

00 

25 

14 
91 
00 

41-3 
39-3 
17-2 
111 
6-3 

0  64 

0-6 

0-26 

017 

0-.0 

0-74 

0-7 

0-30 

0-20 

011 

2,   40 

2,338 

1,058 

682 

375 

Juin    

.  uillet. . 

Août 

Septembre 

La  période 

15 

Note. — Ce  cours  d'eau  est  contrôlé  par  une  digue  à  la  sortie  du  lac  Paul.  La  station  »  Bt 
maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement.  A  la  fin  de  l'automne,  pendant  l'hiver. et 
au  commencement  du  printemps,  le  débit  du  creek  Paul  est  presque  nul.  Les  conditions  de 
l'hiver  sur  le  creek  Paul  se  produisent  en  décembre,  janvier  et  février. 

Exactitude,  "  B  "  et  "  C  ". 


Mesurages  du  débit  du  creek  Paul,  en  amont  du  lac  Panantan,  1911J12. 


Date. 


Hydrographe. 


teur  n" 


Comp-     Largeur.    Aire  de  la      N 


section.      niovenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


1911. 
25  août C.  G.  Cline. 


1912. 

16  avril 

22  mai 

11  juin 

12  août 


E.  M.  Dann,  C.  G.  Cline. 
E.  M.  Dann...- 


H.  J.  E.  Keys. 


1046 


1046 
1044 
1044 
1057 


Pieds. 
3-5 


50 

100 

50 

60 


Pds-car.     P.  par  sec. 

1  24  016 


Pied* 


I\l- 


8-9 
9-7 
5-4 
10 


1-2 
2-2 

105 
115 


103 


2-66 
3-60 
200 
1-30 


0-2 


10  6 
21-8 

11' 


*  Autre  section  de  mesurage. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Paul,  en  amont  du  lac  Pinantan, 

pour  1911. 


^.OUT 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit, 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-95 

0-95 

1-0 

1-0 

105 

10 

1-0 

10 

10 

10 

10 

1-0 

105 

1-05 

1-0 

10 

10 

10 

1-0 

10 

10 

10 

1-0 

Pds-sec. 

0-1 

0-1 

0-2 

0-3 

0-3 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0- 

0-2 

0-3 

0-3 

0-2 

0-2 

0-i 

0- 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0  2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Pieds. 

Pds-sec. 
0-2 

2 

1-0 
10 
10 
1-0 
1-0 
10 
10 
1-0 
1-0 
10 
•   0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
10 
1-0 
1-0 
10 
1-0 
10 
10 

0-2 

3 

0-2 

4 

0-2 

5 

0-2 

6 

0-2 

7 

0-2 

8 

0-2 

9 

0-2 

10 

0-2 

11 

0-2 

12 

0-2 

13 

0-2 

14 

0-2 

15 

0-2 

16 

0-2 

17 

0-2 

18 

0-2 

19 

02 

20 

0  2 

21 

0-2 

22 

0-2 

23 

0.9 

24 

10                  n.9 

25 

10 

10 

10 

10 

1-05 

1-05 

10 

0-2 
0  2 
0-2 
0-2 
0  2 
0-3 
0-2 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

1-0 
1-0 

0-2 

26 

0-2 

27 

28 

29 

30 

31 

Débit  mensuel  du  creek  Paul,  en  amont  du  lac  Pinantan,  en  1911. 
(Superficie  de  déversement,  15  milles  carrés), 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle  .  ent. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Septembre 

Octobre 

La  période    

0-3 
0-2 

0-1 
0-2 

0-2 
0-2 

001 
0-01 

0011 
0-012 

12 
12 

12 

Note. — L,a   station   fut   établie   le    25   août,    et   maintenue  jusqu'à  la   gelée,    qui   arriva   le   26 
octobre. 

Exactitude,  "  B  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Paul,  en  amont  du  lac  Pinantan, 

pour  1912. 


Jour 


Avril. 


Hau- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit. 


Mai. 


Hau- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit. 


Juin. 


Hau- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit. 


Juillet. 


Août. 


Septembre. 


J\  au- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit, 


Hau- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit. 


Hau- 
teur à 

la 
jauge. 


Débit. 


9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28 

29. 

30. 

31. 


Pieds 


Pds-sec. 


Pieds. 


Pds-sec, 


Pieds.  Pds-sec. 


21-8 
21-8 
21-8 
21-8 
21-8 
21-8 
21-8 
20-2 
20-2 
18-6 
171 
171 
15-8 


Pied; 

1-8 

1-8 


1-9 


Pds-sec 


Pieds. 


1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

25 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

Pds-sec.  Pieds.  Pds-sec 


1 

! 

l 

! 


1-6 
1-6 
11 
11 
11 
1-6 
16 
1-4 


11 
0-7 
0-7 


Débit  mensuel  du  creek  Paul,  en  amont  du  lac  Pinantan,  en  1912. 
(Superficie  de  déversement,  15  milles  carr< 


Mois. 

Débit  en  pu 

ds-seconde 

Ruissellement. 

Piécipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 

carré. 

Prof,  en  pcs 

sur  la  surfa-      Total  <-n 
ce  de  dé-      pieds-acre. 
\  ersement. 

Pouces. 

91 
15-8 
3-9 
1-6 
0-7 
0-7 

Mai. 

13-5 
4-6 
1-6 
1-6 

6-6 
30 
10 
10 



0-44 
0-20 
007 
007 

0-49                  393 
0-23                  184 
0  08                   61 

008                    60 

Septembre 

15 

Note. — En  mai,  il  y  eut  une  grande  crue  et  le  creek  Paul  à  cette  section  de  Jaugeage  Inonda 
ses  rives  et  la  prairie  qu'il  traverse.  Les  chiffres  de  mai  ne  sont  donc  pas  complets;  une  estima- 
tion modeste  du  débit  moyen  pendant  ce  mois  est  d'environ  30  pieds-seconde.  On  a  établi  une 
station  en  aval  du  lac  Pinantan  à  un  endroit  où  le  cours  d'eau  est  plus  retenu,  et,  à  l'avenir, 
c'est  cette  station  qui  servira. 

Exactitude,  "  B  ". 
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Creek  Pembertox   (218). 

Le  creek  Pemberton  prend  sa  source  dans  les  montagnes  à  l'ouest  du  lac  iSTiskonlith, 
à  une  altitude  de  2,200  pieds,  et  se  jette  du  nord  dans  la  rivière  Thompson  sud,  près 
de  Pritchard,  à  une  altitude  de  1,140  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Thompson  sud. 
La  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  une  carte  du  service  géologique,  en  date 
de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  8  milles  carrés.  La  moyenne  de  précipita- 
tion est  de  12'  pouces,  atteignant  rarement  18  pouces;  les  étés  sont  chauds  et  secs,  les 
hivers  longs  et  durs  ( — 20°  F.).  Le  creek  Pemberton  est  un  très  petit  cours  d'eau, 
dont  le  débit  maximum  n'est  que  de  10  pieds-seconde.  Il  a  environ  4  milles  de  lon- 
gueur, de  2  à  6  pieds  de  largeur,  et  n'atteint  jamais  plus  d'un  pied  de  profondeur.  Il 
coule  en  grande  partie  dans  une  contrée  ondulante  et  aride,  comme  celles  qu'on  voit  dans 
le  district  d'Ashcroft.  Le  débit  total  n'est  pas  suffisant  pour  fournir  la  succession  Pem- 
berton, qui  détient  tous  les  droits  sur  le  creek.  Autrefois,  on  détournait  l'eau  des  lacs 
à  la  source  du  creek  Paul  dans  le  creek  Pemberton,  pour  l'usage  de  la  succession,  mais 
même  avec  cette  augmentation,  le  débit  était  très  petit. 

Les  quinze  cents  acres  de  terre  de  la  succession  Pemberton  sont  restés  incultes  pen- 
dant plusieurs  années  à  cause  du  litige  au  sujet  de  leur  division.  Le  détournement  du 
lac  Niskonlith,  et  le  pompage  dans  les  plateaux  les  plus  bas,  sont  deux  manières  de 
rendre  ces  terres  fertiles.  Si  l'on  adoptait  l'un  de  ces  moyens,  l'eau  du  creek  Pem- 
berton pourrait  servir  avec  beaucoup  d'avantages  aux  propriétaires.  La  station  fut 
établie  le  26  août  1911,  par  C.  G.  Cline.  La  section  de  mesurage  est  en  face  de  la  mai- 
son Warren,  à  2  milles  de  l'embouchure;  une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est 
plantée  à  la  section  dans  la  rive  droite,  et  sa  donnée  est  reportée  à  deux  points  de  re- 
père. Aux  périodes  d'eau  basse,  les  mesurages  sont  faits  pas  le  flottage;  aux  périodes 
d'eau  haute,  ils  sont  faits  à  gué.  La  section  est  satisfaisante;  le  contrôle  est  bon,  les 
rives  ne  peuvent  pas  être  inondées,  le  courant  est  régulier  et  il  n'y  a  qu'un  chenal 
sur  un  lit  permanent  de  sable. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Pemberton,  à  deux  milles  de  l'embouchure,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
26  août 

C.  G.  Cline 

Pieds. 

Pds  car. 

Pds  p.  sec. 

Pieds. 
100 

107 
1-20 

Pieds-sec. 
001* 

1912. 

16  avril 

C.  G.  Cline,  E.  M.  Dann  . . . 

20 

20 

0-8 

0-2f 
2-1-f 

20  mai 

E.  M.  Dann 

Mesuré  en  calculant  le  temps  de  remplir  un  réceptacle  de  capacité  connue. 
Mesurages  par  flottage. 


25f— 26 


402 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,   A.   1914 

Hauteur  et  débit  quotidiens  du  creek  Pemberton,  à  deux  milles  de  l'embouchure,  en 

1912. 


Septembre. 


Octobre. 


Jour. 


Débit. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Pieds. 


Pieds-sec. 


102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
10 


10 


016 

016 
016 
016 
016 
016 
016 
005 
005 


Pieds. 


Pieds- sec. 


0-3 
0  3 


n 

0- 

(>■ 

(i 

0- 

0 

0  6 

0  6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0  6 

0-6 

0  6 


Débit  mensuel  du  creek  Pemberton,  à  deux  milles  de  l'embouchure,  eo  1911. 

(Superficie  de  déversement,  S  milles  carrés 


Débit  en  pieds-seconde.                           Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Par  mille 
Moyenne.        carré. 

Prof,  en  pes 

sur  la  surfa-      Total  en 
ce  de  dé-      pieds-acre, 
versement. 

Posées. 

Octobre 

0-6 

005 

0-4 

005                 006 

La  période 

10 

Note. — La  station  fut  établie  le  26  aoïit  1911. 
Exactitude,  "  A  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Pemberton,  à  deux  milles  de  l'em- 
bouchure, en  1912. 


Av 

RIL. 

M 

AI. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre  . 

Jour. 

Haut'r 
à  la 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

Débit. 

Haut'r 
de  la 

Débit 

Haut'r 
de  Ja 

Débit. 

Haut'r 
de  la 

Débit. 

Haut'r 
de  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

! 

1-5 
1-5 

8-9 
8-9 
8-5 
8-0 
7-5 
7-5 
6-0 
60 
4-8 
4-8 
4-2 
3-6 
3-6 
3-6 
2-6 
2-6 
2-3 
2-0 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-6 
1-4 
11 
1-1 
1-1 
11 
11 
11 

"i-15 
11 
11 
11 
105 

i-Ô5 

105 
1-0 
1-0 
10 

"i-ô" 

1-1 

1-05 

1-05 

1-05 

1-0 

10 

105 

10 

1-0 

1-0 

1-05 

1-05 

1-0 

105 

11 

11 

0-6 

0-06 

0-6 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-05 

0-05 

0-05 

005 

0-05 

005 

0-6 

0-3 

0-3 

0-3 

005 

005 

0-3 

005 

0-05 

005 

0-3 

0-3 

0-05 

0-3 

1-05 

105 

10 

1-0 

105 

10 

1-05 

105 

105 

10 

105 

1-25 

1-2 

1-2 

115 

1-15 

1-15 

1-1 

10 

1-05 

1-05 

1-05 

1-1 

1-05 

105 

1-05 

1-05 

10 

1-0 

10 

0-95 

0-3 

0-3 

005 

005 

0-3 

0-05 

0-3 

0-3 

0-3 

0-05 

0-3 

2-6 

1-7 

1-7 

11 

1-1 

1-1 

0-6 

005 

0-3 

0-3 

0-3 

0-6 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

005 

005 

005 

002 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-9 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

10 

10 

10 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

1-0 

10 

0-95 

10 

10 

10 

1-0 

002 

002 

002 

002 

0-0 

0-02 

002 

002 

002 

002 

002 

002 

0-02 

002 

002 

005 

005 

005 

002 

002 

0-02 

002 

002 

0-02 

0-05 

005 

0-02 

0-05 

005 

0-05 

005 

10 

10 

10 

0-95 

0-95 

0-95 

10 

105 

105 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

005 

2... 

005 

3.... 

005 

4.... 

002 

5.... 

1-45 

1-45 

1-4 

1-4 

1-35 

1-35 

"i-è" 

1-3 
1-3 
1-25 
1-25 

"i-2" 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

"   i-15 
1-15 
1-15 
1-15 
1-15 

002 

6.... 

002 

7.... 

8.... 

9.... 
10.... 
11.... 
12.... 
13.... 
14.... 
15.... 
16.... 
17.... 

11 

11 

11 

1-1 

11 

11 

11 

11 

1-1 

11 

115 

1-2 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
11 
1-7 
2-0 
2-3 
2-6 
2-6 
3-6 
4-8 
3-6 
3-6 
3-6 
60 
7-5 
8-9 

005 

0-3 

0-3 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

18.... 

19 

20  .. 

21... 

1-25 

1-25 

1-3 

1-35 

1-3 

13 

1-3 

1-4 

1-45 

1-5 

22.... 

23.... 

24... 

25... 

26.... 

27.... 

28... 

29... 

30.... 

31.... 

Débit  mensuel  du  creek  Pemberton,  à  deux  milles  de  l'embouchure,  en  1912. 
(Superficie  de  déversement,  8  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Profond,  en 
pcs.  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril .    . 

8-9 
8-9 
1-1 
2-6 
005 

0-6 

1-1 

0-05 

0-02 

0-0 

2-5 

3-7 

0-29 

0-49 

003 

0-31 
0-46 
0-04 
006 
0  004 

0-35 
0-53 
004 
007 
0  005 

149 

227 
17 
30 

2 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

La  période   .  . 

12 

Exactitude,   "  B 
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Creek  Pendleton  (227). 


Le  creek  Pendleton  a  sa  source  dans  les  collines  au  sud  du  lac  Kamloops  à  une  al- 
titude de  3,800  pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Cherry  au  ranche  Kensington,  à  une  al- 
titude de  2,000  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Cherry-Thompson;  la  superficie  de  dé- 
versement, mesurée  d'après  une  carte  de  section  du  Dominion,  en  date  du  15  mai  1907, 
échelle  de  3  milles  au  pouce,  est  de  4  milles  carrés.  C'est  un  petit  cours  d'eau  d'irri- 
gation au  cœur  de  la  zone  aride;  les  étés  sont  chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  froids 
( — 30°  F.)  ;  la  moyenne  de  précipitation  annuelle  est  d'environ  10  pouces. 

Le  cours  d'eau  n'est  pas  très  important,  ne  coulant  que  pendant  quelques  semaines 
au  printemps;  dans  les  années  très  sèches,  il  n'y  a  pas  de  débit.  A  environ  2  milles  de 
l'embouchure,  les  eaux  de  la  crue  sont  emmagasinées  dans  une  petite  prairie  de  10 
acres,  au  moyen  d'une  digue  d'environ  100  pieds  de  longueur,  et  de  4  pieds  de  hauteur. 

Une  station  y  fut  établie  le  23  avril  1912,  par  H.  J.  E.  Keys.  La  section  de  mesu- 
rage  est  environ  200  verges  en  amont  de  la  digue  et  175  verges  en  aval  de  la  traverse 
à  bestiaux.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  placée  50  verges  en  aval  de  la 
traverse  à  bestiaux.  La  section  de  mesurage  est  bonne,  il  y  a  un  chenal  permanent,  et 
un  courant  régulier;  mais  les  rives,  à  l'eau  haute,  sont  sujettes  aux  inondations.  La 
donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  trois  points  de  repère. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Pendleton.  près  du  ranche  Comwall,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
23  avril 

H.  J.  E.  Keys 

1057 
1057 
1057 

Pieds. 

\ 

3-5 

Pds  car. 

13 

31 
1-3 



Pds  p.  >-ec. 

0-3 
1-3 
0-9 

Pieds. 

115 
1  35 

1  .01 

i  66 

Pela 

0  9 

18  mai 

28  mai 

« 

11 

26  juin 

(C 

00 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Pendleton,  près  du  ranche  Cornwall, 

en  1912. 


Débit  mensuel  du  creek  Pendleton,  près  du  ranche  Cornwall,  en  1912. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs.  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

8-5 
0-5 
00 

0-8 
00 
1-7 

3-7 

0-26 

0-5 

0-9 

006 

012 

104 
00/ 
014 

227 
15 
29 

Juin 

La  période 

12 

1 

Exactitude,   "  B  ". 
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Creek  Peterson  (274). 


Le  creek  Peterson  a  sa  source  dans  le  lac  Jacko,  10  milles  au  sud  de  Kamloops, 
à  une  altitude  de  2,200  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  sud  à  Kamloops,  à 
une  altitude  de  1,140  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Thompson  ;  la  superficie  de  dé- 
versement, mesurée  d'après  une  carte  du  service  géologique,  en  date  de  1895,  échelle 
de  12  milles  au  pouce,  est  de  55  milles  carrés.  C'est  un  cours  d'eau  d'irrigation 
très  contentieux,  situé  dans  la  section  la  plus  aride  de  la  zone  aride.  Les  été- 
très  chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  froids  ( — 30°  F.).  La  précipitation  annuelle  est 
d'environ  10  à  12  pouces. 

Le  creek  Peterson  est  un  bon  exemple  du  cours  d'eau  d'irrigation  sur  lequel  il  y 
a  trop  de  droits.  Il  y  a  des  droits  pour  une  étendue  de  plus  de  1,500  pouces.  En  1812 
(saison  très  humide)  le  lac  Jacko  fut  si  bas,  que  l'eau  n'atteignit  pas  les  pria 
fossés.  Quatre  milles  en  aval  du  lac  Jacko,  le  creek  Peterson  n'atteignit  pas  1  pied- 
seconde  de  débit,  et  ne  coula  que  pendant  dix  jours.  En  amont  de  la  ville  de  Kamloops, 
il  y  a  plusieurs  petites  sources  dans  le  creek,  qui  servent  à  l'irrigation.  Dans  la  ville 
elle-même,  le  creek  ne  coule  que  par  périodes  au  printemps.  Au  printemps  de  1912,  la 
crue  fut  très  grande,  donnant  80  pieds-seconde,  et  causa  de  grands  dommages  aux 
priétés  dans  la  ville. 

La  ville  de  Kamloops  est  à  étudier  la  construction  d'une  conduite  en  béton  pour 
conduire  les  eaux  de  la  crue  du  creek  Peterson  à  travers  la  ville.  (Voir  les  mesurages 
généraux  du  creek  Peterson,  et  du  lac  Jacko,  qui  forme  la  partie  d'amont  du  creek). 

Creek  Pollard  (116). 

Le  creek  Pollard  a  sa  source  dans  les  buttes  au  nord-est  de  Coquitlam,  à  une  alti- 
tude de  2,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Pitt  près  de  Coquitlam.  à  une  altitude  de 
10  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Pitt-Fraser;  la  superficie  de  déversement  estimée, 
en  amont  de  la  station,  est  de  3  milles  carrés.  La  précipitation  annuelle1,  comprenant  de 
1  à  2  pieds  de  neige,  est  de  60  pouces;  les  hivers  sont  doux,  et  1«  cours  'l'eau  coule  pen- 
dant toute  l'année.  Le  creek  a  peu  de  valeur,  excepté  pour  une  provision  d'eau  p 
pour  la  ville  de  Coquitlam. 

La  station  fut  établie  le  20  novembre  1911,  par  K.  TT.  Smith.  Elle  est  environ  •"•,  Ml 
verges  à  l'est  de  Coquitlam.  Une  jauge  à  tige  est  placée  sur  la  rive  gauche,  et  -a  don- 
née est  reportée  à  trois  points  de  repère.  La  section  de  mesurage  est  à  la  jauge  et  bien 
située;  il  n'y  a  qu'un  chenal  permanent  (sujet  à  inondation  aux  hautes  eaux),  un  bon 
contrôle  et  un  courant  régulier.     Tous  les  mesurages  sont  faits  à  gué. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Pollard,  à  l'embouchure,  1911. 


Date. 

;  Comp- 
Hydrographe.                  tour. 

i      N° 

Largeur. 

Aire  de  \i- 
section. 

i   Hauteur 

Vit.—              à  la                   >it. 
moyenne.        jrunre. 

1911. 
20  nov 

K.  H.  Smith 

1057 
1057 

Pieds. 

50 
4-5 

Pds  carrés 

46 

2-8 

Pds  p.  sec.      Pieds. 
l-~               1-7 

23  déc 

1-6               15               4-6 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Pollard,  près  de  l'embouchure,  en 

1911. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

1-3 

1-3 

1-2 

1-2 

1-3 

1-4 

1-4 

1- 

1-6 

1-5 

1-6 

1-4 

1-3 

1-2 

1-4 

1-3 

1-2 

1-3 

14 

1-3 

1-3 

1-6 

1-5 

1-4 

1-3 

1-2 

1-4 

1-3 

1-2 

11 

11 

Pieds-sec. 

2-7 

2 

2-7 

3 

20 

4 

2-0 

5 

2-7 

6 

3-6 

7 

3-6 

8 

9-4 

9 

6-1 

10 

4-7 

11 

6-1 

12 

3-6 

13 

2-7 

14 

20 

15 

3-6 

16 

2-7 

17 

20 

18 

2-7 

19 

3-6 

20 

1-7 
15 
1-4 
1-3 
1-2 
1-6 
1-4 
1-3 
1-3 
1-2 
13 

7-7 
4-7 
3-6 
2-7 
20 
61 
3-6 
2-7 
2-7 
20 
2-7 

2-7 

21 

2-7 

22 

6  1 

23 

4-7 

24 

3-6 

25 

2-7 

26 

20 

27 

3-6 

28 

2-7 

29 

20 

30 

1-5 

31 

1-5 

Débit  mensuel  du  creek  Pollard,  près  de  l'embouchure,  en  1911. 
(Superficie  de  déversement,  3  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum   Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

7-7 
9-4 

i 
2-0      

15              3-4 

11 

1-3 

209 

60 

i 

I"" 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

Jour. 

à  la 
jauge. 

Débit. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

à  la 
jauge. 

Débit. 

à  la 
jauge. 

Débit. 

à  la 
jauge. 

Débit. 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-eec 

1.... 

11 

1-5 

13 

2-7 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

10 

10 

0-7 

0-3 

2.... 

10 

10 

1-2 

20 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

11 

1-5 

0-7 

0-3 

3  ... 

10 

10 

11 

1-5 

09 

0-7 

0-7 

0-3 

11 

1-5 

0-6 

0-2 

4.... 

0-9 

0-7 

11 

1-5 

0-8 

0-4 

0-8 

0-4 

10 

10 

0-6 

0-2 

5.... 

0-9 

0-7 

10 

10 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

10 

10 

0-6 

0-2 

6.... 

10 

10 

10 

10 

0-8 

0-4 

0-6 

0-2 

10 

10 

0-6 

0-2 

7.... 

0-9 

0-7 

10 

10 

0-8 

0-4 

0-6 

0-2 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

8.... 

0-8 

0-4 

11 

1-5 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

9.... 

0-9 

0-7 

1-4 

3-6 

0-7 

0-3 

0-8 

0-4 

0-8 

0-4 

0-5 

01 

10.... 

11 

1-5 

1-4 

3-6 

0-7 

0  3 

11 

1-5 

0-8 

0-4 

0-5 

01 

11.... 

1-4 

3-6 

1-4 

3-6 

0-7 

0-3 

10 

10 

0-7 

0-3 

0-7 

0  3 

12.... 

1-7 

7-7 

1-4 

3-6 

'0-7 

0-3 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

10 

10 

13.... 

1-8 

9-4 

1-4 

3-6 

0-7 

0-3 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

10 

10 

14.... 

1-8 

9-4 

1-5 

4-7 

0-8 

0-4 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

10 

10 

15.... 

1-6 

61 

1-7 

7-7 

0-8 

0-4 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

10 

10 

16.... 

1-5 

4-7 

1-6 

61 

0-8 

0-4 

0-8 

0-4 

0-6 

0-2 

0-9 

0  7 

17.... 

13 

2-7 

1-5 

4-7 

0-8 

0-4 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

0-8 

0  4 

18.... 

1-3 

2-7 

.1-4 

3-6 

0-7 

0  3 

10 

10 

0-6 

0-2 

0-8 

0-4 

19.... 

1-2 

20 

13 

2-7 

0-7 

0  3 

0-9 

0-7 

0-7 

0  3 

0-7 

0-3 

20.... 

1-4 

3-6 

1-2 

20 

0-7 

0-3 

0-9 

0-7 

0-9 

0-7 

0-8 

0-4 

21.... 

1-3 

2-7 

11 

1-5 

0-7 

0-3 

0-9 

0-7 

1-2 

20 

1-5 

22.... 

1-2 

2-0 

13 

2-7 

0-7 

0-3 

0-9 

0-7 

1-2 

20 

11 

16 

23.... 

1-2 

2-0 

1-2 

2-0 

0-7 

0-3 

10 

10 

1-3 

2-7 

10 

10 

24.... 

1-4 

3-6 

11 

15 

0-6 

0-2 

0-9 

0-7 

11 

1-5 

100 

10 

25.... 

1-3 

2-7 

1-1 

1-5 

0-6 

0-2 

0-8 

0-4 

11 

1-5 

0-8 

0-7 

26.... 

1-4 

3-6 

11 

1-5 

0-6 

0-2 

0-8 

0-4 

10 

10 

0  • 

0-4 

27.... 

1-3 

2-7 

10 

10 

0-6 

0-2 

0-9 

0-7 

0-9 

0-7 

0-7 

0-3 

28.... 

1-5 

4-7 

10 

10 

0-6 

0-2 

10 

10 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

29  ... 

1-7 

7-7 

10 

10 

0-6 

0-2 

12 

20 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

30.... 

1-5 

4-7 

0-6 

0-2 

1-2 

20 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

31.... 

1-4 

3-6 



0-6 

0-2 

0-8 

0-4 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit, 

à  la 

Débit, 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

Jour. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

1-5 

4-7 

0-6 

0-2 

11 

1-5 

14 

3-6 

....   1 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

17 

7-7 

0-7 

0-3 

1-1 

1-5 

1-5 

4 

7 

....   2 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

1-6 

61 

0-8 

0-4 

1-2 

20 

2-1 

14 

0 

....  3 

0-8 

0-4 

0-5 

01 

1-4 

3-6 

0-7 

0-3 

14 

3-6 

20 

12 

9 

....  4 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

1-2 

20 

0-7 

0-3 

'  1-5 

4-7 

1-8 

9 

4 

....  5 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

1-2 

20 

0-7 

0-3 

1-5 

4-7 

1-7 

7 

7 

..    .  6 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

1-2 

20 

0-6 

0-2 

1-5 

4-7 

1-6 

6 

1 

....  7 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

10 

10 

0-7 

0-3 

1-4 

3-6 

1-6 

6 

1 

....  8 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

0-9 

01 

0-7 

0-3 

13 

2-7 

1-8 

9 

4 

....  9 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

1-5 

4-7 

1-7 

7 

7 

....10 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

0-8  . 

0-4 

0-7 

0-3 

1-6 

61 

1-6 

6 

1 

...11 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

0-8 

0-4 

0-7 

0-3 

1-7 

7-7 

1-5 

4 

7 

....12 

0-7 

0-3 

0-6 

0-2 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

1-7 

7-7 

1-4 

3 

6 

...13 

0-6 

0-2 

0-6 

0-2 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

1-5 

4-7 

13 

2 

7 

....14 

0-6 

0-2 

1-4 

3-6 

0-7 

0-3 

11 

15 

13 

2-7 

1-3 

2 

7 

....15 

0-6 

0-2 

1-7 

7-7 

0-6 

0-2 

1-3 

2-7 

1-2 

20 

1-6 

6 

1 

...16 

0-6 

0-2 

1-3 

2-7 

0-6 

0-2 

1-4 

3-6 

1-2 

20 

1-5 

4 

7 

....17 

0-5 

0-1 

1-2 

20 

0-6 

0-2 

1-3 

2-7 

13 

2-7 

1-3 

2 

7 

....18 

0-5 

01 

11 

1-5 

0-6 

0-2 

13 

2-7 

1-4 

3-6 

1-3 

2 

7 

...19 

0-5 

01 

10 

10 

0-6 

0-2 

1-3 

2-7 

1-5 

4-7 

1-3 

2 

7 

....20 

0-5 

01 

0-9 

0-7 

0-6 

0-2 

1-3 

2-7 

2-3 

200 

1-3 

2 

7 

....21 

0-5 

01 

0-8 

0-4 

0-5 

01 

1-3 

2-7 

1-8 

9-4 

1-3 

2 

7 

....22 

0-6 

0-2 

0-7 

0-3 

0-5 

01 

1-3 

2-7 

1-6 

6-1 

1-3 

2 

7 

...23 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

0-5 

01 

12 

2-0 

1-5 

4-7 

1-3 

2 

7 

....24 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

0-5 

01 

1-2 

20 

1-4 

3-6 

1-4 

3 

6 

...25 

0-7 

0-3 

0-7 

0-3 

0-5 

11 

1-2 

20 

1-3 

2-7 

1-4 

3 

6 

....26 

0-6 

0-2 

0-7 

0-3 

0-5 

01 

11 

1-5 

1-2 

20 

1-5 

4 

7 

....27 

0-6 

0-2 

0-9 

0-7 

0-5 

01 

11 

1-5 

1-2 

20 

1-5 

4 

7 

....28 

0-6 

0-2 

11 

1-5 

0-5 

01 

1-2 

20 

1-3 

2-7 

1-6 

6 

1 

....29 

0-5 

0-1 

1-3 

2-7 

0-6 

0-2 

11 

1-5 

1-3 

2-7 

1-5 

4 

7 

...30 

0-5 

01 

1-3 

2-7 

" 

11 

1-5 

1-5 

4 

7 

...31 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Pollard,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 

(Superficie  de  déversement,  3  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

PRÉCIPI- 
TATION. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
turf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acie. 

Pouces. 

Janvier 

9-4 
7-7 
0-7 
20 
2-7 
1-5 
0-7 
7-7 
7-7 
3-6 
200 
14-6 

200 

0-4 
10 
0-2 
01 
0-2 
01 
01 
01 
01 
0-2 
1-5 
2-7 

01 

3-3 
2-6 
0-3 
0-7 
0-8 
0  5 
0-3 
10 
11 
14 
4-4 
5-3 

1-8 

11 

0-9 

01 

0-23 

0-27 

017 

01 

0-33 

0-37 

0-47 

il 

0-6 

1-3 

1? 

01 

0-26 

0-31 

019 

011 

0-38 

0-41 

0-54 

1-7 

21 

8-4 

203 

150 

18 

42 

49 

30 

18 

61 

65 

86 

262 

326 

1,310 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

L'année 

60 

Exactitude, 


Creek  Quenneville   (270). 

Le  creek  Quenneville  a  sa  source  dans  les  buttes  à  Test  de  la  vallée  Guichon,  à  une 
altitude  de  4,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Guichon,  un  mille  en  amont  du  lac 
Mamit,  à  une  altitude  de  3,300'  pieds.  11  fait  partie  du  drainage  Guichon-'Nicola- 
Thompson;  la  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  une  carte  du  Service  Géolo- 
gique, en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  7  milles  carrés.  C'est  un 
cours  d'eau  d'irrigation  dans  la  zone  aride;  les  étés  sont  chauds  et  Becs,  les  hivers  longs 
et  froids  ( — 40°  F.);  la  moyenne  de  précipitation  annuelle  est  entre  11'  et   16  pou 

Le  creek  Quenneville  n'est  pas  très  important.  11  y  a  un  petit  lac  qui  sert  de  h 
voir  pour  la  crue  du  printemps.     D'ordinaire  le  creek  est  à  sec  en  juin  et  juillet.     Voir 
les  mesurages  généraux  du  creek  Quenneville.      (En  dehors  de  la  zone  des  chemins 
de  fer.) 

Creek  Arc-ex-Ciel   (111). 

Le  creek  Arc-en-Ciel  a  sa  source  dans  les  montagnes  à  l'est  du  lac  Pitt,  en-d< 
de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  une  altitude  de  2,000  pieds  et  se  jette  dans  le  lac  Pitt. 
à  une  altitude  de  10  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Pitt-Fraser.  La  superficie  de 
déversement  est  estimée  à  20  milles  carrés,  et  la  précipitation  annuelle  à  7»'  pouces. 
Le  bassin  est  comparativement  haut,  rocheux  et  boisé,  avec  de  la  neige  pendant  presque 
toute  l'année  dans  les  parties  les  plus  élevées. 

Il  serait  possible  d'exploiter  un  pouvoir  sur  le  creek  Arc-en-Ciel,  car  il  y  a  une 
chute  de  630  pieds  en  un  demi-mille,  près  de  l'embouchure.  On  dit  qu'il  y  a  près  de  la 
source  un  lac  qui  pourrait  servir  de  réservoir.  Il  y  a  une  petite  batture  à  l'embou- 
chure. 

La  station  fut  établie  le  11  novembre  1011,  par  C.  G.  Cline,  11  est  enivron  2 
milles  en  amont  de  la  briqueterie  Fader  sur  le  côté  est  du  lac  Pitt.  La  jauge  consiste 
en  une  tige  verticale  de  7  pieds  de  longueur,  attachée  à  une  souche.  100  pieds  en  aval 
de  la  chute,  et  à  300  verges  de  l'embouchure.  La  donnée  de  la  jauge  est  reportée  à 
trois  points  de  repère.  Les  mesurages  sont  faits  a  gué.  excepté  à  Peau  haute,  où  on 
les  fait  en  chaloupe. 
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Mesurages   du   débit   du   creek   Arc-en-Ciel,   à   l'embouchure,   1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1911. 
11  nov 

Cline  &  Smith 

1053 
1057 

1046 
1046 

Pieds. 

38 
36 

33 
36 

Pds-carr. 

61 
43 

46 
75 

P.  par  sec. 

0-7 
1-2 

0-7 

10 

Pieds. 

0-82 
0-85 

0-64 
105 

Pieds-sec 
46 

28  déc 

1912. 

7  août 

2  nov 

K.  H.  Smith 

51 

C.  G.  Cline 

32 

75 

Ha  [teur  À  la  jauge  et  débit  du  creek  Arc-en-Ciel,  à  l'embouchure,  1912. 


Août. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
31 
30 
90 
150 
210 
270 
200 
130 
55 
55 
55 
55 
52 
49 
45 
50 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

Pieds. 

Pieds-sec. 

75 

75 

82 

88 

94 

100 

106 

112 

117 

122 

Pieds. 
0-95 

Pieds-sec. 
61 

2 

105 

62 

3 

63 
64 
65 

4 

5 

6 

66 

7... 

0-64 

67 

8 

10 

68 

9 

0-6 

75 

10...                     

14 

82 

11 

116 

89 

12 

109 
102 
95 
82 
68 
55 
50 
45 
40 
37 
36 
35 
34 
38 
42 
46 
50 
54 
58 



96 

13 

2-5 

1-2  " 

103 

14 

1-35' 

110 

15... 

116 

16 

0-9 

113 

17 

0-9 

110 

18...                            

0-9 ""' 

107 

19 

104 

20 

101 

21 

0-7 

98 

22 

0-8 

1-2 

95 

23 

100 

24 

0-9 

0-65 

105 

25 

110 

26 

115 

27 

120 

28 

125 

29 

1-45 

129 

30 

129 

31 

129 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Arc-en-Ciel,  à  l'embouchure,  1912. 
(Superficie  de  déversement,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement.           Précipi- 
tation. 

Maximum  Minimum 
1 

1 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en      p 
pieds-acre. 

Août 

270 
122 

129 

30 
34 
61 

71 

72 
97 

3-5               40 

4,370 

Novembre 

Décembre 

3-6 

4-8 

40 
5-5 

4,280 
5,960 

La  période 

70 

i 

Creek  Robbins   (264). 

Le  creek  Robbins,  a  sa  source  dans  les  buttes,  dans  le  township  19-15-6,  à  une 
altitude  de  3,500  pieds,  et  coulant  vers  le  nord,  se  jette  dans  le  creek  Monte,  à  un 
mille  et  quart  de  l'embouchure,  à  une  altitude  de  1,500  pieds.  Il  fait  partie  du  drai- 
nage Monte-Thompson-Sud;  la  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  une 
du  Service  géologique,  en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  15  milles 
<aarrés.  La  moyenne  de  précipitation  annuelle  est  d'environ  10  pouces;  les  hivers 
sont  durs  ( — 40°  F.)  avec  peu  de  neige;  les  étés  sont  très  chauds  et  se 

Le  creek  Robbins  a  environ  6  milles  de  longueur,  et,  venant  de  l'ouest,  se  jette 
dans  le  creek  Monte,  à  environ  un  mille  et  quart  de  l'embouchure.     Il  a  environ  4 
pieds  de  largeur  et  1  pied  de  profondeur,  avec  une  vitesse  moyenne  de  0.2  à  4  pieds 
par  seconde.     Il  traverse  un  district  agricole  de  la  zone  aride,  et  est  un  cour-  d'il 
tion  très  contentieux.    Il  est  grevé  de  droits  plusieurs  fois,  et,  surtout  dans  Les  bi 
sèches,  on  a  beaucoup  de  difficulté  à  cause  de  la  rareté  de  l'eau.     Le  débit  maximum 
se  produisit  le  9  mai  1912,  et  fut  de  9  p. es.     Le  cours  d'eau  est  pratiquement 
en  août;  le  débit  moyen  pendant  la  saison  d'irrigation  est  d'environ  1.5  p.œ,, 
prenant  pas  l'eau  qui  est  détournée  en  amont  de  la  station  de  jaugeage,  et  porl 
réservoir  du  lac  Buce. 

La  station  fut  établie  le  26  mai  1911,  par  C.  E.  Richardson.     La  section  de  nu  - 
surage  est  en  aval  du  détournement  d'Albert  Duck.     Lue  jauge  à  tige  verticale  est 
placée  sur  la  rive  droite  en  aval  des  prairies  et  en  face  de  la  maison  d'Albert  Duck: 
la  donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  trois  points  de  repère.     Tous  les  mesui 
faits  à  gué. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Robbins,  près  de  chez  Albert  Duck.  1911-12. 


Date. 


1911. 

26  mai  . . 
26  mai.  . 

4  juin... 
15  juin... 
10  juillet. 
13  juillet. 
24  juillet, 
1912. 

8  mai.  . 
15  juillet. 


Hydrographe. 


C.  E.  Richardson 
W.  M.  Carlyle.... 
CE.  Richardson 
W.  M.  Carlyle.... 

M 

C.  E.  Richardson 


Comp- 
teur n°. 


1048 
1044 
1048 
1044 
1044 
1044 
1044 

1048 
1048 


Largeur. 


Aire  de  la      Vitesse 
section,     moyenne. 


Pieds 

7 


100 
20 


Pds-car.    Pdsp.  sec. 


71 
0-6 


11 
0-7 
0-5 
10 
0-3 
0-5 
0-3 

10 
0-7 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Pieds.         P 


1-43 
1-43 

1-38 

i  ■  sa 

1-36 
l  17 
118 

1-65 
1-30 


0  4 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Robbins,  près  de  chez  Albert  Duck, 

1911. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

JOUK. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

■■ 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur  i 
à  la            Débit, 
jauge. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-35 
1-38 
1-38 
1-38 
1-38 
1-40 
1-36 
1-35 
1-38 
1-40 
1-42 
1-42 
1-41 
1-45 
1-52 
1-50 
1-49 
1-46 
1-42 
1-41 
1-40 
1-42 
1-40 
1-38 
1-36 
1-32 
1-32 
1-32 
1-30 
1-30 

Pds-sec. 

11 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
20 
1-2 
1-1 
1-6 
20 
2-6 
2-6 
2-3 
3-3 
5-2 
4-7 
4-4 
3-6 
2-6 
2-3 
20 
2-3 
20 
1-6 
1-2 
0-8 
0-8 
0-8 
0-6 
0-6 

Pieds. 

1-30 
1-30 
1-29 
1-28 
1-28 
1-26 
1-28 
1-30 
1-30 
1-31 
1-30 
1-29 
1-28 
1-26 
1-25 
1-25 
1-22 
1-22 
1-20 
1-20 
1-20 
1-19 
1-16 
115 
112 
1-14 
1-11 
110 
110 
1-10 
110 

Pds-sec. 

0-6 
0-6 
0-6 
0-5 
0-5 
0-4 
0-5 
0-6 
0-6 
0-7 
0-6 
0-6 
0-5 
0-4 
0-4 
0-4 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0-1 
01 
01 

Pieds.         Pds-sec. 
1-10                  01 

2   

108                  0-0 

3 

108 
1-09 
1-08 
1-11 
1-18 
1-14 
110 
1-10 
1-10 

00 

4 

01 

5     

00 

6 

01 

01 

8 

01 

9 

01 

10 

01 

11 

0-1 

12 

1-09     ,              0-1 

13 

1-08                  0-0 

14 

1-08 
1-06 
102 

00 

15 

0-0 

16 

00 

17 

Creek  à  sec. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1-41 
1-40 
1-41 
1-41 
1-40 
1-39 

2-3 
2-0 
2-3 
2-3 
20 
1-8 

\ 

27 

28 

29 

30 

31 

Débit  mensuel  du  creek  Robbins,  près  de  chez  Albert  Duck,  en  1911. 
(Superficie  de  déversement,  15  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Protondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juin 

5-2 
0-7 
0-1 

0-6 
01 
00 

21 
•34 
•03 

•14 
•02 
•002 

•16 
•02 
•002 

125 
21 

2 

Juillet 

Août 

La  période 

, 

,  Note. — Cette  station  fut  établie  après  la  crue  du  printemps,  de  sorte  qu'on  n'a  pas  de  chif- 
fres du  débit  pour  avril  et  mai  1911.  Le  ruissellement  total  pour  ces  deux  mois,  n'aurait  cepen- 
dant pas  été  de  plus  de  300  pieds-acre.  Le  creek  fut  à  sec  vers  le  milieu  d'août  1911.  Ces 
mesurages  ne  comprennent  pas  l'eau  détournée  en  amont  de  la  station  de  jaugeage,  et  conduite 
au  réservoir  du  lac  Buce. 
Exactitude,   "  B  ". 


414 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Robbins,  près  de  chez  Albert  Duck, 

en  1912. 


Avril. 

M 

AI. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septi 

-MBRE. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1.... 

13 

0-4 

1-48 

2-8 

1-47 

2-6 

1-37 

11 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

2.... 

1-4 

1-4 

1-55 

4-4 

1-42 

1-7 

1-38 

1-2 

1-25 

01 

1-30 

0-4 

3.... 

1-38 

1-2 

1-58 

51 

1-45 

2-2 

1-38 

1-2 

1-25 

01 

1-28 

0-3 

4.... 

1-42 

1-7 

1-55 

4-4 

1-42 

1-7 

1-38 

1-2 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

5.... 

1-43 

1-8 

1-55 

4-4 

1-40 

1-4 

1-38 

12 

1-25 

01 

1-27 

0  2 

a 

1-37 

11 

1-60 

5-6 

1-40 

1-4 

1-36 

10 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

7.... 

1-40 

1-4 

1-66 

7-1 

1-40 

1-4 

1-37 

1-1 

1-25 

01 

1-28 

0-3 

8.... 

1-41 

1-6 

1-62 

6-1 

1-37 

11 

1-34 

0-8 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

9.... 

1-42 

1-7 

1-71 

8-4 

1-35 

0-9 

131 

0-5 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

10.... 

1-41 

1-6 

1-63 

6-4 

1-32 

0-6 

1-30 

0-4 

1-25 

01 

1-27 

0-2 

11.... 

1-49 

30 

1-63 

6-4 

1-36 

10 

1-30 

0-4 

1-30 

0-4 

1-25 

01 

12.... 

1-43 

1-8 

1-60 

5-6 

1-37 

1-1 

1-30 

0-4 

1-30 

0-4 

1-25 

01 

13.... 

1-42 

1-7 

1-56 

4-6 

1-35 

0-9 

1-31 

0-5 

1-35 

0-9 

1  ■  22 

01 

14.... 

1-4 

1-4 

1-6 

5-6 

1-36 

10 

1-30 

0-4 

1-32 

0-6 

1  -21 

00 

15.... 

1-4 

1-4 

1-6 

5-6 

1-38 

1-2 

1-30 

0-4 

132 

0-6 

1-20 

00 

16.... 

1-42 

1-7 

1-61 

5-8 

1-45 

2-2 

13 

0-4 

1-32 

0-6 

Creek 

17.   .. 

1-52 
1-47 

3-6 
2-6 

1-67 
1-7 

7-4 

8-1 

1-42 
1-40 

1-7 
1-4 

1-3 

1-3 

0-4 
0-4 

1-30 
130 

0-4 
0-4 

18.... 

19 

1-45 
1-50 
1-47 
1-55 
1-52 
1-57 
1-50 
1-50 
1-50 
1-48 
1-50 
1-48 

2-2 

3-2 

2-6 

4-4 

3-6 

4-8 

3-2 

3-2 

3-2    * 

2-8 

3-2 

2-8 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-67 

1-62 

1-68 

1-53 

1-50 

8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
7-4 
61 
7-6 
3-8 
3-2 

1-36 
1-36 
1-35 
1-32 
1-31 
1-33 
1-36 
1-35 
1-35 
1-33 
1-31 
1-32 

10 
10 
0-9 
0-6 
0-5 
0-7 
10 
0-9 
0-9 
0-7 
0-5 
0-6 

1-3 

1-28 

1-26 

131 

1-29 

130 

1-35 

1-3 

1-28 

1-27 

1-27 

1-25 

125 

0-4 
0-3 
0-2 
0-5 
0-3 
0-4 
0-9 
0-4 
0-3 
0-2 
0-2 
01 
01 

1-30 
1-30 
1-30 
1-27 
1-27 
127 
1-27 
1-27 
1-27 
1-27 
1-25 
1-25 
1  27 

0-4 
0-4 
0-4 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
02 
0-2 
01 
01 
0-2 

20 

21 

22 

23 

24  . 

25 

26    . 

27 

28 

29  .. 

30... 

31 
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Débit  mensuel  du  creek  Robbins,  près  de  chez  Albert  Duck,  en  1912. 

(Superficie  de  déversement,  15  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum  Moyenne. 

1 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

4-8 
8-4 
2-6 
1-2 
0-9 
0-4 

0-4 
2-8 
0-5 
0-1 
01 
0 

2-3 
6-3 
1-2 
0-6 
03 
01 

•15 
•42 
•08 
•04 
•02 
•01 

•17 
•48 
•09 
•05 

137 

387 
71 
37 

Mai  

•02 

18 

Septembre 

•01 

6 

12 

Note. — En  1912,  le  creek  fut  à  sec  vers  le  milieu  de  septembre.  Ces  mesurages  ne  com- 
prennent pas  l'eau  qui  est  détournée  en  amont  de  la  station  de  jaugeage  et  conduite  au  réservoir 
du  lac  Buce. 

Exactitude,   "  B  ". 

Creek  Rushton  (115). 

Le  creek  Rushton  prend  sa  source  dans  le  lac  Rushton  à  une  altitude  de  700 
pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Pitt  à  Test,  dans  le  township  5-4-7,  en  face  de  l'île  deFOie, 
à  une  altitude  de  10  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Pitt-Fraser.  Le  bassin  est 
dans  le  district  de  la  Côte,  et  la  moyenne  de  précipitation  annuelle  est  d'environ  60 
pouces.  Le  cours  d'eau  ne  gèle  pas  à  l'embouchure,  mais  dans  les  endroits  plus 
élevés,  les  conditions  de  l'hiver  sont  plus  dures. 

M.  E.  J.  Fader,  de  New- Westminster,  se  propose  d'exploiter  un  pouvoir  sur  le 
creek  Rushton.  Le  lac  Rushton  est  700  pieds  au-dessus  du  lac  Pitt,  et  à  une  distance 
de  seulement  trois-quarts  de  mille.  En  aval  du  lac,  il  y  a  une  chute  de  100  pieds,  à 
seulement  un  quart  de  mille  du  lac  Pitt.  L'eau  peut  être  détournée  en  avant  de  la 
chute,  et  conduite  dans  un  canal  et  un  tuyau  jusqu'à  l'usine  de  pouvoir  près  du  lac 
Pitt.  Le  lac  Rushton  peut  servir  de  réservoir.  Le  pouvoir  doit  servir  à  activer  une 
carrière  et  une  usine  de  sassage  de  gravois. 

Une  station  fut  établie  sur  le  creek  Rushton,  le  3  novembre  1912,  et  l'on  prend  des 
lectures  de  la  jauge  trois  fois  par  semaine.  Il  y  a  une  jauge  à  tige  verticale  juste  à 
l'extrémité  d'aval  du  canon,  en  aval  de  la  chute,  et  à  un  quart  de  mille  du  lac  Pitt. 
Les  mesurages  au  compteur  sont  faits  à  gué  à  une  section  100  pieds  en  aval  de  la 
jauge.  Pendant  la  saison  de  1913,  on  fera  assez  de  mesurages  pour  déterminer  la 
courbe  de  contrôle. 

On  a  fait  un  mesurage  au  compteur  courant  le  3  novembre  1912,  et  le  débit  fut 
de  63.6  pieds  cubes  par  seconde.  Ceci  surpassait  le  débit  d'eau  basse,  et  était  peut-être 
quelque  peu  au-dessous  du  débit  moyen  qui  pourrait  être  obtenu. 

Rivière  au  Saumon  (302-304). 


La  rivière  au  Saumon  prend  sa  source  dans  les  buttes,  environ  20  milles  au  sud 
de  Grande-Prairie,  à  une  altitude  de  4,500  pieds,  sa  source  étant  séparée  du  bassin 
Okanagan  par  une  ligne  basse  de  division.  De  là,  elle  coule  vers  l'ouest,  sur  une  dis- 
tance d'environ  18  milles,  jusqu'à  la  sortie  du  lac  au  Poisson.  Elle  fait  alors  une 
courbe  rapide  et  coule  vers  le  nord  sur  une  distance  de  17  milles.     De  Grande-Prairie, 
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elle  coule  vers  Test  sur  une  distance  de  20  milles,  tourne  brusquement  et  coule  vers 
le  nord  sur  une  distance  de  20  milles,  se  jetant  dans  le  lac  Shuswap  à  Bras-de- Saumon, 
à  une  altitude  de  1,150  pieds.  Elle  varie  de  30  à  50  pieds  de  largeur,  d'un  à  6  pieds  de 
profondeur,  et  à  une  vitesse  moyenne  d'un  à  3  pieds  par  seconde. 

De  sa  source  jusque  vers  la  limite  est  du  township  17-12-6,  juste  à  l'est  de  l'em- 
bouchure du  creek  Bolean,  elle  est  entièrement  dans  la  zone  aride,  et  la  moyenne  de 
précipitation  annuelle  est  d'environ  12  pouces.  En  aval  du  creek  Bolean,  la  précipi- 
tation (25  pouces)  pendant  la  saison  de  croissance  est  presque  normale  et  l'irrigation 
n'est  pas  nécessaire. 

Grande-Prairie  est  un  district  d'irrigation  agricole  excellent,  se  trouvant  dans  un 
élargissement  en  forme  de  bol  de  la  vallée  de  la  rivière  au  Saumon,  à  une  altitude 
d'environ  1,800  pieds.  C'est  environ  18  milles  au  sud  du  Pacifique-Canadien  à  Ducks. 
L'embranchement  projeté  du  Canadian-Northern-Pacinc  de  Kamloops  à  la  vallée 
Okanagan  passera  par  Grande-Prairie. 

Grande-Prairie  a  environ  4  ou  5  milles  de  longueur  (de  l'est  à  l'ouest)  et  environ 
2  milles  de  largeur,  comprenant  plus  de  6,000  acres  de  bonne  terre  irrigable,  dans 
une  contrée  vaste  et  presque  plane.  Actuellement  on  en  cultive  environ  la  moitié.  On 
peut  y  faire  n'importe  quel  genre  de  culture:  légumes,  grain,  foin,  fruits  ou  él< 

Pour  l'irrigation,  Grande-Prairie  prend  presque  toute  sa  provision  d'eau  dans  la 
rivière  au  Saumon,  augmentée  du  creek  Ingram  et  du  creek  Essell.     Le  ruisselL 
de   la   rivière   au    Saumon   serait   amplement   suffisant   pour   l'irrigation    m    les   eaux 
additionnelles  de  la  crue  de  mai  et  juin  pouvaient  être  emmagasinées.     Ceci,  toute- 
fois, est  probablement  impossible. 

En  amont  de  Grande-Prairie,  il  y  a  très  peu  de  terre  arable,  la  contr  stant 

en  un  plateau  ondulant  et  brisé,  couvert  de  pin  gris  et  d'un  peu  de  sapin;  l'irrigation 
n'est  pas  nécessaire  en  aval  des  creeks  Bolean  et  Warren.  A  l'extrémité  est  inférieure 
de  Grande-Prairie,  la  rivière  traverse  des  prairies  marécageuses,  dans  lesquell- 
eaux  de  la  rivière  sont  quelque  peu  retardées  et  emmagasinées,  et  conséquemment  la 
rivière  en  aval  de  ces  prairies  est  plus  régulière  dans  sou  débit  qu'au  ranche  de  W 
La  rivière  près  de  l'embouchure,  est  lente,  passant  à  travers  une  contrée  plate  et  maré- 
cageuse. 

Rivière  au  Saumon  au  ranche  de  Woods  (302). — La  station  sur  la  rivière  au 
Saumon  au  ranche  de  Woods  fut  établie  le  21  mai  1911,  par  (  '.  E.  Richardflon.  La 
section  de  mesurage  est  sur  le  côté  d'aval  du  pont  au  ranche  de  Woods,  4  mille-  à 
l'ouest  de  Grande-Prairie,  sur  la  route  conduisant  au  lac  du  Poisson.  La  jauge  con- 
siste en  une  tige  verticale  réglementaire,  de  G-}  pieds  de  longueur.  Elle  est  fixée  à  une 
clôture  sur  la  rive  gauche  (faisant  face  au  côté  d'aval)  25  pieds  en  amont  du  pont. 
Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  d'un  compteur  électrique  Priée  (petit)  et  «le  6J 
à  15j  livres  de  plomb,  suspendus  à  un  câble.  Le  point  initial  de  sondage  est  sur  le 
côté  d'aval  du  pont,  au  caisson  de  gauche.  La  rivière  coule  vers  le  nord  à  la  station,  et 
en  amont,  le  chenal  est  droit  sur  une  distance  de  25  pieds.  La  rivière  se  limite  entre 
les  caissons  du  pont  à  toutes  les  périodes,  et  la  profondeur  varie  de  6  pouces  à  G  pieds. 
Le  lit  est  rocheux,  mais  il  y  a  peu  de  chance  de  mouvement.  On  a  établi  trois  points 
de  repère  qu'on  a  reportés  à  la  donnée  de  la  jauge.  On  prétend  que  l'eau  baisse  juste 
en  amont  du  ranche  de  Woods.  En  1911,  W.  M.  Carlyle  fit  les  mesurages  en  amont  de 
l'emplacement  approximatif  de  la  baisse  ainsi  qu'au  ranche  de  Woods.  Les  résultats 
donnent  une  différence  de  2  p.c.s.  le  débit  en  amont  du  ranche  de  Woods  étant  de 
4  p.c.s.,  et  à  la  station,  de  2  p.c.s. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  au  Saumon  au  ranche  de  Woods,  près  de  Grande- 
Prairie,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


Comp- 
teur d° 


Largeur. 


Aire  de  la 

section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


1911. 

21  mai.. 
21  mai. . 

5  juin. . 
12  ..juillet 
26,  juillet 
24  août.. 

1912. 


10  mai... 
17  juillet. 


C.  G.  Cline 

CE.  Richardson 

W.  M.  Carlyle... 
« 

CE.  Richardson 


1046 
1048 
1048 
1044 
1044 
1044 


1048 
1048 


Pieds. 

42-0 
38-5 
38-0 
34-0 
16-0 
9-0 


39 
20 


Pds  carrés 

72-7 
75-8 
58-0 
28-7 
10-4 
3-3 


132 

34-7 


Pds  p.  sec. 

4-2 
4-0 
3-6 
2-2 
1-2 
0-6 


4-4 
1-6 


Pieds. 

400 
4-00 
3-52 
2-71 
1-97 
1-66 


5-20 
2-55 


Pds-sec. 

304 

306 

210 

65 

12-2 

2-1 


580 
56 


25f— 27 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  au  Saumon, 


Mars. 

Avril . 

Mai. 

Juin. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la     Débit, 
jauge. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

20 

22 

24 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

42 

56 

70 

86 

103 

104 

106 

108 

110 

130 

150 

Pieds. 

Pds-sec. 

170 
200 
219 
240 
280 
318 
296 
274 
252 
228 
209 
200 
192 
210 
228 
330 
433 
400 
350 
325 
322 
322 
294 
266 
234 
220 
204 
192 
180 
192 
220 

Pieds.    Pds-sec. 
3-75  1      252 

2 

3-80       266 

3 

3-80       266 

4  .. 

3-65       227 

5... 

3-52       197 

6  .. 

3-42       174 

7 

3-35        160 

8 

3-30       150 

9  . 

3-22       136 

10 

3-20       132 

11  . 

3-25       141 

12 

3-28       146 

13 

3-22       136 

14 

3-20       132 

15... 

3-20       132 

16 

310       116 

17... 

305       108 

18... 

2-98        98 

19  .. 

2-92 
2-88 
2-78 
2-82 
2-85 
2-78 

90 

20 

85 

21 

40 

40 

3-9 

3-8 

3-68 

3-62 

3-55 

3-5 

3-45 

3-5 

3-62 

72 

22... 

77 

23... 

11- 
34- 
30- 
26- 
21- 
16- 
16- 
16- 
16- 

81 

24...  . 

n 

25... 

2-70 

26 

2-65 
2-72 
2-68 
2-60 
2-55 

59 

27 

66 

28 

29... 

62 
54 

30 

50 

pi 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 

Hauteur 

Hauteur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge . 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

2-52 

48 

1-80 

•     6-8 

115 

00      : 

1 

2-60 

54 

1-80 

6-8 

0-85 

00      . 

.  2 

2-52 

48 

1-78 

6-1 

0-75 

00      . 

.  3 

2-48 

44 

1-75 

51 

0-60 

00      . 

.  4 

2-40 

38 

1-75                 51 

110 

00      . 

.  5 

2-38 

37 

1-78 

6-1 

1-62 

2-4      . 

.  6 

2-48 

44 

1-92 

11-4 

1-60 

2-2      . 

.  7 

2-52 

48 

202 

16- 

1-60 

2-2      . 

.  8 

2-80 

74 

2-00 

15- 

1-52 

0-4      . 

.  9 

2-82 

77 

1-92 

11- 

1-48 

00 

.10 

2-82 

77 

1-85 

8-6 

1-20 

00      . 

.11 

2-80 

74 

1-80 

6-8 

0-88 

00    f. 

.12 

2-62 

56 

1-78 

61 

0-60 

00      . 

.13 

2-52 

48 

175 

51 

0-55 

00      . 

.14 

2-48 

44 

1-72 

4-1 

1-62 

24      . 

.15 

2-40 

38 

1-70 

3-5 

1-65 

2-8      . 

.16 

2-40 

38 

1-68 

3-2 

1-65 

2-8      . 

.17 

2-30 

31 

1-62 

2-4 

1-70 

3-5      . 

.18 

2-22 

26 

1-62 

2-4 

1-65 

2-8      . 

.19 

2-25 

28 

1-65 

2-8 

1-60 

2-2      . 

.20 

2-18 

24 

1-70 

35 

1-60 

2-2      . 

.21 

210 

19 

1-70 

3-5 

1-55 

0-7      . 

.22 

210 

20 

1-65 

2-8 

1-55 

07      . 

.23 

208 

19 

1-62 

2-4 

1-55 

0-7      . 

.24 

202 

16 

1-60 

2-2 

1-55 

0-7      . 

.25 

1-98 

14 

1-58 

10 

1-55 

0-7      . 

.26 

1-92 

11 

1-45 

00 

1-48 

00      . 

.27 

1-88 

9-7 

1-20 

00 

1-28 

00      . 

.28 

1-88 

9-7 

108 

00 

100 

00      . 

.29 

1-85 

8-6 

1-40 

00 

0-88 

00      . 

.30 

1-82 

7-5 

1-40 

00 

3Î 

25f— 27* 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  au  ranche  de  Woods,  près  de  Grande-Prairie, 

en  1911. 


Mois. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Précipi- 
tation. 


Maximum1  Minimum   Moyenne. 


(Profond,   en 
Par   mille     pes  sur  la        Total  en 
carré.       surf,  de  dé-    pieds-acre, 
versement. 


Pouces. 


Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Ao  ût 

Septembre 

La  période 


34 

10 

150 

17 

433 

170 

266 

50 

77 

7 

16 

0 

3-5 

0 

433 


10 

0  05 

48-7 

0-27 

258 

1-43 

126-7 

0-7 

36-4 

0-2 

4-8 

003 

1- 

00 

40 


0-22 


0  06 
0-30 
1-65 

0-78 
0-23 
003 
00 

30 


615 

2,900 

15.864 

7,540 

2,238 

295 

60 

29,500 


12 


Note. — La  station  de  la  rivière  au  Saumon  au  ranche  de  Woods  fut  établie  le   21  mai,   et 
maintenue  jusqu'à  la  fin  de  septembre.     Du  23  mars  au  20  mai,  les  mesurages  furent  faits  par 
MM.  Canavan  et  Mitchel,  ingénieurs  civils,  au  compte  d'une  compagnie  d'irrigation  particu". 
Grande-Prairie.     Leurs  chiffres  ont  servi  à  compléter  la  saison  d'irrigation.     Moyenne  pour  sept 
mois  =69  p. es.     Les  conditions  d'hiver  se  produisirent  de  novembre  à  mars. 

Exactitude,  "  A  ". 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  au  Saumon,  au  ranche  de  Woods, 

près  de  Grande-Prairie,  en  1912. 


Avril. 

M, 

M. 

Jui 

N. 

JUIL 

ET. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,   à 

H;; ut.   à 

Haut,  à 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

1.... 

1-9 

9-0 

3-65 

235 

3-77 

260 

2-6 

58 

215 

21 

1  -8 

5-5 

2.... 

L95 

11-0 

3-67 

240 

3-67 

240 

2-62 

61 

2  12 

20 

1-82 

6-4 

3.... 

1-92 

100 

3-8 

264 

3-6 

224 

2-67 

67 

21 

1S 

1  95 

90 

4.... 

L95 

110 

3-9 

285 

3i) 

205 

2-70 

70 

21 

18 

L-itf 

IL 

5.... 

L95 

110 

4-05 

316 

3-42 

190 

2-6 

58 

21 

18 

IL 

6.... 

1-95 

11-0 

4-17 

344 

3-4 

186 

2-6 

'8 

2-1 

18 

1-9.5 

IL 

7... 

2-05 

15-5 

4-37 

390 

3-35 

177 

L65 

64 

205 

15 

13- 

8.... 

205     1  15-5 

4-8 

490 

3-35 

177 

2-6 

58 

202 

14 

205 

IV 

9.... 

2-22 

26- 

5-37 

625 

3-42 

190 

2-6 

58 

L97 

12 

20 

13 

10.... 

2-32 

33- 

5-22 

588 

3-35 

177 

2-6 

58 

1-9 

90 

1-95 

IL 

IL... 

2-52 

50- 

50 

533 

3-25 

158 

2-55 

53 

L9 

90 

l-;»5 

IL 

12.... 

2-6 

580 

4-9 

510 

3-27 

164 

2-57 

56 

L9 

90 

1-93 

10- 

13.... 

2-6 

58- 

51 

557 

3-3 

168 

2-65 

64 

1-9 

90 

1-87 

-  1 

14.... 

2-7 

70- 

5-4 

630 

3-25 

158 

2-67 

67 

19 

90 

1-85 

6-4 

15 

2-75 
2-87 

76- 
92- 

5-62 
5-6 

685 
680 

3-42 

3-82 

190 
270 

2-6 
2-6 

58 

58 

192 
197 

10- 
12- 

16.... 

17.... 

2-95 

105" 

5-22 

588 

3-67 

240 

2-52 

50 

2  0 

13- 

18... 

2-92 
2-97 
3-00 
300 

100- 
110- 
112- 
112- 

4-97 
4-72 
4-77 
5-12 

527 
470 
480 
563 

3-47 
3-3 
3-22 
312 

200 
168 
153 
135 

2-47 
2-42 
2-4 
2-4 

46 
41 
39 
39 

202 

205 
205 

14 
15 
15 
15 

19 

20 

21.... 

22 

312 
3-17 

135 
145- 

50 

4-8 

533 

487 

3-07 
2-97 

126 
108 

2-37 
2-3 

37 
31 

20 
1-97 

13- 
12- 

23.... 

24.... 

3-3 

168- 

4-72 

470 

2-87 

93 

2-3 

31 

LS7 

SO 

25.... 

3-32 

172- 

4-57 

433 

2-8 

82 

2-3 

31 

1-85 

:■■: 

26.... 

3-3 

168- 

4  5 

416 

2-75 

76 

2-3 

31 

1-85 

7. 2 

27.... 

.     3-25 

160- 

4-47 

410 

2-7 

70 

2-27 

30 

1-85 

:■•: 

28.... 

3-3 

168- 

4-4 

394 

2-67 

67 

2-25 

27 

182 

6-4 

29.... 

3-45 

193' 

3-3 

372 

2-6 

58 

2  •  22 

26 

1-8 

30.... 

3-67 

240- 

4-02 

310 

2-6 

58 

2-2 

24 

18 

31.... 

3-85 

275 

2-2 

24 

1*8 

5 -fi 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  au  ranche  de  Woods,  près  de  Grande-Prairie, 

1912. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré.  . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

240 

685 

270 

70 

21 

15 

685 

9 

235 

58 

24 

5-5 

6 

5-5 

88-3 
455 
159 

47-8 

12- 
6 

65 

0-49 
2-52 

0-88 
0-26 
0-07 
0-03 

0-36 

0-55 

2-90 
0-98 
0-30 
0-08 
0-03 

5-0 

5,254 

27,977 

9,461 

2,940 

735 

357 

48,500 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre - 

La  période 

15 

, 

Note. — Moyenne  pour  six  mois  d'été  =  128  p.c.s.     La  station  fut  maintenue  pendant  la  sai- 
son d'irrigation.     Les  conditions  d'hiver  existèrent  pendant  décembre,  février  et  mars. 
Exactitude,  "  A  ". 


Rivière  au  Saumon,  près  de  Slahaltkan  (SOS). — La  station  sur  la  rivière  au  Saumon 
à  Slahaltkan  fut  établie  le  23  mai  1911,  par  C.  E.  Kichardson.  La  section  de  mesurage 
est  en  aval  de  rembouchure  du  creek  Bolean  sur  le  côté  d'aval  du  pont  du  chemin  public 
à  Slahaltkan,  10  milles  à  l'est  de  Grande-Prairie,  sur  la  route  d'O'Kanagan.  La  jauge 
consiste  en  une  tige  verticale  réglementaire  fixée  au  côté  d'aval  du  caisson  de  gauche 
du  pont.  Les  mesurages  furent  faits  au  moyen  d'un  compteur  à  courant  électrique 
Price,  et  d'un  outillage  de  pont.  Le  point  initial  de  sondage  est  le  caisson  de  gauche 
du  pont.  Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de  la  section  est  droit  sur  une  distance  de  200 
pieds  et  le  courant  est  assez  rapide.  La  rivière  se  limite  entre  les  caissons  du  pont  et 
varie  de  1  à  6  pieds  de  profondeur.  On  a  établi  trois  points  de  repère  reportés  à  la 
donnée  de  la  jauge. 

La  rivière  est  étroite  en  aval  de  la  section  et  des  arbres  couvrent  les  rives.  Il  y  a 
danger  d'arrêt  des  billots  et  de  refoulement  d'eau  sur  la  jauge.  La  station  a  été  sa- 
tisfaisante et  les  résultats  sont  justes. 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  au  Saumon,  près  de  Slahaltkan,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

23  mai 

23  mai 

16  iuin 

C.  E.  Richardson 

C.  G.  Cline 

W.  M.  Carlyle 

1648 
1046 
1044 
1044 
1044 
1044 
1044 

1048 
1048 
1049 

Pieds- 

30- 
30 
30 
30 
30 
30 
29 

30- 
29- 
24- 

Pds-sec. 

96- 
94 
74 
64 
44 
42 
42 

120 
58 
34 

P.  par  sec. 

4-4 
4-3 
3-2 
2-8 
1-6 
1-2 
1-2 

5-9 
2-7 
1-5 

Pieds. 

2-37 
2-37 
1-68 
1-50 
1-00 
0-81 
0-80 

2-90 
1-25 
0-80 

Pds-sec. 

422 
407 
238 

11  juillet 

176 

25  juillet  .... 
19  août 

« 

72 

a 

52 

21  août 

" 

49 

1912. 
13  Mai 

CE.  Richardson 

708 

16  juillet .... 

H 

155 

28  août 

« 

51 

422 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de 


Jour. 

Mat. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-45 
2-49 
2.38 
2-25 
2-15 
2-08 
2-02 
1-96 
1-91 
1-89 
1-86 
1-96 
1-94 
1-85 
1-75 
1-69 
1-64 
1-56 
1-51 
1-45 
1-36 
1-41 
1-39 
1-39 
1-34 
1-35 
1-40 
1-35 
1-30 
1-29 

Pds-sec. 

441 
453 
420 
381 
352 
331 
315 
298 
284 
278 
270 
298 
292 
267 
240 
224 
211 
191 
179 
166 
146 
156 
152 
152 
141 
144 
154 
144 
133 
129 

Pieds. 

131 

1-29 

1-24 

1-20 

1-18 

1-18 

1-19 

1-64 

1-65 

1-52 

1-52 

1-39 

132 

1-26 

1-25 

1-25 

1-20 

1-15 

1-11 

1-09 

106 

105 

104 

1-01 

•98 

•98 

•96 

•94 

•92 

•91 

•90 

Pds-sec. 

135 

130 

122 

114 

110 

110 

112 

211 

214 

182 

182 

152 

137 

125 

124 

124 

114 

105 

97 

94 

89 

87 

86 

80 

76 

76 

73 

70 

67 

65 

64 

Pieds. 

•90 
•89 
•86 
•85 
•85 
•81 
1.00 
105 
•98 
•92 
•92 
•90 
•85 
•82 
•82 
•81 
•80 
•80 
•80 
•80 
•80 
•82 
•82 
•80 
•78 
•75 

•72 
72 

■72 
72 

Pd>- 
63-7 

2 

62-3 

3 

58-0 

4... 

56-6 

5 

56-6 

6  .. 

50-9 

7 

78-7 

8 

87-2 

9 

75-7 

1Q.. .. 

66-7 

11 

66-7 

12 

63-7 

13   

56-6 

14 

52-3 

15 

52-3 

16  .. 

50-9 

17... 

49-5 

18     . 

49-5 

19 

49-5 

20     . 

49-5 

21.. 

49-5 

22  .. 

52-3 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31.. 

2-38 
2-30 
2-22 
2-18 
2-11 
2-05 
2-05 
2-16 
2-32 

420 
396 
372 
360 
340 
323 
323 
354 
402 

52-3 
49-5 
46-9 
430 
39-1 
39-1 
39- 1 
391 
391 
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Septembre. 


Octobre. 


Novembre. 


Décembre. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Jour. 


Pieds. 

•72 
•72 
•74 
•79 
•78 
•78 
•78 
•78 
•78 
•76 
•75 
•78 
•81 


•85 
•82 
•80 
•80 
•78 
•75 
•75 
•75 
•74 
•72 
•72 
•72 
•72 
•72 
•75 


Pds-sec. 

39-1 
39-1 
41-7 
48-2 
46-9 
46-9 
46-9 
46-9 
46-9 
44-3 
43-0 
46-9 
50-9 
62-3 
58-0 
56-6 
52-3 
49-5 
49-5 
46-9 
43-0 
43-0 
43-0 


43-0 


Pieds. 

•75 
•75 
•75 

•72 
•72 
•72 
•72 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 


Pds-sec. 


43-0 

43-0 

43-0 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

36-5 

Pieds. 


Pds-sec. 


35-2 

34-0 

34-0 

37-8 

37-8 

41-7 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

43-0 

41-7 

43-0 

44-3 

43-0 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

39-1 

41-7 

58-0 

72-7 

49-5 

39-1 

Pieds. 


72 
•71 
•70 
•70 
•70 

69 
•68 
•68 

70 
•70 
■68 
•68 
■69 
•70 
•70 
•70 
•70 
•70 
■70 
•70 


Pds-sec. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2g 

30 
31 


Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  près  de  Slahaltkan,  en  1911. 
(Surface  de  déversement,  350'  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surface  de 

déverse'ent. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juin 

453 
214 
87 
62 
43 
73 
67 

129 
64 
39 
39 
36 
34 
26 

245 

114 

54 

46 
37 
41 
37 

•70 
•33 
•15 
•13 
•11 
•12 
•11 

•78 
•38 
•17 
•14 
•13 
•13 
•13 

14,600 
7,010 
3,320 
2,740 
2,275 
2,440 
2,275 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

La  période 

12 

Note. — Climat  partiel  d'hiver  en  novembre  et  décembre.  Les  débits  sont  déduits  d'une 
courbe  applicable  au  cours  ouvert  seulement.  Les  débits  donnés  pour  ces  deux  mois  sont  pro- 
bablement un  peu  trop  prononcés. 

Exactitude,  '"  A  ". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  d'bit  quotidiens  de  la 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril 

Mai. 

Jour . 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

0-75 

41-0 

0-70 

320 

0-69 

30-2 

0-77 

44-6 

1-80 

248 

2 

0-74 

39-2 

0-70 

32-0 

0-62 

17-6 

0-77 

44-6 

1-80 

3 

0-75 

41-0 

0-70 

32-0 

0-60 

140 

0-80 

50-0 

1-86 

262 

4 

0-75 

41-0 

0-69 

30-2 

0-67 

26-6 

0-77 

44-6 

2-02 

304 

5 

0-75 

410 

0-65 

23-0 

0-60 

140 

0-76 

42-8 

2-13 

335 

6 

0-80 

50-0 

0-65 

23-0 

0-60 

140 

0-76 

42-8 

2-22 

362 

7 

0-79 

48-0 

0-65 

23-0 

0-60 

140 

0-73 

37-4 

2-33 

399 

8 

0-75 

41-0 

0-65 

230 

0-62 

17-6 

0-76 

42-8 

2-53 

490 

9 

0-80 

50-0 

0-67 

26-6 

0-62 

17-6 

0-81 

51  7 

2-65 

10 

0-80 

50-0 

0-70 

320 

0-62 

17-6 

0-83 

55- 

2-67 

566 

11 

0-80 

500 

0-67 

26-6 

0-62 

17-6 

0-93 

73- 

2-70 

583 

12 

0-80 

50-0 

0-70 

32-0 

0-62 

17-6 

0-98 

81- 

2-85 

13 

0-70 

32-0 

0-70 

32-0 

0-62 

17-6 

0-97 

80- 

2-95 

738 

14 

0-67 

26-6 

0-70 

32-0 

0-60 

140 

1-00 

85- 

3-22 

914 

15 

0-70 

32-0 

0-70 

32-0 

0-60 

14-0 

105 

94- 

3-35 

1,005 

16 

0-70 

32-0 

0-70 

32-0 

0-60 

140 

105 

94- 

1 .  075 

17 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

107 

98- 

3-42 

1 ,  054 

18 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

14-0 

116 

114- 

19 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

120 

122- 

3-20 

900 

20 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

1-20 

1  :>_>• 

3-20 

21 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

1-25 

132- 

3-20 

900 

22 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

1-36 

154- 

3-20 

900 

23 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-60 

140 

1-40 

162- 

3-20 

900 

24 

0-70 

32-0 

0-67 

26-6 

0-65 

23-0 

1-50 

182- 

25 

0-80 

50-0   • 

0-65 

23-0 

0-72 

35-6 

1-55 

192- 

305 

26 

0-74 

39-2 

0-65 

23-0 

0-73 

37-4 

1-57 

196- 

27 

0-67 

26-6 

0-64 

21-2 

0-77 

44-6 

1  57 

196- 

28 

0-67 

26-6 

0-66 

24-8 

0-80 

500 

1-60 

203- 

2-57 

511 

29 

0-70 

32-0 

0-70 

32-0 

0-73 

1-60 

203- 

2-50 

474 

30     . 

0-80 
0-72 

50-0 
35-6 

0-71 
0-76 

33-S 
42  S 

172 

230- 

2  47 

460 

31 

415 

I 
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Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Jour. 

Pieds . 

2-25 
2-17 
2-10 
2-02 
1-92 
1-86 
1,78 
1-76 
1-72 
1-70 
1-67 
1-68 
1-72 
1-80 

Pds-sec. 

372 
347 
326 
304 
277 
262 
243 
238 
230 
225 
218 
221 
230 
248 
298 
272 
260 
241 
214 
199 
192 
182 
176 
162 
146 
142 
136 
130 
122 
132 

Pieds. 

1-25 
1-30 
1-34 
1-30 
1-28 
1-30 
1-35 
1-30 
1-24 
1-23 
1-25 
1-23 
1-30 
1-30 
1-28 
1-26 
1-20 
1-18 
1-16 
1-11 
1-10 
1-10 
1-08 
1-08 
1-12 
1-10 
1-07 
1-05 
1-02 
0-98 
0-97 

Pds-sec. 

132 

142 

150 

142 

138 

142 

152 

142 

130 

128 

132 

128 

142 

142 

138 

134 

122 

118 

114 

105 

103 

103 

99 

99 

107 

103 

98 

94 

89 

81 

80 

Pieds. 

0-97 
0-96 
0-95 
0-95 
0-95 
0-93 
0-90 
0-88 
0-90 
0-88 
0-87 
0-87 
0-87 
0-86 
0-86 
0-90 
0-90 
0-90 
0-88 
0-87 
0-87 
0-87 
0-87 
0-83 
0-82 
0-82 
0-80 
0-80 
0-78 
0-81 
0-86 

Pds-sec. 

80 
78 
76 
76 
76 
72 
67 
64 
67 
64 
62 
62 
62 
60 
60 
67 
67 
67 
64 
62 
62 
62 
62 
55 
53 
53 
50 
50 
46 
52 
60 

Pieds. 

0-87 
0-90 
0-90 
0-90 
0-87 
0-87 
0-95 
0-95 
0-90 
0-87 
0-87 
0-87 
0-87 

Pds-sec. 

62 
67 
67 
67 
62 
62 
76 
76 
67 
62 
62 
62 
62 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

200 

15 

1-90 

16 

1-85 

17 

177 

18 

1-65 

19 

1-58 

20 

1-55 

21 

1-50 

22 

1-47 

23 

1-40 

24 

1-32 

.  .25 

1-30 

26 

1-27 

27 

1-24 

28 

1-20 

. .  .29 

1-25 

30 

31 
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4  GEORGE  V,  A.   19'4 
Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  près  de  Slahaltkan,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  350  milles  carrés. 


Mois. 

DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs  [ 
surlasuiface.     Total  en 

de  déver-    !  pieds-acre. 

sèment. 

pcs. 

Janvier 

50 

32 

45 

230 

1,075 

372 

152 

80 

27 
21 
14 
37 
248 
122 
80 
46 

38 

28 

22 

109 

646 

225 

120 

63 

•08 
•06 
•31 
1-85 
•64 
•34 
•18 

•13 
•09 
•07 
•35 
213 
•71 
•39 
■21 

2,340 
1,610 
1,350 
6,490 
39,700 
13,400 
7,380 
3,870 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juillet 

Août. ... 

La  période. . . 

16 

1 

Note. — Climat  partiel  d'hiver  en  janvier  et  février.  Les  débits  sont  déduits  d'une  courbe 
applicable  exclusivement  au  cours  libre.  Les  débits  donnés  pour  ces  deux  mois  sont  donc  proba- 
blement un  peu  trop  prononcés.     Exactitude,  "  C  ". 

Station  abandonnée  le  13  septembre  1912. 

De  mars  à  août,  exactitude  "  A  ". 

Rivière  au  Saumon,  près  du  Bras  au  Saumon  (301). — M.  C.  E.  Kiehardson  a  établi 
la  station  de  la  rivière  au  Saumon,  au  Bras  au  Saumon,  le  2  juin  1911.     La  m 
de  mesurage  est  placée  à  l'aval  du  nouveau  pont  du  ranche  de  Vavasseur,  à  quatre 
milles  du  Bras  de  Saumon,  et  à  trois  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière.    La  jauge 
est  une  tige  verticale  classique  fixée  à  une  pile,  sur  la  gauche  du  côté  d'aval  du 
Les  mesurages  ont  été  faits  au  moyen  d'un  petit  fluviomètre  électrique  Prie 
outillage  de  pont  aux  hautes  eaux,  et  à  gué  à  l'étiage.     Le  point  initial  de  sondm- 
la  butée  à  droite  du  côté  d'aval  du  pont.     Le  chenal,  en  amont  et  on  aval  de  la  station, 
est  droit  sur  150  pieds  et  l'eau  n'est  pas  trop  rapide;  elle  pas  lea  butées  du  pont 

à  tontes  les  phases,  et  atteint  une  profondeur  de  2  à  7  pieds.     Le  lit  du  cou^ 
est  d'alluvion  et  est  sujet  au  déplacement.     L'eau  coule  obliquement  sous  le  pont,  mais 
le  courant  est  raisonnablement  uniforme.       Trois  repères  ont  été  établis  et   ont  été 
rapportés  au  fixe  de  la  jauge. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  au  Saumon,  près  du  Bras  au  Saumon,  en  1911-1012. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

2  juin 

12  juin 

27  juin 

1048 
1048 
1048 
1048 
1048 
1048 

1055 
1048 
1049 

pds. 

170 
125 
80 
42 
40 
40 

75 
82 
45 

pds-carrés 

483 

321 

162 

59 

35 

37 

416 

1S4 

51 

pds  p.  sec. 

1-6 
17 

20 
17 

1-5 
1-6 

2-5 
2-4 
17 

pds. 

4-4 

3-47 

1S5 

0-40 

015 

010 

4-35 
210 
019 

p.ls-sec. 

567 

" 

118 

1er  août 

te 

102 

30  août. .. 

« 

5  oct 

« 

1912. 

u 

1,000 

14  juin 

6  sept. . . 

(i 

450 

te 

H 
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Débit  quotidien  de  la  rivière  au  Saumon,  près  du  Bras  au  Saumon,  en  1911. 
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Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

1 

pds-sec. 

600 
600 
600 
645 
611 
560 
558 
523 
514 
514 
532 
571 
578 
584 
532 
474 
406 
371 
340 
328 
303 
290 
283 
279 
271 
258 
290 
263 
243 
240 

pds-sec. 

271 
240 
222 
203 
193 
183 
193 
240 
340 
317 
312 
268 
225 
207 
189 
182 
171 
157 
149 
142 
136 
128 
127 
123 
118 
115 
113 
105 
103 
93 
91 

pds-sec. 

91-0 
86-2 
85-0 
83-8 
79-0 
81-4 

125 

151 

128 

101 
95-8 
91-0 
86-2 
81-4 
79-0 
79-0 
76-8 
74-6 
70-2 
76-8 
68-0 
68-0 
68-0 
6.8-0 
66-0 
63  0 
63-0 
64-0 
63-0 
630 
58-0 

pds-sec. 

56-9 

55-8 
52-5 
53-6 
66-0 
68-0 
68-0 
68-0 
52-5 
630 
58-0 
55-8 
630 
76-8 
88-6 
79-0 
73-5 
68-0 
68-0 
68-0 
66-0 
63-0 
63-0 
58-0 
58-0 
58-0 
58-0 
58-0 
58-0 
58-0 

pds-sec. 

55-8 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
52-5 
49-2 
49-2 
49-2 
52-5 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
49-2 
47-0 
47-0 
47-0 
47-0 
47-0 
47-0 

pds-sec. 
47-0 

2 

47-0 

3 

47-0 

4 

47-0 

5 

6 

47-0 
49-2 

7 

60-0 

8 

58-0 

9 

55-8 

10 

52-5 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  près  du  Bras  au  Saumon,  en  1911. 
(Surface  de  déversement,  530  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  enpcs 
sui  la  surface 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

pcs. 

Juin 

Juillet 

645 

340 

151 

89 

56 

240 
91 

58 
53 

47 

439 

182 
82 
63 
50 

•83 
•34 
•15 
•12 
•09 

•93 
•39 
•17 
•13 
•10 

26,100 

11,200 

5,050 

3,750 

3,075 

Août 

Septembre 

Octobre 

La  période 

15 

Note. — La  rivière  gelait  vers  le  10  novembre  1911,  et  se  rouvrait  le  24  mars  1914.  Le  che- 
nal, à  la  station,  s'est  déplacé  dans  la  crue  de  mai  1912,  et  l'on  a  établi  une  courbe  nouvelle  pour 
tous  les  débits  postérieurs  au  1er  mai  1912. 

Exactitude,  "B". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  quotidien  de  la  rivière  au  Saumon,  près  du  Bras  au  Saumon,  en  1911. 


Jour. 

Mars. 

Avril . 

Mai. 

Juin.              Juillet.             Août.       |  Septembre. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit.            Débit.            Débit.            Débit. 

1 

Pieds-sec. 

Pieds-sec. 

87 
90 
110 
122 
113 
111 
110 
113 
128 
143 
171 
190 
183 
178 
170 
168 
170 
186 
192 
193 
201 
207 
216 
235 
252 
260 
263 
265 
267 
298 

Pieds-sec. 

402 
410 
402 
432 
463 
483 
512 
569 
637 
710 
720 
745 
795 
865 
967 
1,070 
1,075 
1,028 

Pieds-sec.      Pieds-sec.      Pieds-sec. 

654                  209                  105 
624                   223                   100 
579                  246                    96 
542                   253 

Pieds-sec. 
86 

2 

122 

3 

109 

4 

104 

5 

524                   232 
492     <              237 
463                   246 
471     i              251 
463                   232 
441                   211 
424                   195 
432                   214 
443                   216 
449                   216 
461                   204 
532                   195 
473                  184 
443                       1 73 

84 
73 
73 
73 
73 
68 
73 
73 
68 
64 
68 
77 
::, 

73 
73 

68 

100 

6... 

91 

7 

113 

8 

131 

9 

136 

10 

109 

11 

87 

12 

82 

13 

82 

14 

73 

15 

69 

16 

64 

17 

64 

18 

64 

19 

1,009                   414                   158 
1,005                  386                  1S-A 

50 

20 

57 

21 

1,044                   331 
1,028                   303 

140 
136 
145 
141 
145 
167 
154 
145 
136 
127 

22 

23.... 

1,032 

1,070 

1,028 

1,005 

997 

902 

828 

762 

688 

260 
241 
237 
237 
237 
230 
219 
214 

64     !               55 

24 

21-2 
21-2 
39-4 
61-8 
73-0 
87-5 
77-2 
83-0 

64                    59 

25. . . 

66 
60 
59 
59 
59 
59 
68 

59 

6 

27 

64 

60 

29 

60 

30 

60 

31 

109 

Débit  mensuel  de  la  rivière  au  Saumon,  près  du   Bras  au  Saumon,  ou  1911. 

(Surface  de  déversement,  530  milles  can 


Mois. 

Débit 

en  pieds 

-seconde 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

1 

Maximum  Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pes 

sur  la  siirfa-      Total  en 
ce  d    dé-       pieds-acre. 
\  ers  ment. 

Pouces. 

Avril.. . . 

298 
1,075 
654 
253 
105 
136 

87 
402 
214 
109 

59 
5 

179 
796 
407 
187 
73 
80 

•3, 

1-50 

0-77 

•35 

•14 

•15 

10.650 

1-73             48,!  ■ 

0-S6             24.200 

•40             11.500 

•16              4,500 

•17              4,780 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

16 

Note. — Rivière  ouverte  vers  Je  24  mars  191: 
Exactitude,   "  B  ". 


Station  abandonnée  le  80  - 
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Le  Creek  Scottie  (219). 

lie  creek  Scottie  prend  sa  source  dans  les  collines  Pierre-de-Flèche,  à  une  altitude 
d'environ  5,000  pieds,  et  coule  de  Test  dans  la  rivière  Bonaparte,  près  du  19e  milliaire 
du  chemin  Caribou,  à  une  altitude  de  1,600  pieds.  Il  fait  partie  du  déversement 
Thompson-Fraser,  dont  la  surface,  en  amont  de  l' embouchure,  est  de  73  milles  carrés. 
La  station  de  jaugeage  est  placée  près  de  l'embouchure.  On  utilise  l'eau  pour  l'irri- 
gation, et  l'approvisionnement  est  ordinairement  insuffisant.  On  a  jadis  employé  l'eau 
du  creek  Scottie  pour  le  minage  en  placer. 

Le  bassin  de  drainage  du  creek  Scottie  est  très  accidenté  et  n'a  pas  de  terres  agri- 
coles. Des  canons  parsèment  les  cours  d'eau,  et  la  chute  est  très  prononcée.  Un 
chemin  roulier  ne  conduit  qu'à  un  demi  mille  de  l'embouchure,  et  un  sentier  de  bât 
mène  à  plusieurs  milles  au  delà.  Il  y  avait  jadis  une  mine  placer  dans  la  vallée,  mais 
elle  a  été  abandonnée.  Il  y  a  dans  le  voisinage  des  affirmations  minérales.  La  vallée 
est  un  peu  boisée,  plutôt  d'arbres  jeunes;  le  bois  est  surtout  utile  pour  conserver  l'hu- 
midité et  empêcher  l'érosion.  On  n'emploiera  qu'aux  pâturages  le  plus  grande  partie 
des  terres  du  bassin. 

On  pourrait  construire  un  barrage  d'emmagasinage  dans  l'un  des  canons,  pour 
retenir  l'excédent  des  eaux  de  crue,  qu'on  pourrait  utiliser,  plus  tard,  dans  la  saison 
d'irrigation.  On  dit  que  ce  canon  a  30  pieds  de  profondeur  et  20  de  largeur,  ainsi 
qu'un  bon  bassin  d'affluence. 

Lfô  creek  Scottie  est  dans  la  zone  aride.  La  précipitation  y  est  de  8  à  10  pouces. 
Le  climat  est  chaud  l'été  et  froid  l'hiver. 

La  jauge  placée  sur  le  creek  Scottie  est  près  de  l'embouchure,  immédiatement  en 
amont  de  la  diversion  Walker.  Depuis  l'installation  de  la  station,  M.  limiter  a  creusé 
un  fossé  en  amont,  et  en  a  dérivé  de  l'eau  pendant  une  partie  de  juillet  et  d'août  1912. 
La  station  a  été  établie  le  6  juin  1911,  et  les  données  ont  été  consignées  deux  fois  par 
jour  pendant  les  saisons  d'irrigation  de  1911  et  de  1912  par  M.  F.  Ahearn.  La  jauge 
est  une  tige  en  cèdre  de  cinq  pieds  de  longueur,  solidement  clouée  à  une  souche  sur  la 
rive  gauche  du  creek,  environ  200  pieds  en  amont  de  la  diversion  Walker,  et  droit  der- 
rière l'étable  de  M.  Hunter.  Les  mesurages  au  compteur  sont  faits  à  gué  dans  une 
section  qui  se  trouve  à  500  pieds  en  aval  de  la  station.  En  amont,  le  courant  est 
rapide;  le  barrage  de  diversion  le  retarde  en  aval.  Les  bords  sont  assez  élevés  pour 
prévenir  les  débordements,  et  sont  couverts  d'arbustes.  Le  lit  est  rocheux  dans  les 
rapides,  et  un  dépôt  de  boue  se  forme  dans  les  eaux  plus  tranquilles,  au  barrage.  L'effet 
de  ce  barrage  ne  se  fait  pas  sentir  jusqu'à  la  jauge.  Il  est  difficile  de  consigner  les 
indications  de  jauge  aux  hautes  eaux.  On  devrait  prendre  le  niveau  général  de  l'eau 
et  non  pas  l'endroit  où  le  courant  reflue.  La  rive  est  affouillée  à  la  jauge,  mais  cela 
ne  semble  pas  affecter  l'exactitude. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

6  juin 

16  juillet 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 
1046 

1046 
1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 

Pieds. 

12-5 
90 

12- 

10- 
23- 
23- 
11- 
11-8 
6-5 
9-5 

Pds  car. 

6-9 
4-2 
5-6 

7-6 
16-3 
14-8 
4-5 
5-5 
5-3 
3-6 

Pds  p.  sec. 

0-9 
0-6 
0-7 

1-3 

2-0 
1-8 
1-2 
1-3 
1-0 
0-9 

Pieds. 

0-60 
0-44 
0-50 

0-95 
1-60 

1-40 
0-60 
0-70 
0-55 
0-45 

Pds-sec. 
6-0 

« 

2-5 

28  septembre 

Cline  et  Smith 

3-8 

1912. 

C.  G.  Cline 

10-2 

10  mai 

a 

33- 

« 

26- 

19  juin 

Corbould  et  Cline 

5-7 

10  juillet..  .. 

B.  Corbould 

7-4 

2  août 

et 

5-3 

28  août 

ce 

3-0 
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Mesurage  de  débit  du  creek  Scottie,  en  amont  de  la  diversion,  en  1911-1912. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds- sec. 

1 

5-8 

0-55 

4-8 

0-4 

20 

-  31 

3-8 

2 

5-8 
5-8 

"6-5"' 

4-3 

3-8 

2-3 
2-6 

3-2 
3-4 

"Ô-5*" 

3-8 

3 

3-8 

4 

5 -.8 
5-8 

0-5 

0-48 

3-8 
3-4 

2-9 
3-2 

"ô-ô" 

3-6 

3-8 

3-8 

5 

3-8 

6 

0-6 

5-8 

0-49 

3-6 

3-4 

3-5 

40 

7 

0-6 

5-8 

3-7 

3-6 

3-2 

3-9 

8 

0-6 

5-8 

0-5 

3-8 

0-5 

3-8 

2-9 

3-9 

9 

0-6 

5-8 

0-5 

3-8 

0-5 

3-8 

2-6 

40 

10 

0-6 

5-8 

3-6 

3-5 

2-4 

40 

11 

0-6 

5-8 

3-4 

3-2 

2-2 

0-51 

40 

12 

0-57 

5-2 

3-2 

2-9 

0-4 

20 

41 

13 

0-57 

5-2 

3-0 

2-6 

2-2 

.. 

4-2 

14 

0-55 

4-8 

2-8 

0-42 

2-4 

2-4 

4-3 

15 

0-52 
0-5 

4-2 
3-8 

2-6 
2-4 

0-4 

2-0 
2-2 

2-6 
2-9 

4-4 

16 

4-5 

17 

0-5 

3-8 

2-2 

2-4 

3-2 

0-54 

4-6 

18 

0-5 

3-8 

21 

2-6 

3-5 

4-6 

19 

0- 

3-8 

0-4 

2-0 

2-8 

0-5 

3-8 

4-6 

20 

3-8 
3-8 

20 
2-0 

30 
3-2 

3-8 
3-8 



4-7 

21 

0-5 

4-7 

22 

0-5 

3-8 

1-9 

3-5 

3-8 

4-7 

23 

0-5 

3-8 

1-9 

0-5 

3-8 

3-8 

3-8 

24 

0-5 

3-8 

1-8 

3-6 

3-8 

0-55 

4-8 

25 

0*5 

3-8 

1-8 

3-4 

3-8 

4-4 

26 

0-5 

3-8 

0-38 

1-7 

3-3 

3-8 

4-.0 

27 

0-5 

3-8 

1-7 

3-2 

0-5 

3-8 

3-6 

28 

0-5 

3-8 

1-7 



31 

3-8 

3-2 

29 

0-55 

4-8 

1-8 

30 

3-8 

2-8 

30 

0-55 

4-8 

1-8 

0-45 

2-9 

3-8 

2-4 

3! 

1-9 

30 

0-4 

2-0 

! 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Scottie,  en  amont  de  la  diversion,  en  1911. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surfa- 
ce de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juin 

5-8 
4-8 
3-8 
3-8 
4-8 

3-8 
1-7 
20 
20 

4-7 
2-7 
30 
3-3 

007 
004 
004 
0  05 
0  06 

0  08 
005 
005 
006 
0  07 

280 
166 
184 
196 
246 

Juillet 

Août 

Septembre 

20 

40 

10 

Note. — Station  établie  le  6  juin  et  maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement. 
Exactitude,   "  C  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Scottie,  en  amont  des  diversions  pour  chaque 

chaque  jour  en  1912. 


Avril. 

Mai. 

Ju 

in. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit, 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

L... 
2.... 

Pieds. 
0-7 

P-sec. 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

8-5 

9-2 

9-8 

9-8 

9-8 

9-8 

9-8 

10  0 

10-2 

10-4 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

11-6 

12-3 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

Pieds. 
"l-2  " 

"i:4" 
"i-5*"' 

"i-45'" 
1-9 

"i^  " 

"ÏÂô" 

"i:4" 

"i.'o" 

10 
........ 

"6-9*" 
"6:85" 

P-sec. 

190 
200 
230 
260 
27-5 
290 
350 
400 
450 
370 
290 
28-2 
27-5 
26-8 
260 
230 
200 
170 
140 
140 
150 
160 
170 
160 
140 
130 
120 
11-6 
11-2 
10-9 
10-5 

Pieds. 
"0-8" 

"0-7" 

"0-7" 

"0-7* 

6-72 

"0-7" 

"ô-è"* 

"ô'ès"' 
"0*6  '" 

"Ô-7" 

P-sec. 

10-5 
101 
9-8 
9-3 
8-8 
8-3 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
8-0 
8-2 
8-1 
80 
7-8 
6-8 
5-8 
50 
6-4 
6-8 
6-3 
5-8 
6-3 
6-8 
7-3 
7-8 
8-3 
8-8 

Pieds. 
0-77 

'6-7" 

"O-ï" 

"Ô'7  "" 
0-57 

"6-è" 

"o'ô" 

"ô-è" 
"ô-èè" 
"ô-è'" 

P-sec. 

9-2 
8-7 
8-2 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
5-2 
5-4 
5-6 
5-7 
5-8 
.  -3 
4-8 
43 
3-8 
4-3 
4-8 
5-3 
5-8 
61 
6-5 
6-8 
6-5 
61 
5-8 
5-5 
5-2 

Pieds. 
"Ô-55 

"ô-è  " 

"Ô-5  " 
Ô-5" 

"Ô-6" 
Ô-55  ' 

"Ô'55 

0-55* * 
0-5 

"Ô-47" 

P-sec. 

50 

4-8 
51 
5-4 
5-8 
5-4 
4-6 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
4-3 
4-8 
5-3 
5-8 
5-4 
51 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
3-8 
3-7 
3-6 
3-5 
3-3 
3-3 
3-3 

Pieds. 
0-47 

P-sec. 
3-3 

3... 

4.... 

5.... 

6.... 

0  6 

5-8 

7.... 

8.... 
9.... 

0-7 

0-5 

3-8 

10.... 

0-8" 

11.... 

12.... 

13.. 

"6-8" 

14. 

15.... 

16... 

17.... 

18.  .. 

19.... 

20... 

21.... 

22.   . 

0-85 

23... 

24.... 

25.  . 

0-95 

26... 

27.... 

28.   . 

29... 

11 

30.   .. 

31... 

Débit  mensuel  au  creek  Scottie  en  amont  des  diversions  pour  1912. 
(Surface  de  déversement,  10,780  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissel 

ement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,   en  pcs 
sur  la  sur- 
face de  dé. 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Avril 

180 

450 

10-5 

9-2 

5-8 

7-8 
10-5 
5-8 
3-8 
3-3 

10-6 

21-7 

7-8 

6-3 

4-5 

015 
0-31 
011 
0  09 
006 

017 
0-36 
012 
010 
007 

630 

1,330 

464 

387 

277 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

10 

Note. — Station  maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement. 
Exactitude,  "  C  ". 
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Eivière  Shuswap  (311) 


La  rivière  Shiswap  prend  sa  source  trente  milles  à  l'est  d'Armstrong,  C.-B.,  à  une 
altitude  de  1,980  pieds,  dans  le  lac  Sucré,  qui  est  alimenté  par  des  tributaires  dont  la 
source  se  trouve  dans  les  monts  Parks  de  la  zone  aurifère,  à  une  élévation  de  6,000 
pieds.     Elle  a  environ  cent  milles  de  longueur  et  se  jette  dans  le  lac  Shuswap,  pi 
Sicamous,  à  une  altitude  de  1,150  pieds. 

Un  demi  mille  en  amont  de  l'embouchure,  l'élargissement  de  la  rivière  forme  le 
lac  Mara,  qui  a  environ  huit  milles  de  longueur  sur  trois  quarts  de  mille  de  largeur. 
Du  lac  Mara  jusqu'à  un  mille  en  amont  d'Enderby,  soit  une  distance  de  quinze  milles, 
la  rivière  est  fort  brouillée.  D'Enderby  au  lac  Mabel  plusieurs  rapides  se  présentent, 
formant  une  chute  total  le  100  pieds.  'Le  lac  Mabel,  altitude  de  1,270  pieds,  a  25  milles 
de  longueur  et  plus  d'un  demi  mille  de  largeur.  En  amont  du  lac  Mabel,  il  y  a  une 
série  de  rapides  et  une  chute  accentuée  (la  chute  du  Coteau).  La  distance  entre  les 
lacs  Mabel  et  Sucré  est  d'environ  trente  milles,  et  la  chute  de  600  pieds  environ.  Le 
lac  Sucré  a  environ  trois  milles  et  demi  de  longueur  par  un  mille  et  demi  de  largeur. 

Dans  le  déversement  de  la  Shuswap,  la  précipitation  varie  de  20  pouces  à  l'em- 
bouchure à  30  pouces  près  de  la  source.  Le  climat  d'hiver  est  doux  vers  l'embou- 
chure, mais  sévère  aux  environs  de  la  source,  où  la  neige  est  abondante.  L'embâcle 
dure  environ  trois  mois  de  l'hiver. 

Le  flottage  du  bois  est  l'industrie  maîtresse  du  cours  d'eau;  une  vaste  scierie 
d'Enderby  (Rogers  Ltd.)  possède  de  fortes  réserves  forestières  vers  le  lac  Mabel. 

On  ne  produit  actuellement  aucune  énergie  dans  la  rivière  Shuswap,  bien  que  le 
Canadian-Northern  construise  une  station  d'énergie  aux  chutes  du  Coteau,  laquelle 
pourra  donner  9,000  c.-v.  une  fois  terminée.  On  peut  avoir  un  bon  emmagasinage  au 
au  lac  Sucré.  Une  autre  perspective  étudiée  se  trouve  à  trois  milles  environ  en  aval 
du  lac  Mabel.  On  peut  obtenir  ici  une  colonne  de  30  à  4<>  pieds,  et  ^emmagasinage 
est  bon.  Le  débit  moyen  de  la  rivière  Shuswap  est  ici  d'environ  3,000  pieds-cubes- 
seconde. 

La  navigation  se  fait  d'Enderby  à  l'embouchure;  aux  hautes  eaux,  de  forts  bateaux 
peuvent    aller    d'Enderby    à    Sicamous,    et    sans    interruption    jusqu'au    lac    j 
Kamloops  à  travers  le  lac  Shuswap. 

La  surface  de  déversement  de  la  rivière,  en  amont  de  l'embouchure,  est  de  1 . 
milles  carrés,  et  en  amont  d'Enderby,  de  1,600  milles  carrés. 

M.  O.  E.  Richardson  a  établi,  le  '2-")  août  1911,  une  station  régulière  de  jaug 
sur  la  rivière,  à  Enderby,  C.-B.     La  jauge  est  une  tige  verticale  do  16  pieds  de  lon- 
gueur attachée  à  une  butée  du  pont  roulier.  On  fait  les  mesurages  en  bateau.     !.•  - 
conditions  favorisent  des  données  exactes. 

Mesurage  de  débit  de  la  rivière  Shuswap  près  d'Enderby,  O.-R.  en  1012. 


Date 

Hydrographe. 

Comp. 
teur 

X" 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vit  i 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

25  août 

7  oct 

1912. 
28  fév     . 

C.  E.  Eichardson 

C.  E.  Richardson 

1048 
1048 

1047 
1048 
104S 
1048 
1048 
1055 

Pieds. 

212 
205 

1S0 
2S3 
355 
275 
245 
210 

Pieds-seo. 

2.120 
1,890 

1 .  680 
4,970 

5.550 
3,760 
3,160 
1,710 

Pda  p.  sec. 

0-9 
0-7 

0-4 
2-3 
2-4 
17 
11 
10 

Pieds. 

4-08 

3  15 

1-90 
10-66 
12-06 

7  :u 
4-6 

Pieda-e 

1 . 950* 
1,300* 

590* 

20  mai 

16  juin  

13  juillet.... 
7  sept.. 
Oct.  5 

« 

11.400+ 
13  100+ 

« 

« 

1.  20* 

*  Station  à  câble. 
f  Station  de  pont. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Shuswap,  près  d'Enderby,  pour  chaque 

jour,  en  1911. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit, 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-70 

3-65 

3-62 

3-65 

3-65 

3-60 

3-55 

3-55 

3-50 

3-47 

3-30 

3-30 

3-22 

3-35 

3-65 

3-65 

3-6 

3-6 

3-6 

3-57 

3-60 

Pds-sec. 

1,730 
1,685 
1,658 
1,685 
1,685 
1,640 
1,600 
1,600 
1,560 
1,536 
1,410 
1,410 
1,354 
1,445 
1,685 
1,685 
1,640 
1,640 
1,640 
1,616 
1.640 

Pieds. 

3-37 

3-35 

3-3 

3-25 

3-22 

3-20 

3,15 

3-10 

3-10 

3-05 

30 

30 

2-95 

3-0 

30 

2-97 

2-95 

2-9 

2-9 

2-85 

2-82 

2-80 

2-80 

2-77 

2-75 

2-70 

2-70 

2-67 

2-65 

2-60 

2-60 

Pds-sec. 

1,459 
1,445 
1,410 
1,375 
1,354 
1,340 
1,300 
1,260 
1,260 
1,225 
1,190 
1,190 
1,155 
1,190 
1,190 
1,169 
1,155 
1,120 
1,120 
1,090 
1,072 
i,060 
1,060 
1,042 
1,030 
1,000 
1,000 
982 
970 
940 
940 

Pieds. 

2-65 
2-50 
2-50 
2-50 
2-55 
2-60 
2-60 
2-55 
2-50 
2-50 

Pds-sec. 

910 

2 

880 

3 

880 

4 

880 

5 

910 

6 

940 

7 

940 

8 

910 

9     

10 

880 
880 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

3-58               1  624. 

23 

3-55 
3-50 
3-55 

1,600 
1,560 
1,600 
1,536 
1,520 
1.496 

24 

25 

4-0 

4-0 

3-95 

3-9 

3-85 

3-80 

3-75 

2,000 

26 

2,000             3-47 

27 

1,955 
1,910 
1,866 
1,820 
1,775 

3-45 
3-42 

28 

29 

3-40               1,480 
3-37               1,459 

30 

31 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Shuswap,  près  d'Enderby,  en  1911. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,   en  pcs 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds- acre. 

Pouces. 

Septembre 

1,730 
1,460 

1,354 
940 

1,580 
1,160 

•99 
•73 

110 

•84 

94,000 
71,300 

Octobre 

La  période  . 

30 

Note. — Station  établie  le  25  août  1911.     Rivière  gelée  le  11  novembre  1911. 
Exactitude,  "  A  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière 


Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Eébit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31   . 

Pieds. 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-32 

2-32 

1-9 

1-9 

1-9 

1-8 

1-65 

1-65 

1-65 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

1-7 

2-0 

20 

21 

Pds-sec. 

780 
780 
780 
780 
790 
790 
590 
590 
590 
550 
490 
490 
490 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
630 
630 
<       680 

Pieds. 

2-25 

2-4 

2-9 

2-8 

2-8 

2-75 

2-7 

2-8 

30 

3-2 

3-6 

40 

41 

4-2 

4-3 

4.4 

4-6 

4-8 

5-3 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

6-1 

6-2 

6-2 

6-2 

6-2 

6-25 

6-5 

Pds-sec. 

755 

830 
1,120 
1,060 
1,060 
1,030 
1,000 
1,060 
1,190 
1,340 
1,640 
2,000 
2,100 
2,200 
2,300 
2,400 
2,600 
2,810 
3,390 
3,760 
3,890 
4,020 
4,150 
4,410 
4,540 
4,540 
4,540 
4,540 
4,610 
4,960 

Pieds. 

6-5 
6-5 
6-5 
6-55 
6-7 
6-7 
6-7 
70 
7-3 
7-4 
7-6 
7-8 
8-0 
8-4 
8-9 
9-4 
9-9 
10-2 
10-5 
10-6 
10-9 
11-1 
11-2 
11-4 
11-6 
11-9 
12-1 
12-3 
12-3 
12-2 
11-95 

Pds-sec. 

4,960 

4,960 

4,960 

5,020 

5,220 

5,220 

5,220 

5,630 

6,060 

6,200 

6,500 

6,800 

7,100 

7,700 

8,450 

9,210 

9,980 

10, 450 

10, 900 

11,060 

11,540 

11,860 

12, 020 

12,340 

12,660 

13,140 

13,460 

13,780 

13,780 

13,620 

13,220 

Pieds. 

11-55 
11-15 
10-7 
10-3 
100 
9-7 
9-6 
9-65 
9-9 
100 
10-2 
10-5 
111 
11-4 
11-7 
121 
12-3 
12-3 
12-3 
12-3 
12-1 
12-1 
11-9 
11-7 
11-5 
11-2 
10-8 
10-6 
10-2 
9-8 

Pds-sec. 

12,580 
11,940 
11,220 
10,600 
10, 130 
9,680 
9,530 
9,600 
9,980 
10, 130 
10,450 
10,900 
11,860 
12, 340 
12, 820 
12,460 
13,780 
13, 780 
13,780 
13,780 
13, 460 
13,460 
13,140 
12,820 
12,500 
12,020 
11,380 
:     11,060 
10,450 
9,830 

Pieds. 

9-4 

9-2 

90 

8-7 

8-4 

8-3 

8-1 

80 

7-75 

7-5 

7-4 

7-3 

7-35 

7-3 

7-2 

71 

70 

6-9 

6-75 

"6:45 

'  645 

"6-1 

"  5:95 

"5,75 

5-55 

Pds-sec. 

9,210 
8,900 
8,600 
8,150 
7,700 
7,550 
7,250 
7,100 
6,720 
6,350 
6,200 
6,060 
6,130 
6,060 
5,910 
5.770 
5,630 
5,490 
5,280 
5,080 
4,800 
4,680 
4,480 
4,440 
4,410 
4,320 
4.220 
4,090 
3,960 
3,830 
3,700 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Shuswap  près  d'Enderby,  pour  chaque  jour  en  1912. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

I  aut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Jour. 

Pieds. 

Pds-sec. 

3,600 
3,510 
3,450 
3,390 
3,330 
3,270 
3,210 
3,150 
3,090 
3,030 
3,030 
3,030 
2,980 
2,920 
2,920 
2,920 
2,890 
2,860 
2,840 
2,810 
2,760 
2,700 
2,620 
2,550 
.    2,520 
2,500 
2,480 
2,450 
2,420 
2,400 
2,400 

Pieds. 
4.4 

"4-5" 

"4:4" 

"4-è" 
'"4:7" 

"i-è" 

'4-55' 

"4*5" 

"'4-45' 
"4-3" 

"'4-25' 

"4-Ô5* 

"3-95 
**'é-8" 
'"z'i" 

Pds-sec. 

2,400 
2,450 
2,500 
2,450 
2,400 
2,500 
2,600 
2,650 
2,700 
2,650 
2,600 
2,580 
2,550 
2,520 
2,500 
2,480 
2,450 
2,380 
2,300 
2,280 
2,250 
2,150 
2-050 
2,000 
1,960 
1,890 
1,820 
1,780 
1,730 
1,680 

Pieds. 
3-6 
'"3-5" 
"'3:55' 
■'"3-4" 
'"3-4" 

"3.4" 

"é-i" 

3-35* 

""3-5" 

"é-è" 

"3-7" 

'"3-75" 

"3-75' 
"3-75' 

*'3-7" 
'  3-è5 

Pds-sec. 

1,640 
1,600 
1,560 
1,580 
1,600 
1,540 
1,480 
1,480 
1,480 
1,480 
1,480 
1,480 
1,480 
1,460 
1,440 
1,500 
1,560 
1,600 
1,640 
1,680 
1,730 
1,760 
1,780 
1,780 
1,780 
1,780 
1,780 
1,760 
1,730 
1,700 
1,680 

Pieds. 

"'3-6' 
'"3-6" 
"3-55' 
"  3-55 

'"'3-5'' 

"é-s"' 

*  3  - èè  * 

"3-6*' 

"3-5" 

'3-è'" 

"3-65 

"é-è" 

"3-è'" 

"3-5" 

'"'3-5'' 

Pds-sec. 

1,660 
1,640 
1,640 
1,640 
1,620 
1,600 
1,600 
1,600 
1,580 
1,560 
1,560 
1,560 
1,620 
1,680 
1,660 
1,640 
1,600 
1,560 
1,600 
1,640 
1,660 
1-680 
1-660 
1-640 
1,640 
1-640 
1,600 
1,560 
1,560 
1,560 

Pieds. 

"'3-45' 
"'é-45' 

"3-4" 
'"3-è" 
"'3-25' 

"3-2" 

"3-i" 
""'é-i' 

'"3-Ô" 
"2-95' 
"2-9" 
"2-85' 
"2-85  ' 
"'2-75' 
'"2-8" 

Pds-sec. 

1,540 
1,520 
1,520 
1,520 
1,500 
1,480 
1,440 
1,410 
1,390 
1,370 
1,360 
1,340 
1,300 
1,260 
1,260 
1,260 
1,220 
1,190 
1,180 
1,160 
1,140 
1-120 
1-100 
1-090 
1,090 
1,090 
1,060 
1,030 
1,040 
1-060 
1,030 

....   1 

5-4 

....  2 
....  3 

5-3 

....  4 
....5 

5-2 

....  6 

7 

5-1 

....  8 
. ...  9 

50 

...10 
....11 

50 

....12 
....13 

4-9 

"4:9'* 

...14 
....15 

16 

....17 

4-85 

....18 
....  19 

4-8 

....20 
....21 

4-7 

....22 
....23 

4-55 

"'4-5' 

....24 
....25 
....26 
....27 

4-45 

....28 
....29 

4-4 

....30 
31 

25f— 28è 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Shuswap,  près  d'Enderby,  en  1912'. 

(Surface  de  déversement,  1,600  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,   en 

pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mars 

7S0 
4,960 
13,780 
13,780 
9,210 
3,600 
2,700 
1,780 
1,680 
1,540 

490 
755 

4,960 
9,530 
3,700 
2,400 
1,680 
1,440 
1,560 
1,030 

585 
2,660 
9,130 
11,750 
5,880 
2,900 
2,310 
1,615 
1,615 
1,260 

•37 
1-66 
5-71 
7-34 
3 -(8 
1  81 
1-44 
101 
100 
0-79 

•43 
1-85 
6-58 
8-19 
4-24 
209 
1-61 
116 
1-12 
0-91 

36,000 

158,300 

561,000 

699,000 

362,000 

78,300 

137,500 

99,300 

96,100 

77,500 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

La  période 

30 

Note. — Débâcle  le 
Exactitude,  "A". 


février  1912.     Rivière  ouverte  jusqu'à  la  fin  de  1912. 


Creek  Silver-Hope  (120  et  121). 

Le  creek  Silver-Hope  prend  sa  source  dans  les  montagnes,  15  milles  au  sud  de  BJope, 
à  une  altitude  de  2,000  à  3,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  rleuve  Fraser  près  de  Œope,  à 
une  élévation  de  10  pieds.  Il  appartient  au  déversement  du  Fraser,  dont  la  surface,  me- 
surée d'après  une  carte  fédérale  de  section,  à  l'échelle  do  trois  milles  au  pouce,  est  de  80 
milles  carrés.  La  précipitation  varie  de  50  pouces  à  l'embouchure  ;"i  80  pouces  ou  plu- 
dans  les  biefs  supérieurs  du  bassin,  où  les  hivers  sont  rigoureux  et  la  neige  abondante. 
On  utilise  actuellement  fort  peu  d'eau  de  ce  creek  pour  l'irrigation;  de  bonnes  terres 
longent  le  Fraser  près  de  l'embouchure  du  creek,  niai-  sauf  cela,  le-  terres  arables 
sont  rares  dans  la  vallée  Silver-Hope,  et  toutes  sont  libres.  Les  versants  des  collines 
sont  très  escarpés,  ce  qui  tend  à  produire  un  ruissellement  rapide  dent  la  perfc 
l'évaporation  et  l'infiltration  est  très  faible.  Le  creek  est  précipité,  ayant  plusieurs 
rapides,  mais  la  chute  est  uniformément  distribuée  dans  toute  la  longueur. 

Le  creek  est  raisonnablement  contrôlé  par  le  lac   Argenté,  à  environ  .">  niill  - 
l'embouchure,  à  une  altitude  approximative  de  1,100  pied-.     Le  lac  a  une  superficie  «le 
160  acres  et  offrirait  un  bon  réservoir  à  une  installation  d'énergie.     L  Silver- 

Hiope  est  pauvre  comme  perspective  de  puissance,  si  on    le  c  ne:  arc  à  d'autres  cours 
d'eau  de  la  région,  qui  ne  sont  pas  encore  exploités. 

On  a  tenté  de  construire  un  chemin  de  fer  pour  gravir  la  vallée,  mais  la  rampe  a 
été  trouvée  trop  raide.  On  construit  toutefois  le  Pacific-Highway  à  travers  la  vallée, 
ce  qui  donnera  bon  accès  à  la  région,  sans  rivale  dans  sa  beauté  primitive 

On  a  constaté,  en  établissant  une  station  de  jaugeage  dans  le  creek  Silver-B 
qu'il  était  très  opportun  de  placer  cette  station  à  un  endroit  où  le  creek  est  divis 
une  île  en  deux  chenaux,  ce  qui  réclamait  deux  jauges,  une  dans  chaque  bras.  La  som- 
me du  débit  des  deux  bras  indique  le  débit  total  du  creek.  M.  C  G.  Cline  a  établi  la 
station  le  17  novembre  1911,  à  un  demi  mille  de  l'embouchure,  et  un  quart  de  mille  en 
amont  du  pont  du  Canadian-Northern.  Des  jauges  à  tiges  verticales  sont  placées  dans 
chaque  bras.  Dans  le  bras  gauche,  la  jauge  est  fixée  à  la  butée  gauche  du  pont  roulier. 
en  amont.  Dans  le  bras  droit,  la  jauge  est  fixée  à  un  arbre  de  la  rive  droite,  cent  pieds 
en  aval  du  pont  roulier,     La  section  de  mesurage  du  bras  droit  est  è  pieds  en  aval  de  la 
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jauge;  on  a  abattu  un  arbre  sur  le  cours  d'eau  et  c'est  de  cette  passerez  qo'on  prend 
les  mesurages.  La  section  de  mesurage  du  bras  gauche  est  au  port  lors  des  crues,  et  les 
mesurages  sont  alors  pris  au  câble  ;  à  l'étiage  on  fait  des  mesurages  à  gué  100  pieds  en 
aval  du  pont. 

Mesurages  de  débit  du  creek  Silver-Hope,  à  un  demi-mille  de  l'embouchure,  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


Comp- 
teur n°. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur 
à  la 
jauge. 


Débit. 


1911. 
11  décembre 


11  décembre 


19  2. 

1er  mars.  .  . 

7  juin 

17  septembre 
19  novembre 

7  décembre 


Bras  droit. 
K.  H.  Smith 


Bras  gauche. 
K.  H.  Smith 


Bras  droit. 


C   G.  Cline. 


Bras  gauche. 


1  mars C.  G.  Cline. 

7  juin 

7  septembre 

19  novembre 

7  décembre 


1057 


1057 


1046 
1046 
1046 
1048 
1048 


1046 
1046 
1046 
1048 
1048 


Pieds. 
43 

40 


Pds-sec. 
57-1 

52 


74 
127 

61 
134 

84 


56 

82 
30 

65 

37 


Pds  p.  sec. 
3-4 

3-4 


1-9 
6-0 
1-8 
4-9 
2-4 


1-0 
4-1 
0-8 
3-4 
1-2 


Pieds. 
2-4 

10 


1-90 
3-50 
1-73 
3-35 
2-25 


0-55 
1-70 
0-20 
1-35 
0-48 


Pds-sec. 
196 

177 


14 

765 
108 
652 
199 


541 
335 

25 
216 

43 


Note. — Le  creek  Silver-Hope  a  été  mesuré  dans  deux  bras  appelés  bras  droit  et  bras  gauche. 


438 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  quotidien  du  creek  Silver-Hope  à  un  demi  mille  de  l'embouchure,  en  1911. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

D'bit. 

Débit. 

Pieds-sec. 

Pieds-sec. 
304 

2 

293 

3 

274 

4 

274 

5 

255 

6 

255 

7 

255 

8 

371 

19 

476 

10 

409 

11 

359 

12 

347 

13 

304 

14 

274 

15 

274 

16 

255 

17      

335 

1,750 

1,261 

1,003 

753 

558 

436 

359 

409 

576 

436 

314 
293 

238 

18 

19 

20 

214 

21          

207 

22 

255 

23             

384 

24                                                  

304 

25  

255 

26 

238 

27 

222 

207 

29 

185 

30 

178 

31               

178 

Débit  mensuel  du  creek  Silver-Hope,  à  un  demi  mille  de  l'embouchure,  eu  1911. 

(Surface  de  déversement,  80  milles  can 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde.                            Ruissellement.             Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Profondeur 

ivT~„r„„„„    Par  mille  en  pes  sur  la     Total  en      ^  , 
Moyenne.       carr6         surfare  dc     p;eds-aore.     T 

déversent. 

1,750 

476 

293 

178 

(estimée) 
500 

274 

6-3 
3-4 

7-0             29.750 

3-9             16.S50 

60 

Note. — On  établit  ces  données  par  les  chiffres  obtenus  des  courbes  de  vérification  du  S 
bras  droit  et  gauche  du  creek  Silver-Hope.     Ces  stations  ont  été  établies  vers  la  mi-novembre: 
le  total  du  mois  est  donc  approximatif. 

Exactitude,  "  A  ". 


DOC. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Silver-Hope,  à  un  demi  mille  de  l'embouchure,  en  1912. 


Débit  en  pieds-seconde. 


Ruissellement. 


Pluie. 


Mois. 

Maximum 

Minimum;  Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs.  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre.    Pouces. 

Janvier 

789 
479 
233 
389 
2,125 
1,412 
744 
339 
242 
269 
881 
375 

2,125 

142 
188 
133 

257 
329 
167 

3-2 
41 
2-1 
3-6 
12-1 
11-4 
4-9 
2-7 
1-9 
20 
4-6 
2-8 

4-6 

3-7 
4-4 
2-4 
40 
13-9 
12-7 
5-6 
31 
2-1 
2-3 
51 
3-2 

62-5 

15,800 

Février 

18,900 

Mars 

10,270 
17,300 
59,400 
54,400 
24,350 
13,500 
9,160 
9,780 
21,860 
13,960 

268,780 

Avril 

233               291 
356              966 
442 

Mai 

Juin 

Juillet 

213 
158 
117 
117 
139 
174 

117 

396 
219 
154 
159 
369 
227 

371 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

L'année  

Creek  Silver-Pitt  (113). 

Le  creek  Silver-Pitt  prend  sa  source  dans  les  collines  qui  séparent  les  Lacs  Coquit- 
lam  et  Pitt,  à  une  altitude  d'environ  3,000  pieds;  il  se  jette  de  l'est  dans  la  rivière 
Pitt,  près  du  lac  Pitt,  à  une  élévation  de  10  pieds.  Il  fait  partie  du  déi 
Pitt-Fraser.  A  trois  milles  environ  de  sa  source,  le  cours  d'eau  passe  dans  un  c 
et  atteint  une  platière,  où  il  se  divise  en  plusieurs  bras,  et  change  fréquemment  de 
chenal.  Dans  le  dernier  mille  de  son  lit,  il  forme  un  bassin  dans  lequel  L'eau  baisse 
et  monte  avec  le  niveau  de  la  rivière  Pitt,  sous  l'influence  des  marées. 

Le  bassin  se  trouve  dans  la  région  côtière;  la  précipitation  y  atteint  une  moyenne 
de  80  pouces.     L'eau  ne  gèle  pas  près  de  l'embouchure,  niais  le   climat  d'hiv. 
beaucoup  plus  sévère  vers  la  source. 

Coquitlam  a  demandé  un  approvisionnement  municipal  d'eau  et  New-West- 
minster désire  exploiter  l'hydraulique  à  même  ce  creek.  Les  deux  villes  u'ont  pas 
encore  utilisé  l'eau  de  cette  source. 

Une  station  de  jaugeage  a  été  établie  le  9  août  1912  sur  le  creek  Silver-Pitt.  et 
ses  données  sont  consignées  à  peu  près  trois  fois  par  semaine.     La  station  est  placée 
à  l'extrémité  inférieure  du  canon  et  mesure  tout  le  débit  du  cours  d'eau.     La 
consiste  en  une  tige  verticale  ^clouée  au  côté  d'amont  d'une  pruche  de  seize  p 
rive  gauche  du  creek.     Les  mesurages  au  fluviomêtre  sont  faits  à  gué  dans  une  » 
placée  à  5  pieds  en  amont  de  la  jauge.     Il  y  a  dans  le  canon,  en  amont  de  la  station. 
un  trou  profond;  en  aval  se  trouvent  des  rapides.     Un  mesurage  au  moulinet  a   été 
pris  à  eau  basse,  donnant  un  débit  de  249  pieds  cubes  par  seconde-.     Au  cours  (le  la 
saison  de  1913,  on  prendra  assez  de  mesurages  au  moulinet  pour  établir  la  courbe  de 
vérification. 


Rivière  Spillimaciieex  (418). 

La  rivière  Spillimaoheen  est  la  plus  forte  tributaire  du  Columbia  supérieur: 
elle  vient  de  l'ouest  à  environ  40  milles  au  sud  de  Golden.  Elle  égoutte  une  super- 
ficie de  580  milles  carrés  des  monts  Selkirk,  où  la  précipitation  atteint  un  bon  cin- 
quante pouces,  surtout  en  neige.  La.  hauteur  des  montagnes  varie  de  6,000  à  9,000 
pieds,  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.     La  rivière  Spillimaoheen  coule  presque  partout 


LEVES  HT  DRO  GRAPHIQUE  S 


441 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

vers  le  sud,  ce  qui  corrobore  l'opinion  à  l'effet  que  le  Columbia  coulait  jadis  dans 
cette  direction  et  se  reliait  à  la  Kootenay  par  voie  du  canal  Plat. 

La  rivière  Spillimacheen  a  trois  tronçons  principaux.  A  dix  milles  environ  de 
son  embouchure,  elle  se  divise  en  bras  Nord  et  Moyen,  ce  dernier  étant  le  plus  impor- 
tant. Quinze  milles  plus  haut,  le  bras  Moyen  se  divise  en  deux  branches,  dont  la  plus 
vaste  esC  appelée  bras  Sud,  et  prend  sa  source  près  de  la  naissance  de  la  rivière 
Bugaboo.  Trois  ou  quatre  milles  en  amont  de  l'embouchure  du  bras  Sud,  le  bras 
Moyen  est  rejoint  par  le  creek  Cuivré,  venant  du  Sud. 

Le  bras  Nord  a  environ  45  milles  de  longueur  et  suit  presque  parallèlement  le  bras 
Moyen,  L  quatre  milles  de  distance.  Il  prend  sa  source  dans  le  col  Grizzly,  près  du 
mont  Chauve,  dans  le  township  27-24-5.  Les  tributaires  principaux  sont  le  creek 
McMurdo,  venant  du  sud,  dans  le  township  25-23-5,  et  le  creek  Baird,  venant  de  l'est, 
dans  le  township  26-24-26-24-5. 

L'industrie  maîtresse  de  la  rivière  Spillimacheen  est  celle  du  bois;  on  y  fait  beau- 
coup de  flottage.  On  s'occupe  aussi  quelque  peu  de  mines  dans  quelques-uns  des 
petits  tributaires. 

La  station  de  la  rivière  Spillimacheen  est  à  environ  un  mille  de  l'embouchure  et 
à  trois  milles  de  Spillimacheen-Landing.  La  jauge  est  placée  sur  le  pont  roulier  con- 
duisant du  Landing  à  la  mine  Giant.  Elle  consiste  en  une  tige  verticale  de  six  pieds 
de  longueur,  graduée  en  pieds  et  dixièmes.  On  a  établi  des  repères  qu'on  a  rapportés 
au  zéro  de  la  jauge.  Cette  dernière  est  fixée  à  la  pile  du  pont  près  de  la  rive  droite. 
La  rivière  a  environ  14  pieds  de  largeur  à  la  station;  sa  profondeur  est  d'environ  six 
pieds  au  niveau  moyen.  L'écart  entre  la  crue  et  l'étiage  est  d'environ  trois  pieds.  La 
vitesse  moyenne  dépasse  trois  pieds  par  seconde  dans  les  crues. 

En  aval  du  pont,  la  rivière  coule  dans  une  platière  couverte  d'un  épais  fourré  et 
d'arbres :  elle  est  affectée  par  le  contre-courant  du  Columbia  aux  hautes  aux.  Immé- 
diatement en  amont  du  pont,  la  rivière  passe  dans  un  canon  d'un  mille  de  longueur. 
La  chute,  dans  le  canon,  est  de  185  pieds  (mesurée  à  l'anéroïde).  Les  bords  sont 
escarpé?  et  ont  une  formation  de  roches  fracturées;  ils  atteignent  une  hauteur  de  45 
pieds  au  pied  du  canon  et  de  80  pieds  à  la  tête.  La  largeur  de  la  rivière  est  de  75 
pieds  au  débouché  du  canon  et  de  40  pieds  à  la  tête.  La  production  de  l'énergie  par 
canalisation  est  praticable.  En  forant  une  courte  tranchée  dans  le  roc,  la  canalisation 
aurait  moins  d'un  mille  de  longueur,  et  en  construisant  un  barrage  de  50  pieds  de 
hauteur  et  de  40  à  50  pieds  de  longueur,  à  la  tête  du  canon,  on  obtiendrait  une  colonne 
de  230  pieds.  Il  faudrait  peu  d'épanchement,  et  un  bel  emplacement  pour  la  station 
d'énergie  serait  disponible  au  pied  du  canon.  Il  n'y  a  pas  de  bons  lacs  naturels  ou 
réservoirs  d'emmagasinage.  Il  faudrait  tenir  compte  d'un  hiver  très  rigoureux.  Il 
n'y  a  pas  à  l'heure  actuelle  de  marché  pour  cette  énergie  motrice. 

Le  débit  de  crue  de  la  rivière  Spillimacheen  est  important  et  fort  intéressant  par 
rapport  à  l'assèchement  des  terres  de  fond  débordées  de  la  vallée  du  Columbia  supé- 
rieur, de  Golden  au  lac  Windermere. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillimacheen-Landing,  1912. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  du 

comp- 

Largeur. 

teur. 

Pieds. 

1055 

119 

1055 

122 

1055 

124 

1055 

122 

1055 

124 

1055 

114 

Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


31  mai. . . 
17  juin... 
19  juin. . . 
6  juillet 
17  juillet. 
29  sept.  . 


H.  C.  Hughes. 


Pds  carrés  Pds  p.  sec. 


465 
585 
620 
570 
600 
380 


Pieds. 


2-4 

1-31 

4-7 

2-20 

5-5 

2-55 

4-8 

2-25 

5-1 

2-35 

1-4 

0-42 

Pds-sec. 

1,120 

2,740 
3,450 
2,750 
3,040 
550 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillimacheen- 

Landing,  par  jour,  en  1912*. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

! 

Août.                    Septembre.                  Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Haut'r 

Débit.         à  la         Débit. 

jauge. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

1,030 
970 
910 
870 
835 
1,000 
1,380 
2,280 
3,000 
2,500 
3,000 
2,800 
2,900 
2,700 
2,400 
2,200 
2,700 
3,400 
3,570 
2,490 
4,020 
4,480 
4,600 
4,950 
5,050 
5,190 
4,480 
4,020 
2,910 
2,800 

Pieds. 

2-1 
"2-l" 
"2-2" 

"2-0" 

"2-1" 
2-1 

"2-6" 
2-4 
20 

"2-i" 

'"2-2" 
2-3 

"-2-2" 

"*2-i" 

20 
20 

"'2-3" 

Pds-sec. 

2,490 
2,800 
2,490 
2,300 
2,700 
2,500 
2,400 
2,280 
2,400 
2,490 
2,490 
2,600 
3,570 
3,130 
2,280 
2,350 
2,400 
2,490 
2,600 
2,700 
2,910 
2,800 
2,700 
2,600 
2,600 
2,490 
2,280 
2,280 
2,600 
2,910 
3,000 

Pieds. 

"2-3" 
"2-3" 

"{'.g" 

20 

"2-3" 

'"i-ô" 

'i-9 

""2-l" 

"i-è" 

"i:7" 
"2-3" 
"2-5" 
"ï-h" 
"i-é" 

1-3 

Pds-sec. 

3,000 
2,910 
2,910 
2,910 
2,600 
2,080 
2,080 
2,500 
2,910 
2,600 
2,280 
2,180 
2,080 
2,100 
2,300 
2,490 
2,000 
1,540 
1,600 
1,660 
1,710 
2,400 
2,910 

Pieds. 
1-2 

"  i:0" 

"0-9" 

"i-ô" 
"o'-àè' 

"l-25* 

"0-8" 

'  0:6 
0-7'" 

Pds-sec. 

1,000 
910 
835 
800 
800 
770 
800 
835 
780 
740 
800 
900 

Pieds. 
0-40 

0-35 
Ô  30 

"0-35' 

0-30 

Pds-sec. 
544 

2 

550 

3 

4 

.  1-1 

550 
530 

5 

6 

10 

510 
514 

7 

8 

9 

15 

2-0 

520 
530 
520 

10 

520 

11 

514 

12 

514 

13 

1,050         0-30 

850      

770         0-30 
740 

514 

14 

514 

15.. ?.. 

514 

16 

580 

17 

2-2 

715 
680 

600 

18 

n-sn 

580 

19 

20 

21 

22 

23 

2-6 
2-1 
2-8 
30 

640      

620         0-40 

640      

664         0-30 
640 

560 
544 
530 
514 

.514 

24 

25 

3-2 

3,130           0-6 

3,350      

3,460      

3,570           0-5 

2,200      

1,110           0-42 
1,110 

620 
600 
600 
580 
565 
550 
550 

0-30 
0-20 
0-10 
0-10 

514 
514 

26 

27 

28 

29 

30 

3-3 
30 
2-8 
2-3 

500 
488 
475 
465 
465 

31 

1,050 

465 

" 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Spillimacheen  de   Spillimacheen-Landing,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  580  milles  carrés). 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carié. 

Profond,  en  ! 
pouces  sur  la     Total  en 
surf,  de  dé-    pieds-acre, 
versement. 

Pouces. 

Juin 

5,190 
3,570 
3,570 
1,050 
600 

835 

2,280 

1,050 

550 

465 

2,850 

2,600 

2,350 

735 

521 

4-9 
4-5 
4-0 
13 
0-9 

5-5     I       169,600 
5-2           159.900 

Juillet 

Août 

4-6 

1-45 

104 

144,500 
43,700 
32,000 

Septembre 

Octobre 

La  période 

50 

Note. — Station  de  jaugeage  établie  le  1er  juin  1912.  Le  gel  se  produit  le  1er  novembre  1912, 
et  la  station  est  fermée  pour  la  saison.  Le  débit  maximum  de  1912  se  produit  le  26  juin:  5,190 
p.c.s.  Le  maximum  d'une  année  moyenne  serait  d'environ  7,000  p.c.s.  En  1914,  l'année  de  la 
crue  célèbre,  il  a  peut-être  atteint  10,000  p.c.s.  La  rivière  est  ordinairement  gelée  de  la  pre- 
mière semaine  de  novembre  au  1er  avril.  Le  débit  minimum  se  présente  ordinairement  vers  la 
fin  de  février  ou  au  commencement  de  mars.  Il  est  estimé  à  150  ou  200  p.c.s.  La  jauge  de  la 
rivière  Spillimacheen  a  été  observée  trois  fois  par  semaine  seulement.  Pour  interpoler  les  jours 
intercalaires,  on  a  utilisé  comme  référence  un  levé  hydrographique  de  la  rivière  Bugaboo.  Ces 
deux  rivières  sont  contigiies  et  ont  une  aire  de  drainage  à  peu  près  semblable. 


Creek  Spius  (212). 

Le  creek  Spius  prend  sa  source  dans  les  montagnes  près  du  township  11-23-6,  à 
une  altitude  de  4,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Nicola  près  de  la  frontière  de  la 
zone  des  chemins  de  fer,  à  une  altitude  de  1,800  pieds,  après  avoir  coulé  franc  nord 
sur  une  distance  de  25  milles.  Il  appartient  au  déversement  Nicola-Thompson,  dont  la 
surface,  mesurée  d'après  une  carte  fédérale  de  section  à  l'échelle  de  trois  milles  au 
pouce,  est  de  344  milles  carrés.  Le  cours  d'eau  sert  à  l'industrie  du  bois  et  à  l'irriga- 
tion. Sa  largeur  varie  de  25  à  100  pieds,  sa  profondeur  de  2  à  10  pieds,  et  sa  vitesse 
moyenne  est  de  1.5  à  5  pieds  par  seconde.  Il  s'y  produit  un  fort  dégel  débordant  en  mai. 
Le  lit  est  ordinairement  rocheux,  et  traverse  parfois  des  canons  et  de  petites  cascades. 
La  vallée  varie  en  largeur  d'un  quart  de  mille  à  un  mille,  et  comporte  de  bonnes  terres 
arables  qui  réclament  l'irrigation,  la  précipitation  ne  dépassant  pas  20  pouces,  sauf 
tout  près  de  la  source.  Une  vaste  superficie  de  terre  est  occupée  le  long  du  creek 
Prospect,  tributaire  important  venant  de  l'oeuest  à  environ  dix  milles  de  l'embouchure. 
Plusieur  réserves  forestières  sont  détenues  sur  le  creek  Spius,  à  environ  cinq  milles  de 
l'embouchure,  par  la  Nicola  Valley  Pine  Lumber  Co.  Cette  compagnie  a  installé  une 
scierie  un  mille  en  amont  du  creek;  elle  a  aussi  construit  un  barrage  en  bois,  rempli 
de  roches,  atteignant  une  hauteur  de  40  pieds,  ce  qui  lui  donne  un  étang  de  flottage  de 
25  acres.    Le  flottage  des  billes  se  fait  lors  des  crues  de  mai  et  de  juin. 

C.  E.  Bichardson  a  établi  une  station  sur  le  creek  Spius  le  15  août  1911.  La  section 
de  mesurage  à  l'étiage  se  trouve  à  vingt  verges  en  aval  du  barrage,  et  à  un  demi-mille 
en  aval  lors  des  crues.  L'ne  jauge  à  tige  verticale  de  dix  pieds  de  longueur  est  placée 
sur  la  rive  gauche  200  verges  en  aval  du  barrage.  Cette  station  a  été  abandonnée  à 
cause  du  contrôle  du  barrage  venant  du  barrage  de  la  Nicola  Valley  Pine  Lumber  Co., 
en  amont  de  la  jauge,  et  d'un  nouveau  barrage  de  diversion  placé  immédiatement  en 
aval  de  la  jauge.  Une  nouvelle  station  sera  établie  en  amont  du  barrage  de  la  com- 
pagnie. 
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Mesurages  de  débit  du  creek  Spius  en  aval  du  barrage,  en  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

15  août 

C.  E.  Richardson 

1048 

pds. 
38 

pds-carrés 

52- 
60 

193 
134 

36-5 

28- 

pds  p.  sec. 

3-5 
2-6 

2-5 
1-6 
2-6 
2-0 

pds. 

0-87 
0-92 

2-90 
2-30 
1-75 
1-50 

pds-- 
130 

18  sept  

1048                 5fi 

156 

480 
217 

1912. 

22  juin 

6  juillet .... 
24  juillet 

Cline  et  Corbould 

1046 
1044 
1044 
1044 

62 
98 

27 
28 

B.  Corbould 

96 

« 

57 

Note. — 1911,  jauge  n°  1  ;  1912,  jauge  n°  2. 


Hauteur  à  iia  jauge  et  débit  du  creek  Spius  en  aval  du  barrage,  chaque  jour,  en  L911. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-8 

0-8 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-8 

11 

107 

105 

10 

0-95 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-87 

0-85 

0-82 

0-8 

0-8 

0-8 

pds-sec. 

75 

75 

75 

75 

75 

105 

105 

75 

75 

75 

75 

75 

105 

250 

235 

225 

200 

175 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

136 

128 

114 

105 

105 

105 

pds. 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-72 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

pds-aec. 

105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
90 
90 
90 
81 
75 

75 
75 
75 

n 

75 

pds. 

0-7 
0-7 
0  7 
0-7 
0-7 

o  ; 

0-7 

0-7 
0  7 
0  7 
0-7 
0-7 
0-7 

0  7 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

pds-t 

2   .. 

3 

75 

4  . 

75 

5. . . 

6 

7... 

8 

7"i 

9  . 

7.') 

10... 

7.") 

11  . 

75 

12... 

7". 

13  .. 

14... 

15  . 

16 

71 

17  .. 

LOS 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0-8 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

75 

75 

75 

75 

105 
105 
MM 
LOS 

105 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0-7 

0-7 

31 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


445 


Barrage  de  la  "  Lutnber  Company"  sur  le  ruisseau  Spius. 


Barrage  de  la  "  Lumber  Company  "  sur  le  ruisseau  Spius. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  du  creek  Spius,  en  aval  du  barrage  en  1911. 

(Surface  de  déversement,  210  milles  carrés), 


Mois. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement.  Pluie 


Septembre.. 

Octobre 

Novembre . 


La  période. 


Maximum 


Minimum 


250 
105 
105 


Prof,  enpcs 
I  Par  mille  sur  la  surface      Total  en 
Moyenne.!     carré.        de  déver-   j  pieds-acre, 
sèment. 


pcs. 


125 
96 
83 


7,440 
5,900 
4,940 


15 


Note. — Station  établie  le  18  août  1911. 
Exactitude,  "  C  ". 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Spius,  en  aval  du  barrage  en  191! 


Mai. 

J 

CJIN. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

pds. 

pds-sec. 

pds. 
2-9 

pds-sec. 

480 
455 
430 
430 
590 
535 
535 
700 
620 
535 
535 
590 
535 
430 
335 
360 
380 
335 
360 
385 
410 
430 
360 
290 
380 
380 
335 
250 
250 
250 

pds. 

"2-4"' 
2-4 
2-4 
2-3 
20 
20 
21 
21 
21 
21 

"2-2"' 
21 
21 
20 

"■i-i"' 

1-5 

1-7 
1-8 
1-8 
1-55 

"l-8" 
15 
1-5 

pds-sec. 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

215 

130 

130 

155 

155 

155 

155 

170 

185 

155 

155 

130 

110 

90 

70 

50 

60 

80 

95 

95 

65 

80 

95 

60 

60 

pds. 

15 

1-5 
1-5 

"l-5 
1-5 

1-5 
15 

'    1-5 
1-5 
15 
15 
1  8 
20 
20 
1-8 
17 
16 
1-5 
1-5 
1-5 

"vh" 

1-5 
15 
1-5 
15 

1-5 

pds-sec. 

60 
6C 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
95 
130 
130 
95 
80 
70 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

pds. 

i:5 
1-5 
1-5 
1-5 
15 



pds-s<    . 

60 

2 

60 

3 

28 
2-8 
31 
30 
30 
3-3 

'■'3-0-' 
30 
31 
3  0 
2-8 
2-6 

'"2-7" 
2-6 

'"2-8" 

'■'2-5" 
2-7 
2-7 
2-6 
2-4 

60 

4.... 

60 

5 

60 

6... 

60 

7 

60 

8 

3-5 
4-0 
3-6 
3-5 
3-8 
4-2 
4-5 
4-2 
3-8 
3-4 
3-2 
3-2 

820 

1,130 

880 

820 

1,000 

1,270 

1,480 

1,270 

1,000 

760 

645 

645 

700 

760 

820 

700 

715 

730 

745 

760 

535 

535 

535 

535 

60 

9 

10 

11 

12 

13... 

1-5 
1-6 
1  6 
1-6 

60 
70 
70 
70 

14.    . 

15... 

16 

17 

18     . 

19... 

20     . 

21 

22     . 

3-5 
3-3 

23 

24... 

25 

26... 

27 

28 

29 

3-4 
30 
30 
30 
30 

30 

31.. 
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Débit  mensuel  du  creek  Spius,  en  aval  du  barrage,  en  1912. 
(Surface  de  déversement,  270  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  enpcs 
sur  la surface 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

pcs. 

Mai 

1,480 
700 
250 
130 

535 

250 

50 

60 

825 
430 
142 
67-7 

31 
1-6 
•53 

•25 

3-6 
1-2 

•61 
•29 

50,700 

25,600 

8,730 

4,160 

Juin 

Juillet 

Août 

La  période 

15 

Creek  Stein  (131). 

Il  prend  sa  source  dans  les  montagnes  qui  entourent  le  mont  Stein,  à  une  altitude 
de  5,000  pieds,  coule  vers  l'est  sur  une  distance  de  trente  milles,  puis  se  jette  dans  le 
Fraser  près  de  Lytton,  à  une  élévation  de  500  pieds.  Il  appartient  au  déversement 
Fraser,  dont  la  'surface,  mesurée  d'après  une  carte  fédérale  de  section,  l'échelle  de 
trois  milles  au  pouce,  à  130  milles  carrés.  A  l'embouchure  la  précipitation  est  faible — 
elle  ne  dépasse  pas  20  pouces, — mais  à  la  source,  dans  les  montagnes  de  l'alignement 
icotier  de  l'est,  la  précipitation,  pluie  et  neige,  est  très  prononcée,  atteignant  de  50  à 
70  pouces.  Le  débit  maximum  en  1912  était  de  3,000  pieds-seconde  le  30  juin,  et  le 
minimum  de  80  pieds-seconde  le  10  mars. 

Sa  largeur  est  ordinairement  de  50  pieds  et  sa  profondeur  de  2  à  10  pieds  ;  sa 
vitesse  varie  de  l£  pied  par  seconde  à  8  pieds.  La  vallée  est  accidentée,  brisée  et 
couverte  d'arbustes  et  d'arbres  épars.  Le  courant  est  rapide  et  turbulent,  surgissant 
hors  d'un  canon,  s'engouffrant  dans  un  autre  et  passant  par  des  rapides  et  des  cata- 
ractes. La  chute,  dans  les  derniers  vingt  milles  de  la  rivière,  atteint  la  proportion 
de  150  pieds  au  mille.  On  ne  trouve  aucune  terre  arable  dans  la  vallée,  du  moins 
jusqu'à  vingt  milles  de  l'embouchure.  En  amont  de  ce  vingtième  milli'aire  la  forma- 
tion change  quelque  peu.  On  prétend  que  la  rivière  est  navigable  sur  deux  ou  trois 
milles  pour  les  petits  bateaux.  La  chasse  et  la  pêche  sont  excellentes  dans  la  région. 
On  a  prospecté  le  creek  il  y  a  quelques  années  et  un  sentier  le  suit  virtuellement 
jusqu'à  la  source,  mais  il  offre  de  graves  difficultés  aux  voyageurs. 

Le  creek  Stein  sert  aujourd'hui  à  l'irrigation.  Des  allocations  allant  jusqu'à 
1,000  pouces  y  sont  prises  relativement  à  des  terres  du  voisinage  de  la  vallée  du  Fraser. 

Le  Pacifique-Canadien  a  étudié  le  creek  au  sujet  des  perspectives  d'énergie,  mais 
ri'a  rien  décidé.  Le  principal  obstacle  à  la  production  de  la  force  motrice  dans  le 
creek  est  l'absence  de  bon  emmagasinage.  Un  bon  pouvoir  peut  être  obtenu  en  été. 
câble.  Une  jauge  classique  à  tige  verticale  est  fixée  au  caisson  de  la  butée  droite,  du 
/  M.  C.  E.  Richardson  a  établi  la  station  hydrographique  sur  le  creek  Stein  le  22 
septembre  1911;  on  en  a  consigné  les  données  régulièrement  au  cours  de  la  saison 
ouverte.  La  section  de  mesurage  est  placée  du  côté  d'aval  du  pont  roulier,  environ 
iMi  mille  de  l'embouchure  et  à  trois  milles  de  la  traverse  du  Fraser  en  amont  de 
Lytton.  Tous  les  mesurages  sont  faits  par  la  -suspension  du  moulinet  au  bout  d'un 
câble.  Un  jauge  classique  à  tige  verticale  est  fixée  au  caisson  de  la  butée  droite,  du 
côté  d'aval.  On  a  établi  une  jauge  à  chaîne  au  printemps  de  1912,  pour  usage  lors 
des  crues;  le  fixe  de  chaque  jauge  est  le  même,  et  est  rapporté  à  trois  repères.  Cette 
section  est  bonne,  le  contrôle  excellent,  les  bords  élevés,  et  le  chenal  permanent;  mais 
le  lit  est  très  rocheux  et  des  sondages  précis  sont  difficiles. 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Mesurages  du  débit  du  creek  Stein,  près  de  l'embouchure,  en  1911-12. 


Date 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

22  sept 

1912. 
27  mars 

C.  E.  Richardson 

C.  G.  Cline 

1,048 

1,046 
1,046 
1,046 

Pieds. 
57 

38 
55 
50 

Pds-sec. 
203 

121 
279 
250 

P.  par  sec. 
3-4 

1-3 
4-9 

4-8 

Pied^. 
0-60 

*100 
1-75 
1-70 

Pds-sec. 
684 

152 

30  mai 

1,360 

26  juillet .... 

" 

1,190 

Un  pied  sous  le  fixe  de  la  jauge. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Stein,  près  de  l'embouchure,  pour  chaque  jour. 

en  1911. 


Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

440 
425 
410 
395 
385 
375 
366 
360 
350 
340 
335 
330 
320 
313 
310 
307 
304 
301 
300 
297 
295 
290 
285 
280 
275 
270 
265 
265 
260 
260 
260 

Pieds. 

Pds-sec. 

255 

255 
255 

230 
210 
190 
170 
150 
130 
101 
115 
130 
14Ô 
160 
170 
180 
190 
200 
205 
210 
220 
230 
235 
240 
255 
265 
265 
265 
260 
260 

Pieds. 

IM--- 

2 

-0:54 

-0-6 

3 

240 

4   .. 

5  . 

6. .. 

24d 

7 

-0-17 

8... 

9   . 

-0-6' 

10 

-133 

11   . 

12... 

220 

13.. 

210 

14... 

-0-34 

200 

15  . 

190 

16... 

180 

17... 

-0-92 

166 

18 

17.-) 

19... 

185 

20... 

195 

21.. 

-0-4 

205 

22 

0-6 

685 

215 

23... 

-0-66 

24  . 

22S 

25... 

26 

-0-5 

27 

-0-5 

K 

28... 

29 

01 

470 

30... 

31  . 

220 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  du  creek  Stein,  près  de  l'embouchure,  en  1911. 

(Surface  de  déversement,  630  milles  carrés.) 
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Mois. 

Débit  en 

pieds-seconde. 

Ruissellement 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par   mille 
carré . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Octobre. .  .< 

440 
265 
245 

260 
101 
166 

322 
204 
219 

2-5 
1-6 

1-7 

2-9 
1-8 
2-0 

19,800 
12,100 
13-500 

Novembre 

Décembre 

Note. — Station  établie  le  22  septembre  1911. 
Exactitude,   "  C  ". 
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4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

A 

ml. 

Mai. 

Haut,  à 

la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit, 

Haut,  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

220 
22G 
220 
220 
220 
220 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 

Pieds. 

"-0-7 

"-Ô-7 
■  •* 

"-o-T 

Pds-sec. 

215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
210 
200 
180 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
105 
100 

Pieds. 
-1-4 

::::::.: 

•-i:5' 



— i-6" 

'-0-8 

Pds-sec. 

92 
90 
88 
86 
86 
86 
84 
82 
82 
80 
80 
80 
90 
90 
100 
100 
100 
110 
110 
120 
120 
130 
130 
130 
140 
140 
150 
160 
175 
190 
200 

Pieds. 

"-0-6 
-0-1 

0-6 
0-6 

"  0-5 

;;;;;;;; 

Pds-sec. 

200 
210 
220 
230 
240 
265 
290 
315 
340 
365 
390 
420 
450 
480 
520 
550 
580 
620 
650 
685 
685 
680 
670 
660 
650 
640 
630 
635 
640 
645 

Pieds. 







0-6 

:::::::: 
"2-2' 

2-3 

Pds-sec. 
650 

2 

660 

3 

670 

4 

680 

5 

685 

6 

900 

7... 

1,100 

8 

1,300 

9 

1,500 

10 

1,700 

11 

1,900 

12 

2,100 

13 

2,020 

14 

15 

-0-7 

1,950 
1,880 

16 

1,800 

17 

1,720 

18 

1.640 

19 

1.560 

20 

1,560 

21 

1,570 

22 

1,580 

23 

1,590 

24  .... 

1,600 

25 

1,610 

26... 

1.620 

27 

1,585 

28 

1,550 

29... 

1,512 

30 

1,480 

31 

1 ,  445 
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Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

Haut,  à 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

la  jauge. 

Débit. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

1,405 

2,860 

1,330 

0-5 

635 

440 

335 

...   1 

1,370 

2,720 

1,345 

620 

450 

330 

...  2 

1,335 

2,580 

1,360 

610 

460 

-0-3 

325 

...  3 

1,300 

2,440 

1-9 

1,380 

600 

480 

325 

...  4 

1-7 

1,265 

2,300 

1,415 

590 

495 

320 

...  2 

1,490 

2,160 

1,450 

580 

0-2 

510 

315 

...  6 

1,715 

2,020 

1,485 

565 

475 

310 

...  7 

1,940 

1,880 

1,520 

0-3 

550 

450 

305 

...  8 

31 

2,180 

1,740 

1,555 

575 

425 

300 

...  9 

2,200 

1,600 

1,590 

600 

400 

-0-4 

295 

...10 

2,225 

1,460 

2-3 

1,620 

625 

375 

310 

...11 

2,250 

1-8 

1,320 

1,600 

650 

350 

325 

...12 

2,275 

1,360 

1,580 

675 

0-3 

325 

340 

...13 

2,300 

1,400 

1,560 

700 

325 

355 

...14 

2,320 

1,440 

1,540 

0-7 

730 

330 

360 

...15 

3-3 

2,340 

1,480 

1,520 

700 

325 

375 

...16 

2,395 

1,520 

1,510 

675 

330 

-01 

390 

...17 

2,450 

1,560 

21 

1,500 

650 

345 

400 

...18 

2,500 

1,600 

1,490 

625 

350 

415 

...19 

2,550 

1,640 

1,480 

600 

-0-2 

355 

430 

...20 

2,600 

2-4 

1,680 

1,470 

575 

355 

440 

...21 

3-7 

2,660 

1,620 

1,460 

0-3 

550 

355 

450 

...22 

2,700 

1,560 

1,450 

530 

355 

460 

...23 

2,750 

1,500 

1,445 

510 

355 

oi 

470 

...24 

2,800 

1,440 

20 

1,440 

490 

355 

470 

...25 

2,840 

1,380 

1,300 

470 

355 

470 

...26 

2,880 

1,320 

1,170 

450 

-0-2 

355 

470 

...27 

2,920 

1-7 

1,265 

1,040 

440 

355 

470 

...28 

2,960 

1,280 

910 

00 

430 

350 

470 

...29 

40 

3,300 

1,295 
1,315 

780 
700 

430 

345 
340 

470 

...30 
31 

Débit  mensuel  du  creek  Stein,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 
(Surface  de  déversement,  130  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

220 

215 

200 

685 

2,100 

3,000 

2,860 

1,520 

730 

510 

470 

215 

100 

80 

200 

650 

1,405 

1,265 

700 

430 

325 

295 

216 

186 

113 

485 

1,455 

2,264 

1,701 

1,387 

581 

383 

383 

1-7 

1-4 

0-9 

3-7 

11-2 

17-4 

13-1 

10-7 

4-5 

2-9 

2-9 

20 

1-5 

10 

41 

12-9 

19-4 

151 

12-3 

50 

3-3 

3-2 

13,300 

10,700 

6,900 

28,900 

89,400 

135,000 

105,000 

85,200 

34,600 

23,600 

22,800 

Février 

Avril 

Mai.  .,                       

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre  . .                

Novembre 

Note. — Creek  en  partie  gelé  en  janvier  et  février. 
Exactitude,   "  C  ". 

25f— 29£ 
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4  GEORGE  V,   A.   1914 


Creek  Sullivan  (242). 


Ce  creek  prend  sa  source  dans  les  lacs  Knouff  à  une  élévation  probable  de  3,000 
pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-nord,  venant  de  l'est,  vingt  milles  au  nord 
de  Kamloopis.  Il  appartient  au  déversement  Thompson-Nord,  dont  la  surface,  mesurée 
d'après  une  carte  de  la  commission  géologique,  1895,  à  l'échelle  de  2  milles  au  pouce, 
•est  de  17  milles  carrés.  Le  creek  est  un  petit  cours  d'eau  d'irrigation.  Ses  biefs 
supérieurs  sont  au  bord  est  de  la  zone  aride,  où  la  précipitation  annuelle  peut  parfois 
atteindre  25  pouces.  A  l'embouchure,  dans  la  partie  la  plus  aride  de  la  zone,  la 
pitation  annuelle  moyenne  est  d'environ  dix  pouces. 

Le  creek  a  environ  8  milles  de  longueur,  quatre  pieds  de  largeur  et  de  quelques 
pouces  à  un  pied  de  profondeur.  Les  lacs  KnoufF  qui  forment  sa  source,  offrent  un 
bon  emmagasinage  pour  l'irrigation.  Dans  les  premiers  trois  milles,  le  creek  d'- 
en moyenne  de  300  pieds  au  mille,  puis  il  atteint  la  vallée  Sullivan  à  une  élévation 
d'environ  2,000  pieds.  On  trouve  plusieurs  bonnes  fermes  dans  la  vallée,  dont  la 
superficie  est  de  12  milles  carrés,  la  population  est  éparse,  mais  la  contrée  offre  d'ex- 
cellents pâturages.  D'ici  à  l'embouchure,  le  creek  tombe  vivement.  Les  pertes 
lourdes  par  suite  de  l'infiltration,  le  creek  étant  souvent  à  sec  à  l'embouchure,  tout  en 
coulant  dans  la  vallée  Sullivan.  L'allocation  antérieure  se  rapporte  à  des  terres  de  la 
vallée  Thompson-Nord,  mais  il  faudrait  pour  utiliser  l'eau  établir  une  canalisation 
quelconque.  L'eau  est  dérivée  du  creek  Edwards  dont  la  source  se  trouve  dan-  le 
voisinage  des  lacs  Knoufï,  et  est  affectée  à  des  terres  de  la  vallée  Sullivan. 

M.  C.  G.  Cline  a  établi  la  station  du  creek  Sullivan  le  21  août  1911.  Lia  section 
de  mesurage  est  placée  environ  30  pieds  en  aval  du  barrage  de  diversion  Sullivan,  près 
du  chemin  de  la  vallée  Sullivan,  au  ranche  d'Edwards.  C'est  une  bonne  section.  Le 
contrôle  est  bon,  le  courant  uniforme,  les  bords  ne  sont  pas  sujets  aux  débordements, 
et  le  chenal  est  permanent.  Tous  les  mesurages  sont  faits  à  gué.  Il>  pourraient  <*t ré- 
affectés par  l'exhaussement  et  l'abaissement  du  niveau,  ce  qui  se  produit  fréquemment. 
Une  jauge  classique  à  tige  verticale  est  fixée  à  la  rive  droite,  7  pieds  en  amont  du  pont 
particulier  de  Cameron.     Le  fixe  de  la  jauge  est  rapporté  à  trois  r 

Mesurages  de  débit  du  creek  Sullivan,  en  amont  des  diversions.  1011-1912. 


Jour. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur 
N° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 

Moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 

Pieds. 
3-5 

8-0 
40 

7-7 

Pds  carré. 
1-7 

6-3 
20 

4-2 

Pds  p.  sec. 
0-3 

0-8 
1-6 

0-7 

Pieds. 

,., 

MO 

1-93 

1-90 

! 

- 
0-4 

1912. 

5-3 

E.  M.  Dann     . 

3-2* 

19  août 

H.  J.  Keyes 

1057 

30 

Mesurage  au  flotteur. 


LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


453 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Sullivan,  en  amont  des  diversio-: .g, 

en  1911. 


Jour. 

Ac 

ût. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit, 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

l 

| 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

15 

1-5 

1-5 

1-5 

1-45 

1-45 

1-45 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

0-4 

2 

0-4 
0-4 

3 

4 

0-4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

:::::::::::::::::::::: 

21 

1-5 
1-5 
1-5 
1*5 

1-5 
1-5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

i 

28 



29 

30 

Débit  mensuel  du  creek  Sullivan  en  amont  des  diversions,  en  1911. 
(Surface  de  déversement,  17  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Septembre 

0-4 
0-4 

0-3 
0-3 

0-36 
0-35 

•02 
•02 

•02 
•02 

21 
21 

Octobre 

10 

Note. — Station  établie  le  21  août  1911.     Il  y  a  un  barrage,  au  débouché  du  lac  Knouff  infé- 
rieur, qui  régularise  quelque  peu  le  débit  du  creek  Sullivan. 
Exactitude,  "  A  ". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Sullivan,  en  amont  des  diversions, 

en  1912, 


Jour. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Mai. 


H'teurà 
la  jauge. 


Pieds. 


2-2 
2-1 


1 
1 
1 
1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

2  0 

1-9 

1-9 

1-9 


Débit. 


Pieds-sec, 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 


Juin. 


H'teurà 
la  jauge. 


Pieds. 


Débit. 


H'teurà 
la  jauge. 


Pieds-sec 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 


Juillet. 


Août 


Pieds. 
2-0 
20 


1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

1-8 

20 

20 

1-8 

1-75 

1-7 


j  H'teurà 
Débit,     la  jauge. 


Pieds-sec.    Pied 


•  1 

1- 

•  1 

1- 

•  1 

1- 

•  1 

1- 

•  1 

1- 

•  1 

1- 

1- 

•  1 

1- 

■9 

1- 

•9 

1- 

•9 

1- 

•9 

1- 

•9 

1- 

•9 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•0 

1- 

•1 

1- 

•1 

1- 

•0 

1- 

•6 

1- 

•2 

1- 

•2 

1- 

•2 

1- 

•2 

1- 

•2 

1- 

•2 

1- 

Débit. 


Pieds-sec. 


Septembre. 


H'teurà 
la  jauge. 


Pieds. 
1-8 
185 
1-85 
1-8 
1-8 
1-8 
1-9 
1-85 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-7 
1-7 
1-7 


Débit. 


Pieds-sec. 
20 
2-5 
2-5 
20 
20 
20 
2-9 
30 
20 
20 
20 
2  0 
1-2 
1-2 
1-2 


Débit  mensuel  du  creek  Sullivan,  en  amont  des  diversions  pour  T.' 11'. 
(Surface  de  déversement,  17  milles  carrés/) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde 

Kui»cll('iiicnt. 

Pluie. 

Maximum 

Minimum  Moyenne. 

Prof,  en   pcs 
Par  mille     sur  la  sur- 
carré,      face  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Mai 

6-5 
7-8 
41 
2-9 
30 

2-9     1          4-8 
20     !          4-9 

•30                   -35 

295 

Juin 

•29                   -32 
•16    !              -18 
•13                    15 
•10                    11 

166 

141 
101 

Juillet 

1-2 
0-7 
1-2 

2-7 
2-3 

(estimée) 
1.7 

Septembre 

10 

Note. — Le  débit  du  creek  Sullivan   est  quelque  peu  régularisé   par   un   barrage  dans   le   lac 
Knouff  inférieur. 

Creek  Swkltzer  (111). 

Le  creek  Sweltzer  prend  sa  source  dans  le  lac  Cultus.  à  une  altitude  de  200  pieu- 
se jette  dans  la  rivière  Chilliwack  à  une  élévation  de  100  pieds.  11  appartient  au  dé- 
versement Chiliwack-Fraser  dont  la  surface  est  de  35  milles  carrés.  Les  sauvages  uti- 
lisent un  peu  de  cette  eau  pour  des  besoins  domestiques  dans  la  réserve,  et  il  n'y  a  pas 
d'autre  perspective  immédiate  pour  d'antres  usages.  La  pèche  est  bonne  dans  le  creek 
et  dans  le  lac  Cultus.    Le  cours  d'eau  se  trouve  dans  la  région  côtière,  où  la  moyenne 
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de  précipitation  est  d?  60  à  "<"ies.     La  neige  est  très  abondante  l'hiver  dans  les 

biefs  supérieurs  du  bassin.  Le  creek  ne  gèle  pas  à  l'embouchure.  Le  pays  est  acci- 
denté et  il  y  a  des  montagnes  dans  le  voisinage.  Les  collines  sont  boisées.  On  a  fait 
des  arpentages,  récemment,  aux  environs  du  lac  Cultus,  et  des  terres  sont  ouvertes 
à  la  colonisation. 

La  station  de  jaugeage  du  creek  Sweltzer  est  à  environ  un  quart  de  mille  du  creek. 
Elle  est  à  trois  quarts  de  mille  de  l'hôtel  Vedder-Eiver,  laquelle  est  sise  à  six  milles 
au  nord  de  Sardis,  un  arrêt  préside  Chilliwack  sur  le  réseau  électrique  de  New-West- 
minster. La  jauge  est  une  tige  de  cinq  pieds  clouée  à  une  aulne  forte,  environ  50  pieds 
en  amont  du  gué  du  chemin  conduisant  au  lac  Cultus,  rive  gauche  du  creek,  au  milieu 
des  arbres,  et  elle  est  rapportée  à  trois  repères.  On  fait  à  gué  des  mesurages  au  mou- 
linet, dons  une  section  qui  se  trouve  à  trente  pieds  en  aval  de  la  jauge. 

Des  observations  régulières  de  la  jauge  ont  été  faites  trois  fois  par  semaine  du  14 
novembre  1911  au  11  novembre  1912,  sans  interruption.  On  les  a  discontinuées  parce 
qu'on  a  cru  qu'une  année  d'observations  de  mesurages  suffirait  pour  ce  cours  d'eau 
sans  importance. 

Mesurages  de  débit  du  creek  Sweltzer,  près  de  l'embouchure,  1911-12. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

14  novembre 

8  décembre 

1912. 

22  mars 

6  juillet..  .. 
1er  sept 

K.H.Smith 1057 

!  1057 

C.  G.  Cline 1046 

S  1046 

!  1046 

1 

Pieds. 
50 
55 

48 
50 
50 

Pds-car. 
34 
62 

41 
32 
31 

Pds  p.  sec. 
2-2 
2-6 

1-9 
1-7 
1-4 

Pieds. 
1-25 
1-60 

1  38 

1-30 
1-20 

Pds-sec. 
75 
162 

79 
55 
43 

Hauteur  et  débit  quotidiens  au  creek  Sweltzer  près  de  l'embouchure  en  1911. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 ". 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 
1-7 

Pieds-sec. 
216 

2 

216 

3 

1-7 

216 

4 

230 

5  

1-75 

245 

6 

218 

7 

190 

8 

i-e 

162 

9 

175 

10 

1-65 

189 

11 

175 

12 

1-6 

162 

13 

162 

14 

1-25 

50 
50 
50 
106 
162 
218 
274 
260 
245 
230 
216 
230 
245 
230 
216 
216 
216 

1  6 
1  55 

162 

15 

139 

16 

1-25 

128 

17 

1-5 

116 

18 

1-6 

116 

19 

1-5 

116 

20 

1-8 

116 

21 

1-5 

116 

22 

1-75 

128 

23 

1-55 

139 

24 

i-70 

139 

25 

1-55 
1-5 

139 

26 

1-75 

116 

27 

116 

28 " 

1-7 

116 

29 

1-5 

116 

30 

107 

31 

1-45 

98 
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Hauteur  à  jauge  et  débit  quotidiens  du 


Jour. 


Janvier. 


Haut'r 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Février. 


Haut'r 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Mars. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Avril. 


Mai. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Pieds. 


1 

2 

d..'... 

1-45 

4 

5 

1-45 

6 

7 

1-45 

S 

G 

1-4 

10 

11 

1-4 

12 

13 

1-4 

14 

15 

16 

1-45 
1-45 

17 

18 

19 

1-5 

20 

21 

1-5 

22 

23 

1-5 

24 

25 

1-6 

26 

27 

1-6 

28 

29 

1-6 

30 

31 

1-7 

Pds-sec. 


104 
110 
116 
116 
116 
116 
116 
139 
162 
162 
162 
162 
162 
189 
216 
216 


Pieds. 


1-7 

"i:7" 

"ï-ô" 

" "i-ê" " 

'i:7" 

'"i-è" 

"lié" 

...... 

,.'i:7" 

"ï-g" 

"ï-è" 

"i:6" 

"i:6" 

"ï-h" 

Pds 


216 
216 
216 
189 
162 
162 
162 
189 
216 
189 
162 
162 
162 
189 
216 
216 
216 
189 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
139 
116 
116 
116 


Pieds 


"ï-h" 

"ï-h" 

"ïb" 

"vh" 

"ï-i" 

"i'.À" 

i-i"  " 

"ïÀ" 

"i'4" 

'i:4" 

"ïi" 

"i-4" 

'i:4'* 

"ï-k" 

1-4 


Pds-sec. 

116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 

98 

8 

8 

8 


Pieds. 

1-4 

"i-4' 

Yi' 

"i-i' 

"l-4 

"i-i" 
""i-i" 

"i-4 
i-i 

"i:4" 

"1-4" 
"i-4' 
"1-4" 
'1-4' 
"ï.ï 


Pds-sec. 


Pieds.     Pds-sec. 


58 
58 
58 
58 
58 
70 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
SI 
81 
81 
S] 
98 
116 
116 
116 
116 
116 
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creek  Sweltzer,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Jour. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

Pieds. 

P.-sec. 

116 

1- 

81 

1-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....   1 

1-5 

116 

1-4 

81 

43 

1-2 

43 

1-2 

43 

58 

....   2 

98 

70 

1-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....  3 

1-4 

81 

1-3 

58 

43 

1-2 

43 

1-2 

43 

58 

....  4 

81 

58 

1-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....5 

i-4 

81 

1-3 

58 

43 

1-2 

43 

1-2 

43 

58 

....   6 

81 

58 

i-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....  7 

i-4 

81 

1-3 

58 

43 

1-2 

43 

1-2 

43 

58 

....  8 

81 

58 

1-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....  9 

1-4 

81 

1-3 

58 

43 

1-2 

43 

1-2 

43 

58 

....10 

81 

58 

1-2 

43 

43 

43 

1-3 

58 

....11 

i-4 

81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
98 
116 
98 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 

iè 

"i-3" 
■  •■  —  •■ 

"ï-3  ' 

'"i-3" 
"i^à" 
"ïs" 

"Ta" 
"i;2" 

"ï'2" 

58 

58 

58  * 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

50 

43 

43 

43 

43 

"ï-2" 

'"i-è" 
"i:3" 

"ï-3" 
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Débit  mensuel  du  creek  Sweltzer,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 
(Surface  de  déversement,  30  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Pluie. 

| 
Maximum  Minimum 

1 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Janvier 

216                81 

216     i          116 

116     |            81 

81                70 

120 

174 

91 

81 
83 
86 
58 
48 
48 
46 

40 
5-8 
30 
2-7 
2-8 
2-9 
1-9 
1-6 
1-4 
1-5 

4-6 
6-2 
3-5 
30 
3-2 
3-2 
2-2 
1-8 
1-6 
1-7 

7,380 
10,000 
5,600 
4,820 
5,100 
5. 120 
3,570 
2,950 
2,560 
2,830 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

116 
116 

5-8 
43 

58 

58 
81 
43 
43 
43 
43 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

La  période  . 

50 

Exactitude, 
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Euvière  Thompson  (201-204). 

La  rivière  Thompson  est  le  plus  important,  en  troisième  ordre,  des  cours  d'eau  de 
la  Colombie-Britannique.  Seuls  les  fleuves  Fraser  et  Columbia  la  surpassent.  Elle  se 
jette  dans  la  Fraser  à  Lytton,  à  150  mille  de  la  côte.  Son  aire  d'égouttage  comprend 
21,800  milles  carrés  et  peut  être  divisée  en  trois  parties:  le  déversement  de  la  Thomp- 
son-Nord,  7,400  milles  carrés,  le  déversement  de  la  Thompson-Sud,  7,000  milles  carrés, 
et  le  déversement  de  la  Thompson,  de  Kamloops  à-  Lytton,  soit  7,400  milles  carrés. 

La  Thompson-Nord  prend  sa  source  à  une  altitude  de  4,000  à  6,000  pieds,  à  dix 
milles  environ  au  sud  de  la  Cache  Tête-Jaune.  On  pourra  signaler  ici  que  dans  un 
rayon  de  cinq  milles  se  trouvent  les  sources  du  Fraser,  du  Canot  (un  tributaire  du 
Columbia  et  de  la  Thompson-JSTord,  les  trois  cours  d'eau  qui  égouttent  virtuellement 
toute  la  moitié  australe  de  la  Colombie-Britannique.  De  sa  source,  la  Thompson-Xord 
coule  vers  le  sud  jusqu'à  Kamloops,  où  elle  rejoint  la  Thompson-Sud.  Le  Canadian- 
Northern-Pacinc,  qui  suit  la  rivière,  de  la  Cache  Tête-Jaune  jusqu'à  Kamloops,  ouvre 
la  vallée  de  la  Thompson-Nord. 

On  ignore  encore  la  richesse  minérale  du  sol  dans  ce  déversement.  Le  mica 
abonde  dans  la  vallée  supérieure,  en  amont  de  la  rivière  du  Fou.  On  a  trouvé  de  l'or 
dans  divers  tributaires,  et  l'on  exploite  à  l'heure  actuelle  une  mine  du  creek  Louis, 
environ  trente  milles  au  nord  de  Kamloops;  cette  mine  sera  fort  importante  pour  le 
voisinage  si  on  en  constate  la  richesse.  On  peut  produire  de  l'énergie  hydraulique 
dans  la  rivière  même,  à  Hell's  Gâte,  160  milles  en  amont.  On  peut  obtenir  une  co- 
lonne de  trente  pieds  et  un  débit  minimum  de  400  à  500  pieds-seconde.  La  rivière, 
au  35e  milliaire,  est  la  plus  importante  des  tributaires.  On  installe  actuellement  une 
station  qui  donnera  à  la  ville  de  Kamloops  l'éclairage  et  la  force  motrice  à  même  la 
rivière  Barrière.  On  peut  trouver  de  bonnes  sources  d'énergie  de  1,000  à  2,000  chevaux 
dans  les  cours  d'eau  suivants  (1)  rivière  du  Fou,  au  97e  milliaire;  (2)  le  creek  Tum 
Tum  au  112e  millaire;  (3)  le  creek  au  Saumon  ou  au  Pore-épic.  au  136e  milliaire;  I  1 
le  creek  Hell-Eoaring,  au  152e  milliaire;  (5)  le  creek  Pyramide,  au  162e  milliaire. 
Tous  ces  cours  d'eau  deviennent  très  faibles  en  hiver  et  il  serait  en  conséquence  diffi- 
cile d'en  obtenir  une  source  constante  d'énergie. 

De  la  Cache  Tête-Jaune  à  Kamloops,  par  la  rivière,  il  y  a  environ  2."><>  milles,  mais 
le  Canadian-Northern  ïtailway  raccourcit  le  trajet  à  moins  de  190  milles.  (Tous  les 
poteaux  milliaires  sont  placés  par  le  chemin  de  fer.)  De  Kamloops  à  la  rivière  du 
Fou,  au  97e  milliaire,  la  largeur  de  la  vallée  va  d'un  demi  mille  à  un  mille.  Le  sol 
est  de  marne  sablonneuse  et  donne  un  terreau  de  premier  choix  pour  les  fruits  et  la 
culture  mixte.  En  amont  de  la  rivière  du  Fou,  la  rivière  se  rétrécit  davantage  et  il 
n'y  a  que  15,000  acres  de  terre  arable,  environ.  L'irrigation  est  nécessaire  jusqu'au 
100e  milliaire,  la  précipitation  variant  de  7  à  12  pouces  à  Kamloops,  à  4<>  pou 
sommet  Albreda.  Les  terres  sont  virtuellement  toutes  occuper-  dans  la  vallée,  les 
rares  parties  impeuplées  constituant  un  terreau  fort  maigre. 

Il  n'y  a  pas  de  gros  bois  dans  la  vallée,  sauf  auprès  de  la  source,  où  plusieurs 
réserves  sont  détenues. 

Le  poisson  manque  dans  les  cours  d'eau  et  rivières  en  amont  du  97e  milliaire:  on 
dit  que  cela  vient  de  la  forte  quantité  du  mica  charrié  par  l'eau.  Sauf  quelques  ours, 
le  gibier  est  rare  dans  la  vallée. 

La  station  de  la  rivière  Thompson-Nord  (203)  a  été  établie  par  C.  G.  Cline  le  13 
février  1912,  au  ranche  de  Cooney,  2  milles  en  amont  du  rapide  de  Hefferly.  et  1S 
milles  au  nord  de  la  ville  de  Kamloops.  Elle  est  à  un  quart  de  mille  en  amont  de 
l'embouchure  du  creek  Jamieson.  La  jauge  est  à  chaîne;  sa  longueur  totale  est  de  35 
pieds.  Elle  est  suspendue  à  une  poulie  attachée  au  bout  d'une  petite  branche  cl. 
deux  arbres  qui  surplombent  l'eau.  On  fait  les  mesurages  dans  une  chaloupe,  retenue 
par  un  câble  qui  traverse  la  rivière,  et  qu'on  replace  pour  chaque  épreuve;  comme  le 
cours  d'eau   est  navigable,  il  est  impossible  d'installer  le  câble  en  permanence.     Les 
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bords  ont  une  hauteur  de  25  à  30  pieds,  et  il  n'y  a  qu'un  chenal,  dont  la  profondeur 
est  d'environ  20  pieds  à  l'étiage,  et  donft  la  largeur  est  d'environ  400  pieds.  'L'écart  des 
hauteurs  à  la  jauge  entre  l'étiage  et  la  crue  est  de  10  à  15  pieds. 

Les  repères  auxquels  la  jauge  à  chaîne  est  rapportée  sont  les  suivants: 

Repère  N°    1. — Un  clou   dans  le   faîte  d'une   souche   de  peuplier  de  huit 

pouces',  24  pieds  au  nord  de  la  j'auge,  et  12  pieds  du  bord  de  l'eau  à  l'étiage.  Son 

élévation  est  de  20.67  pieds. 

Repère  N°  2. — Clou  dans  le  faîte  d'une  souche  de  peuplier  de   G  pouces, 

20  pieds  au  nord  de  la  jauge  et  à  24  pieds  du  bord  de  l'eau  à  l'étiage.    Elévation 

27.50  pieds. 

Repère  N°  3. — Clou  dans  le  faîte  d'une  souche  de  peuplier  de  huit  .pouces, 

72  pieds  au  nord  de  la  jauge,  et  24  pieds  du  bord  de  l'eau  de  la  ligne  rive  d'é- 

tiage.  Elévation,  27.35  pieds. 

Le  débit  maximum  de  la  Thompson-Nord  en  1912  a  été  de  40,000  pieds-seconde 
environ  en  juin,  et  le  minimum  de  1,600  pieds-seconde  en  mars.  On  n'a  pas  eu  assez 
de  mesurages  pour  calculer  le  débit  quotidien. 

Cette  rivière  est  navigable,  en  été,  de  Kamloops  au  92e  milliaire,  du  112e  au  125e, 
et  du  137e  au  172e. 

(2)  Rivière  Thompson-sud. — Les  rivières  Thompson  nord  et  sud  se  rencontrent  à 
Kamloops  (Sinouck  pour  "  Rencontre  des  eaux").  La  Thompson  prend  sa  source  dans 
le  lac  Shuswap,  et  n'est  qu'un  ruisseau  de  Chase  à  Kamloops,  une  distance  de  40  milles. 
Elle  est  très  brouillée,  la  chute  n'étant  que  de  15  pieds  du  lac  Shuswap  à  Kamloops. 
La  vallée,  entre  Chase  et  Kamloops,  mesure  d'un  à  trois  milles  de  largeur  et  offre  des 
avantages  à  la  culture  mixte  et  à  la  fructiculture.  L'aire  de  drainage  est  d'environ  400 
milles  carrés,  et  une  grande  proportion  de  cette  superficie  peut  être  cultivée  ou  employée 
comme  pâturage.  Le  contretemps  le  plus  fâcheux  de  la  région  est  l'absence  d'eau  pour 
l'irrigation. 

Les  6,600  milles  carrés  qui  restent  du  bassin  de  la  Thompson-sud  sont  égouttés  par 
les  lacs  Shuswap.  Les  principaux  cours  d'eau  qui  alimentent  cette  nappe  sont  les  ri- 
vières Adams,  Anstey,  Seymour,  de  l'Aigle,  Shuswap  et  au  Saumon.  La  précipitation, 
dans  tout  le  bassin  de  conquête  de  ces  cours  d'eau,  est  d'environ  trente  pouces  en  moyen- 
ne, la  rivière  au  Saumon  étant  la  seule  à  passer  dans  la  zone  aride.  La  rivière  Adams 
est  une  rivière  idéale  au  point  de  vue  de  la  puissance  hydraulique,  et  de  plus  elle  arrose 
une  région  fertile  et  bien  boisée.  Le  Pacifique-Canadien  longe  la  rivière  de  l'Aigle  et 
c'est  à  la  source  de  ce  cours  d'eau  (Clanwilliam)  que  le  Pacifique  a  fait  la  jonction  de  sa 
ligne  transcontinentale  il  y  quelque  vingt  ans.  La  rivière  Shuswap  a  deux  bons  em- 
placements de  force  hydraulique,  l'un  en  aval  du  lac  Sucré  et  l'autre  en  aval  du  lac 
Mabel.  Dévastes  réserves  forestières  sont  détenues  autour  des  lacs  Sucré  et  Mabel.  La 
rivière  Shuswap  égoutte  la  célèbre  vallée  Okanagan,  d'Armstrong  vers  le  nord.  La 
rivière  au  Saumon  égoutte  la  région  de  la  Grande-Prairie,  si  bien  connue  comme  région 
de  culture  mixte  et  de  pâturage.  Pour  plus  amples  renseignements  sur  ces  cours  d'eau, 
voyez  les  rapports  et  journaux  individuels. 

La  Thompson-sud,  prenant  comme  elle  le  fait  sa  source  dnns  un  district  monta- 
gneux, humide,  a  une  précipitation  annuelle  de  301  à  40  pouces  à  sa  source.  La  préci- 
pitation annuelle  est  de  8  à  13  pouces  à  sa  confluence  avec  la  Thompson-nord,  dans  la 
zone  aride. 

La  station  de  jaugeage  de  la  Thompson-sud  (201)  a  été  établie  par  C.  E.  Richard- 
son  le  201  octobre  1911,  en  aval  du  Petit-lac-Shuswa^,  urès  de  la  ville  de  Chase,  mais  on  a 
obtenu  des  observations  quotidiennes  prises  par  la  Adams  River  Lumher  Co.  depuis  avril 
1911.  La  section  de  mesurages  est  placée  immédiatement  en  aval  du  lac,  dans  la  même 
section  que  le  quai  supérieur  de  la  Adams  River  Lvmber  Co.  Le  quai  a  150  pieds  de 
longueur,  partant  de  la  rive  gauche,  et  cette  distance  est  franchie  par  un  pont.     Ici, 
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la  rivière  a  environ  450  pieds  de  largeur,  et  lors  des  mesurages,  un  câble  est  étendu 
au-dessus  des  trois  cents  pieds  qui  restent.  La  jauge  est  une  jauge  classique  à  tige 
verticale;  elle  est  fixée  à  une  pile  dans  la  section  de  mesurage.  On  fait  les  mesurages  du 
haut  du  pont  entre  la  rive  gauche  et  le  quai,  et  ailleurs  au  moyen  d'un  bac  immobilisé 
par  un  câble.  On  ne  saurait  laisser  ce  câble  en  permanence  à  cause  de  la  navigation. 
La  rive  droite  est  haute  et  maigrement  boisée;  la  rive  gauche  est  claire  et  sa  pente  est 
douce.  Il  y  a  un  chenal  unique  sur  fond  de  sable  et  gravier,  et  il  n'y  a  pas  de  débor- 
dement possible.     La  profondeur  varie  de  15  à  25  pieds. 

On  a  établi  trois  repères,  et  leurs  élévations,  rapportées  au  fixe  de  la  jauge,  sont 
données  ci-dessous  : — 

Repère  n°  1. — Tête  de  clou  au  faîte  de  la  pile  à  laquelle  la  jauge  est  attachée. 
Elévation  15.20  pieds 

Repère  n°  2. — Tête  de  clou  sur  la  pile  d'amont  du  pont,  vis-à-vis  la  jauge. 
Elévation  15.59  pieds. 

Repère  n°  3. — Tête  de  clou  sur  la  pile  d'amont  du  quai,  à  trente  pieds  de  la 
jauge.     Elévation,  15.95  pieds. 

Depuis  avril  1911,  le  débit  maximum  s'est  produit  le  28  juin  1911.   soit   '■'•• 
pieds-cubes-seconde;   le   minimum,  produit   le   1er   mars   1912,   était   de   2,400   pieds- 
cubes-seconde. 

(3)  De  Kamloops,  la  rivière  se  jette  dans  le  lac  Kamloops,  qui  a  environ  20  milles 
de  longueur  et  d'un  à  deux  milles  de  largeur.     En  quittant  le  lac,  la  rivière  a<  . 
sa  chute  et  dans  les  vingt  milles  qui  conduisent  à  Ashcroft,  la  descente  est  «le  200  pieds. 
Après  avoir  traversé  Ashcroft,  la  rivière  passe   dans   le   canon   Noir.      CX Ashcroft    à 
Spences-Bridge,  le  courant  est  fort  raide,  et  dans  les  _">  milles  de  distance,  la  chul 
de  225  pieds.    De  Spences-Bridge  à  Lytton,  soit  trente  milles,  la  rivière  coule  virtuel- 
lement dans  un  canon  pour  tout  le  trajet.     Sur  cette  distance,   la  chute  est   d 
milles.     Le  pont  d'Ashcroft  a  été  emporté  en  1894.     Cinq  heures  plus  tard 
étaient  à  Lytton,  ce  qui  indique  une  vitesse  moyenne  de  dix  milles  à  l'heure.     La  ri- 
vière Thompson  se  jette  dans  la  Fraser  à  Lytton.  Le  Pacifique-Canadien  longe  la  rive 
gauche,  de  Chase  à  Lytton.     Le  Canadian-Xorthern  descend  la   Thompson-nord  puis 
longe  la  rive  droite  sur  virtuellement  toute  la  distance  qui  mène  à  Lytton.     Ceci  enlève 
toute  perspective  de  développement  hydraulique. 

Il  y  a  de  bonnes  terres  arables  sur  les  deux  rives  de  la  Thompson,  entre  Kami 
et  Spences-Bridge,  mais  le  manque  d'eau  est  la  grande  difficulté"  qu'on  rencontre  dans  la 
cultude  de  ces  terres.     La  précipitation  est  très  faible,  ne  dépassant  pas  de  10  à  13 
pouces. 

Les  trois  tributaires  les  plus  importants  de  la  Thompson,  en  aval  de  Kamloops.  sont 
la  rivière  de  l'Homme-Mort,  venant  de  la  droite;  en  aval  de  lac  Savona;  la  Bonaparte, 
venant  du  côté  droit,  à  Ashcroft,  et  la  Nicola,  venant  de  la  gauche,  à  Spences-B 
Chacune  de  ces  rivières  arrose  de  riches  terres  agricoles  et  de  riches  pâturages.  Le 
bassin  est  virtuellement  tout  onduleux  en  aval  de  Kamloops  et  en  amont  de  Sp< 
Bridge;  cette  terre  est  sans  pareille  pour  le  ranchage;  elle  est  riche  pour  la  culture,  et 
l'eau  y  est  à  portée. 

Il  y  a  de  l'or  dans  la  Thomuson.     Le  fer  domine  dans  la  région  de  Kami 
trois  houillères  sont  exploitées  à  Merritt,  dans  la  vallée  Nicola. 

La  Thomnson  égoutte  la  région  la  plus  peuolée  de  la  Colomhie-Britanninue  inté- 
rieure, si  l'on  excente  la   vallée   Okanagan   inférieure.      On   veut   dire  du    climi 
général  qu'il  est  chaud  et  sec  l'été;  l'hiver  est  froid  et  de  courte  durée.  Tl  y  a  peu  de 
neige.     La  région  est  très  giboyeuse  et  la  pêche  est  bonne,  tant  dans  les  petits  et  les 
grands  cours  d'eau  que  dans  les  lacs. 

Il  v  a  deux  stations  sur  le  tronçon  principal  de  la  Thompson.  Tune  à  Kami 
immédiatement  en  aval  de  la  jonction  des  tronçons  secondaires,  et  l'autre  è   S 
Bridge,  à  30  milles  environ  de  l'embouchure. 
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La  station  de  Kamloops  (202)  a  été  établie  par  C.  E.  Richardson  le  8  septembre 
1911,  et  la  section  de  mesurage  est  située  du  côté  d'amont  du  pont  roulier  inférieur, 
et  trois-quarts  de  mille  en  aval  de  la  confluence  des  bras  nord  et  sud.  La  jauge  est 
rue  jauge  classique  à  tige  verticale,  mesurant  18  pieds  de  longueur,  divisée  en  pieds 
et  quarts  de  pieds;  elle  est  assujettie  à  l'intérieur  du  caisson  qui  porte  le  pont  tour- 
liant.  Le  moulinet  est  suspendu  à  un  câble.  Il  faut  lui  mettre  une  pesée  de  15  à  30 
livres  de  plomb.  La  section  est  uniforme,  ayant  800  pieds  de  largeur  ;  les  bords  sont 
hauts  et  nettoyés.  Lj'élévation  du  fixe  de  la  jauge,  rapportée  au  terrassement  du 
Pacifique-Canadien,  au  milieu  du  garde-bestiaux  immédiatement  au  sud  du  pont,  est 
de  22.69  pieds. 

De  la  fin  de  mars  au  milieu  de  juin,  il  se  produit  une  crue  de  12  à  17  pieds,  qui 
baisse  lentement  jusqu'en  décembre,  alors  que  la  glaciation  se  produit  et  que  le  niveau 
demeure  à  peu  près  constant  jusqu'en  mars.  Le  Service  Météorologique  a  pris  les 
données  de  la  jauge  en  1911;  nous  les  publions  par  obligeance  de  ce  service,  avec  les 
débits  correspondants,  selon  les  vérifications  de  la  Commission  Hydrographique. 

La  station  de  Spences-Bridge  (204)  a  été  établie  le  25  octobre  1911  par  C.  E. 
Kichardson,  et  l'on  en  a  consigné  régulièrement  les  données  depuis  lors.  La  section 
de  mesurage  est  située  du  côté  d'aval  du  pont  roulier,  et  les  mesurages  sont  faits  par 
la  suspension  au  câble.  La  jauge  est  placée  du  côté  d'amont  du  pont,  à  environ  200 
pieds  de  la  rive  gauche.  C'est  une  jauge  à  chaîne  ayant  39.14  pieds  d'une  extrémité 
à  l'autre.  Les  graduations  sont  indiquées  en  pieds  et  dixièmes  en  peinture  noire,  le 
long  du  garde-fou,  sur  une  distance  de  20  pieds. 

Les  bords  de  la  rivière  s'abaissent  graduellement  jusqu'aux  butées  du  pont,  et 
consistent  en  roche  et  en  pierre  brisée.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  de  gravier;  la  pro- 
fondeur va  de  7  à  20  pieds.  Le  chenal  est  simple;  les  piles  du  pont  seules  le  divisent. 
Dans  les  phases  ordinaires,  le  chenal  n'a  que  deux  parties,  mais  il  en  a  quatre  lors 
des  crues. 

Les  lisses  du  Pacifique- Canadien  (altitude  de  776.0  pieds  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer)  sont  à  69.4  pieds  au-dessus  du  fixe  de  la  jauge.  L'élévation  du  fixe  de  la 
jauge  est  donc  de  706.6  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

La  rivière  Thompson  ne  gèle  pas  à  Spences-Bridge. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Thompson,  à  Kamloops,  1911-1912. 


Date 


Hydrographe. 


N°  du 
compt. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur 

à  la 
jauge. 


Débit, 


1911. 


septembre  CE.  Richard  ion,  W.  M. 

Carlyle 

3  octobre.  ..CE.  Richardson 

1er  décembre  C.    E.    Richardson,    K.    H 
Smith 


1912. 
5  mars. . 
2  avril. . 

9  juillet. 

22  juillet. 

23  août . 


E.  Richardson 

E.  Richardson,  H.  J.  E. 

Keys 

E.  Richardson 


1048 
1048 

1048 

1047 

1057 
1048 
1048 
1048 


Pieds. 

715 
706 

695 

685 

690 

767 
768 
765 


Pds-sec. 

11,600 
10,100 

8,650 

8,030 

8,037 
14,300 
13,100 
12,300 


Pdsp.  sec. 


1-90 
1-36 

0-83 

0-50 

0-51 
3-33 
2-74 
2-70 


Pieds 


4-37 
2-50 

0-50 


0-20 
8-50 
7-07 
6-20 


Pds-sec. 


22, 000 
13,700 

7,180 

3, 980* 

4,090 
47,700 
35,900 
33,400 


*  Embâcle. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson  à  Kamloops,  en  1911. 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Ao 

ût. 

Septembre. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit, 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1.... 

2-08 

12,120 

9-83 

58,470 

12-8 

84,100 

7-92 

43,540 

5-27 

26,650 

2.... 

300 

15,800 

11-0 

68,500 

12-9 

85,000 

7-92 

43,540 

V»       - 

5-44 

27,600 

3.... 

3-31 

17,140 

117 

74,500 

13-3 

88,600 

7-50 

40,600 

5-58 

28,380 

4.... 

6-36 

"5,'980' 

3-86 

19,640 

120 

77,100 

12-6 

82,300 

7,33 

39,410 

510 

25,700 

5.... 

0-58 

6,640 

4-19 

21,160 

11-7 

74,500 

12-4 

80,500 

706 

37,520 

4-78 

24,000 

6.... 

0-75 

7,200 

4-75 

23,850 

11*2 

70,200 

12-2 

78,700 

7-00 

37,100 

5-00 

25,200 

7.... 

1-10 

8,400 

5-36 

27,160 

10-7 

65,900 

12-1 

77,900 

6-73 

35,210 

4-83 

24,250 

8.... 

1-19 

8,670 

5-81 

29,660 

10-4 

63,400 

120 

77,100 

6-73 

35,210 

4-44 

22,300 

9.... 

1-27 

8,980 

5-69 

28,950 

10-2 

61,700 

12-1 

77,900 

6-58 

34, 180 

4-78 

24,000 

10.... 

100 

8,100 

5-50 

27,900 

103 

62,500 

11-8 

75,300 

6,48 

33,600 

406 

20,600 

11.... 

100 

8,100 

5-50 

27,900 

10-4 

63,400 

11-5 

72,700 

617 

31,820 

3-94 

20,000 

12.... 

1-23 

8,820 

5-75 

29,300 

11-2 

70,200 

111 

69,300 

600 

30,800 

3-81 

19,440 

13.... 

1-42 

9,580 

5-81 

29,660 

11-8 

75,300 

10-8 

66,800 

5-75 

29,300 

3-75 

19,150 

14.... 

1-67 

10,480 

600 

30,800 

13-0     85,900 

10-4 

63,400 

5-63 

28,650 

3-89 

19,760 

15.... 

1-55 

10,050 

6-17 

31,820 

13-9  i  94,100 

10-2 

61,700 

5-73 

29, 180 

4-42 

22,200 

16.... 

1-44 

9,660 

6-44 

33,400 

14-5      99,600 

10-2 

61,700 

5-92 

30,320 

4-39 

22,050 

17.... 

1-33 

9,220 

7-25 

38,850 

14-8    102,400 

10-3 

62,500 

5-50 

27,900 

4-44 

22,300 

18.... 

1-47 

9,780 

8-25 

45,950 

14-8    102,400 

10-4 

63,400 

5-36 

27,160 

4-48 

22,500 

19.... 

150 

9-900 

8-92 

51,060 

14-6  100,500 

10-4 

63,400 

517 

26,120 

400 

20,300 

20.... 

1-67 

10,480 

9-00 

51,700 

14-3     97,800 

10-0 

60,000 

519 

26,240 

3-73 

19,050 

21.... 

1-67 

10,480 

900 

51,700 

13-4 

89,500 

9-73 

57,640 

5-59 

28,440 

3-50 

18,000 

22.... 

1-75 

10,800 

8-75 

49,800 

12-8 

84, 100 

9-44 

55,320 

5-52 

28,020 

3-73 

19,050 

23.... 

1-83 

11,120 

8-83 

50,410 

12-4 

80,500 

9-23 

53,570 

5-45 

27,650 

3-64 

18,600 

24. . . . 

200 

11,800 

8-50 

47,900 

12-3 

79,600 

9-23 

53,570 

5-23 

26,450 

3-50 

18,000 

25.... 

2-17 

12,410 

8-42 

47,260 

12-2 

78,700 

908 

52,340 

500 

25,200 

3-23 

16,750 

26.... 

2-50 

13,700 

8-33 

46,540 

12-2 

78,700 

9-23 

53,570 

502 

25,300 

300 

15,800 

27.... 

2-75 

14,700 

8-25 

45,950 

12-1 

77,900 

9-39 

54,920 

4-83 

24,250 

2-94 

15,500 

28.... 

2-83 

15,020 

8-23 

45,810 

12-7 

83,200 

908 

52,340 

4-92 

24,720 

2-94 

15,500 

29.... 

2-67 

14,380 

8-25 

45,950 

12-8 

84, 100 

819 

45,520 

4-56 

22,900 

2-73 

14,620 

30.... 

2-83 

15,020 

8-39 

47,020 

12-9 

85,000 

8-36 

46,780 

4-33 

21,750 

2-60 

14,100 

31... 

8-92 

51,060 

810 

44,800 

4-60 

23,100 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson,  à  Kamloops,  en  1911. 

(Surface  de  déversement,  14,400'  milles  carrés.) 
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Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

15,020 
51,700 
102,400 
88,600 
43,540 
28,380 

5,980 
12,120 
58,470 
44,800 
21,750 
14,100 

10,300 
36,200 
79,700 
65,200 
30,500 
20,700 

0-72 
2-51 
5-53 
4-53 
2-12 
1-44 

0-8 
2-9 
6-2 
5-2 
2-4 
1-6 

612,900 

Mai 

2,225,900 

Juin 

Juillet 

4,742,500 
4,009,000 

Août 

Septembre 

1,875,400 
1,231,700 

Note. — Exactitude  "A"  jusqu'à  60,000  p. es.  Exactitude  "B"  au  delà  de  60,000  p.c.s. 
Jauge  observée  par  le  Service  météorologique,  et  discontinué  le  30  septembre.  Le  1er  décembre 
1911.,  on  a  fait  un  comptage  dans  un  climat  partiel  d'hiver.  Débit,  7,180  p.c.s.  Le  5  mars  1912, 
sous  une  couche  de  glace,  le  débit  était  de  3,980  p.c.s.  D'après  des  observations  de  jauge  pendant 
le  gel,  il  semblerait  que  le  débit  est  diminué  graduellement  de  7,180  pds-sec.  le  1er  décembre 
1911  à  3,840  pds-sec.  le  24  mars  1912,  alors  que  le  chenal  s'est  de  nouveau  libéré. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la 


Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit, 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

-0-17 
-0-17 
-0-08 
-0-08 
0-08 
0-08 
0-08 
0-OS 
0-12 
0-21 
0-33 
0-50 
0-62 
0-79 
108 
117 
1-42 
1-54 
1-71 
1-91 
1-95 
2-08 
2-21 
2-29 
2-50 
2-75 
300 
304 
3-00 
3-29 

pds-sec. 

4,460 

4,460 

4,660 

4,660 

4,900 

5,140 

5,140 

5,140 

5,260 

5,530 

5,890 

6,400 

6,760 

7,360 

8,340 

8,610 

9,580 

10,020 

10,640 

11,440 

11,600 

12,120 

12,540 

12,860 

13,700 

14,700 

15,800 

15,960 

15,800 

17,050 

pds. 

3-62 

400 

4-17 

4-33 

4-38 

4-50 

4-71 

5-00 

5-42 

600 

6-29 

6-33 

6-42 

6-83 

7-38 

7-75 

9-25 

9-79 

9-58 

9-38 

9-38 

9-87 

10-38 

10-75 

10-96 

11-12 

11-38 

11-83 

11-87 

11-62 

11-08 

pds-sec. 

18,500 
20,300 
21,080 
2U.750 
22,000 
22,600 
23,650 
25,200 
27,500 
30,800 
32,540 
32,780 
33,300 
35,910 
39,760 
42,350 
53,750 
58,120 
56,440 
54,840 
54,840 
58,830 
63,220 
66,350 
68, 140 
69,480 
71,720 
75,570 
75,930 
73,780 
69,140 

pds. 

10-58 

10-17 

9-67 

9-46 

9-12 

8-79 

8-54 

8-62 

8-96 

9-50 

9-50 

9-50 

9-87 

10-67 

10-50 

1100 

10-87 

10-91 

1117 

11-54 

11-67 

12  00 

1212 

1217 

12  00 

11-79 

1171 

11-67 

11-54 

10-96 

pds-sec. 

64,920 
61,430 
57,160 
55,480 
52,660 
50,120 
48,180 
48,760 
51,380 
55,800 
55,800 
55,800 
58,830 
65,660 
64,200 
68,500 
67,360 
69,930 
69,930 
73,060 
74.230 
77.100 
78,060 
78,460 
77,100 
75,220 
71.580 
74.230 
73,01 
140 



pds. 

10-17 
9-62 
9-17 
900 
9-00 
900 
8-96 
8-71 
8-38 
8-17 
8-08 
8-20 
808 
8-08 
8-20 
7-37 
7-62 
7-38 
7-25 
7   17 
717 
7-04 
7-25 

7-4-: 

7-29 
704 
6-79 
6-71 
6  71 

pda-c 

61,430 

2  

56,760 

3 

53,060 

4  .. 

51,700 

5 

51,700 

6  .. 

51,700 

7 

51,380 

8  

49,480 

9 

46,940 

10  .. 

45,360 

11  .... 

44.660 

12 

45,600 

13  

44.660 

14 

44,660 

15  

45,600 

16  

39,690 

17     . 

41,440 

18  

39,760 

19  .. 

38,850 

20  .. 

38,290 

21 

38,290 

22 

vSO 

23 

38,850 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

—0-42 
—0-33 
—0-33 
—0-25 

—0-17 
—0-25 
—0-17 

3,840 
4,040 
4,040 
4,250 

4,460 
4,250 
4,460 

40,040 
38,850 
38,850 
39, 130 

;so 

35,630 

35.070 

>  »70 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour. 

Hauteur 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

pds-sec. 

pds. 

pds-sec. 

6-83 

35,910 

4-75 

23,850 

2-5 

13,700 

1-5 

9,900 

1-0 

8,100 

1 

6-83 

35,910 

4-71 

23,650 

2-5 

13,700 

1-7 

10,600 

0-8 

7,400 

....   2 

6-75 

35,350 

4-71 

23,650 

2-4 

13,300 

1-5 

9,900 

0-8 

7,400 

....   3 

6-71 

35,070 

4-75 

23,850 

2-5 

13,700 

1-5 

9,900 

0-8 

7,400 

....  4 

6-71 

35,070 

4-75 

23,850 

2-5 

13,700 

1-5 

9,900 

0-8 

7,400 

....   5 

6-67 

34,790 

4-62 

23,200 

2-4 

13,300 

1-3 

9,100 

0-7 

7,000 

....   6 

6-67 

34,790 

4-50 

22,600 

2-8 

14,900 

1-2 

8,700 

0-7 

7,000 

....  7 

6-29 

32,540 

4-50 

22,600 

2-6 

14,100 

1-2 

8,700 

0-7 

7,000 

....  8 

600 

30,800 

4-50 

22,600 

2-5 

13,700 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....   9 

6-08 

31,280 

4-50 

22,600 

2-5 

13,700 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....10 

6-67 

34,790 

4-50 

22,600 

2-5 

13,700 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

...11 

6-91 

36,470 

4-50 

22,600 

2-4 

13,300 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....12 

6-88 

36,260 

4-42 

22,200 

2-2 

12,500 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....13 

6-50 

33,700 

4-42 

22,200 

2-1 

12,200 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....14 

6-21 

32,060 

4-42 

22,200 

2-2 

12,500 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....15 

6-12 

31,520 

4-25 

21,400 

2-1 

12,200 

1-0 

8,100 

0-8 

7,400 

....16 

5-96 

30, 560 

4-08 

20,700 

2-1 

12,200 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

...17 

6-17 

31,820 

4-00 

20,300 

2-2 

12,500 

11 

8,400 

0-7 

7,000 

....18 

5-91 

30,260 

3-96 

20, 100 

2-4 

13,300 

11 

8,400 

0-7 

7,000 

....19 

5-83 

29,780 

3-79 

19,350 

2-5 

13,700 

10 

8,100 

0-8 

7,400 

....20 

600 

30,800 

3-79 

19,350 

2-2 

12,500 

1-1 

8,400 

0-8 

7,400 

....21 

6-12 

31,520 

3-50 

18,000 

2-0 

11,800 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....22 

6-21 

32,060 

3-37 

17,380 

20 

11,800 

1-2 

8,700 

0-8 

7,400 

....23 

6-46 

33,500 

3-25 

16,850 

2-0 

11,800 

1-2 

8,700 

0-7 

7,000 

....24 

6-79 

35,630 

3-21 

16,650 

20 

11,800 

10 

8,100 

0-7 

7,000 

....25 

6-67 

34,720 

3-00 

15,800 

2-0 

11,800 

1-0 

8,100 

0-5 

6,400 

....26 

6-46 

33,500 

3-00 

15,800 

20 

11,800 

1-0 

8,100 

0-5 

6,400 

....27 

5-62 

28,600 

2-83 

15,020 

1-8 

11,000 

1-0 

8,100 

0-7 

7,000 

....28 

5-42 

27,500 

2-75 

14,700 

1-8 

11,000 

10 

8,100 

0-5 

6,400 

....29 

5-21 

26,350 

2-75 

14,700 

1-8 

11,000 

10 

8,100 

0-5 

6,400 

....30 

5-00 

25,200 

1-7 

10,600 

0-5 

6,400 

31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson,  à  Kamloops,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  14,400  milles  carrés.) 


Mois. 


Débit  en  pieds-seconde. 


Maximum!  Minimum  Moyenne 


Ruissellement. 


Prof,  en  pca 
Par  mille  sur  la  surfa-      Total  en 
carré.     |    ce  de  dé-      pieds-acre. 
I  versement. 


Avril , 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre... 
Novembre 
Décembre. 


17,050 
75,930 
78,460 
61,430 
36,470 
23,850 
14,900 
10,600 
8,100 


4,460 
18,500 
48,180 
35,070 
25,200 
14,700 
10,600 
8,100 
6,400 


9,217 
45,812 
64,763 
43,783 
32,520 
20,345 
12,670 
8,747 
7,158 


0-64 

3- 18 

4-49 

304 

2-26 

1-41 

•88 

•61 

•50 


0-71 

548,630 

3-67 

2,816,100 

500 

3,855,900 

3-50 

2,693,200 

2-61 

1,998,300 

1-57 

1,207,900 

100 

780,000 

•68 

520,000 

•58 

440,000 

Note. — Exactitude  "A"  jusqu'à  60,000  p. es.  Exactitude  "B"  au  delà.  Glaciation  à  la 
station  du  1er  décembre  1911  au  24  mars  1912.  Dans  l'intervalle,  le  débit  a  graduellement  dimi- 
nué de  7,180  p.c.s.  à  3,840  pds-sec. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Thompson,  à  Spences  Bridge,  en  1911-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 

comp-      Largeur.  Aire  de  la 

teur.                           section. 

Vitesse     Hauteur  à     Débit, 
moyenne,    la  jauge. 

1911. 

C.  E.  Richardson 

1048 
1048 

1046 
1046 

Pieds. 

297 
340 

324 
330 

Pds-car. 

2,780 
2,435 

2,200 
1,960 
3,800 
8,080 
6,135 

Pds  p.  sec. 

3-7 
3-4 

2-7 
2-4 
5-5 
10-5 
11-7 

Pieds. 

40 
2-8 

1-4 

1-2 

6-55 

15-9 

11  7 

IM-sec. 
10,300 

25  novembre 

1912. 
17  février.  . . . 

C.  G.  Cline 

8,180 
5,900 

4,770 

1er  mai 

C.  E.  Richardson 

1048              485 
1046              464 
1044 

20,700 

C.  G.  Cline 

84,900 

25  juillet. .  . . 

B.  Corbould 

60,200 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.    1914 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson,  à  Spences-Bridge, 

en  1911. 


Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pied—-  c 

9,200 
9,000 
8,800 
8,600 
8,400 
8,200 
8,200 
8,200 
7.970 

Pieds. 

2-7 
2-8 
2-8 
2-5 
2-4 
2-5 
2-4 
2-4 
2-5 
2-4 
2-4 
2-4 
2-3 
2-3 
2-2 
21 
21 
21 
21 

2-2 

Pied- 
7,540 

2 

7,750 

3 

4 

7,130 

5 

6,930 

6    . 

30 
30 
30 
2-9 

7,130 

7 

6,930 

8 

6, 930 

9 

7,130 

10 

2-8               7,750 
2-7     :          7.540 

6,930 

11.... 

6,930 

12 

2-4 
2-2 
2-2 

6,930 
6,550 
6.550 

6,930 

13 : 

6,740 

14 

6,740 

15....                                                                    

2-2     j           6,550 
2-2     1           6,550 
2-2     |           6,550 
2-2               6,550 
2-2               6.550 

6,550 

16 

6,370 

17 

6,370 

18 

6,370 

19 

6,370 

20 

2-3 
2-5 
2-5 
2-5 
2-6 
2-8 
2-7 
2-6 
2-4 
2-8 
2-6 

6,740 
7,130 
7,130 
7.130 
7,330 
7,750 
7,540 
7,330 
6,930 
7,750 
7.330 

6,550 

21....                                                      

6,550 

22...                                                                         

23....                                

2-5 

1-8 
1-7 
1-5 
1-4 
1-3 
1-2 
lï 

7,130 

24 

7.130 

25...                       

26..                                                         

27 

5.430 

28 

29....                      

5,160 

5.030 

31..                                   

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson,  à  Spences-Bridge,  en  1911. 

(Surface  de  déversement,  21,000  milles  carrés.) 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par   mille 
carré. 

Profond,   en 
pcs  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Novembre 

Décembre 

9,200 
7,750 

6,550 
4,910 

7,491 
6,553 

0-4 
0-3 

0-4 
0-36 

446, 0  0 
403,00 

Note. — Station    établie   le    25    octobre    1911.      Chenal    ouvert    toute   l'année.      Exactitude    en 
novembre,  "  C  "  ;  en  décembre,  "  B  ". 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.   1914 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour. 

Haut. 

îlaut. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit, 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la       Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds.  Pds-sec. 

Pieds. 

1.... 

1-4 

5,290 

0-9 

4,700 

1-2 

5,030 

14 

5, 290 

20,600 

16-2 

87,600 

2.... 

1-5 

5,430 

0-9 

4,700 

1-4 

5,290 

1-4 

5,290 

21,200 

15-4 

80,400 

5.... 

1-5 

5,430 

0-8 

4,600 

1-4 

5,290 

1-5 

5,430 

21,800 

151 

77,800 

4.... 

1-5 

5,430 

0-9 

4,700 

1-3 

5,160 

15 

5,430 

22,400 

14-6 

73 , 400 

-5.... 

1-3 

5,160 

10 

4,800 

13 

5,160 

1-5 

5,430 

23,000 

14-2 

70,000 

«.... 

1-1 

4,910 

0-9 

4,700 

1-3 

5,160 

1-5 

5,430 

7-4     23,600 

13-8 

66,600 

7.... 

1-2 

5,030 

10 

4,800 

1-2 

5,030 

1-6 

5,5/70 

7-9     26,100 

13-4 

63,200 

8/... 

1-2 

5,030 

1-1 

4,910 

1-2 

5,030 

1-6 

5,570 

8-4     28,600 

13-3 

62,400 

9.... 

2-5 

7,130 

1-3 

5, 160 

11 

4,910 

1-6 

5,570 

90     31,800 

13-7 

65,700 

10.... 

2-6 

7,330 

1-3 

5,160 

1-1 

4,910 

1-7 

5,720 

9-6     35,400 

140 

68,400 

11.... 

2-5 

7,130 

1-5 

5,430 

1-2 

5,030 

1-8 

5,870 

10-6     41,800 

141 

69,200 

12.... 

2-7 

7,540 

1-5 

5,430 

1-2 

5,030 

2-5 

7,130 

10-8     43,200 

14-2 

70,000 

13.... 

3-2 

8,600 

1-5 

5,430 

1-3 

5,160 

2-6 

7,330 

11-2     46,000 

14-3 

70,800 

14.... 

3-3 

8,800 

1-6 

5,570 

1-3 

5,  160 

2-7 

7,540 

11-5     48,100 

14-4 

71,600 

15.... 

3-2 

8,600 

1-5 

5,430 

13 

5,160 

2-8 

7,750 

11-9     51,200 

15-2 

78,600 

16.... 

3-0 

8,200 

1-4 

5,290 

1-4 

5,290 

3-2 

8,600 

12-8     58,400 

15-4 

80,400 

17.... 

2-8 

7,750 

1-4 

5,290 

1-4 

5,290 

3-5 

9,400 

13  6     64,800 

15-5 

81,300 

18.... 

2-6 

7,330 

1-4 

5,290 

1-3 

5,160 

4-0 

10,600 

14-8     70,000 

15-6 

82,200 

19.... 

30 

8,200 

1-6 

5,570 

1-2 

5,030 

4-3 

11,500 

14-6     73,400 

15-6 

82,200 

20.... 

3-3 

8,800 

1-6 

5,570 

12 

5,030 

4-4 

11,800 

14  7      74,300 

15-8 

84,000 

21.... 

30 

8,200 

1-5 

5,430 

1-2 

5,030 

4-5 

12,100 

15  0      77,000 

160 

85,800 

22.... 

30 

8,200 

1-5 

5,430 

1-2 

5,030 

4-9 

13,400 

14-8  .  75,200 

16-4 

89,400 

23..,. 

2-8 

7,750 

1-5 

5,430 

1-2 

5,030 

5-3 

14,800 

15-0      77,000 

16-6 

91,200 

24.... 

2-6 

7,330 

1-3 

5,160 

1-2 

5,030 

5-7 

16,400 

16-0     85,800 

16-4 

89,400 

25.... 

1-9 

6,030 

1-3 

5,160 

1-2 

5,030 

5-9 

17,200 

15-8      84,000 

lf,. 4 

26.... 

1-5 

5,430 

1-3 

5,160 

1-2 

5,030 

6-0 

17,600 

16-2      87,690 

1G-4 

89,400 

27.... 

1-4 

5,290 

1-4 

5,290 

1-2 

5,030 

18,200 

16-6     91,200 

16v4 

89,400 

28.... 

1-8 

5,870 

1-4 

5,290 

1-2 

5,030 

18,800 

16-7     92,100 

16  3 

38,500 

29.... 

1-4 

5,290 

1-2 

5,030 

1-2 

5,030 

19,400 

16-7      92.100 

16  4 

89,400 

30 

1-3 

5,160 

1-2 

5,030 

20,000 

16-6      91,200 

15-9 

84,900 

31.... 

12 

5,030 

1-2 

5,030 

16  4     89,400 

LEVES  HYDROGRAPHIQUES 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

rivière  Thompson,  à  Spences-Bridge,  pour  1912. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

Haut. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

15-4 

80,400 

10-9 

43,900 

8-7 

30,100 

20,700 

4-2 

11,200 

3-3 

8,800 

1.... 

14-8 

75,200 

10-9 

43,900 

8-7 

30, 100 

20,100 

4-1 

10,900 

3-3 

8,800 

2.... 

14-3 

70,800 

10-8 

43,200 

8-7 

30, 100 

19,500 

4-2 

11,200 

3-2 

8,600 

3.... 

13-7 

65,700 

10-7 

42,500 

8-6 

29,600 

18,900 

4-1 

10,900 

3-2 

8,600 

4.... 

13-6 

64,800 

10-7 

42,500 

8-5 

29,100 

18,300 

4-1 

10,900 

3-2 

8,600 

5.... 

13-7 

65,700 

10-8 

43,200 

8-4 

28,600 

17,700 

4-0 

10,600 

3-2 

8,600 

6.... 

13-4 

63,200 

10-8 

43,200 

8-4 

28,600 

17,100 

39 

10,400 

3-2 

8,600 

7.... 

13-2 

61,600 

10-8 

43,200 

8-4 

28,600 

16,500 

3-9 

10,400 

3-1 

8,400 

8.... 

13-2 

61,600 

10-8 

43,200 

8-3 

28,100 

15,900 

3-8 

10,200 

3-1 

8,400 

9.... 

12-9 

59,200 

10-4 

40,400 

8-2 

27,600 

"5-4" 

15,200 

3-7 

10,000 

31 

8,400 

10.... 

12-6 

56,800 

10-3 

29,700 

8-2 

27,600 

5-4 

15,200 

3-7 

10,000 

30 

8,200 

11.... 

12-5 

56,000 

10-4 

40,400 

8-1 

27,100 

5-3 

14,800 

3-6 

9,700 

30 

8,200 

12.... 

12-3 

54,400 

10-5 

41,100 

8-1 

27, 100 

14,400 

3-6 

9,700 

30 

8,200 

13.... 

12-3 

54,400 

10-7 

42,500 

8-2 

27,600 

*5-i" 

14,100 

3-5 

9,400 

3-0 

8,200 

14.... 

12-3 

54,400 

10-8 

43,200 

8-1 

27, 100 

5-1 

14, 100 

3-4 

9,160 

30 

8,200 

15.... 

12-3 

54,400 

10-6 

41,800 

80 

26,600 

5-1 

14,100 

3-3 

8,800 

30 

8,200 

16.... 

12-1 

52,800 

10-6 

41,800 

7-8 

25,600 

5-1 

14,100 

3-3 

8,800 

2-9 

7,970 

17.... 

12-0 

52,000 

10-5 

41,100 

7-7 

25, 100 

5-1 

14, 100 

3-2 

8,600 

2-9 

7,970 

18.... 

11-8 

50,400 

10-4 

40,400 

7-6 

24,600 

5-2 

14,400 

3-3 

8,800 

2-9 

7,970 

19.... 

11-6 

48,800 

10-1 

38,400 

7-5 

24,100 

5-2 

14,400 

3-3 

8,800 

2-9 

7,970 

20.... 

11-4 

47,400 

10-1 

38,400 

7-4 

23,600 

5-2 

14,400 

3-3 

8,800 

2-9 

7,970 

21.... 

11-4 

47,400 

101 

38,400 

7-2 

22,600 

5-1 

14, 100 

3-4 

9,160 

2-9 

7,970 

22.... 

11-5 

48, 100 

10- 1 

38,400 

70 

21,800 

51 

14,100 

3-4 

9,160 

2-8 

7,750 

23.... 

11-6 

48,800 

10-2 

39,000 

6-9 

21,300 

50 

13,800 

3-4 

9,160 

2-8 

7,750 

24.... 

11-8 

50,400 

10-3 

39,700 

6-8 

20,800 

4-9 

13,400 

3-5 

9,400 

2-8 

7,750 

25.... 

11-7 

49,600 

10-4 

40,400 

6-7 

20,400 

4-8 

13,000 

3-5 

9,400 

2-7 

7,540 

26.... 

11-6 

48-800 

10-3 

39,700 

6-5 

19,600 

4-7 

12,700 

3-5 

9,400 

2-7 

7,540 

27.... 

11-5 

48,100 

10-1 

38,400 

6-3 

18,800 

4-5 

12,100 

3-4 

9,160 

2-7 

7,540 

28.... 

11-3 

46,700 

10-0 

37,800 

6-7 

20,400 

4-4 

11,800 

3-4 

9,160 

2-7 

7,540 

29.... 

11-2 

46,000 

9-7 

36,000 

6-9 

21,300 

4-3 

11,500 

3-4 

9,160 

2-6 

7,330 

30.... 

10-9 

43,900 

9-2 

33,000 

4-2 

11,200 

2-5 

7,130 

31 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


4  GEORGE  V,  A.   1914 
Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson,  à  Spences-Bridge,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  21,000  milles  carrés.) 


Mois. 


Débit  en  pieds-seconde. 


Ruissellement. 


Maximum 


Janvier 8,800 

Février   5, 570 

Mars 5,290 

Avril I  20,000 

Mai I  92,100 


Juin 

Juillet 

Août 

Septembre. 
Octobre  — 
Novembre. 
Décembre. 


La  période. 


91,200 
80,400 
43,900 
30, 100 
20,700 
11,200 
8,800 

92,100 


Minimum 


4,910 

4,600 

4,910 

5,290 

20,600 

62,400 

43,900 

33,000 

18,800 

11,200 

8,600 

7,130 

4,600 


Moyenne. 


668 
169 
085 
338 
042 
087 
735 
606 
453 
023 
681 
087 


Par  mille 
carré. 


Profond,    en 

pca  sur  la  Total  en 
surf,  de  dé-  pieds-acre, 
versement. 


26,498 


0-3 
0-2E 
0-24 
0-5 
2-7 
3-8 
2-6 
1-9 
1-2 
0-7 
0-5 
0-4 

1-3 


0-3 
0-3 
0-3 
0-6 
31 
4-2 
30 
2-2 
1-3 
0-8 
0-6 
0-5 

17  2 


410,000 
297,000 
312,000 
613,000 
500, C00 
710,000 
420,000 
500,000 
510,000 
923,000 
576,000 
497,000 


19,268,000 


Note. — Exactitude  "  B  ",  excepté  en  octobre,  quand  ce  fut  "  C 
rivière  Thompson-Sud,  près  de  Chase,   1911-12. 


Afesurages  du  débit  de  la 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Thompson-sud,   près  de  Chase.   1ÎML1-1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Comp- 
teur n° 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

\U'  sse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

bit 

1911. 
30  oct 

C.  E.  Richardson 

1048 

1047 
1048 
1048 
1048 
1048 
1049 

Pieds. 

415 

397 
465 
465 
495 
465 
445 

Pds-car. 

4,450 

3,710 
6,490 
7,190 
7,600 
6,200 
5,180 

P.  par  sec. 

1-3 

0-68 
303 
4-29 
4-46 
318 
2-25 

Pieds. 

0  71 

-0-83 
5-50 

;  i: 

80 
50 
2-98 

I\l  - 

1912. 

2,380 

19.600 

13  juin 

21  juin 

24  juillet 

30,800 

" 

33.S00 

19,600 

"                 

11,600 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 
Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson-sud  à  Chase,  1911. 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

9,240 
9,450 
9,900 
10,300 
10,90,0 
11,430 
11,200 
10,950 
10,710 
10,960 
11,190 
11,700 
12,200 
12,650 
13,080 
13,700 
14,300 
14,940 
16,300 
17,400 
17,900 
18,400 
19,150 
19,350 
19,600 
19,600 
19,600 
19,600 
19,600 
19,600 
20,280 

Pieds. 

517 
5-33 
5-75 

Pieds-sec. 

20,280 
21,050 
23,050 
24, 100 
25, 150 
25,550 
25,750 
25,950 
25,950 
25,950 
26,400 
27,650 
28,050 

Pieds. 
8-33 

Pieds-sec. 
36,050 

2 

2-25 

35,850 

3 

8-25 

8-17 

8-0 

8-0 

7-91 

7-91 

35,650 

4 

35,250 

5 

6-17 
6-25 

34,400 

6 

2-91 

34,400 

7 

33,850 

8 

6-33 
6-33 
6-33 
6-42 
6-67 
6-75 
700 
7-33 
7-58 
7-08 

33,850 

9 

2-67 

33,850 

10 

[ 

7-91 

7-83 

7-75 
7-58 

33,850 

11 

2-83 

33,450 

12 

33,050 

13 

32,200 

14 

29,300             7-42 
30,950             7-33 

31,400 

15 

3-42 

30,950 

16 

32,200 

30,550 

17 

3-75 
S-91 

4-25 
4-5 

29,700 
32,000 
35, 250 
36,050 
36,050 
36,050 
36,050 
36,050 
36,050 
36,050 
36,520 
36,520 
36,520 
36,050 

7-17 
6-91 

30, 150 

18 

28,850 

19 

8-17 
8-33 
8-33 
8-33 
8-33 
8-33 

28,200 

20 

27,500 

21 

6-5 
6-33 

26,800 

22 

23 

.... 
1-17 

6,710 
6,985 
7,260 
7,500 
7,840 
8,290 
8,530 
8,800 
9,020 

4-75 
4-91 

25,950 
25,100 

24 

1-42 
1-50 
1-67 
1-83 
1-91 
20 

60 

24,300 

25 

50 
5-0 
5-0 
50 
50 
50 

23,650 

•26 

27 

8-33 

8-42 
8-42 
8-42 
8-33 

5-75 

23,050 
22,200 

21,400 

29 

30 

5-25 

20,650 
19,900 

31 

5-17 

4-92 

19,200 

! 1 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson-sud,  à  Chase,  en  1911. 
(Surface  de  déversement,  7,000  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pfs 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

20,280 
36,520 
36,050 

9,240 
20,280 
19,200 

14,680 
30,410 
29,210 

2-09 
4-34 
4-17 

2-41 
3-84 
4-81 

903,900 
1,809,000 

Juillet..   ..                

1,795,000 

Note. — Exactitude,   "  A 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Hauteur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Hauteur 
Débit.             à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

2-75 
2-82 
2-91 
300 

Pieds-sec. 

10,950 
11,160 

Pieds. 

7-83 
7-83 

Pieds-sec. 

33,450 
33,450 
33,250 
33,050 

Pieds. 

7-5 
7-33 
7-17 
7-0 

Pieds-sec. 
31,800 

2 

30,950 

3 

11,430 

30, 150 

4 

11,700 
11,850 
12,000 
12,210 
12,600 
13,080 

7-75 

7-5 

7-33 

7-0 

70 

7-0 

29,300 

5 

31,800              6-8 
30,950              6-7 
29,300     .          6-6 

28,300 

6 

27,800 

7 

3-17 

27.300 

8 

29,300               6-4             26.300 

9 

3-42 

29,300              6-3 

25,800 

10 

11 

12 

0-08 
0-17 
0-25 
0-33 
0-42 
0-58 
0-67 
0-75 
0-91 
100 
1-08 
1-25 
1-33 
1-50 
1-67 
1-83 
2-00 
2-17 
2-25 
2-42 
2-58 

4,260 
4,440 
4,600 
4,760 
4,940 
5,340 
5,540 
5,700 
6,030 
6,300 
6,460 
6,900 
7,060 
7-500 
7,800 
8,290 
8,800 
9,210 
9,450 
9,960 
10,440 

3-58 
3-75 

13,640             7-0 
14,300             7-0 
15,000             7-08 

29,300 
29,300 
29,700 
30, 150 
30,950 
31,400 
31,800 
32,200 
32,650 
33,050 
33,450 
34,400 
34,800 
34,800 
34,800 
34,800 
34,800 
34,400 
33,850 
33,050 
32,650 

6-2 

60 

5-9 

5-8 

5-7 

5-6 

5-5 

5-4 

5-3 

5-2 

51 

50 

4-9 

4-8 

4-7 

47 

4-7 

4-67 

4-60 

4-42 

4-33 

4-33 

25,300 
24,300 
23,800 

13 

14 

15 

16 

17 

4-08 
4-17 
4-50 
4-83 

15,620 
15,980 
17,400 
18,720 
20,300 
21,900 
22,650 
20,280 
24,300 
25,550 
27, 650 
28,450 
28,850 
29,300 
30, 550 
31,800 
32,650 
33,450 
33,450 

7-17 

7-33 

7-42 

7-50 

7-58 

7-67 

7-75 

7-83 

8-0 

8-08 

8-08 

8-08 

8-08 

8-08 

8-0 

7-91 

7-75 

7-67 

23,300 
22,800 
22,300 
21,900 
21,400 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5-50 
5-67 
5-17 
60 
6-25 
6-67 
6-83 
,      6-91 
7-0 
7-25 
7-5 
7-67 
7-83 
7-83 

20,900 
20.400 
20.000 
19,600 
19,100 
18,600 
18,200 
18,200 
18,200 
18.0S0 
17,800 
17,000 
16,620 
16,620 
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Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Hauteur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

Pieds-sec. 

4-30 

16,500 

312 

12,060 

2-2 

9,300 

1-6 

7,700 

1-2 

6-800 

....   1 

4-20 

16,100 

3-08 

11,940 

2-2 

9-300 

1-6 

7,700 

1-2 

6,800 

....  2 

4-12 

15,780 

3-04 

11,820 

2-1 

9,000 

1-5 

7,500 

1-2 

6,800 

....  3 

40 

15,300 

2-96 

11,580 

2-0 

8-800 

1-5 

7,500 

1-2 

6,800 

....  4 

396 

15,140 

2-91 

11,430 

2-0 

8,800 

1-5 

7,500 

1-2 

6-800 

....  5 

3-87 

14,780 

2-91 

11,430 

2-0 

8,800 

1-5 

7,500 

1-2 

6,800 

....  6 

3-8 

14,500 

2-96 

11,580 

2-0 

8,800 

1-5 

7,500 

1-2 

6-800 

....  7 

3-7 

14, 100 

30 

11,700 

20 

8,800 

1-4 

7,200 

12 

6,800 

....  8 

3-66 

13,940 

30 

11,700 

1-9 

8,500 

1-4 

7,200 

1-1 

6,500 

....  9 

3-62 

13,780 

30 

11,700 

1-9 

8,500 

1-3 

7,000 

1-1 

6,500 

....10 

36 

13,700 

30 

11,700 

1-9 

8,500 

1-3 

7,000 

1-1 

6,500 

....11 

3-5 

13,400 

30 

11,700 

1-9 

8,500 

1-3 

7,000 

1-1 

6,500 

....12 

3-5 

13,400 

3-0 

11,700 

1-8 

8,200 

1-3 

7,000 

1-2 

6,800 

....13 

3-5 

13,400 

3-0 

11,700 

1-8 

8-200 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....14 

3-5 

13,400 

3-0 

11,700 

1-8 

8-200 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....15 

3-5 

13,400 

2-96 

11,580 

1-8 

8,200 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....16 

3-5 

13,400 

2-91 

11,430 

1-8 

8,200 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....17 

3-5 

13,400 

2-87 

11,320 

2-0 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....18 

3-5 

13,400 

2-83 

11,190 

20 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....19 

3-5 

13,400 

2-8 

11,100 

2-0 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....20 

3-5 

13,400 

2-7 

10,800 

2-0 

8-800 

1-2 

6,800 

1-2 

6-800 

....21 

3-46 

13,240 

2-62 

10,560 

20 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6-800 

....22 

3-25 

12,450 

2-54 

10,320 

2-0 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....23 

3-25 

12,450 

2-5 

10,200 

2-0 

8,800 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....24 

3-25 

12,450 

2-46 

10,080 

1-9 

8,500 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....25 

3-25 

12,450 

2-4 

9,900 

1-9 

8,500 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....26 

3-37 

12,880 

2-35 

9,750 

1-9 

8,500 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....27 

3-30 

12,600 

2-3 

9,600 

1-9 

8,200 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....28 

3-25 

12,450 

2-25 

9,450 

1-8 

8,200 

1-2 

6,800 

4-2 

6,800 

....29 

3-20 

12,300 

2-25 

9,450 

1-7 

7,900 

1-2 

6,800 

1-2 

6,800 

....30 

3-17 

12,210 

1-7 

7,900 

1-2 

6,800 

....31 
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Débit  mensuel  de  la  rivière  Thompson-sud,  à  Chase,  en  1912. 

(Su:face  de  déversement,  7,000  milles  carré-. ) 


Mois. 


Débit  en  pieds-seconde. 


Ruissellement. 


Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre 
Décembre . 


33,450 

34,800 

31,800 

16,500 

12,060 

9,300 

7,700 

6,800 


10,950 
29,300 
16,620 
12,210 
9,450 
7,900 
6,800 
6,500 


Moyenne. 


Profondeur 
Par  mille     en  pca  sur  la     Total  en 
carré.       j  surface  de     pieds-acre. 
déversem. 


20,280 

32,330 

22,650 

13,650 

11,070 

8,577 

7,030 

6,761 


2-90 
4-62 
3-24 
1-95 
1-58 
1-22 
100 
0-95 


3-34 

1,248,200 

5-15 

1,922,000 

3-73 

1,390,000 

2-25 

839,000 

1-76 

660,500 

1-41 

527,000 

1-12 

418,300 

110 

416,000 

Note. — La  rivière  est  libre  de  glace  presque  toute  l'année. 
Exactitude,   "  A  ".  i 


Creek  Trois-Milles. 


Le  creek  Trois-Milles  prend  sa  source  dans  les  buttes  entre  lf  lac  Kamloopfl  et  la 
vallée  Guichon,  à  une  altitude  de  4,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Kamloops,  près  de 
Savona,  à  une  altitute  de  1,200  pieds.    11  fait  partie  du  drainage  Thomj  super- 

ficie de  déversement,  mesurée  d'après  une  carte  du  Service  Géologique,  en  date  de 
1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  62  milles  carrés,  la  fourche  ouest  ayant  une 
étendue  de  20  milles  carrés,  et  celle  de  l'est  une  de  20  milles  carrés.  C'est  un  cours 
d'eau  d'irrigation  très  disputé,  dans  le  cœur  de  la  Zone  Aride:  les  étés  -"lit  cha 
secs,  les  hivers  longs  et  très  froids  ( — 30°  F.);  la  moyenne  de  précipitation  annuelle 
est  d'environ  10  pouces. 

Le  Creek  Trois-Milles  a  deux  bras,  qui  se  rejoignent  à  environ  huit  mille-  >]<■ 
l'embouchure.  Du  confluent  jusqu'à  l'embouchure,  le  creek  traverse  une  vallée  fertile, 
d'un  demi-mille  de  largeur,  bornée  par  des  terres  de  plateaux,  qui  feraient  de  bonnes 
terres  arables,  si  on  pouvait  obtenir  assez  d'eau.  Il  n'y  a  pas  de  moyen  de  ree 
le  bras  ouest,  mais  il  est  le  plus  important,  parce  qu'il  fait  partie  du  système  de  dé- 
tournement Leighton  (voir  la  station  du  creek  Guichon).  M.  Leighton  détourne  l'eau 
du  creek  Guichon  dans  deux  petits  lacs,  le  Tunkwa  et  le  Leighton,  sur  la  ligne  de 
division  entre  le  bras  ouest  du  creek  Trois-Milles  et  le  creek  Guichon.  L'eau  est 
emmagasinée  dans  ces  lacs,  et  passe  ensuite  dans  ce  bras  ouest.  Le  bras  est  i  a  source 
dans  un  petit  lac  de  15  à  20  acres  d'étendue,  qui  pourrait  servir  de  réservoir;  il  y  a 
actuellement  une  digue  de  4  pieds,  mais  on  pourrait  l'agrandir  de  beaucoup.  l>ans 
Tété  de  1912,  on  a  fait  des  mesurages  généraux  près  de  l'embouchure,  et  sur  le  bras 
ouest;  les  mesurages  à  l'embouchure  donnent  une  idée  de  la  quantité  d'eau  pendant  la 
crue,  et  ceux  sur  le  bras  ouest  montrent  la  quantité  d'eau  dans  le  bras  est  avant  l'ou- 
verture des  écluses  de  détournement  de  Leighton.  Voir  les  mesurages  généraux  du 
creek  Trois-Milles. 


Creek  Tobv  (422). 

Le  creek  Toby  est  un   cours  d'eau  d'environ  35   milles  de  longueur,   prenant   sa 
source  dans  les  Selkirks,  à  l'ouest  du  lac  Windermere.  à  une  altitude  oie  6,000  à 
pieds.     Il  coule  vers  le  nord-oues>t,  et  se  jette  dans  la   rivière  Columbia   un   mille  en 
aval  du  lac  Windermere,  à  une  altitude  de  2.700  pieds.     Le  creek  Toby  varie  en  lar- 
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geur  de  50  à  200  pieds,  et  en  profondeur  de  3  à  6  pieds.  La  superficie  de  déversement 
est  d'environ  220  milles  carrés. 

La  précipitation  dans  le  drainage  du  creek  Toby  varie  depuis  14  pouces  à  l'em- 
bouchure jusqu'à  plus  de  60  pouces  aux  sources. 

Il  dépose  une  grande  quantité  de  vase  et  d'alluvion  dans  la  rivière  Columbia,  et 
les  bancs  à  chacune  de  ses  embouchures  présentent  de  grands  obstacles  à  la  navigation. 
Il  a  une  très  grande  crue,  et,  parfois  il  refoule  l'eau  jusqu'au  lac  Windermere.  Des 
billots  sont  descendus  dans  le  creek  Toby  et  sont  montés  dans  la  rivière  Columbia 
jusqu'à  1  mille  dans  le  lac  Windermere. 

La  Columbia  River  Irrigated  Fruit  Lands  Company  détiennent  des  droits  d'ir- 
rigation très  étendus  sur  ce  creek,  et  construisent  actuellement  un  canal  au  moyen 
duquel  ils  espèrent  irriguer  des  milliers  d'acres  de  terre  autour  du  lac  Windermere  et 
de  la  rivière  Columbia. 

La  Columbia  Riv&ç  Lumber  Company  possède  des  réserves  forestières  de 
grande  valeur  sur  ce  crf|ek,  et  tous  les  ans,  en  juin,  juillet  et  août,  on  fait  descendre 
les  billots  sur  ce  creek^Jusqii'à  la  rivière  Columbia;  de  là,  ils  descendent  la  rivière 
Columbia  sur  une  dist|§ice  de  100  milles  jusqu'au  moulin  à  Golden. 

On  peut  développer  une  force  motrice  à  trois  endroits  sur  ce  cours  d'eau. 

(1)  A  deux  milles  ;de  l'embouchure,  il  y  a  un  canon  de  8  milles  de  longueur.  La 
chute  y  est  de  1,600  piéft'en  huit  milles  (au  baromètre  anéroïde).  A  l'embouchure  du 
canon,  le  cours  d'eau  a  100  pieds  de  largeur.  La  paroi  de  gauche  a  100  pieds  le 
hauteur,  est  rocheuse,  abrupte,  très  peu  boisée.  La  paroi  de  droite  est  basse,  inclinée 
et  couverte  de  broussailles.  A  l'entrée  du  canon,  le  cours  d'eau  a  40  pieds  de  largeur. 
Les  rives  ont  une  pente  rapide  et  sont  couvertes  de  broussailles. 

(2)  A  onze  milles  de  l'embouchure,  il  y  a  un  canon  d'une  longueur  de  400  verges, 
avec  une  chute  de  100  pieds  (mesurée  au  baromètre  anéroïde).  Au  pied  du  canon,  le 
cours  d'eau  a  60  pieds  de  largeur.  Les  parois  ont  une  pente  rapide,  sont  rocheuses,  et 
couvertes  de  broussailles  et  de  bois.  La  paroi  de  gauche  est  escarpée.  A  la  tête  des 
rapides,  le  cours  d'eau  a  50  pieds  de  largeur,  la  rive  de  droite  descend  rapidement  et 
est  couverte  de  petits  arbres  et  de  broussailles. 

(3)  Sur  le  creek  Jumbo,  28  milles  en  amont,  où  celui-ci  se  jette  sur  le  côté  gau- 
che (face  en  aval).  Il  a  environ  la  moitié  du  débit  du  creek  Toby.  Sur  le  creek  Jumbo, 
il  y  a  un  canon  d'une  longueur  de  1,000  pieds,  avec  une  tête  de  40  pieds,  dont  20  pieds 
forment  une  chute  en  nappe  à  l'entrée  du  canon.  A  l'embouchure  du  canon,  le  cours 
d'eau  a  30  pieds  de  largeur  et  des  rives  escarpées  (20  pieds)  et  rocheuses,  couvertes  de 
bois.  A  la  tête  du  canon,  en  amont  des  chutes,  le  cours  d'eau  a  25  pieds  de  largeur, 
les  rives  sont  inclinées  et  rocheuses,  couvertes  de  broussailles.  En  aval  des  chutes,  le 
cours  d'eau  a  20  pieds  de  largeur  ;  les  rives  ont  30  pieds  de  hauteur  et  sont  rocheuses. 
Les  chutes  ont  été  minées,  pour  y  passer  les  billots,  au  point  qu'elles  ont  maintenant 
60  pieds  de  hauteur.  On  pourrait  obtenir  une  tête  d'eau  additionnelle  de  20  pieds  en 
construisant  une  digue  à  la  tête  des  chutes.  Cette  digue  aurait  90  pieds  de  longueur. 
Il  n'y  a  pas  de  bon  réservoir  sur  le  creek  Toby,  ni  sur  le  creek  Jumbo. 

La  station  sur  le  creek  Toby  fut  établie  le  28  mai,  1912,  par  C.  E.  Richardson, 
aidé  de  H.  C.  Hughes.  Les  mesuraiges  sont  faits  sur  le  côté  d'aval  du  pont  de  la  route 
d'Athalmer  à  Wilmer,  au  moyen  d'un  compteur  à  courant  électrique  et  d'un  câble. 
Le  point  initial  pour  les  sondages  est  située  au  caisson  de  droite  du  pont.  Le  chenal 
en  amorit  et  en  aval  de  la  station  est  droit  sur  une  distance  de  50  pieds,  et  le  courant 
est  très  rapide.  A  toutes  les  périodes,  la  rivière  passe  entre  les  caissons  du  pont,  mais 
à  l'eau  basse,  il  y  a  deux  chenaux,  dont  l'un  est  peu  profond  et  l'autre  varie  entre  3  et 
6  pieds  de  profondeur.  Le  cours  d'eau  ne  forme  pas  angle  droit  avec  le  pont;  de  fait, 
le  courant  n'est  pas  du  tout  régulier.  C'est  pourquoi  on  ne  peut  garantir  l'exactitude 
des  mesurages. 

Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  attachée  à  la  construction  sur  la  rive 
droite  près  de  la  piste  de  course  d'Athalmer,  environ  1  mille  en  amont  de  la  section  de 
mesurage.  La  donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  ixrois  points  de  repère. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Toby,  près  d'Athalmer,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
compt. 

Largeur. 

Air  de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

28  mai 

14  juin 

C.  E.  Richardson 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 

159 
163 
163 
162 
75 

Pds-sec. 

359 
423 
397 
378 
122 

Pds  p.  sec. 

2-2 
30 
2-8 
2-5 
2-3 

Pieds. 

20 
2-6 
2-48 
2-25 

Pds-sec. 

797 
1-270 

29  juin 

1,110 

23  juillet..  .. 

« 

950 

28  septembre 

C.  E.  Richardson 

0-46 

Autre  section. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  du  creek  Toby,  près  d'Athalmer,  en  1912. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

Hauteur 
à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieda 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1-6 

1-58 

1-4 

1-4 

1-42 

1-5 

1-95 

2-3 

2-42 

2-5 

2-6 

610 

602 

530 

530 

538 

570 

770 

975 

1,070 

1,140 

1,240 

1,380 

1,520 

1,300 

1,050 

923 

1,580 

2,850 

2,750 

2,750 

2,850 

3,510 

2,960 

3,750 

3,060 

3,060 

2,280 

1,580 

1,020 

1,100 

2-4 

2-9 

21 

2-1 

2-45 

2-2 

215 

2-2 

2-25 

2-25 

2-3 

3-3 

3-5 

2-68 

2-75 

2-55 

2-3 

2-1 

2-8 

2-75 

2-7 

2-8 

2-4 

2  1 

2-25 

2-35 

2-2 

1-85 

2-6 

2-65 

2-5 

1,050 

1,580 

850 

850 

1,100 

910 

880 

910 

940 

940 

975 

2,120 

2,460 

1,330 

1,410 

1,190 

975 

850 

1,460 

1,410 

1,350 

1,460 

1,050 

850 

940 

1,010 

910 

722 

1,240 

1,300 

1,140 

20 

18 

1-9 

1-8 

1-8 

1-85 

1-9 

21 

20 

2-25 

20 

1-6 

1-7 

21 

2-25 

1-6 

1-35 

1-2 

1-4 

1-7 

2-25 

2-4 

2-55 

2-2 

20 

1-55 

1-65 

10 

10 

105 

0-9 

795 
700 
745 
700 
700 
722 
745 
850 
795 
940 
795 
610 
655 
850 
942 
610 
510 
455 
530 
655 
940 
1,050 
1,190 
910 
795 
590 
632 
395 
395 
410 
370 

11 

0-9 

0-9 

0-9 

0-95 

09 

0-9 

10 

10 

105 

10 

10 

11 

425 
370 
370 
370 
3S2 
370 
370 
395 
395 
410 
395 
395 

13 

14 

2-85 

2-65 

2-40 

2-22 

2-9 

3-7 

3-65 

3-65 

37 

40 

3-75 

4-1 

3-8 

3-8 

3-4 

2-9 

2-35 

2-45 

425 

15 

16 

17 



18 



19 

20 



21 

22 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

0-46 

270 

30 

31 
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Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  snr  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en 
pieds-acre. 

Juin 

3,750 

2,460 

1,190 

425 

530 
722 
370 
270 

1,660 

1,170 

709 

358 

7-5 
5-3 
3-2 
1-6 

8-4 
61 
3-7 
1-8 

98,800 
71,900 

Juillet 

Août 

43,600 

Septembre 

21,300 

Note. — L'exactitude  de  la  superficie  de  déversement,  220  milles  carrés,  n'est  pas  garantie. 
On  ne  peut  obtenir  de  cartes  convenables.  Le  débit  moyen  de  septembre  fut  calculé  par  les  débits 
connus  du  1er  au  13  et  du  28.     Le  creek  Toby,  en  1912,  fut  gelé  à  la  fin  d'octobre. 

Exactitude,  "  B  ". 

Rivière  Tranquille  (230). 

La  rivière  Tranquille  a  environ  30  milles  de  longueur,  varie  en  largeur  entre  15  et 
50  pieds,  et  en  profondeur  entre  1  et  6  pieds.  Elle  a  sa  source  dans  le  twonship  24,  rang 
19,  à  l'ouest  du  6ème  méridien,  à  une  altitude  d'environ  6,000  pieds,  et  se  jette  dans  le 
lac  Kamloops,  qui  est  à  une  altitude  de  1,125  pieds.  A  environ  3  milles  de  l'embou- 
chure, il  y  a  un  canon  de  100  pieds  de  largeur,  avec  des  rives  de  granit  escarpées. 
Juste  en  amont  du  canon,  la  fourche  de  droite  rencontre  la  rivière;  elle  a  sa  source 
dans  le  lac  du  Bois  à  une  altitude  de  2,600  pieds.  La  fourche  du  milieu  rejoint  la 
rivière  environ  4  milles  en  amont  de  l'entrée  du  canon,  et  l'un  des  bras  de  cette  four- 
che, connu  sous  le  nom  de  creek  Watching,  a  sa  source  dans  le  lac  Passe  (3,300  pieds). 
Le  cours  d'eau  principal,  entretenu  par  les  neiges  de  la  montagne  Sil-Whoia-Kun 
(6,030  pieds),  vient  du  lac  Tranquille  (4,800  pieds).  Il  est  difficile  d'atteindre  ces  lacs, 
et  on  n'a  pas  encore  utilisé  de  réserve,  quoique  si  c'était  nécessaire,  on  pourrait  sans 
doute  y  arriver.  Le  bassin  de  la  rivière  Tranquille  est  peu  boisé  dans  les  parties  bas- 
ses, mais  on  n'a  pu  obtenir  d'information  concernant  la  partie  supérieure  du  cours 
d'eau.  Il  est  probable,  toutefois,  qu'elle  soit  bien  boisée,  comme  la  partie  supérieure  du 
creek  Jamieson  qu'elle  avoisine.  Il  y  a  deux  digues  sur  la  rivière  Tranquille,  toutes 
deux  abandonnées.  Elles  furent  construites  il  y  a  plusieurs  années,  par  des  proprié- 
taires de  mines.  La  digue  d'amont,  sur  le  creek  Watching,  avait  20  pieds  de  hau- 
teur: celle  d'aval,  à  environ  4  milles  de  l'embouchure,  avait  environ  6  pieds. 

La  station  sur  la  rivière  Tranquille  fut  établie  le  4  juin  1911,  par  C.  G.  Cline.  La 
section  de  mesurage  est  située  environ  20  pieds  en  amont  de  la  digue  de  détournement 
de  Cooney,  et  à  un  mille  et  demi  de  l'embouchure.  C'est  une  excellente  section  ;  le  con- 
trôle est  bon,  le  courant  uniforme,  les  rives  hautes,  le  chenal  unique  et  stable.  Les 
mesurages  sont  faits  à  gué.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  placée  100 
verges  en  amont  de  la  digue,  et  sa  donnée  est  rapportée  à  trois  points  de  repère. 

La  superficie  de  déversement  est  d'environ  230  milles  carrés.  La  précipitation  est 
seulement  d'environ  5  à  7  pouces  à  l'embouchure,  et  de  12  pouces  à  la  source. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Tranquille,  à  1|  mille  de  l'embouchure,  1911-12. 


Date 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

4  juillet .... 

C.  G.  Cline 

1046 
1046 

1046 
1046 
1046 
1044 
1044 
1044 
1044 
1057 
1057 

Pieds. 

14 
13 

12 
12 
11 
34 
36 
34 
21 
13 
18 

Pds-car. 

17-7 
9-4 

15-4 
15-4 
15-2 
59-2 
74-5 
52-0 
30-5 
10-3 
19-2 

Pds  p.  sec. 

110 
0-25 

0-5 
0-5 
1-2 
7-7 
7-7 
60 
4-5 
20 
1-7 

Pieds. 

0-94 
0-60 

Pds-f 

19-1 

11  septembre 

2-3 

1912. 

« 

8-3* 

a 

8-8* 

13  avril 

C.  G.  Cline,  E.  M.  Daim.... 
E.  M.  Dann 

0-96 
2-50 
2-70 
210 
1-52 
0-88 
101 

17-8 
456- 1 

12  mai 

25  mai 

1er  juin 

2  août 

10  septembre 

576  -f 

:::::::::::::::: 

314- 

136  0 

H.  J.  E.  Keyes 

210 

330 

*  Glace. 

f  A  la  section  d'eau  haute. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Tranquille,  à  1|  mille  de 

l'emboucheure,  1911. 


Jour. 


Juillet. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Août. 


Septembre. 


Hauteur  à[ 
la  jauge.  { 


Débit. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Pieds. 


0-95 

0-95 

0-92 

0-92 

0-95 

0-97 

1-0 

1-02 

1-0 

0-95 

0-92 

0-9 

0-85 

0-82 

0-8 

0-82 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-75 

0-72 

0-72 

0-7 

0-7 

0-7 


Pieds-sec. 


24 

24 

20 

20 

24 

28 

30 

33 

30 

24 

20 

18 

14 

12 

10 

12 

10 

10 

10 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

4 

4 

4 


Pieds 


0-7 

0-67 

0-65 

0-65 

0-65 

0-7 

0-82 

0-8 

0-75 

0-67 

0-70 

0-70 

0-67 

0-65 

0-65 

0-65 

0-62 

0-62 

0-6 

0-65 

0-65 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

0-6 

0-57 

0-57 

0-55 

0-6 

0-57 


Pieds-sec. 


100 


30 
30 
2-4 
2-4 
2-0 
30 
3-0 
30 
30 


Pieds. 

0-57 
0-55 
0-6 
0-7 
0-67 
0-62 
0-65 
0-65 
0-62 
0-6 
0-6 
0-57 
0-72 
0-75 
0-75 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-72 
0-72 
0-75 
0-75 
0-72 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


Pieds 


Piedï 


7 

«7 
«7 
67 
«7 
•7 
0-7 

0-72 
■75 

7fi 

72 

•72 

•7 

•7 

•7 
75 
0-75 
0-72 
072 
0-72 


40 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
40 
40 
'    - 

70 
70 
5-2 
5-2 
40 
40 
40 
70 
7-0 
5-2 
5-2 
5-2 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surfa- 
ce de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

Juillet 

33 
12 

7 

7 

4 

1-5 

1-5 

3-4 

13-6 
3-5 
3-93 
4-9 

006 
0015 
0-017 
0  021 

007 
0017 
0-019 
0  024 

836 
215 
234 
301 

Août < 

Septembre 

Octobre 

8  to  10 

Note. — La  station  fut  établie  le  4  juillet  1911. 
Exactitude,   "  A  ". 


25f— 31 
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Débit  en  pieds-seconde. 

RUISSEELEMENT. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  surface 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

pcs. 

Avril 

245 

720 

135 

44 

18 

4 

180 
18 
10 
10 

51-9 
420 
59-1 
26-3 
14-7 

0-23 

1-8 

0-26 

0-11 

0-07 

0-26 

2-1 

0-29 

0-13 

008 

3,090 

25,800 

3,520 

1,620 

904 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

La  période 

10  to  12 

Note. — La  station  ne  fut  maintenue  que  pendant  la  saison  d'irrigation. 
Exactitude,  "  A  ". 

Creek  Twaal  (206). 

Le  creek  Twaal  a  sa  source  dans  les  collines  à  la  limite  nord-ouest  du  township 
18,  rang  23,  à  l'ouest  du  6ième  méridien,  à  une  altitude  de  2,500  pieds.  11  coule  vers 
le  sud-est  sur  une  distance  de  12  milles,  se  jetant  dans  la  rivière  Thompson  3  milles 
en  amont  de  Spences-Bridge,  à  une  altitude  de  750  pieds.  C'est  un  petit  cours  d'eau 
d'environ  5  pieds  de  largeur,  de  6  pouces  à  1  pied  de  profondeur,  et  coulant  à  une 
vitesse  de  0.5  à  1.5  pied  par  seconde.  Il  y  a  plusieurs  chutes  de  10  pieds,  la  vallée 
est  très  étroite  et  les  rives  escarpées.  Un  chemin  suit  le  creek  pratiquement  jusqu'à 
sa  source.  La  partie  supérieure  de  la  vallée  s'élargit  quelque  peu,  et  il  y  a  là  de 
bonnes  terres  arables.  Ces  terres  font  toutes  partie  des  réserves  nos  4  et  6  des  sau- 
vages de  Cook's-Ferry.  MM.  Moren  et  Curnow  détiennent  trois  cents  pouces  d'eau 
du  creek  Twaal,  pour  irriguer  les  lots  23,  378  et  28  G.  1.  Pendant  toute  la  saison 
d'irrigation,  environ  4  p.c.s.  d'eau  arrivent  jusqu'au  détournement  supérieur  de  M. 
Moren.  Les  fossés  sont  longs,  et  le  sol  de  gravier,  de  sorte  qu'il  y  a  ordinairement 
manqme  d'eau.  Les  sauvages  de  la  réserve  en  amont  du  creek  détiennent  aussi  des 
droits,  mais  plus  récents,  et  parfois  ils  détournent  le  creek  sur  leurs  terres.  Le  creek 
Twaal  est  très  contentieux. 

La  station  hydrographique  fut  établie  en  juin  1911,  et  maintenue  jusqu'au  1er 
octobre  1911.  Elle  a  montré  qu'environ  4  p^cs.  d'eau  arrivaient  jusqu'au  détourne- 
ment supérieur  de  M.  Moren.  Les  mesurages  généraux  en  1912  démontrent  que  le 
débit  est  à  peu  près  le  même. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Twaal,  en  amont  du  détournement  de  Moren,  en  1911-12. 


Date. 


Hydrographe. 


N°du 
comp- 
teur. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


1911. 

21  juin 

17  sept 

21  juin 

1912. 
20  mai.... 

27  juin 

19  juillet . . 
9  août. . . . 


CE.  Richard  son. 


M  U 


C.  G.  Cline.. 
B.  Corbould. 


1,048 
1,048 
1,048 

1,046 
1,053 
1,053 
1,044 


pds. 

6-7 

12-5 

7-5 

6-5 
40 
4-3 
7-3 


pds-carrés 
2-2 


1-5 
1-4 
1-5 
21 


pds  p.  sec. 

1-5 
1-3 
0-8 

21 
2-8 
31 
21 


pds. 

0-59 
0-66 


pds-sec. 

3-4* 
5-1* 
5-8f 

3-2* 
3-9* 
4-6* 
4-5* 


*  En  amont  du  détournement  de  Moren. 
f  En  amont  du  détournement  des  sauvages. 

26Ï— 31J 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Twaal,  en  amont  du  détournement 

de  Moren,  en  1911. 


Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1 

pds. 

pds-sec. 

pds. 
0-6 

pds-sec. 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

pds. 

pds-sec. 

3-6 
3-6 
3-6 
3-7 
3-8 
40 
4-2 
3-9 
3-7 
3-6 
3-8 
40 
4-2 
4-4 
4-6 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-8 

pds. 

pds-sec. 
4-8 

2 

0-65 

4-8 

3 

0-6 

4-8 

4 

4-8 

5 

4-8 

6 

0-6 

0-65 

4-8 

7 

0-62 

4-8 

8 

0-6 
0-6 

4-8 

9 

4-8 

10 

0-6 

0-65 

4-8 

11  . 

4-8 

12 

N 

0-6 

4-8 

13      .  ... 

4-8 

14 

4-8 

15 

4-8 

16    

0-6 

4-8 

t7 

0-65 

0-65 

4-8 

18      

50 

19 

5-2 

20 

0-6.. 

5-4 

21 

0-6 

3-6 
2-9 
2-3 
1-6 
2-1 
2-6 
31 
3-6 
3-6 
3-6 

0-65 


5-7 

22 

5-9 

23 

0-6 

6-2 

24 

25 

0-5 

0-65 

0-7 

6-4 

61 

26 

27 

5-9 

6-6 

0-65 

5-6 

28 

29 

0-6 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

5-4 

0-65 

5-2 

30 

0-6 


4-9 

31 

Débit  mensuel  du  creek  Twaal,  en  amont  du  détournement  de  Moren,  en  1911. 

'(Superficie  de  déversement,  30  milles  can 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 

carré. 

Prof,  en  pes 

sur  la  surface      Total  en 
de  dé  ver-      pieu- 
sement.    ' 

3-6 
4-8 
6-4 

3-6 
3-6 

4-8 

3-6 
4-4 
5-2 

012 
014 
0-17 

0  14                m 

o-ifl           m 

019                  310 

Note. — La  station  fut  discontinuée  le  30  septembre  1911.     Exactitude  MD*\     La  court, 
basée  sur  2  mesurages.     Voir  les  mesurâmes  généraux  faits  en   1912  .   Les  conditions  de  l'hiver 
existent  pendant  3  mois  de  l'année. 
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Creek  Venables  (207). 


Le  creek  Venables  a  sa  source  au  pied  de  la  montagne  Blanche,  au  nord  de 
Spences-Bridge,  à  une  altitude  de  6,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson, 
6  milles  au  nord  de  Spences-Bridge,  à  une  altitude  de  820  pieds.  Il  fait  partie  du 
drainage  Thompson;  sa  superficie  de  déversement,  telle  qu'estimée,  est  de  13  milles 
carrés,  dont  10  milles  carrés  en  amont  de  la  jauge. 

Le  creek  Venables  est  un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  entre  les  creeks  Oregon 
Jack  et  Twaal.  Il  n'a  qu'un  petit  bassin,  et  est  à  sec  pendant  presque  toute  l'année. 
A  la  crue  du  printemps,  cependant,  il  y  a  souvent  un  bon  débit  de  la  montagne  Blan- 
che; l'eau  est  emmagasinée  dans  le  lac  Venables,  et  sert  à  l'irrigation  plus  tard  dans 
la  saison.  Le  lac  a  un  mille  et  demi  de  longueur,  un  demi-mille  de  largeur,  et  est  à 
une  altitude  de  2,230  pieds.  Ceci  forme  un  bon  réservoir,  et  il  est  possible  d'employer 
avec  profit  toutes  les  eaux  de  la  crue.  Il  est  cependant  probable  qu'on  subisse  une  perte 
considérable  par  l'infiltration,  car  dans  le  canon  en  aval,  il  y  a  une  source  qui  coule 
pendant  toute  l'année,  et  qui  est  assez  grande  pour  permettre  aux  sauvages  de  s'en  ser- 
vir pour  l'irrigation.  La  vallée  Venables,  où  se  trouve  le  lac,  a  environ  6  milles  de  lon- 
gueur, et  d'un  demi-mille  à  un  mille  de  largeur;  elle  contient  plusieurs  milliers  d'acres 
de  terre,  dont  une  partie  peut  être  irriguée  par  le  lac  Venables,  et  est  cultivée  avec 
succès.  Le  grand  obstacle  est  la  réserve  de  l'eau  dans  les  années  de  sécheresse,  et  la  hau- 
te altitude,  2,000  pieds.  Les  terres  au-dessus  du  lac  ne  peuvent  être  irriguées  avec  un 
système  de  gravité,  car  le  cours  d'eau  vient  à  sec.  Il  y  a  aussi  de  bonnes  terres  à  l'em- 
bouchure du  creek,  détenues  principalement  par  les  sauvages.  Entre  cette  section  et 
la  vallée,  il  y  a  un  canon  profond  dans  lequel  le  lit  du  creek  tombe  de  1,400  pieds 
en  deux  milles.  Il  est  rare  qu'il  y  ait  de  l'eau  dans  cette  section  du  cours  d'eau, 
excepté  là  où  se  trouve  la  source  ;  même  les  eaux  de  la  crue  sont  retenues  par  la  digue 
du  lac.  Le  tracé  original  de  la  route  Yale-Cariboo  se  trouvait  dans  la  vallée  Venables, 
et  les  terres  furent  prises  à  cette  époque.  Plus  tard,  quand  le  Pacifique-Canadien  fût 
construit  sur  le  côté  opposé  de  la  rivière  Thompson,  la  route  fut  changée,  et  la  vallée 
isolée.  Maintenant,  cependant,  le  Canadian-Northern  est  à  construire  près  de  la  vallée, 
et  les  conditions  devraient  s'améliorer. 

La  station  sur  le  creek  Venables  fut  établie  le  6  mai  1912,  par  C.  G.  Cline.  'La 
section  de  mesurage  est  dans  la  vallée  Venables,  100  pieds  en  amont  du  lac.  C'est  une 
bonne  section,  le  contrôle  est  bon,  le  courant  régulier,  les  rives  hautes,  et  le  chenal 
unique;  cependant  le  lit  est  de  boue,  et  sujet  à  être  piétiné  par  les  bestiaux.  Une 
jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  placée  à  la  section  de  mesurage  sur  la  rive 
droite. 


Mesurages  du  débit  du  creek  Venables  (207),  en  amont  du  lac  Venables,  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

6  mai 

C.  G.  Cline 

1,046 
1,046 

pds. 

3-5 
30 

pds-carrés 

10 
0-9 

pds  p.  sec. 

0-6 
0-8 

pds. 

2-48 

pds-sec. 
0-6 

17    "    . 

2-59     1         0-7 

20  juin 

C.  G.  Cline  and  B.  Corbould. 

210 

*  Creek  à  sec. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Venables,  en  amont  du  lac  Venables, 

pour  1911. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-56 
0-57 
0-58 
0-60 
0-59 
0-59 
0-58 
0-62 
0-66 
0-70 
0-73 
0-76 
0-77 
0-78 
0-79 
0-85 
0-92 
0-90 
0-87 
0-81 
0-76 
0-69 
0-62 
0-55 
0-48 

Pieds. 

"ï-ï" 

"2-2" 

"2-i"' 

"2-i" 
"2-i" 

"2-i" 

"2.1" 

"2.Ï" 

Pieds-sec. 

0-47 

0-46 

0-45 

0-38 

0-30 

0-23 

015 

010 

005 

00 

00 

00 

0  0 

00 

0-0- 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

01 

Pieds. 

*2-3*" 

"2^4" 

"2-4*" 

"2"35" 

2-è" 

"2-2" 

"2-è" 

"2-2" 

"2-i" 

Pieds-sec. 

0-2 

0-3 

0-35 

0-40 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-45 

0-43 

0-41 

0-40 

0-38 

0-35 

0-32 

0-30 

0-25 

0-20 

015 

019 

0-23 

0-27 

0-30 

0-25 

0-20 

0-20 

015 

010 

005 

00 

00 

Pieds. 

"2-i"" 
"2:2" 

"2-2"' 
"2.2" 

"2^3" 
"2-3" 

"2-25" 
"2-25" 

"2-2"' 

Pieds. sec. 
00 

2 

00 

3 

0  05 

4 

010 

5 

015 

6 

2-47 

015 

7 

015 

8 

015 

9 

015 

10 

2-5 

015 

11 

0  15 

12 

0  15 

13 

2-49 

018 

14 

0-21 

15 

0-24 

16 

0-27 

17 

0-30 

18 

2-6 

0-30 

19 

0-30 

20 . 

0-30 

21 

2-62 

0-28 

22 

0-26 

23 

2-7 

0-24 

24 

0-22 

25 

2-67 

0-22 

26 

0-22 

27 

28 

2-6 

0-20 
0-20 

29 

018 

017 

31 

2-42 

015 

Débit  mensuel  du  creek  Venables,  en  amont  du  lac  Venables,  pour  1012. 
(Superficie  de  déversement,  10  milles  carrés.) 


Débits  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Mois. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Per  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  sur-       Total  en 
face  de  dé-    pieds-acre, 
versement. 

Pouces. 

Mai 

0-92 
0-47 
0-45 
0-3 

0-48 
00 
00 
00 

0-67 
009 
0-28 
019 

007               nos                   «il 

Juin 

001 
003 
002 

001  5 
003                   17 

002  12 

Juillet 

Août 

La  période 

10 

Note. — La  station  fut  maintenue  pendant  la  saison  d'irrigation  seulement. 
Exactitude,  "  C  ". 
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Creek  Viola  (124). 

Le  creek  Viola  coule  de  l'est  dans  le  lac  Coquitlam,  dans  la  section  8,  township  5, 
rang  6,  à  l'ouest  du  7ème  méridien.  Son  débit,  ajouté  à  celui  de  la  rivière  Coquitlam, 
tel  que  rapporté  à  la  station  de  jaugeage  en  amont  du  lac,  donne  la  quantité  d'eau  que 
la  Vancouver  Power  Company  peut  employer.  Les  autres  petits  cours  d'eau  qui  se 
jettent  dans  le  lac  fourniront  probablement  assez  d'eau  pour  la  ville  de  New- Westmins- 
ter. 

La  station  de  jaugeage  sur  le  creek  consiste  en  une  batture  à  environ  300.  verges 
de  l'embouchure.  Les  mesurages  au  compteur  sont  faits  à  gué.  La  station  fut  établie 
le  26  octobre  1912,  et  l'on  a  lu  la  jauge  trois  fois  par  semaine.  Pendant  la  saison  de 
1913,  on  fera  assez  de  mesurages  au  compteur  pour  trouver  la  courbe  de  mesure.  La 
station  est  au-dessous  du  contour  de  30  pieds,  et  quand  le  lac  sera  à  son  niveau  la 
jauge  sera  inondée.  Si  l'on  veut  continuer  les  jaugeages  après  cela,  on  devra  remonter 
plus  en  amont  si  l'on  veut  avoir  une  bonne  station. 

Le  26  octobre  1912,  le  débit  était  de  258  pieds-cubes-seconde. 

Creek  Warren  (305). 

Le  creek  Warren  a  sa  source  dans  les  collines  Spa,  environ  20  milles  au  sud-est  de 
Salmon-Arm,  à  une  altitude  de  4,000  pieds,  et,  coulant  vers  le  sud-ouest,  se  jefïe 
dans  la  rivière  au  Saumon,  environ  un  mille  en  aval  de  l'embouchure  du  creek  Bolean, 
à  une  altitude  d'environ  1,700  pieds.  Il  fait  partie  du  drainage  Saumon-lac  Shuswap- 
Thompson  sud;  sa  superficie  de  déversement,  mesurée  d'après  une  carte  du  service 
géologique,  en  date  de  1895,  échelle  de  2'  milles  au  pouce,  est  de  10  milles  carrés.  C'est 
un  cours  d'eau  d'irrigation  situé  à  la  limite  est  de  la  zone  aride  ;  la  précipitation  varie 
entre  15  et  18  pouces. 

Le  creek  Warren  a  environ  3  milles  de  longueur;  à  l'eau  haute,  il  a  6  pieds  de  lar- 
geur, 1  pied  de  profondeur,  et  une  vitesse  moyenne  de  3  pieds  par  seconde;  à  l'eau 
basse,  il  est  très  petit,  et  n'a  qu'un  débit  de  moins  d'un  demi  pied-seconde.  Les  trois 
rapports  de  ce  creek  (sous  le  nom  de  creek  Ferris)  donnent  un  total  de  420  pouces 
de  mineurs  (11.7  p.c.s.),  ce  qui  est  plus  que  le  débit  du  creek,  excepté  dans  le  mois  de 
mai.  Mais  la  quantité  d'eau  sur  laquelle  on  a  des  droits  excède  aussi  de  beaucoup  la 
quantité  requise  par  les  contrées  avoisinantes.  Si  l'eau  était  convenablement  emmaga- 
sinée, il  y  en  aurait  suffisamment  pour  irriguer  500  acres  de  terre,  dans  les  années 
moyennes.  Cela  pourrait  se  faire  en  emmagasinant  l'eau  dans  le  lac  des  Espagnols,  un 
petit  lac  à  la  source^  du  cours  d'eau.  A  environ  300  verges  de  l'embouchure,  le  creek 
fait  une  chute  de  75  pieds,  qui  pourrait  être  utilisée  pour  développer  une  petite  force 
motrice  en  mai  et  juin,  mais  durant  le  reste  de  l'année  le  débit  est  trop  petit  pour 
être  utilisé. 

La  station  sur  le  creek  Warren  fut  établie  le  22  mai  1911,  par  C.  E.  Richardson. 
La  section  de  mesurage  est  à  environ  un  tiers  de  mille  de  l'embouchure,  300  verges  en 
amont  d'une  chute  de  40  pieds,  et  à  environ  un  quart  de  mille  de  la  route  Armstrong- 
Grande-Prairie.  Les  mesurages  sont  tous  faits  à  gué.  La  section  est  excellente,  le 
contrôle  bon,  les  rives  hautes,  le  courant  régulier,  le  chenal  unique,  et  le  lit  stable. 
Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  placée  sur  la  rive  gauche  environ  20  pieds 
en  amont  de  la  section  de  mesurage.  La  donnée  de  la  jauge  est  reportée  à  tîois  points 
de  repère. 
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Mesurage  du  débit  du  creek  Warren,  en  amont  du  détournement  de  Warren,  1911-12. 


Date. 


1911. 

22  mai 

23  mai.... 

23  mai 

23  mai.... 
22  mai.... 

16  juin 

11  juillet. 
25  juillet. 

1912. 

13  mai... . 
16  juillet. 


Hydrographe. 


CE.  Richardson. 


C.  G.  Cline.... 
W.  M.  Carlyle. 


CE.  Richardson. 


Comp- 
teur 

N° 


1  048 
1  048 
1  046 
1  044 
1  044 
1  044 
1  044 
1  044 


1  048 
1  048 


Largeur 


Pieds 


60 
7-2 
60 
7-5 
9-0 
80 
8-5 
45 


60 
5-2 


Aire  de  la 
section. 


Pieds-sec. 

3-6 
3-7 
6-5 

4-8 
7-7 
40 
4-3 
2-5 


5-7 
2-5 


Vitesse 
moyenne. 


Pdsp.  sec. 

31 
2-9 
1-2 
20 
1-3 
0-6 
0-6 
0-3 


3-3 
0-7 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 

100 
0-96 
0-96 
0-96 
100 
0-61 
0-64 
0-50 


1-23 
0-58 


Débit. 


Pieds-sec. 

11-2 
10-7 
81 
9-9 
100 
2-4 
2-6 
0-7 


18-6 
1-8 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Warren,  en  amont  du  détournement 

Warren,  1911. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit, 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'î.ur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pieds-sec. 

Pieds. 

0-80 
0-80 
0-80 
0-78 
0-75 
0-72 
0-70 
0-68 
0-68 
0-65 
0-65 
0-65 
0-65 
0-62 
0-60 
0-60 
0-55 
0-55 
0-55 
0-52 
0-52 
0-55 
0-52 
0-52 
0-52 
0-52 
0-52 
0-52 
0-55 
0-58 

Pieds-sec. 

5-8 
5-8 
5-8 
5-4 
4-7 
41 
3-7 
3-3 
3-3 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-4 
21 
21 
1-5 
1-5 
1-5 
1-2 
1-2 
1-5 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-5 
1-9 

Pieds. 

0-55 
0-55 
0-55 
0-52 
0-50 
0-50 
0-60 
0-66 
0-66 
0-66 
0-64 
0-62 
0-58 
0-50 
0-50 
0-50 
0-48 
0-48 
0-48 
0-48 
0-48 
0-49 
0-49 
0-46 
0-45 
0-45 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 

Pieds-sec. 

1-5 
1-5 
1-5 
1-2 
10 
10 
2-1 
30 
30 
30 
2-7 
2-4 
1-9 
10 
10 
10 
•9 
•9 

i 

:! 

•9 
•7 
•6 
•6 

•4 

:î 

•4 

Pieds. 

0-45 
0-42 
0-40 
0-40 
0-40 
0-45 
0-50 
0-45 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 
0-40 
0-40 
0-40 
0-45 
0-45 
0-45 
0-44 
0-45 
0-45 
0-42 
0-42 
0-42 
0-42 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 

Pieds-sec. 

0-6 
0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-6 
10 
0-6 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

Pieds. 

0-40 
0-42 
0-45 
0-45 
0-42 
0-42 
0-41 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-48 
0-45 
0-45 
0-44 
0-42 

Pieds-sec. 
0  3 

2 

3 

4 

0-80 
0-80 

5-8 
5-8 

0-4 
0-6 
0-6 

5..... 
6 

0-4 
0-4 

7 

0-4 

8 

0-3 

9 

0-3 

10 

0-3 

11 

0-3 

12 

0-3 

13 

0-9 

14 

0-6 

15 

0-6 

16 



0-6 

17 

0-4 

18 

19 

20 

21 

22 

1-00 
0-95 
0-90 
0-88 
0-85 
0-82 
0-82 
0-80 
0-80 
0-80 

10-9 
9-6 
8-2 
7-8 
7-0 
6-3 
6-3 
5-8 
5-8 
5-8 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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(Superficie  de  déversement,  10  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pouces  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

5-8 
30 
10 

12 

0-4 
0-3 

2-6 
1-3 

0-4 

•3 
•1 
•04 

•3 
•1 
•05 

160 
80 
25 

Juillet 

Août 

La  période 

15 

Note. — La  station  fût  discontinuée  le  17  septembre,  à  la  fin  de  la  saison  d'irrigation. 
Exactitude,   "  A  ". 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Warren,  en  amont  du  détournement 

Warren,  1912. 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Jour. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1 

0-45 

0-6 

0-80 

5-6 

0-80 

5-6 

0-60 

21 

1-5 

2 

0-45 

0-6 

0-80 

5-6 

0-80 

5-6 

0-60 

21 

0-55 

1-5 

3 

0-45 

0-6 

0-90 

7-9 

0-80 

5-6 

2-6 

1-5 

4 

0-45 

0-6 

0-90 

7-9 

0-75 

4-6 

31 

6-55 

1-5 

5 

0-45 

0-6 

0-95 

9-2 

4-1 

3-6 

1-3 

6 

0-45 

0-6 

100 

10-6 

0-70 

3-6 

4-1 

6-52 

1-2 

7 

0-45 

0-6 

100 

10-6 

0-70 

3-6 

0-70 

3-6 

1-2 

8 

0-45 

0-6 

110 

13-7 

0-70 

3-6 

0-65 

2-8 

0-52 

1-2 

9 

0-45 

0-6 

115 

15-5 

0-70 

3-6 

0-65 

2-8 

1-6 

10 

0-45 

0-6 

115 

15-5 

0-65 

2-8 

2-7 

6-60 

2-1 

11 

0-55 

1-5 

110 

13-7 

3-2 

2-5 

2-1 

12 

0-60 

21 

15-5 

0-70 

3-6 

2-3 

Ô-6Ô 

21 

13 

0-50 

10 

1-20 

174 

0-70 

3-6 

0-60 

2-1 

1-8 

14 

0-60 

2-1 

1-20 

17-4 

0-70 

3-6 

0-60 

21 

6-55 

1-5 

15 

0-65 

2-8 

1-40 

26-2 

0-70 

3-6 

20 

1-5 

16 

0-65 

2-8 

1-40 

26-2 

3-6 

1-9 

0-55 

1-5 

17 

0-65 

2-8 

1-20 

17-4 

0-70 

3-6 

1-8 

1-5 

18 

2-8 
2-8 

1-20 
120 

17-4 
17-4 

0-70 
0-65 

3-6 

2-8 

1-8 
1-7 

6-55 

1-5 

19 

0-65 

1-5 

20 

0-65 

2-8 

1-20 

17-4 

0-65 

2-8 

1-6 

0-55 

1-5 

21 

0-65 

2-8 

1-20 

17-4 

0-65 

2-8 

0-55 

1-5 

1-5 

22 

0-65 

2-8 

1-20 

17-4 

0-65 

2-8 

15 

6-55 

1-5 

23 

0-65 

2-8 

1-20 

17-4 

0-65 

2-8 

6-55 

1-5 

1-5 

24 

0-70 

3-6 

1-20 

17-4 

0-65 

2-8 

1-5 

6-55 

1-5 

25 

0-70 

3-6 

1-30 

21-6 

0-60 

21 

6-55 

1-5 

0-55 

1-5 

26 

41 
4-6 

1-30 
100 

21-6 
-      10-6 

0-60 

21 
21 

"6-55"' 

1-5 
1-5 

"6-55" 

1-5 

27 

6-75 

1-5 

28 

5-1 
5-6 

100 
0-90 

10-6 
7-9 

0-60 
0-60 

21 
2-1 

"Ô-55" 

1-5 
1-5 

6-55 

1-5 

29 

0-80 

1-5 

30 

0-80 

5-6 

6-8 

21 

1-5 

1-5 

31.. 

0-80 

5-6 

0-55 

1-5 

1-5 
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Débit  mensuel  du  creek  Warren,  en  amont  du  détournement  Warren,  en  1912. 

(Superficie  de  déversement,  10  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pouces  sur  la 
surf,  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds- acre. 

Pouces. 

Avril 

5-6 
26-2 
5-6 
4-1 
21 

0-6 
5-6 
2-1 
1-6 
12 

2-3 
14-3 
3-4 
2-1 
1-6 

0-2 

1-4 

•3 

•2 

•2 

0-2 

1-6 

•3 

•2 

•2 

137 
879 
202 
129 
98 

Mai 

Juillet 

Août 

18 

Note. — La  station  n'a  été  suivie  que  pendant  la  saison  d'irrigation.     Le  creek  est  gelé  pen- 
dant quatre  mois,  durant  lesquels  le  ruissellement  est  très  petit. 
Exactitude,  "  A  ". 

Creek  de  la  Sorcière  (258). 

Le  creek  de  la  Sorcière  a  sa  source  dans  la  vallée  Highland,  dans  la  section  1, 
township  18-23-6,  à  une  altitude  de  4,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Guichon, 
venant  de  l'est,  à  environ  7  milles  du  lac  Mamit,  à  une  altitude  de  3,300  pieds.  Il 
fait  partie  du  drainage  Gu ichon-Nicola- Thompson  ;  la  superficie  de  déversement, 
mesurée  d'après  une  carte  du  Service  Géologique,  en  date  de  1895,  échelle  de  2  milles 
aui  pouce,  est  de  41  milles  carrés;  40  milles  de  cette  superficie  se  trouvent  en  amont 
de  la  station.  C'est  un  cours  d'eau  d'irrigation  contrôlé  par  les  droits  sur  le  creek 
Guichon,  en  aval  du  lac  Mamit.  Le  cours  d'eau  est  dans  le  cœur  de  la  zone  aride; 
les  étés  sont  chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  froids;  la  précipitation  annuelle  est 
d'environ  15  pouces. 

Le  creek  de  la  Sorcière  a  sa  source  dans  la  chaîne  de  colline  dans  la  vallée 
Highland,  et  son  principal  producteur  est  le  lac  Divide,  à  une  altitude  de  13,960  pieds. 
Un  simple  filet  à  l'eau  basse,  à  l'eau  haute,  ce  cours  d'eau  a  20  pieds  de  largeur,  deux 
pieds  de  profondeur,  qt  une  vitesse  moyenne  de  3.5  pieds.  Il  y  a  plusieurs  petites 
réserves  de  sauvages  sur  ce  creek,  mais  il  n'y  a  pas  d'agriculture,  car  les  sauvages 
n'y  sont  que  pour  une  courte  période  de  l'été.  Des  digues  de  castors  et  les  prairies 
servent  à  emmagasiner  l'eau,  mais  il  faut  faire  sauter  les  digues  pour  obtenir  l'eau 
à  la  fin  de  l'été.  Le  creek  n'a  pas  d'importance,  si  ce  n'est  comme  tributaire  du  creek 
Guichon,  qui  est  un  cours  d'eau  dont  l'usage  pour  des  fins  d'irrigation  suscite  de  nom- 
breuses disputes. 

La  station  du  creek  de  la  Sorcière  fut  établie  le  11  septembre  1911,  par  W.  IL 
Carlyle,  mais  on  n'a  pas  eu  de  chiffres  avant  avril  1912.  La  section  de  mesura- 
située  au  pont  de  la  route  du  ranche  de  Chartrand  à  Ashcroft.  qui  traverse  le  cours 
d'eau  à  environ  1  mille  de  la  route  Sarona-Merritt.  Une  jauge  réglementaire  à  tige 
verticale  est  placée  sur  le  côté  d'aval  du  pont.  Les  mesurages  sont  faits  à  gué,  excepté 
lorsque  l'eau  est  très  haute  ;  ils  sont  faits  alors  au  moyen  d'un  câble. 
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Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
14  sept W.  M 

1912. 
27  avril H.  J. 

.  Carlyle 

1044 

1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 
1057 

Pieds. 
3-8 

120 
17-5 
180 
150 
120 
100 
10-5 
100 
10-0 
10-0 

Pds  carrés 
20 

5-2 
21-5 
18-6 
8-5 
5-8 
3-8 
5-2 
4-7 
3-4 
5-9 

Pds  p.  sec. 
0-34 

1-3 

3-4 

2-9 

1-71 

1-77 

0-82 

1-43 

107 

0-9 

1-4 

Pieds. 
0-54 

0-85 
205 
1-75 
1-20 
0-94 
0-70 
0-85 
0-76 
0-65 
0-93 

Pds- sec. 
0-7 

Keys 

6-7 

14  mai 

74-0 
54-1 

14-5 

10  juin 

24  juin ' 

1        10-3 

31 

2  juillet ' 

7-5 

15  juillet ' 

30,juillet ' 

3  sept ' 

5-0 

30 
7-1 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Précipi- 
tation. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la 

surface  de 

déversem. 

Total  en 
pieds-acre. 

Pouces. 

220 
87-0 
19-2 
14-2 
270 
110 

5-5 
8-0 
1-5 
11 
1-3 
1-8 

9-2 

37-3 

8-0 

5-2 

8-4 
5-4 

0-23 

0-93 

0-2 

013 

0-21 

0  135 

0-26 
1-08 
0-22 
015 
0-24 
015 

550 
2,300 
480 
320 
520 
320 

Mai 

Juin 

Juillet 

Septembre 

La  période 

12 

Note. — La  station  fut  établie  le  14  septembre  1911,  et  un  mesurage  fut  fait  ce  jour-là: 
débit,  0-7  pied-seconde.  Les  chiffres  furent  commencés  le  2  avril  1912,  et  continués  jusqu'au  4 
octobre  1912.     Les  lectures  de  jauge  furent  prises  seulement  deux  fois  par  semaine. 

Exactitude,  "  A  ". 

KlVIÈRE  YOHO    (415). 

La  rivière  Yoho  a  sa  source  dans  les  champs  de  glace  de  Wapta,  20  milles  au  nord 
de  Field,  et  coule  vers  le  sud-est,  se  jetant  dans  la  rivière  du  Cheval-qui-rue,  5  milles 
à  Test  de  Field.  C'est  un  cours  d'eau  de  montagne  rapide,  de  20  mille  de  longueur, 
variant  en  largeur  de  40  à  150  pieds,  et  en  profondeur  de  2  à  6  pieds.  Les  tributaires 
(en  se  dirigeant  vers  la  source),  sont  par  ordre;  les  chutes  Takakkak  venant  de  droite, 
la  Petite  Yoho  de  gauche,  et  les  chutes  Jumelles  de  gauche.  La  superficie  de  déverse- 
ment du  cours  d'eau  est  de  75  milles  carrés.  La  précipitation  annuelle  est  de  plus  de 
90  pouces,  dont  40  à  50  pouces  en  neige.  La  profondeur  du  ruissellement  en  pouces  en 
1912  dépassait  90  pouces,  mais  on  ne  peut  obtenir  le  facteur,  car  on  sait  que  les 
glacier  diminuent.  Les  conditions  de  l'hiver  sont  dures  ( — 40°  F.)  tandis  que  les  étés 
sont  chauds  et  très  pluvieux. 

La  beauté  de  la  vallée  Yoho  est  très  connue.  Des  milliers  de  touristes  se  font 
conduire  tous  les  ans  dans  la  vallée  pour  voir  les  fameuses  chutes  Takakkak,  où  l'eau 
tombe  de  1,250  pieds.  Plusieurs  remontent  la  vallée  pour  voir  les  belles  chutes  Ju- 
melles et  les  différents  glaciers  et  champs  de  glace. 

Il  est  possible  d'y  déveloper  deux  petites  forces  motrices.  Une  tête  de  80  pieds 
peut  être  obtenue  à  300  verges  de  l'embouchure,  et,  en  construisant  une  digue,  un  peut 
avoir  un  petit  réservoir.  En  prenant  l'emplacement  sur  la  rivière  du  Cheval-qui-rue, 
en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  on  peut  obtenir  une  tête  le  120  pieds.  A 
environ  2  milles  de  l'embouchure,  il  y  a  un  canon  de  5  milles  de  longueur,  large  de  50 
pieds  au  sommet.  Les  parois  sont  de  formation  de  granit  solide.  La  chute  est  de 
400  pieds  dans  les  5  milles,  mais  on  pourrait  obtenir  une  tête  de  300  pieds  en  cons- 
truisant une  digue  haute  et  étroite  au  pied  du  canon.  Il  y  a  un  bon  emplacement  au 
pied  du  canon  sur  la  rive  est.  Tout  pouvoir  aurait  à  combattre  le  f razil,  de  durs  hivers, 
et  n'aurait  un  bon  débit  que  pendant  les  mois  d'été. 

Le  5  juin,  1912,  C.  E.  Richardson  fit  un  mesurage,  et  enregistra  un  débit  de  127 
p.  c.  s. 

Une  station  fut  établie  sur  la  rivière  Yoho  le  5  juin,  1912,  par  C.  E.  Richerdson, 
mais  la  jauge  fut  emportée  par  la  crue  à  la  fin  de  juin.  Le  débit  de  la  rivière  Yoho 
fut  cependant  déterminés  par  la  différence  entre  les  débits  quotidiens  de  la  rivière  du 
Cheval-qui-Rue  à  Field  et  ceux  au  tunnel  n°  2,  c'est-à-dire  en  aval  et  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho.     La  différence,  ainsi  faite,  est  donnée  ici. 
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Débit  quotidien  de  la  rivière  Yoho,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 


Juin. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

1            

Pieds-seconde. 

1,630 
1,770 
1,280 
1,410 
1,560 
1,530 
1,360 
1,220 
1,450 
1,280 
1,660 
1,450 
1,590 
900 
1,470 
1,460 
1,680 
1,820 
1,790 
1,870 
1,730 
2,050 
1,870 
1,790 
1,710 
1,300 
1,160 
1,260 
1,900 
2,390 
2,450 

Pieds-seconde. 

2,330 
2,310 
2,590 
2,730 
2,350 
1,480 
1,710 
1,960 
2,350 
2,020 
1,720 
1,410 
1,270 
1,590 
1,740 
1,530 
1,030 

960 
1,040 
1,250 
1,580 
1,890 
2,450 
2,390 
3,220 
2,230 
1,800 
1,300 

820 

610 

500 

Pieds- seconde. 

445 
350 
310 
265 
255 
235 
245 
245 
245 
265 
330 
420 
400 
310 
295 
295 
250 
215 
175 
155 
165 
165 
135 
138 
130 
130 
122 
125 
125 
125 

Pieds- seconde. 
140 

2 

125 

2 

132 

4 

140 

5 

132 

6 

125 

7  

125 

8              

125 

9  

110 

10              

110 

11 

110 

12 

95 

13 

95 

14 

95 

15    

105 

16 

105 

17 

105 

18 

105 

19 

105 

20 

90 

21.. 

90 

22 

90 

23 

90 

24 

90 

25 

90 

26 

90 

100 

28 

100 

90 

30 

90 

90 

Débit  mensuel  de  la  rivière  Yoho,  près  de  l'embouchure,  en  1912. 
(Superficie  du  déversement,  75  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum 

Minimum 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pcs  sur  la     Total  on 
surface  de     pieds-acre, 
déversem. 

Juin 

3,800 

2,450 

3,390 

445 

140 

100 
900 
500 
125 
90 

1,580 

1,610 

1,780 

285 

106 

211 

21-5 

23-7 

30 

1-4 

23-5             94,000 

24-8             99,000 

27-4           109,000 

3-3             14,000 

Octobre 

1-6              6,500 

Note. — Les  résultats  ci-dessus  furent  obtenus  en  prenant  la  différence  entre  le  débit  à  la 
station  de  jaugeage  à  Field  (en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho)  et  le  débit  à  la  station 
de  jaugeage  du  tunnel  n°  2  (en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho).  Débit  minimum 
estimé   (pendant  l'hiver)  =50  p.c.s. 

Exactitude,  "  B  ". 
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DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25f 


A.   1914 


MESTJRAGES  GENERAUX  DES  DEBITS. 


Date. 


Cours  d'eau. 


Largeur 


Aire  de 

la 
section. 


Vitesse 
moyenne 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Remarques. 


13  sept.  1912 

8  mai  1912. 

18  mai  1912, 
29  mai  1912, 

20  juil.  1912, 
11  juil.  1912, 

15  juil.  1912, 

21  oct.  1912, 
10  mai  1911, 
18  mai  1911, 

2  juin  1911. 
20  août  1912 

3  nov.  1911 

18  sept.  1912 

19  oct.  1912 

4  janv.1912 

9  juin  1912. 
9  juin  1911. 

3  août  1912 

15  juil.  1912. 

26  juin  1912. 


27  oct.  1912. 

18  juin  1912. 

12  juil.  1912. 
1er  août '12 

20  août  1912 

10  oct.  1911. 

17  oct.  1911. 

20  oct.  1911. 

22  oct.  1911. 

24  oct.  1911. 

26  oct.  1911. 

30  oct.  1911. 
1er  nov.  '11 
3  nov. 1911 
3  nov. 1911 

30  mai  1912. 

19  mai  1912. 

24  juin  1912. 

25  juin  1911. 

24  juin  1911. 


*Rivière  Akolkolex 
Creek  Alkali 

h 

it 
Creek  à  l'Ours 

Creek  Beard 

*Creek  Belknap. . . 
Creek  Terre-bleue . . 


•"Creek  Boulder. . 


*Creek  Brandt. 
Creek  Bristo. . 
Creek  Cache.. . 


Pieds 

33 

7- 

5- 
1- 
1- 

18 


Creek  Canyon 

Creek  Cartwright. 
Creek  Cherry  . . . . , 


*Rivière  Coquitlam 
Creek  Colley 


Rivière  Chehalis. 


Creek  Dairy... 
Creek  Dufïy... 
Creek  Edwards 


P.  carr. 

176 
5-4 

21 
0-2 
0-1 
20 

3-4 

51 
30 
4-4 
1-8 
1-0 

24 

24 

25 
3- 
3- 


P.  p.  sec. 

3-7 

2-1 

1-8 
5-7 
20 
1-2 

1-3 

0-7 

0-45 

0-9 

1-1 

1-2 

0-5 

0-6 
1-5 
1-4 

0-8 


56 


7-5 


70- 
3-5 

3-3 

2-7 
2-8 


58 
5-7 

2-8 


200 
1- 


1-2 

0-8 
0-8 


73 


3-0 

11 

20 

110 

20 


127 


Pieds. 

5-3 
0-4 

—01 
—0-15 
—0-5 
3-3 

0-66 

1-6 
0-38 
0-52 
0-42 


3-5 

0-6 
0-9 


1-4 
0-2 
10 
6-3 

0-3 


497 
95f— 32 


l-l 


0-8 
0-4 
1-3 
0-3 

0-8 


10-8 


10-75 
202 


1-80 
0-9 


2-55 


1-11 
1-74 
1-56 
1-41 
1-26 
1-18 
1-04 
0-90 
0-86 
0-86 


0-4 


P. -s 


655- 
11- 

3- 

1- 

0- 

25- 


4-3 


33- 

4- 

1- 

1- 

12- 

13-4 
36- 

4- 

2- 

1- 

205 
3- 

2- 


322- 
2- 


3 
1 
1 
205 
526 
412 
323 
271 
235 
183 
134 
128 
133 


0-2 


Tributaire     du     creek 
Cherry. 


Tributaire  de  la  rivière 

Adams. 
Tributaire  de  la  rivière 

Columbia  en  amont. 


Tributaire    du    creek 
Jones. 


En  am't.  du  dét.  d'aval. 

Fossé  d'irrigation  au 
ranche  Semlin. 

Tributaire  de  la  rivière 
Columbia  en  amont. 

Aussi  appelé  creek  Car- 
bonate. 

En  aval  du  détourn.  de 
Cornwall.  Voir  aussi  la 
stat.  au  creek  Cherry . 

En  am.  du  lac  Coquitlam 

Tributaire  du  creek  au 
Chapeau  en  amont. 


Juste  en  aval  du  débou- 
ché du  lac  Chehalis. 
Mesurages    faits    par 
R.     G.     Swan,   B.A. 
Se. 

Par  C.  G.  Cline,  Service 
hydrographique  de  la 
zone  des  ch.  de  fer. 

Fossé  de  Beaton. 

Fossé  d'irrigation. 

Au  détournement  d'aval 

de  Devick. 
Détournement  du  creek 

Sullivan. 
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Date. 


Cours  d'eau. 


Largeur 


Aire  de 

la 
section. 


Vitesse 
moyenne 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Remarques. 


13  juil.  1911. 

5  juil.  1912. 

26  juin  1912. 

1er  juil.  '12. 

5  août  1912 

14  août  1912 
2  oct.  1912. 
8  oct.  1911. 

20  juin  1911. 


10  mai  1912. 

10  mai  1912. 

16  sept.  1912 
26  juin  1912. 
22  juil.  1912. 


12  août  1912 


26  oct.  1912. 

6  jum  1911. 
21  juin  1911. 
24  mai  1912. 

5  juin  1912. 

21  juin  1912. 

9  juil.  1912. 

1er  juin  '11. 


22  juil.  1911. 
28  sept.  1911 
30  sept.  1911 

19  août  1912 

19  août  1912 

20  août  1912 
9  mai  1911. 


Creek  Huit-Milles 
Rivière  Emeraude 


Creek  Falls 

Creek  Guichon 
(Détournement  de 
Leighton  au  lac 
Tunkwa) 


Pieds. 

1-5 

22 
36 
36 
37 
37 
20 
40 


6-5 
40 

6-5 

40 


P.  carr. 

0-45 

24 
62 
45 
46 
32 
19 
2-1 


4-7 
2-6 

6-4 

0-9 


Creek  Guichon. 


*Creek  Doré. 


34 


47 


Creek  Graves. 
Creek  Gordon. 


4 

30 

40 


3-5 
40 


Cr.  au  Chapeau  (au 
ranche  du  creek  au 
Chapeau,  st.  d'av) 

Cr.  au  Chapeau  (au 
ranche  du  creek  au 
Chapeau,  st.  d'av) 

Cr.  au  Chapeau  (au 
ranehe  du  creek  au 
Chapeau, st.  d'av.) 

Cr.  au  Chapeau  (au 
ranche  du  creek  au 
Chapeau, st.  d'av.) 

Cr.  au  Chapeau  (au 
f.  d'Hammond)  . . 

Cr.  au  Chapeau  (au 
f.  d'Hammond). . 


32 
6 

15 
15 


1-0 
0-4 
20 

0-75 
1-2 

0-4 


30 
2-8 
9-2 
9-4 
31 


Cr.  au  Chapeau  (au 
f.  d'Hammond). . 


Cr.  au  Chapeau  (chez 
Pocock) 


4-5 


18 


1-8 


10 


p.  sec. 

1-6 

2-1 
3-9 
3-2 
3-4 
3-3 
1-7 
1-6 


0-7 
11-4 


2-6 
6-8 


1-3 

11 


2-6 

21 
10 
1-2 

1-2 
0-7 
1-4 


4-4 
0-3 
1-6 
1-6 
1-8 


Pieds 


201 

2-92 

2-5 

2-58 

2-31 

1-85 

0-61 


3-70 


215 
0-58 
0-96 
0-96 


0-89 


0-7 

49-6 
237 
244 
156 
106 

31 
3-4 


3-4 
301 

16-5 

6-2 
0 
34-5 

26-2 


124 


21 
0-4 
2-5 

0-9 
0-8 
0-6 


135 


0-9 


0-9 


14-8 


15-3 


5-9 


4-6 


9-5 


Près  d'Ashcroft,  se  jette 
dans  la  riv.  Thompson. 


A  la  prise       La  dirîé. 

[montre    la 

Au  déb'ché  [perte   en  2 
|  milles      de 

Au  déb'ché  J fossé. 

Fossé  fernn' . 

En    amont   des  dét.   de 
Xicola,  en  aval. 
Xicola,  en  aval. 

Voir  station  du  creek 
Guichon  à  l'embouch . 
pour  obtenir  la  quant  ité 
d'eau  employa 
soustrayant  les  dé- 
bits. 

Tributaire  de  la  iivière 
Coquitlain. 


Max.  de  6  p.c.s.  le  17  mai 
1912. 


Station    abandonnée    en 
1911. 


Débit  dans  le  réservoir. 

A  la  prise.  La  différence 
entre  ces  chiffres  et  les 
autres  montre  la  perte 
dans  le  fossé. 

Au  débouché  du  résorvoir 
dans  la  division  d'Oré- 
gon  Jack,  montre  la 
quantité  d'eau  coulant 
dans  le  creek  Orégon- 
Jack. 
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Date. 


Cours  d'eau. 


Largeur 


Aire  de 
lasect. 


Vitesse 
moyenne 


H'teur 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Remarques. 


16  mai  1911. 

19  juil.  1911. 

19oct.  1912. 

15  juil.  1912. 
5  juin  1912. 

23  juin  1912. 
9  juil.  1812. 

16  sept.  1912 

3  nov.  1911. 
18  sept.  1912 

4  juin  1812. 

27  juin  9121. 
15  août  1912 

18  juin  1912. 
11  juil.  1912. 
leraoûtl912 
21  juin  1911. 

20  août  1911 
7oct.  1911. 

24  mai  1912. 

5  juin  1912. 
9  juil.  1912. 

13  juin  1912. 

4  août  1912 

23  août  1912 

5  juin  1911. 

6  juin  1911. 
15  juil.  1911. 
15  juil.  1911. 

28  sept.  1911 
2  août  1912 

28  août  1912 
31  oct.  1912. 

21  août  1912 

15  juil.  1912. 
20  mai  1911. 

25  mai  1911. 

15  sept.  1911 

24  oct.  1911. 
23  juil.  1912. 

28  nov.  1912. 

15  juil.  1912. 

23  sept.  1911 
1er  juin  1912. 
27  juil.  1912. 
20  oct.  1912. 
5  oct.  1912. 

19  mai  1912. 

14  juin  1912. 
13  juin  1912. 

4  août  1912 


Creek  au  Chapeau 
(chez  Pocock) 

Cr'k  au  Chapeau  (en 
am't  du  creek  King) 
!Creek  Hixon 

Creek  Hogranch.... 

Creek  du  cheval... . 


Riv  Incomappl  eux . 
*Creek  Jones 


Riv.  duCheval-qui- 
rue  (à  Palliser).. . 

Riv.  du  Cheval-qui- 
rue  (à  Palliser). 

Riv.  duCheval-qui- 
rue  (à  Palliser). . . 


^reeK  -tving 

m 

Creek  Lane 

<<          tt 

il                  M 

tt                  tt 

tt                  tt 

Creek  Lloyd 

tt                 a 

Creek  Louis 

Creek  Maiden 

tt                 a 

tt                 tt 

tt                 tt 

*  Rivière  Mesliloet.. 

(station  d'amont). 

Creek  McGillivray. 

Creek  McKeeman.. 
Creek  Monte 


Creek  Murray. 


*Riv.  Nahatlatch. 

(station  d'aval) 
*Riv.  Nahatlatch. 

(station  d'aval) 
Creek  Nelson. 


Creek  Nikaia 

a                 tt 

*Creek  Norton 

Creek  Palm  ers 

tt             tt 
*Creek  Paul. .....Y. 

tt              a 

Pieds. 


24 


100 

150 

125 
2-5 
3-2 
2-5 
70 
10 
1-8 


Pds  car 


15 

70 
35 
3-8 
4-4 
50 
5-4 
570 
96 
104 


310 

840 

410 
0-6 
0-9 
0-5 
3-5 
0-2 
0-4 


Pds  p.sec 


2-5 

0-2 

2-0 

2-7 

10 

2-4 

2-4 

2-6 

0-54 

0-83 


7-2 

5-3 

0-8 
1-2 
0-5 
0-9 
0-4 
0-5 


0- 
1- 
3- 
2- 

47 


4-0 
2-5 
2-0 
3-0 
50 
5-3 
6-5 
70 

7-5 

12 


20 

0-8 


0- 
2- 
3- 
4- 
4- 
120 


7-0 


80- 

60 

5 

5-8 
60 
3-5 
9 

4-5 
1-4 


432 
352 
2-6 

4-0 

50 

10 
12 

1-6 
12 

9 

9 

1-9 


30 
1-7 
20 
1-0 
0-6 
10 
0-9 
1-6 

0-8 

0-75 


4-4 

2-5 

0-8 

11 
1-5 
0-7 
0-6 
11 
31 
1-6 
11 
0-8 


25f— 32è 


Pieds. 


1-73 


200 

0-8 

0-65 

0-90 

0-91 


55 
0-90 


21 

5-77 
3-42 


0-80 
0-27 
0-28 
1-2 


0-8 

1-1 

092 


Pds-sec 


37-4 

1-4 
71-5 
10-5 
4-4 
121 
12-8 
1,520- 
51-8 
87-1 


6070- 

2140 

...0- 

...1- 

...0- 

3- 

0- 

0- 

19- 

7- 

3- 

s- 

2- 


2-26 


1 
1 
2 
1 
4 
4 
188 


3-75 

2-20 

2-6 


2-53 

10 

2-0 


0-95 
2-65 


5-5 

4-5 
19-0 

41-5 

9-8 
10-5 
1,920- 

391- 

20 

4-4 
8-1 
7u6 
7-6 
1-7 
26-3 
14-6 
9-5 
1-5 


Les  jaugeages  du  creek 
Jones  ont  été  faits  ré- 
gulièrement par  MM. 
Anderson  et  Warden, 
I.C.,  en  1911  et  1912. 


En  amont  du  détourne- 
ment d'Armour. 


Tributaire      du      creek 
Louis. 

En    aval    du   détourne- 
ment Bostock. 

En    aval    du    détourne- 
ment du  lac  Sum- 
mit. 


Tributaire  de  la  rivière 
Columbia  en  amont. 


En  aval  du  lac  Pinantan. 
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Date. 


Cours  d'eau. 


Largeur 


Aire  de 
la  sec. 


Vitesse 
moyenne. 


H  teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Remarques. 


26  mars  1912 
26  mars  1912 
22  mars  1912 
26  mars  1912 


Creek  Peterson. 


Peids. 

5-7 
6-5 

16 

12-4 


dds  car. 

2-4 

2-9 
71 

7-8 


Pdsp.  sec 


11  mai  1912. 
22  mai  1912. 
10  juin  1912.. 
13  juill.  1912 
26  mai  1911. 

3  nov.  1912. 
24  août  1911 

16  sept.  1912 

28  août  1922 
22  août  1911 

9  août  1912 
16  sept.  1911 
30  mai  1911 

30  mai  1811 


Creek  Quenneville 


Creek  Robbins. 


*Creek  Rushton 

Rivière  au  Saumon. 

Creek  au  Saumon  . . 


Creek  Scottie. 
Creek  Silver. . 


2  nov. 

14  oct. 

15  oct. 
19  oct. 
17  oct. 
lô  oct. 
22  nov. 

9  mai 


1911 
1911 
1911 
1911. 
1911. 
1911. 
1911 
1912. 


*Creek  Silver-Pitt 

Creek  Skuhun 

Rivière  Thompson 
Sud  à  Kamloops. . . 
Rivière  Thompson 
Sud  à  Kamloops. . . 

Creek  Statlu 

Rivière  Stave 


Creek  Trois-Milles. 


30  mai  1912 


26  mai  1912 


10  mai  1912 
24  mai  1912 

2  juill.  1912 
27  juill.  1912 
27  juill.  1912 

11  sept.  1911 
4  juill.  1911 

10  sept.  1912 
21  juin  1911.. 

20  mai  1912. 
27  juin  1912 
19  juill.   1912 
8  août  1912 
15  juill.  1912 


26  oct.  1912 

5  juin  1912 
23  juin  1912 

9  juill.  1912 
15  juill.  1912 

6  oct.  1911. 
5  juin  1912. 

20  oct.  1912. 


Rivière  Tranquille. 
Creek  Twaal 


Creek  Vingt-huit- 
milles 


*Creek  Viola 

Creek  Washout. . . 


Creek  Warmspring. 

Creek  White 

Rivière  Yoho 

Creek  Young 


15 
12 
4-5 


70 


38 
21 


65 
11 

500 

500 

20 

250 

250 

250 


14 
12 

2-6 
40 

2-7 

54 
10-6 

32 

11 
3-6 

104 
10 

9,700 

9,600 

131 

831 
1,043 
1,196 


205 
15-5 


4,570 
16-6 


7 
4-5 


4-4 
2-8 
2-8 
1-6 


20 
2-5 
26 
7-5 

6-5 
40 
4-3 
7-3 

3-5 

51 

4 

5 
11 

7 

9 
53 
11 


0-5 
1-2 
21 


1-5 
1-4 
1-5 
21 

1-6 

58 

2-1 
2-8 
4-2 
1-8 
4-8 

50 

11 


Pieds. 

0-2 
0-3 
0-63 
0-8 


Pds-sec 


2-2 

2-2 
0-3 
2-4 
4-5 

4-1 


21 
2-5 


214 


1-34 


1-4 
0-7 
0-6 
0-75 


1-3 
1-6 

1-6 
0-8 

21 
2-8 
31 
31 

0-4 

4-5 

0-5 
0-6 
10 
11 
0-4 
2-6 
11 


10 
0-2 
-1-1 


218 


0-83 
1-5 


64 
4-6 

58- 

21 
3-5 

250 
5-5 

21,900 

21,100 
40- 

2,020 

3,620 

4,860 

3,655 

3,470 

9,480 
41-5 


14-9 


1-6 
1-2 
0-6 
0-7 
20 
33-8 
5-8 


0-62 


0-45 
0-42 

3-5 

1-80 

0-79 
0-83 
101 


32 

3-9 
4-6 

4è 

0-6 

25S- 

11 
1-8 
41 
20 
1-8 
127 
11-4 


Rue  Victoria,  Kamloops. 


Maximum  à  5  p.m. 


En  amont  de  la  prairie 
d'Albert  Duck. 

Un  demi-mille  du ranche 

Woods. 
Près  de  Beaton  lac  à 

L'Arc  en  amont. 
Déversem.  d'Hunter>. 
Tributaire  de  la  rivière 

au     Saumon    près    de 

Bras-au-Saumon. 


Méthode  de  division. 
Méthode  de  pi:. 

En  aval  du  ranche  Leg- 
ton  sur  la  route  de 
Kamloops-Savona. 

En  aval  du  ranch' 
ton  sur  la  route  de 
Kamloops-Savona. 

En  aval  du    ranci: 
ton  sur  la  roui  e  <!<• 
Kamloops-Savona. 

Bras  <>ucm  y  compris 
l' eau  du  fossé  de  Leigh- 
ton  du  creek  Guichon. 

Bras-est. 

Fossé  d'irrigation. 

Au -pied  du  canon. 
Eu  amont   du  détourne- 
ment des  sauvai 
En  am.  dudét.  de  Moren. 


Tributaire  de  la    rivière 

Columbia. 
Tributaire    du    la 

quidam. 


Voir  aussi  la   st.  de  riv. 
Tributaire  de  la    rivière 
Mesliloet. 
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PARTIE  IV 


NOMENCLATURE  HYDROGRAPHIQUE 

DES 

LACS,  RIVIÈRES,  GREEKS,  ET  AUTRES  SOURCES  D'APPROVI- 
SIONNEMENT D'EAU  DANS  ET  AUX  ENVIRONS  DE  LA 
ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER  DE  LA  COLOMBIE- 
BRITANNIQUE. 


noi 
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NOMENCLATURE  HYDROGRAPHIQUE  DES  LAOS,  RIVIERES,  CREEKS  ET 

AUTRES  SOURCES  D'APPROVISIONNEMENT  D'EAU  DANS  ET 

AUX  ENVIRONS  DE  LA  ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER 

DE  LA  COLOMBIE-BRITANNIQUE. 

Cette  liste  n'est  pas  garantie  comme  étant  complète,  mais  est  faite  d'après  tous 
les  renseignements  obtenues,  les  cartes  fédérales  et  particulières,  les  listes  d'ob- 
servations hydrographiques  et  les  détails  locaux.  Presque  tous  les  noms  sont  ceux 
adoptés  par  la  Commission  Géographique  du  Canada;  les  autres  sont  simplement  des 
noms  locaux,  et  l'on  a  tenté  de  localiser  et  d'identifier  les  caractéristiques  dans  le  but 
de  donner  le  nom  le  plus  convenable  dans  l'avenir.  Il  y  a  aussi  un  certain  nombre  de 
noms  locaux  de  cours  d'eau  non  identifiés,  des  listes  d'observations  hydrographiques, 
qui  n'ont  pas  été  comprises  dans  cette  liste. 

Rivière  Adams. — Rivière  importante  coulant  du  lac  Adams  dans  le  lac  Shuswap, 
dans  le  township  22-12-6,  près  de  Chase,  C.-B.  La  rivière  a  seulement  7  milles  de  lon- 
gueur, et  tombe  d'environ  190  pieds.  Coupes  de  bois  importantes,  et  l'un  des  meil- 
leurs pouvoirs  non  développés  de  la  Colombie-Britannique.  Voir  les  chiffres  hydro- 
graphiques de  la  station  sur  cette  rivière.     (Drainage  Thompson-sud.) 

Lac  Adams. — Lac  d'environ  40  miles  de  longueur,  avec  une  superficie  de  60  milles 
carrés.  Se  déverse  dans  la  rivière  Adams.  Coupes  de  bois  importantes.  Bon  réser- 
voir pour  le  développement  du  pouvoir.     (Drainage  Adams-Thompson-sud.) 

Creeh  Agate. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Nicola  venant  de  l'ouest  dans  la  zone 
aride,  dans  le  township  15-23-6.  Peut  servir  à  l'irrigation,  mais  il  y  a  peu  de  progrès 
dans  les  environs.     (Drainage  Nicola-Thompson.) 

Creeh  Agnes. — Petit  tributaire  du  creek  Paul  dans  le  township  20-15-6,  dans  la 
zone  aride.  Les  eaux  ne  sont  pas  employées.  Probablement  le  même  que  le  creek 
Lloyd.     (Drainage  Paul-Thompson-nord.) 

Creek  Aikens. — Nom  local  d'un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  non  identifié. 

Rivire  Akolkolex. — (Appelée  parfois  creek  Isaac).  A  sa  source  dans  les  Selkirks, 
dans  le  township  23-28-5,  a  18  milles  de  longueur  et  se  jette  de  l'est  dans  la  rivière 
Columbia,  environ  16  milles  en  aval  de  Revelstoke.  La  superficie  de  déversement  est 
de  65  milles  carrés.  La  rivière  sert  au  flottage  des  billots,  et  il  y  a  de  bons  sites  de 
pouvoir  hydrauliques. 

Le  13  septembre  1912,  le  débit  fut  de  665  pieds-cubes-seconde.  Le  débit  maximum 
estimé  au  milieu  de  l'été  est  d'environ  2,000  pieds-cubes-seconde.  Le  débit  minimum 
estimé  dans  un  hiver  dur  est  d'environ  50  pieds-cubes-seconde. 

A  environ  2  milles  de  l'embouchure,  il  y  a  une  chute  de  335  pieds;  on  pourrait 
y  obtenir  une  tête  de  près  de  400  pieds,  car  le  canon  rocheux  n'a  que  30  ou  40  pieds  de 
largeur.  Il  y  a  un  bon  réservoir  naturel.  Cette  chute  est  digne  d'une  enquête.  (Drai- 
nage Columbia). 

Sources  du  canon  Albert. — Sources  chaudes  environ  un  demi-mille  au  sud  de  la 
gare  de  chemin  de  fer  du  canon  Albert.     (Drainage  Illecillewaet-Columbia). 

Creek  Albert. — Cours  d'eau  de  montagne  se  jetant  du  sud  dans  la  rivière  Illecille- 
waet,  dans  le  township  26-28-5,  près  de  la  gare  de  chemin  de  fer  du  canon  Albert. 
Pas  d'entreprise  importante.     (Drainage  Illecillewaet-Columbia). 

Creek  Aider. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  se  jettant  dans  la  rivière  au  Castor, 
en  venant  de  l'ouest,  dans  le  township  29-25-5.  Les  eaux  ne  sont  pas  employées.  (Drai- 
nage rivière  au  Castor-Columbia). 

Creek  Alexandre. — Probablement  petit  tributaire  sans  importance  du  creek  Ja- 
mieson,  dans  le  plateau  Tranquille,  20  milles  au  nord  de  Kamloops. 
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Creek  Alkali. — Petit  tributaire  d'irrigation  du  creek  Cherry,  dans  le  township 
19-19-6:  (Voir  les  mesurages  généraux). 

Creek  Alkali— -Petit  tributaire  venant  du  nord  de  la  rivière  Thompson  sud,  dans 
le  township  19-15-6.     Ordinairement  à  sec.     (Drainage  Thompson  sud). 

Creek  Allen. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Bonaparte,  venant  de  l'ouest,  près  de  la 
limite  nord  de  la  zone  des  chemins  de  fer.  Irrigation  seulement.  (Drainage  Bonaparte- 
Thompson). 

Creek  Américain. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  de  l'ouest,  dans  le 
township  5-26-6,  4  milles  au  nord  de  Hopë.  Pas  d'entreprise  importante.  (Drainage 
Fraser). 

Rivière  Amiskwi. — Tributaire  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  venant  du  nord. 
Elle  a  sa  source  dans  les  Rocheuses  mêmes,  dans  la  passe  Amiskwi  (quelque  17 
milles  au  nord-ouest  de  Field)  à  une  altitude  d'environ  6,000  pieds.  Elle  coule  sur 
une  distance  de  16  milles  vers  le  sud,  et  se  jette  dans  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue  3 
milles  à  l'ouest  de  Field.  C'est  un  cours  d'eau  de  montagne  rapide,  d'environ  40  pieds 
de  largeur,  variant  en  profondeur  entre  2  et  5  pieds.  Son  débit  maximum  se  produit 
en  juin,  par  les  glaciers  et  la  neige  des  montagnes  qui  fondent,  et  est  estimé  à  900  pieds- 
cubes-seconde.  'Le  débit  minimum  estimé  est  de  20  pieds-cubes  seconde  en  février. 
Les  hivers  sont  froids  et  durs  ( — 40°  F.).  La  précipitation  est  de  35  à  40  pouces,  dont 
60  pour  100  en  neige.  L'industrie  principale  est  la  coupe  du  bois.  Il  n'y  a  presque 
pas  de  pouvoir  possible.  La  superficie  de  déversement  est  de  80  milles  carrés.  (Drai- 
nage Cheval-qui-Rue-Columbia  supérieure). 

Creek  Anderson. — Petit  cours  d'eau,  dans  le  township  19.  E.M.i  '..  coulant  de  l'ouest 
dans  le  lac  Sumas.    Pas  d'entreprise  importante.     (Drainage  Sumas-Fraser). 

Creek  Anderson. — Petit  creek  dans  la  zone  aride,  dans  le  township  20-26-6,  ^e  je- 
tant de  l'ouest  dans  le  creek  au  Chapeau.  (Drainage  Creek-au-Chapeau-B<»naparte- 
Thompson). 

Creek  Anderson. — Petit  tributaire  du  creek  Campbell,  dans  le  township  ls-17-'*'. 
dans  la  zone  aride.     (Drainage  creek  Campbell-Thompson  sud). 

Rivière  Anderson. — Tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  de  l'est,  dans  le  town- 
ship 10-26-6.     Développement  de  force  motrice  possible.  Pour  les  chiffres  hy<! 
phiques,  voir  la  station  sur  cette  rivière.     (Drainage  Fraser). 

Lac  Andrew. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Cherry,  dans  le  township  19-19-6. 
Peut  servir  de  réservoir  pour  l'irrigation.     (Drainage  creek  Cherry-Thompson). 

Bas  Anstey. — Le  bras  le  plus  au  nord-est  du  lac  Shuswap,  dans  les  townships  24- 
7-6  et  25-7-6. 

Rivière  Anstey. — Se  déverse  à  l'extrémité  nord  du  bras  Anstey  du  lac  Shuswap, 
dans  le  township  25-7-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson  sud). 

Lac  Antler. — Très  petit  lac  sur  le  plateau  à  l'ouest  du  lac  Mamit,  dans  le  township 
16-21-6.    Pas  d'entreprise  importante. 

Creek  Armstrong. — Nom  local  d'un  creek  non-identifié  dans  le  district  de  Revel- 
stoke. 

Lac  La-Flèche. — Elargissement  de  la  rivière  Columbia,  à  quelques  30  milles  «le 
Revelstoke.    En  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer.     (Drainage  Columbia). 

Creek  Ashton. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  venant  du  nord,  dans  le 
township  18-8-6.    Pas  d'entreprise  importante.     (Drainage  Shuswap-Thompson  sud). 

Creek  Asulkan. — Petit  cours  d'eau  glacial  tributaire  de  la  rivière  Dlecillewaet,  à 
Glacier,  C.-B.     (Drainage  Illecillewaet-Columbia). 

Creek  Atchalitch+ — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  du  sud.  près  de 
Sumas,  dans  le  township  23  E.M.C.     (Drainage  Fraser). 

Creek  Bachelor. — Torrent  de  montagne,  tributaire  du  creek  Gold.  venant  du  sud. 
dans  le  township  30-27-5.     (Drainage  creek  Gold-Columbia). 

Creek  Badger. — Nom  local  d'un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  non  identifié  de  la 
zone  aride. 
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Lac  Badlands. — Nom  local  d'un  petit  lac  non  identifié,  environ  27  milles  à  l'est  de 
Ivamloops. 

Creek  Bain. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incommapleux,  dans  le  township  25-26-5. 
Intérêts   miniers   seulement.      (Drainage   Incommapleux-Columbia). 

Creek  Baines. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  tributaire  de  la  rivière  Thompson 
nord,  venant  de  l'ouest.  Probablement  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer. 

Creek  Baird. — Petit  cours  d'eau  des  montagnes  coulant  de  l'est  dans  la  Fourche 
nord  de  la  rivière  Spillimacheen,  dans  le  township  2*6-24-5.  Pas  d'intérêts  importants 
ni   d'employeurs.      (Drainage    Spillimacheen-Columbia    supérieure). 

Lac  Burn es. —Petit  tributaire  du  creek  Barnes  dans  le  township  20-24-6.  Drai- 
nage Thompson). 

Creek  Barnes. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  contentieux  coulant  du  sud-est  dans 
la  rivière  Thompson,  environ  4  milles  à  l'est  d'Ashcroft,  dans  le  township  20-24-6.  Pour 
les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station  de  ce  creek.     (Drainage  Thompson). 

Creek  Bataille. — Cours  d'eau  glacial  tributaire  de  la  rivière  Incommapleux,  venant 
de  l'est,  dans  le  township  24-26-5.     (Drainage  Incommapleux-Columbia). 

Creek  à  l'Ours. — Petit  tributaire  du  lac  Harrison,  dans  le  township  6-28-6.  (Drai- 
nage Harrison-Fraser). 

Creek  à  l'Ours. — Cours  d'eau  de  montagne  ayant  sa  source  près  de  la  passe 
Rogers  et  se  jetant  de  l'est  dans  la  rivière  au  Castor,  dans  le  township  27-25-5.  Le 
Pacifique-Canadien  détient  plusieurs  droits  sur  ce  creek  pour  le  service  du  chemin  de 
fer.     (Drainage  Castor-Columbia). 

Creek  à  l'Ours. — Tributaire  de  la  rivière  Adams,  venant  de  l'ouest,  dans  le 
township  22-12-6  ;  il  y  a  8  milles  de  longueur,  de  10  à  15  pieds  de  largeur  et  un  débit 
moyen  en  été  de  25  p.  c.  s.  Sa  superficie  de  déversement  est  de  25  milles  carrés.  L'in- 
dustrie du  bois  y  est  importante,  et  YAdams  River  Lumber  Company  se  propose 
d'en  détourner  les  eaux  (20  p.  c.  s.)  pour  transporter  les  billots  par  canal  jusqu'au 
petit  lac  Shuswap.  (Drainage  Adams-Thompson  sud). 

Creek  Beard. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  tributaire  de  la  rivière  Columbia  en 
amont,  venant  de  l'est,  dans  le  township  24-19-5.  Le  15  juillet,  1912,  le  débit  fut  de 
4.3  p.  c.  s.,  ce  qui  représente  le  débit  moyen  en  été.  (Drainage  Columbia  en  amont). 

Lac  au  Castor. — Petit  lac  sur  le  plateau  au  nord  du  lac  Kamloops,  à  six  milles  de 
Battle-Bluff. 

Rivière  au  Castor. — A  sa  source  dans  la  passe  Duncan,  à  une  altitude  de  4,600 
pieds,  coule  vers  le  nord  sur  une  distance  de  35  milles,  se  jetant  dans  la  rivière 
Columbia  environ  1  mille  à  l'ouest  de  la  gare  de  chemin  de  fer  de  Beavermouth.  Il  ne 
se  pratique  pas  d'agriculture  dans  la  vallée,  mais  il  y  a  encore  du  bon  bois  qui  n'a 
pas  encore  été  coupé.  Il  n'y  a  pas  de  chutes  ni  de  rapides  prononcés  dans  la  partie 
d'amont  de  la  rivière,  mais  près  de  l'embouchure,  il  y  a  l'Arche  Naturelle  (ou  Barrière) 
près  du  chemin  de  fer.  Il  y  a  une  chute  dans  la  rivière  d'environ  80  pieds  dans  une 
distance  de  3,000  pieds,  car  la  rivière  a  seulement  de  20  à  40  pieds  de  largeur,  et  des 
rives  rocheuses.  A  la  tête  des  rapides,  la  voie  du  Pacifique-Canadien  n'est  qu'à  15 
pieds  au-dessus  du  niveau  d'eau  haute,  et  à  25  pieds  au  pied  des  rapides.  Une  digue  à 
la  tête  des  rapides  formerait  un  excellent  réservoir. 

Tout  développement  se  trouve  empêché  par  le  voisinage  de  la  voie  du  chemin  de 
fer. 

La  précipitation,  dans  cette  partie  des  Selkirks,  varie  entre  50  et  70  pouces,  pres- 
que toute  en  neige.  Les  conditions  de  l'hiver  ont  duré.  En  été,  les  journées  sont 
chaudes  et  les  nuits  froides.  Le  débit  maximum  estimé  en  juin,  juillet  et  août,  est 
de  3,000  p.  c.  s.     Le  débit  minimum  estimé  pendant  l'hiver  est  de  50  p.  c.  s. 

La  superficie  de  déversement  de  la  rivière  au  Castor  est  de  400  milles  carrés. 
(Drainage  Columbia). 

Creek  au  Castor. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser  dans  le  township  14,  E.M. 
C.     Cours  d'eau  sans  importance.     (Drainage  Fraser). 
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Rivière  Pied-de-Castor. — A  sa  source  dans  une  passe  non-élevée  près  de  la  source 
de  la  rivière  Kootenay,  environ  20  milles  au  sud  du  Pacifique- Canadien,  et,  coulant, 
vers  le  nord  dans  une  vallée  de  près  d'un  mille  de  largeur,  se  jette  dans  la  rivière  du 
Cheval-qui-rue,  près  de  la  gare  de  Leanchoil,  et  juste  en  amont  des  chutes  Wapta.  La 
rivière  Pied-de-Castor  est  navigable  sur  une  distance  d'environ  18  milles.  La  rivière 
Glace  est  son  plus  grand  tributaire. 

La  superficie  de  déversement  est  de  140  milles  carrés.  La  précipitation  est  pro- 
bablement de  30  à  35  pouces,  avec  beaucoup  de  neige  sur  les  montagnes.  Les  condi- 
tions de  l'hiver  sont  dures,  et  les  étés  sont  chauds. 

Le  débit  maximum  estimé  en  juin  est  de  1,2€0  p.  c.  s.,  et  le  débit  minimum  en 
hiver  d'environ  25  p.  c.  s.     (Drainage  Cheval-qui-rue-Columbia)-. 

Rivière  Queue-de-C astor. — Maintenant  appelée  rivière  Amiskwi. 

Baie  Bedwell. — Partie  du  bras  nord  de  l'anse  Burrard,  baie  de  marée  dans  le 
Pacifique. 

Creeh  Belknap. — Petit  tributaire  du  creek  Hixon  (Un  tributaire  de  la  rivière 
Mesliloet,  venant  de  l'est)  dans  le  township  6-7-7.  Bois  et  petit  pouvoir  industriel. 
Le  débit  le  21  octobre,  1912  fût  de  34  p.  c.  s.     (Drainage  Mesliloet). 

Lac  Belknap. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Belknap  dans  le  township  6-7-7: 
pouvant  servir  de  réservoir.     (Drainage  Mesliloet). 

Creek  Benedict. — Tributaire  du  creek  Bachelor,  venant  du  sud,  dans  le  township 
30-27-5  ;  c'est  un  cours  d'eau  de  montagne  rapide  sans  importance.  (Drainage  Bachelor- 
Gold-Columbia) . 

Creek  Bertrand. — Petit  cours  d'eau  sans  importance  dans  le  township  13,  E.M.(  . 
(Drainage  Fraser). 

Creek  Big. — Petit  cours  d'eau  coulant  vers  le  sud  dans  le  bras  nord-est  des  lacs 
La-Flèche;  petit  pouvoir  possible.     (Drainage  Columbia). 

Creek  du  Gros-Remous. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  26-2-6  près  de 
[Revelstoke.     (Drainage  Columbia). 

Lac  du  Gros-Poisson. — Lac  d'environ  1  mille  de  longueur,  source  du  creek  Green- 
stone.  Altitude  4,800  pieds1;  important  comme  réservoir  d'irrigation.  (Drainage 
Greenstone-Meadow-Guichon-Nicola). 

Ravin  Big. — Probablement  le  creek  du  Jardin  Sauvage,  ou  l'un  de  ses  bras  ;  dans 
le  township  20-21-6;  irrigation.   (Drainage  Thompson). 

Lac  Big. — Maintenant  appelé  lac  Tunkwa. 

Creek  à  VEau-Noire. — Tributaire  du  creek  à  l'Eau  Bleue,  à  trois  mille  de  son  em- 
bouchure, dans  le  township  30-24-5;  le  creek  est  lent,  à  10  milles  de  longueur,  de  Ifi  à 
20  pieds  de  largeur  et  2  pieds  de  profondeur.     (Drainage  Eau-Bleue-Columbia\ 

Lac  à  VEau-Noire. — Petit  lac,  l'un  mille  de  longueur,  près  de  la  source  du  creek 
à  l'Eau-Noire,  lans  le  township  30-25-5.   (Drainage  Eau-Noire-Eau-Bleue-Columbia). 

Rivière  Blaeherry. — Grand  tributaire  de  la  rivière  Columbia,  venant  du  nord-est 
10  milles  au  nord-ouest  de  Golden.  Pour  description  complète  et  chiffres  hydrographi- 
ques, voir  la  station  sur  cette  rivière.     (Drainage  Columbia). 

Creek  Blair. — Petit  tributaire  du  creek  Bolean  dans  le  township  18-12-6.  (Drai- 
nage Bolean-Saumon-Shuswap-Thompson) . 

Creek  Terre-Bleue. — Petit  tributaire  du  creek  au  Chapeau  dans  le  township  19- 
26-6.  11  a  un  débit  maximum  l'environ  4  p.  c.  s.  au  mois  de  mai.  (Drainage  Creek  au 
Chapeau-Bonaparte-Thompson) . 

Lac  Terre-Bleue. — Est  situé  à  la  source  du  creek  Terre-Bleue  dan?  le  coin-  sud- 
est  du  township  19-26-6.  Il  y  a  réellement  deux  petits  lacs  ayant  une  différence  d'al- 
titude de  5.7  pieds.  La  superficie  de  ces  deux  lacs  à  leur  niveau  actuel  est  de  46 
acres,  mais  à  la  courbe  de  20  pieds,  (c'est-à-dire  à  la  hauteur  de  la  vieille  digue  brisée 
au  débouché)  elle  est  de  74  acres.  La  capacité  du  réservoir  à  la  courbe  de  20  pieds 
est  de  1,100  pieds-acre.  La  ligne  de  division  du  creek  Twaal  à  l'extrémité  est  du 
lac  Terre-Bleue  est  26  pieds  au-dessus  du  lac.  La  superficie  de  déversement  du  lac 
Terre-Bleue  est  d'environ  7  milles  carrés.     (Drainage  Chapeau-Bonaparte-Thompson). 
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Creek  à  V Eau-Bleue.— Tributaire  de  la  rivière  Columbia  (venant  du  nord,  3  milles 
à  l'ouest  de  Donald,  dans  le  township  29-23-5;  a  environ  10  milles  de  longueur,  150 
pieds  de  largeur  et  de  2  à  3  pieds  de  profondeur. 

Creek  Bole— Petit  cours»  d'eau  sans  importance  dans  le  district  de  New-West- 
minster. (Drainage  Fraser). 

Creek  Bolean.—ÇPariois  appelé  Creek  Six-milles),  tributaire  de  la  rivière  au 
Saumon,  venant  du  nord,  dans  le  township  18-12-6,  environ  10  milles  à  l'est  de  Grande- 
Prairie.  Le  creek  Bolean  est  juste  à  la  limite  est  de  la  zone  aride.  Pour  les  chiffres 
hydrographiques  complets,  voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Saumon-Shuswap). 

Rivière  Bonaparte. — Grand  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  du  nord,  à 
Ashcroft,  dans  le  township  20-24-6;  importante  pour  le  pouvoir  et  l'irrigation.  Pour 
les  chiffres  hydrographiques  complets,  voir  la  station  sur  cette  rivière.  (Drainage 
Thompson) . 

Creek  Boston  Bar. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Coquihalla  dans  le  township 
5125-6.  (Drainage  Coquihalla-Fraser). 

Creek  Botanie. — Cour  d'eau  d'irrigation  contentieux  coulant  du  nord  dans  la  ri- 
vière Thompson  dans  le  township  15-26-6,  environ  3  milles  à  l'est  de  Lytton.  Pour 
les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Thompson). 

Lac  Botanie. — Lac  d'environ  60  acres  à  la  source  du  creek  Botanie  dans  la  réserve 
sauvage  No  15  de  Botanie;  peut  servir  de  réservoir  pour  l'irrigation.  (Drainage 
Botanie-Thompson) . 

Creek  Boulder. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Chehalis  venant  de  l'ouest  dans  le 
township  4-30-6.     (Drainage  Chehalis-Harrison-Fraser). 

Creek  Boulder. — Tributaire  du  creek  Jones  près  du  lac  Jones,  dans  le  township 
3-27-6;  important  à  cause  du  développement  projeté  du  lac  Jones.  Des  chiffres  hy- 
drographiques détaillés  ont  été  obtenus  par  M.  M.  Anderson  et  Warden,  ingénieurs- 
civils,  de  Vancouver,  et  des  mesurages  de  comparaison  ont  été  faits  par  le  service 
Hydrographique  de  la  zone  des  Chemins  de  Fer.  (Drainage  creek  Jones-Fraser) . 

Creek  Boulder. — Petit  tributaire  de  la  rivière  du  Cheval-qui-rue,  venant  de  l'est, 
près  de  la  gare  de  chemin  de  fer  d'Emerald,  dans  le  township  29-19-5.  (Drainage 
Cheval-qui-rue-Columbia) . 

Creek  Boyd. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incommapleux,  venant  de  l'est,  dans 
le  township  22-26-5;  bois  et  peut-être  petit  pouvoir  industriel.  (Drainage  Incomma- 
pleux-Columbia). 

Creek  Brant. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Mesliloét  venant  de  l'est,  dans  le 
township  6-7-7.  Bois  et  petit  pouvoir  industriel.  Le  débit  le  19  octobre,  1912,  fût 
de  37  p.  c.  s.     (Drainage  Mesliloét). 

Creek  Brash. — (Appelé  parfois  creek  Elan).  Petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap 
venant  du  nord  dans  le  township  18-8-6,  5  milles  à  l'est  d'Enderby.  (Drainage 
Shuswap-Thompson) . 

Creek  Brewery. — Petit  cours  d'eau  se  jetant  dans  la  rivière  Columbia  à  Revel- 
stoke. 

Chute  du  Voile-Nuptial. — Près  du  lac  Pitt. 

Creek  Bridge. — Petit  tributaire  de  la  rivière  lllecillewaet,  venant  du  nord,  près 
de  Revelstoke;  approvisionnement  d'eau  de  la  cité  de  Revelstoke.  (Drainage  Illecille- 
waet-Columbia)  . 

Lac  Brigade. — Petit  lac  dans  la  section  32,  township  17-17-6,  se  déversant  dans  le 
creek  Campbell.   (Drainage  Campbell-Thompson  sud). 

Creek  Bristo. — Petit  cours  d'eau  se  jetant  de  l'ouest  dans  le  lac  Sumas  dans  la 
section  27,  township  19  E.M.C.;  petit  pouvoir  industriel  et  usage  domestique.  Le  4 
janvier,  1912,  le  débit  fût  de  4.3  p.  c.  s.     (Drainage  Sumas-Fraser). 

Lac  et  Creek  Brousseau — Petit  tributaire  du  creek  Barricade  dans  le  township 
23-23-6.      (Drainage  Barricade-Home-Mort-Thompson). 
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Creeh  Bryant. — Tributaire  ed  la  rivière  au  Castor  près  de  Cutbank,  probablement 
le  creek  au  Cèdre  ou  le  creek  Surprise.     (Drainage  Castor-Columbia). 

Creeh  Buée. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  se  jetant  dans  le  lac  Buce  dans  le 
townsliip  19-15-6. 

Lac  Buce. — Petit  lac  dansi  la  section  28,  township  19-15-6,  servant  de  réservoir 
pour  l'irrigation;  une  grande  partie  de  l'eau  est  détournée  du  creek  Robbins  par  le 
creek  Buce.     (Drainage  Thompson  sud). 

Rivière  Bugdboo. — Tributaire  de  la  rivière  Columbia,  venant  de  l'ouest,  environ 
40  milles  au  nord  de  Golden,  C.-B.,  et  environ  3  milles  en  amont  de  la  rivière  Spilli- 
macheen.  Elle  a  sa  source  dans  les  montagnes  Selkirks  à  une  altitude  de  6,000  à  9,000 
pieds.     La  superficie  de  déversement  est  d'environ  190  milles  carrés. 

La  rivière  Bugaboo  est  un  torrent  de  montagne.  Au  pont  du  chemin,  à  environ  1 
mille  de  son  embouchure,  elle  a  environ  60  pieds  de  largeur  à  l'eau  haute,  et  une  vi- 
tesse moyenne  de  6  pieds  par  seconde.  A  l'eau  basse,  elle  a  23  pieds  de  largeur,  et 
une  vitesse  moyenne  de  2  pieds  par  seconde. 

Actuellement,  la  seule  industrie  est  la  coupe  du  bois.  Il  est  possible  d'établir  un 
pouvoir  industriel.  Un  canon  commence  à  deux  milles  de  l'embouchure.  Ce  canon  a 
1  mille  de  longueur,  et  dans  cette  distance  il  y  a  une  chute  de  220  pieds  (mesurag€*s 
faits  au  baromètre  anéroïde).  A  la  tête  du  canon,  il  y  a  une  chute  de  60  pieds. 

Pour  les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station  de  cette  rivière.  (Drainage 
Columbia  en  amont). 

Creeh  Bullard. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incommaplenx,  venant  de  l'ouest 
près  de  la  limite  sud  du  township  23-26-5.     (Drainage  Incommapleux-Columbia  ). 

Creek  du  Boulet. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  de  l'ouest,  environ 
15  milles  au  nord  de  Lytton.     (Drainage  Fraser). 

Lac  Buntzen. — Petit  lac  dans  le  township  39,  O.M.C.,  servant  de  réservoir  pour 
le  développement  de  pouvoir  de  la  Vancouver  Power  Company.  Sa  superficie  est 
de  500  acres.  Le  superficie  de  déversement  est  de  7  milles  carrés.  Altitude.  4<»n  pieds. 
Cette  compagnie  a  recueilli  des  chiffres  hydrographiques  complet-.  (Drainage  de 
l'anse  Burrard). 

Anse  Burrard. — Un  bras  du  Pacifique,  près  de   Vancouver. 

Creeh  au  Buisson. — Tributaire  du  lac  Adams,  venant  de  l'ouest,  dans  1<-  township 
23-13-6.    (Drainage  Adams-Thompson-sud). 

Lac  au  Buisson. — Deux  petits  lacs  dans  le  township  3226-5  dans  la  prairie  à 
l'embouchure  de  la  rivière  au  Buisson.     (Drainage  Columbia). 

Rivière  au  Buisson. — Grand  tributaire  de  la  rivière  Columbia  venant  de  l'est  dans 
le  township  32-26-5.  La  rivière  au  Buisson  a  20  milles  de  longueur  jusqu'à  ses  four- 
ches. Elle  est  navigable  presque  jusqu'à  ses  fourches,  où  il  y  a  une  chute  de  6  pieds. 
La  fourche  nord  est  navigable  sur  une  distance  de  plusieurs  milles,  mais  la  fourcha 
sud  a  plusieurs  chutes  et  rapides.  La  rivière,  à  son  embouchure,  a  environ  150 
de  largeur  et  de  3  à  5  pieds  de  profondeur.  Elle  a  un  débit  maximum  estimé  en 
juillet  de  5,000  à  7,000  p.  c.  s.,  et  un  débit  minimum  dans  les  hivers  durs  de  •!"  p 

La  précipitation  est  de  40  à  60  pouces,  presque  toute  en  neige.     La   rivièri 
gelée  quatre  mois  de  l'année.     (Drainage  Columbia). 

Creeh  au  Beurre. — Petit  cours  d'eau  dans  la  section  8.  township  10-29-6. 

Creeh  Cabine. — Petit  creek  se  jetant  le  l'ouest  dans  la  rivière  Columbia.  dans  le 
township  27-22-5,  juste  en  aval  de  Golden.     (Drainage  Columbia"). 

Creeh  Cache. — Tributaire  de  la  rivière  Bonaparte,  venant  de  l'est,  dans  le  town- 
ship 21-24-6;  cours  d'eau  d'irrigation  important.  Pour  les  chiffres  hydrographiques, 
voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Bonaparte-Thompson). 

Creeh  Cahilty. — Tributaire  du  creek  Louis,  venant  de  Test,  dans  le  township  _•'■- 
15-6;  une  certaine  quantité  des  eaux  sert  à  l'irrigation:  petit  pouvoir  industriel  pos- 
sible. Pour  les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station  sur  ee  creek.  (Drainage  Louis- 
Thompson  nord). 
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Creeh  Callahan. — Maintenant  appelé  creek   Chatter. 

Lac  Calling. — Petit  lac  (altitude  4,920)  lans  le  township  17-23-6  à  la  source  du 
creek  Inkikuh.  (Drainage  Fraser). 

Creeh  Campbell. — Cours  d'eau  d'irrigation  contentieux  se  jetant  du  sud  dans 
la  rivière  Thompson  sud,  10  milles  à  l'est  de  Kamloops.  Pour  les  chiffres  hydrogra- 
phiques, voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Thompson  sud). 

Lac  Campbell. — A  la  source  de  la  fourche  est  du  creek  Campbell,  dans  le  town- 
ship 18-16-6;     réservoir  d'irrigation.      (Drainage  Campbell-Thompson  sud). 

Rivière  Campbell. — Petit  cours  d'eau  se  jetant  dans  la  baie  Semiamu,  dans  le 
township  1,  O.M.C. 

Lac  Camp. — Petit  lac  sur  le  côté  nord  de  la  rivière  Thompson,  27  milles  à  l'est 
de  Kamloops.     (Drainage  Thompson  sud). 

Creeh  du  Canot. — Tributaire  du  bras  au  Saumon,  venant  du  sud,  dans  le  town- 
ship 21-9-6;  approvisionnement  d'eau  de  la  cité  de  Salmon-Arm.  Pour  les  chiffres 
hydrographiques,  voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson  sud). 

Creeh  Canon. — Cour  d'eau  le  montagne  prenant  sa  source  dans  la  chaine  Dent- 
de-Chien  des  Selkirks,  et  se  jetant  de  l'ouest  dans  la  rivière  Columbia,  7  milles  au 
sud  de  Golden.  Le  creek  a  environ  15  milles  de  longueur,  et  de  15  à  50  pieds  de  lar- 
geur. A  environ  1  mille  dé  l'embouchure,  il  y  a  un  coûon  de  4  milles  de  longueur 
•dans  lequel  le  creek  tombe  de  850  pieds  (mesuré  au  baromètre  anéroïde).  Au  pied  du 
canon,  le  creek  a  25  pieds  de  largeur.  La  Columbia  River  Lumber  Company  a  une 
petite  digue  à  cet  endroit.  On  pourrait  développer  un  petit  pouvoir  industriel  avec 
beaucoup  de  frais.  Il  se  fait  des  coupes  de  bois  importantes  en  amont.  La  superficie 
de  déversement  est  de  62  milles  carrés.  La  précipitation  varie  entre  14  pouces  à  l'em- 
bouchure et  40  pouces  dans  les  Selkirks.  Le  3  août  1912,  le  débit  fut  de  205  p.  c.  s. 
Le  débit  maimum  estimé  en  juillet  est  de  500  p.  c.  s.  Le  débit  minimum  estimé  dans 
un  hiver  dur  est  de  15  p.  c.  s.     (Drainage  Columbia  en  amont). 

Creeh  Canon. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Jourdain  dans  le  township  24-2-6, 
près  de  Revelstoke.     (Drainage  Jourdain-Columbia). 

Creeh  Canon. — Petit  tributaire  du  lac  Hefferly,  dans  le  township  22-16-6.  (Drai- 
nage Hefferly-Thompson  nord). 

Creeh  Carbonate. — Maintenant  appelé  creek  Cartwright. 

Creeh  Cariboo. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  se  jetant  dans  la  rivière  Illecille- 
waet,  venant  du  nord,  dans  le  township  26-27-5.     (Drainage  lllecillewaet- Columbia). 

Creeh  Carnes. — Tributaire  de  la  rivière  Columbia,  venant  de  l'est,  à  la  limite  de 
la  zone  des  chemins  de  fer  au  nord  de  Revelstoke;  bois,  mines  et  petit  pouvoir. 
(Drainage  Columbia). 

Creeh  Cartwright. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Columbia,  venant  de  l'est,  17 
milles  au  sud  le  Golden,  dans  le  township  25-20-5.  Appelé  aussi  creek  Carbonate.  Les 
eaux  servent  à  l'irrigation.  Le  15  juillet  1912,  le  débit  fût  de  3  p.  c.  s.,  ce  qui  repré- 
sente à  peu  près  le  débit  moyen  de  l'été.     (Drainage  Columbia  en  amont). 

Baie  Cascade. — Bras  du  lac  Harrison,  dans  le  township  5-28-6.  (Drainage 
Harrison-Fraser) . 

Creeh  Cascade. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Stave,  venant  de  l'est,  dans  le 
township  4-3-7.     (Drainage  Stave-Fraser). 

Creeh  Castle. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  22-11-6  se  jetant  du  sud  dans 
le  lac  Shuswap,  près  de  la  colline  Notch.     (Drainage  Lac  Shuswap-Thompson  sud). 

Creeh  Cataracte. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  tributaire  de  la  rivière  du 
Cheval-qui-Rue,  venant  du  sud,  dans  le  township  28-17-5.  (Drainage  Cheval-qui-Rue- 
Columbia). 

Creeh  Cathédrale. — Petit  tributaire  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  venant  du 
sud,  5  milles  à  l'est  de  Field;  petit  pouvoir  industriel  développé  par  le  Mount  Stephen 
Mining  Syndicate.   (Drainage  Cheval-qui-Rue-Columbia). 
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Creek  aux  Bestiaux. — Petit  tributaire  du  creek  au  Chapeau,  venant  du  sud,  dans 
le  township  22-26-6.     (Drainage  Chapeau-Bonaparte-Thompson.) 

Creek  au  Cèdre. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  se  jetant  de  l'ouest  dans  la  rivière 
au  Castor,  dans  le  township  28-25-5. 

Creek  au  Cèdre. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Columbia  en  amont,  venant  de 
l'est,  à  la  limite  sud  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  dans  le  township  23-18-5. 

Creelc  au  Cèdre. — Petit  cours  d'eau  près  de  la  colline  Notch,  dans  le  township 
2'2-lll-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson  sud.) 

Creelc  Celista. — Tributaire  du  bras  Seymour  du  lac  Shuswap,  venant  du  nord, 
dans  le  township  26-8-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson  sud.) 

Creek  Charcoal. — Tributaire  du  creek  'Chase,  venant  de  l'est,  dans  le  township 
19-12-6.     (Drainage  Chase-Thompson  sud.) 

Creek  Chartrand. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  se  jetant  de  l'est  dans  le  creek 
Guichon,  dans  le  township  18-21-6.  Pour  les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station 
sur  ce  creek.  (Drainage  Guichon-Nicola-Thompson.) 

Creek  Chase. — Tributaire  de  la  rivière  Thompson  sud,  venant  du  sud,  dans  le 
township  21-13-6.  Irrigation,  pouvoir,  et  approvisionnement  d'eau  municipal.  Pour 
les  chiffres  hydrographiques,  voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Thompson-sud.) 

Creek  Chatter. — Petit  tributaire  de  la  rivière  au  Buisson,  venant  du  nord,  dans  le 
township    32-25-5.      Appelé   parfois   creek    Callahan.      (Drainage    Buisson-Columbia.) 

Creek  Chawuthen. — Très  petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  du  sud,  dans 
le  township  5-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

Lac  Cheam. — Petit  lac  sur  le  côté  sud  de  la  rivière  Chehalis,  dans  les  townships 
5-1-7  et  6-1-7.    Bon  réservoir. 

Rivière  Chehalis. — Tributaire  de  la  rivière  Harrison,  venant  du  nord,  dans  le 
township  4-30-6;  industries  du  bois  et  pouvoirs  importants.  Pour  les  chiffres  hydro- 
graphiques, voir  la  station  sur  cette  rivière.  La  Vancouver  Power  Company  a 
aussi  fait  des  recherches  hydrographiques.     (Drainage  Harrison-Fraser.) 

Creek  aux  Cerises. — Cours  d'eau  d'irrigation  important  et  contentieux,  se  jetant 
du  sud  dans  le  lac  Kamloops,  dans  le  township  20-20-6.  Pour  les  chiffres  hydrographi- 
ques, voir  la  station  sur  ce  creek.     (Drainage  Thompson.) 

Lac  Chïlliwack. — Grand  lac  d'environ  25  milles  de  longueur  à  la  source  de  la 
r.'vière  Chilliwack,  d'ans  le  township  1-26-6. 

Rivière  Chilliwack. — Grand  tributaire  du  lac  Sumas,  dans  le  township  22.  E.M.C. 
La  rivière  entre  maintenant  dans  le  lac  Sumas  par  le  chenal  du  creek  Vedder,  car  elle 
a  été  détournée  il  y  a  quelques  années  de  son  lit  vers  la  rivière  Fraser,  par  le  vieux 
chenal  Luckakuck.  Le  contrôle  de  cette  rivière  est  important  par  rapport  au  grand 
projet  d'endiguement  de  Sumas;  industrie  du  bois  et  pouvoir  possible.  Pour  les  chif- 
fres hydrographiques,  voir  la  station  sur  cette  rivière.     (Drainage  Sumas-Fraser.) 

Creek  au  Chrétien.  — Petit  tributaire  du  creek  Louis,  venant  de  l'ouest,  dans  le 
township  22-15-6.     (Drainage  Louis-Thompson  nord.) 

Creek  Chuloewaku. — Un  très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest  en 
amont  de  Lytton,  dans  le  township  16-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

'Chum  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-Sud, 
du  côté  sud,,  dans  le  township  22-12-6.     (Drainage  Thompson-sud.) 

Chum  Lake. — Un  petit  lac  à  l'embouchure  du  creek  Chum,  dan 3  le  township  12- 
12-6.     (Drainage  Thompsion-Chum  sud.) 

Chuivels  Lake. — Un  petit  lac  à  l'embouchure  du  creek  Cherry,  dans  le  township 
18-19-6;  réservoir  d'emmagasinage  pour  des  fins  d'irrigation.  (Draincge  Cherry- 
Thompson.) 

Cinqwefoil  Creek. — Un  petit  tributaire  du  ruisseau  Rough  dans  le  township  ls- 
28-6.    En  dehors  de  la  zone  du  chemin  de  fer.     (Drainage  Rough-Fraser.) 

'Cisco  Creek. — Un  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  dans  le  township  14-27-6. 
(Drainage  Fraser.) 
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Clanwilliam  Lahei—Un  petit  lac  dans  le  pas  de  l'Aigle,  se  jette  dans  la  rivière 
de  l'Aigle,  dans  le  township  2(3-3-6.     (Drainage  Aigle-Lac  Shuswap-Thompson.) 

Clear  Creek.— Un  tributaire  du  ruisseau  d'argent,  dans  le  township  8-29-6.  (Drai- 
nage Silver-Lake  Harrison-Fraser.) 

ôold  Creelc— Un  petit  tributaire  du  ruisseau  Paul  dans  la  réserve  indienne  de 
Kamloops.     (Drainage  Paul-Nord  Thompson.) 

Coldspring  Creelc. — Un  petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  côté  est,  dans  le 
township  18-24-6. 

Coldwater  River. — Un  tributaire  de  la  rivière  Nicola,  du  côté  sud  à  Merritt.  La 
source  seulement  de  la  rivière  se  trouve  dans  la  zone  du  chemin  de  fer.  (Drainage 
Nicola- Thompson.)  Ecoulement  maximum  pour  1912  (approx.)  1,800  pieds-seconde 
le  31  mai.  Ecoulement  minimum  pour  1912  (approx.)  25  pieds-seconde  le  30  sep- 
tembre. 

Colly  Creelc. — Un  petit  tributaire  du  ruisseau  du  Chapeau  du  côté  ouest,  township 
18-26-6  ;  irrigation.  Voir  divers  mesurages  sur  le  ruisseau  Colly.  (Drainage  Hat-Bona- 
parte-Thompson.) 

Columbia  River. — L'un  des  fleuves  les  plus  grands  et  les  mieux  connus  de  la  Co- 
lombie-Britannique.   Voir  la  description  complète  du  fleuve  Columbia. 

Comedy  Creelc. — Un  tributaire  du  ruisseau  Six-Mile  dans  le  township  30-26-5. 
(Drainage  Six-iMile-Beaver-Columbia.) 

Coohe  Creelc. — Tributaire  de  la  rivière  Shuswap  venant  du  nord,  township  19-6-6. 
(Drainage  .Shuswap-Thompson.) 

Copper  Creelc. — Tributaire  du  lac  Kamloops,  venant  du  nord,  township  21-20-6. 
Utilisé  pour  l'irrigation.     (Drainage  Thompson.) 

Copper  Creelc. — Tributaire  de  la  Spillimacheen.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

•Coquihœlla  River. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est  à  Hope,  dans  le 
township  5-426-6.  Force  hydraulique  à  développer.  Pour  données  hydrographiques 
voir  à  River  Station  sur  la  rivière  Coquihalla.     (Drainage  Fraser.) 

Coquitlam  Lake. — Un  lac  important,  utilisé  comme  bassin  d'emmagasinage  par  la 
Vancouver  Power  Co.;  l'eau  en  est  dévisée  par  un  tunnel  (capacité  maximum  de  1,350 
p.c.s.)  de  2  milles  de  long,  au  lac  Buntzen.  Le  lac  est  aussi  utilisé  par  la  cité  de 
New-Westminster  pour  le  service  d'eau  municipal.  Barrage  hydraulique,  en  terre, 
de  60  pieds  de  haut,  construit  par  la  Vancouver  Power  Co.  Le  lac  a  7  milles  de  long; 
et  une  superficie  de  2,330  acres.  La  superficie  du  drainage  est  de  105  milles  carrés. 
Les  précipitations  sont  d'environ  150  pouces  par  année. 

Coquitlam  River. — Un  tributaire  du  fleuve  Fraser  dans  le  township  38.  \V.  C.  M. 
(Drainage  Fraser.) 

Cornwall  Creeh. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson  en  venant  de  l'ouest  dans  le  township  20-24-6.  Pour  données  hydrographi- 
ques voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Cornwall. 

Cornwall  Lake. — Un  petit  lac  sur  le  creek  Cornwall,  dans  le  township  21-25-6. 

Cornwall  Lake. — Un  petit  lac  d'emmagasinage  près  de  la  source  du  creek  Cherry, 
dans  le  township  19-19-6. 

Cottonwood  Lake. — Un  élargissement  de  la  fondrière  Maria  (du  fleuve  Fraser) 
township  3-28-6.     (Drainage  Fraser.) 

Cougar  Lake. — Un  tout  petit  lac  sur  le  plateau  ouest  du  creek  Guichon,  township 
16-21-6.     (Drainage  Guichon-Nicola.) 

Ccmgar  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Illecillewaet  en  venant  du  nord,  township  24-1-6.  Il  coule  par  les  caves  de  Nakimu. 
(Drainage  Illecillewaet-Columbia.) 

Cowan  Creek. — Nom  local  d'un  petit  cours  d'eau  qui  se  je;,te  dans  l'Illecillewaet, 
venant  du  nord,  dans  le  township  24-1-6.  Service  d'eau  de  la  cité  de  Revelstoke. 
(Drainage  Illecillewaet-Columbia.) 
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Craigellachie  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  de  l'Aigle,  venant  du  nord,  township 
23-6-6.     (Drainage  Aigle-lac- Shuswap-Thompson.) 

Cranberry  Creek. — Un  tributaire  du  lac  Upper-Arrow  venant  de  l'ouest  près 
d'Arrowhead;  presqu'entièrement  en  dehors  de  la  zone  du  chemin  de  fer.  (Drainage 
Columbia.) 

Crazy  Creek. — .Tributaire  de  la  rivière  à  l'Aigle  venant  du  nord  àTaft,  township 
23-5-6.     Petit  pouvoir  hydraulique.     (Drainage  Aigle-lac  Shuswap-Thompson.) 

Criss  Creek. — Un  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Deadman 
en  venant  de  l'est,  township  22-22-6.  Pour  données  hydrographiques  voir  à  la  station 
de  la  rivière  sur  le  creek  Criss.     (Drainage  Deadman-Thompson.) 

Cron  Krite  Creek. — Un  petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur  venant  de 
l'est,  à  vingt  milles  au  sud  de  Golden.  On  utilise  l'eau  pour  l'irrigation.  Le  débit 
maximum  ne  dépasse  pas  5  pieds-cubes-seconde,  et  le  creek  tarit  généralement  tard 
dans  l'été.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Crown  Lake. — Un  petit  lac  dans  le  canyon  Marble,  dans  le  township  21-27-6,  se 
jette  dans  le  lac  Pavillon  et  de  là  dans  le  fleuve  Fraser.     (Drainage  Fraser.) 

Cultus  Lake. — Un  lac  de  montagne,  de  3  milles  de  long,  se  déverse  dans  la  rivière 
Sweltzer,  dans  le  township  23,  E.C.M.     (Drainage  Sweltzer-Chilliwack-Fraser.) 

Cultus  Lake. — Un  petit  lac  à  la  tête  d'un  embranchement  de  la  rivière  Deadman. 
township  22-22-6.     D'aucune  ou  de  peu  d'importance. 

Currie  Creek. — Appelé  aussi  creek  Bolean  (Q.V.) 

Cypress  Lake. — Un  petit  lac  qui  se  jette  dans  le  lac  Stave  en  venant  de  l'est,  town- 
ship 5-2-7.     (Drainage  Stave-Fraser.) 

Dairy  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation,  tributaire  de  la  rivière  Thompson- 
nord  venant  de  l'ouest,  township  21-17-6.  Appelé  maintenant  creek  Gordon. 
(Drainage  Thompson-nord.) 

Dairy  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation,  se  jette  dans  le  creek  Cherry  dans 
le  township  20-19-6.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  but  Le 
creek  Dairy.     (Drainage  Cherry-Thompson.) 

Dairy  Lakes. — Deux  petits  lacs  à  la  source  du  creek  Dairy  dans  le  township 
19-6.     (Drainage  Dairy-Cherry-Thompson.) 

Davis  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Fortunes. 

Deadman  River. — Un  cours  d'eau  d'irrigation  important  qui  coule  dans  la  ri 
Thompson  en  venant  du  nord,  dans  la  section  36,  township  20-22-26.     La   rivière  dn 
Mort  fournit  le  service  d'eau  pour  la  propriété  Barnes  à  Walhachin.     Pour  données 
hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  la  rivière  Deadman.     (Drainai:»'  Thomp- 
son.) 

Deadman  Lake. — (Appelé  aussi  lac  Snowhoost.)     Juste  en  dehors  de  la  limite  nord 
de  la  zone  du  chemin  de  fer;  longueur  3  milles,  superficie  350  acres:  barrage  d'emma- 
gasinage 20  pieds  de  hauteur,  capacité  du  réservoir  7.000  pds-acres,       Draii 
man- Thompson.) 

Debeck  Creek. — Un  petit  cours  d'eau,  venant  de  l'ouest,  qui  se  jette  dans  le  lac 
Pitt,  dans  le  township  6-5-7. 

Dennett  Lake. — Un  petit  lac  d'emmagasinage  à  la  source  du  creek  Gilley  ou 
Munroe. 

Deep  Creek. — Appelé  maintenant  rivière  à  la  Loutre,  dans  la  vallée  de  l'Okanagan. 

Deep  Creek. — Maintenant  appelé  creek  Moulton. 

Deer  Creek. — Un  petit  tributaire  du  creek  Jamieson. 

Deer  Lake. — Un  petit  lac  dans  le  township  5-2S-6,  au  pas  du  ereek  Ruby. 

Disdero  Lake. — Un  petit  lac  dans  la  section  3,  township  19-15-6.  qui  se  déverse 
dans  le  creek  Eobbins.     (Drainage  Kobbins-Monte-Thompson.) 

Disappointment  Lake. — Un  petit  lac  près  de  la  source  de  la  rivière  Coquitlam. 
township  7-6-7.  (Drainage  Coquitlam-Fraser.) 
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Divide  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Witch,  dans  le  township  18-23-6. 
(Drainage  Witch-Guichon-Nicola.) 

Dodd's  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Beard. 

Dommick  Lake. — Un  petit  lac  qui  se  jette  dans  le  creek  Trois-Milles,  township 
18-20-6;  emmagasinage  possible  pour  irrigation.     (Drainage  Trois-Milles- Thompson.) 

Don  Lake. — -Un  petit  lac  d'emmagasinage  à  la  source  du  creek  Young.  (Drainage 
Brandt-Masiloet.) 

Donald  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  qui,  en  venant  du  sud,  se  jette  dans  le  fleuve 
Columbia,  près  de  Donald.     (Drainage  Columbia.) 

Douglass  Creek. — Un  tributaire  de  la  rivière  Nahatlatch,  en  venant  du  sud,  dans 
le  township  12-27-6.     (Drainage  iNahatlatch-Fraser.) 

Downnie  Creek. — Un  tributaire  du  fleuve  Columbia  en  venant  de  l'est  à  50  milles 
'c,v.  nord  de  Revelstoke;  bois  et  mines;  la  source  seulement  se  trouve  dans  la  zone  du 
chemin  de  fer.     (Drainage  Columbia.) 

Drained  Lake. — Un  petit  lac  dans  le  township  21-18-6. 

Dropping  Water  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le 
creek  Campbell,  township  17-17-6.     (Drainage  Campbell-sud  Thompson.) 

Creek  Sec. — Un  petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-sud, 
township  19-14-6.  Généralement  desséché.  (Drainage  Thompson-sud.)  Il  y  a  aussi 
plusieurs  autres  cours  d'eau  appelés  creek  Sec  qui  n'ont  pas  été  identifiés. 

Du  Bois  Lake. — Un  petit  lac  qui  se  jette  dans  la  rivière  Tranquille,  township 
21-18-6.     (Drainage  Tranquille-Thompson.) 

Duchesnay  Lake. — Un  petit  lac  dans  la  vallée  Yoho,  township  29-1&-5.  (Drainage 
Yoho-Cheval-qui-Rue-Columbia.) 

Duffy  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation,  venant  du  sud,  qui  se  jette  dans 
le  lac  Kamloops,  township  20-20-6.  Pour  données  hydrographiques,  voir  Station  de 
la  rivière  sur  le  creek  Duffy,  township  19-20-6. 

Duncan  River. — Prend  sa  source  dans  le  township  24-24-5,  près  de  la  limite  sud 
de  la  zone  du  chemin  de  fer  et  coule  vers  le  sud  dans  la  rivière  Lardeau  et  le  lac 
Kootenay. 

Dunville  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Fraser  dans  le 
township  2-29-6.  (Drainage  Fraser.) 

Rivière  à  l'Aigle. — Quarante  milles  de  longueur,  prend  sa  source  au  pas  de  l'Aigle 
et  coule  vers  l'ouest,  se  jette  dans  le  lac  iShuswap  à  Simous.  Pour  données  hydrographi- 
ques voir  station  sur  la  rivière  de  l'Aigle.     (Drainage  Shuswap-Thompson.) 

Creek  à  V Aigle. — Cette  partie  de  la  rivière  Chehalis  qui  se  trouve  en  amont  du  lac 
Chehalis. 

Edith  Lake. — Un  petit  lac  à  la  source  du  creek  Peterson,  section  36,  township  18- 
18-6.     (Drainage  Peterson-sud  Thompson.) 

Edwards  Creek. — >La  fourche  nord  du  creek  Hefferly,  township  22-16-6;  utilisé 
pour  l'irrigation.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le 
icreek  Edwards.     (Drainage  Hefferly-nord  Thompison.) 

Eig\ht-MMe  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson 
dans  le  township  18-24-6.     Maintenant  appelé  creek  Pukaist. 

Eighiï-Mile  Creek. — Un  petit  cours  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson  dans  le  township  21-23-6,  Le  13  juin  1911  le  débit  était  de  0.7  p.c.s. 
(Drainage  Thompson.) 

Elk  Creek. — Un  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  26,  E.  C.  M.  (Drai- 
nage Fraser.) 

Elm  Creek. — Un  très  petit  cours  d'eau  d'ans  le  township  17-19-6. 
Emeralld  Lake. — Un  lac  d'une  grande  beauté  scénique  à  l'embouchure  de  la  rivière 
Emerald,  à  sept  mill^<=  ^*»  "Fmld. 
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Emerald  River. — Un  petit  cours  d'eau  de  montagne,  10  milles  de  longueur,  a  sa 
source  dans  le  lac  Emerald  et  coule  dans  une  direction  sud-ouest  et  se  jette  dans  la 
rivière  Kïcking-Horse,  à  deux  milles  à  l'ouest  de  Field.  Pour  données  hydrographi- 
ques voir  les  divers  mesurages  sur  la  rivière  Emerald.  (Drainage  Kicking  Horse- 
Columbia.) 

Emoi^y  Creek. — Un  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  du  côté  ouest,  township  6- 
26-6.  Possibilité  de  quelques  forces  hydrauliques.  (Chute  de  1,150  pieds  dans  trois 
milles.)     Débit  25  p,c.s,  le  9  décembre  1912.     (Drainage  Fraser.) 

Ensign  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière 
ÏBlackberry  en  venant  de  l'est,  township  31-20-5.     (Drainage  Blackberry-  Columbia.) 
Erroch  Lake. — Un  petit  lac  dans  le  township  24  E.  C.  M.,  se  jette  dans  la  fon- 
drière Nicomen,  et  de  là  dans  la  rivière  Fraser.     (Drainage  Fraser.) 

Essel  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui,  venant  du  lac  Summit,  se 
jette  dans  la  rivière  au  Saumon  à  Grande-Prairie,  township  17-13-6.  Pour  données 
hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Essel.  (Drainage  Salmon  lac 
Shuswap-Thompson.) 

Eurêka  Lake. — Petit  lac  d'emmagasinage  pour  irrigation  dans  la  région  située 
au  sud  de  Kamloops. 

Eurêka  Creek. — Un  petit  tributaire  de  la  rivière  Pitt  dans  le  township  5-4-7. 
(Drainage  Pitt-Fraser.) 

Face  Lake. — Lao  d'environ  un  mille  de  long  (élévation  4,840  pieds),  township 
18-20-6,  se  jette  dans  le  lac  Gros-Poisson,  et  de  là  dans  le  creek  Greenstone.  L'on  se 
propose  d'utiliser  ce  lac  pour  emmagasinage  pour  des  fins  d'irrigation  en  faisant 
l'eau  dans  le  creek  Cherry,  mais  la  superficie  du  drainage  est  si  limitée  qu'il  est  dou- 
teux que  la  quantité  d'eau  recueillie  soit  suffisante  pour  réaliser  ce  projet.  (Draiiuiue 
Greenstone-Meadow-Guichon-Nicola.) 

Fadear  Creek. — Un  tributaire  du  creek  Louis,  en  venant  de  l'est,  township  24-15-6. 
(Drainage  Louis-nord  Thompson.) 

F  aile  Creek. — Un  petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  vouant  du  nord,  dans  le 
township  19-7-6.  Le  8  octobre  1911,  le  débit  était  de  3.4  p.c.s.  (Drainage  Shusw&p- 
Thompson.) 

Ferguson  Lake. — Petit  lac  près  de  la  source  du  creek  Three-Mile,  tp.  19-20-6. 

Ferris  Creek. — (Appelé  maintenant  Warren  Creek,  township  17-12-6). 

Fèfteen-Mile   Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve   Columbia   supérieur  côté  o 
15  milles  au  sud  de  Golden.     (Drainage  Columbia  supérieur). 

Finney  Lake. — Lac  qui  se  déverse  dans  le  creek  Limestone  et  de  là  dans  le  creek 
Hat.  Il  est  situé  dans  la  section  2,  township  21-27-0.  (Drainage  Hat-Bonaparte- 
Thompson). 

Fish  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Campbell,  venant  de  l'est,  township  1 7-17- 
6.     (Drainage  Campbell-sud  Thompson). 

Fish  Creek. — Appelé  maintenant  rivière  Incomappleux.   (Q.V.). 

Fish  Lake. — (Appelé  aussi  Trout  Lake.)  Station  de  pêche,  environ  à  SSO  milles 
au  sud  de  Kamloops,  township  17-19-6.  Elévation  4,100.  (Drainage  Meadow-Guichon- 
Nicola). 

Fish  Lake. — 'Petit  lac  dans  la  section  4,  township  18-10-6,  qui  se  déverse  dans  le 
creek  Fish  et  de  là  dans  le  creek  Campbell.     (Fish-Campbell-sud  Thompson"). 

Five-Mile  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Pimainus. 

Fiat  Creek. — Un  petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  coule  dans  la  rivière  Uleeille- 
waet,  du  côté  sud,  township  26-27-5.     (Drainage  Ulecillewaet-Columbia.) 

Float  Creek. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  coule  dans  la  rivière  OvertaiK 
township  27-18-5.     (Drainage  Overtail-Kieking-Horse  Columbia.) 
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Fortunes  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  venant  du  sud  à  Enderby,  tp. 
18-19-6;  service  d'eau  et  outillage  d'éclairage  municipal  pour  la  ville  d'Armstrong. 
Pour  levées  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière,  creek  Fortunes.  Appelé  aussi 
creek  Davis.     (Drainage  Shuswap-  sud  Thompson.) 

Fraser  Creek. — Petit  cours  qui  coule  dans  le  lac  Stump,  township  16-17-6.  (Drai- 
nage Nicola-Thompson). 

Fraser  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  township  25-19-5.  (Drai- 
nage Beaverfoot-Kicking  Horse-Columbia). 

Fraser  River. — L'un  des  fleuves  les  plus  grands  et  les  mieux  connus  de  la  Colom- 
bie-Britannique 

Freeze  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  township  24-26-5. 
(Drainage  Incomappleux-Columbia) . 

French  NeoVs  Creek. — (Appelé  maintenant  Ned's  Creek,  township  19-14-6). 

Frisoy  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  de  l'ouest  à  la  limite  nord 
;de  la  limite  du  chemin  de  fer  au  nord  de  Kevelstone,  township  27-2-6.  (Drainage 
Columbia). 

Frisken  Lake. — Petit  lac  d'emmagasinage,  township  16-16-6,  se  déverse  dans  le 
creek  Fraser  et  de  là  dans  le  lac  Stump.     (Drainage  Fraser-Lake  Stump-Nicola.) 

Frog  Creek. — (Appelé  aussi  rivière  Wap).  Prend  sa  source  dans  les  montagnes 
au  sud  de  la  station  de  chemin  le  fer  the  Three  Yalley  et  coule  vers  le  sud  dans  le  lac 
Mabel.     (Drainage  lac  Mabel- Shuswap-sud  Thompson.) 

Frog  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Deadman,  township  22-20-6.  (Drai- 
nage Deadman-Thompson). 

Frog  Lake. — Elargissement  du  creek  Frog,  township  22-5-6.  Drainage  Frog-Lake 
Mabel- Shuswap). 

Frog  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  18-18-6. 

Garnet  'Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  creek  Puby,  township  5-27-6. 
(Drainage  Ruby  Fraser). 

Geikie  Creek. — Petit  cours  d'eau  glacial  qui  se  jette  dans  la  rivière  Incomappleux, 
township  25-26-5.     (Drainage  Incomappleux-Columbia). 

Gilley  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Pitt  venant  de  l'ouest,  township  40, 
E.C.M.  ;  petite  chute  d'eau  industrielle.  Appelé  aussi  creek  Munro.  Pour  données 
hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Gilley.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Glacier  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  creek  Slesse.,  tributaire  de 
la  rivière  Chilliwack,  township  1-28-6.     (Drainage  Slesse-Chilliwaek.) 

Glenugle  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Kicking-Horse,  venant  du  nord 
township  27-20-5.  Superficie  de  drainage.  Débit  maximum  approximatif  (juin)  300 
pieds-cubes-seconde.  Débit  minimum  approximatif  durant  un  hiver  rigoureux,  5 
pieds-cubes-seconde.     (Drainage  Kicking-Horse-Oolumbia.) 

Gold  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Coquitlam,  venant  de  l'est,  juste  en  aval  du 
Jac  Coquitlam.  Voir  les  mesurages  de  débit  sur  le  ruisseau  Gold.  (Drainage  Coquit- 
lam-Fraser.) 

Gold  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Columbia,  du  côté  ouest  à  17  milles  au  nord  de 
Beavermouth,  township  32-26-5.     (Drainage  Columbia.) 

Gold  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  venant  de  l'est  dans  le  township 
21-1-6  en  aval  de  Revelstoke. 

Goodfellow  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Bush  du  côté  sud,  township  33-24-5. 
(Drainage  Bush- Columbia.) 

Goodsir  Creek. — Torent  de  collines  qui  se  jette  dans  la  rivière  Ottertail,  township 
26-18-5.     (Drainage  Ottertail-Kicking-Horse-Columbia.) 

Goose  Lake. — Petit  lac  qui  se  déverse  dans  la  rivière  Sumas,  township  20  E.C.M. 
(Drainage  Sumas-Fraser.) 

Gordon  Creek. — Petit  cours  d'eau,  venant  de  l'ouest,  qui  se  jette  dans  le  fleuve 
Fraser,  township  7-26-6.     (Drainage  Fraser.) 
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Gordon  Creek. — Probablement  le  même  que  le  creek  Dairy  qui  se  jette  dans  la 
rivière  Thompson-nord,  township  21-17-6.  Voir  quelques  mesurages  divers  sur  le 
creek  Gordon.     (Drainage  Thompson-nord.) 

Gorge  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Deadman-  township  23-22-6.  (Drainage 
Deadman-Thompson.  ) 

Graingers  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Colum- 
bia  supérieur,  section  6,  township  27-21-5.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Granité  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  bras  Salmon,  township  21- 
10-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Graves  Creek. — Partie  inférieure  du  creek  Maiden,  township,  23-26-6  qui  se  jette 
dans  la  rivière  Bonaparte.  Le  6  juin  1911  le  débit  était  de  2  pieds-cubes-seconde. 
(Drainage  Bonaparte-Thompson.) 

Greely  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Illecillewaet  du  côté  sud,  township  23-1-6, 
plan  projeté  du  service  d'eau  de  la  cité  de  Revelstoke.  (Drainage  Illecillewaet- Colum- 
bia.) 

Greenstone  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  ayant  sa  source  dans  le  lac  Face 
et  le  lac  Gros-Poisson  et  coulant  vers  le  sud  se  jette  dans  le  creek  Meadow,  township 
17-20-6.  Pour  données  voir  la  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Greenstone.  (Drainage 
Meadow-Guichon-Nicola-Thompson.) 

Griwn  Lake. — Elargissement  de  la  rivière  de  l'Aigle,  township  23-4-6.  (Drainage 
Eagle-lac  Shuswap-Thompson-sud.  ) 

Grizzly  Creek. — Torent  de  montagne  qui  coule  dans  la  rivière  Beaver  du  côté  est, 
township  27-25-5.     (Drainage  Beaver-Columbia.) 

Guichon  Creek. — (Appelé  aussi  Ten-mile  creek,  Manette  Creek,  Na-a-a  Creek, 
[Kazoom  Kanaix.)  Un  cours  d'eau  d'irrigation  important  et  de  longue  étendue  qui 
commence  à  la  zone  du  chemin  de  fer,  à  peu  près  dans  le  township  19-22-6  et  qui  coule 
vers  le  sud  et  à  35  milles  de  là  se  jette  dans  la  rivière  Nicola.  Pour  données  hydro- 
graphiques voir  la  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Guichon.  (Drainage  Nicola- 
Thompson.) 

Haggen  Lake. — Un  très  petit  lac  dans  la  section  55,  township  20-13-6.  (Drainage 
Thompson-sud.) 

Hamilton  Creek. — Nom  local  d'un  petit  tributaire  de  la  rivière  Illecillewaet  du 
côté  nord  près  de  Revelstoke,  township  24-16;  service  d'eau  de  la  cité  de  Revelstoke. 
(Drainage  Illecillewaet- Columbia.) 

Hays  'Creek. — Petit  cours  d'eau  près  de  Revelstoke. 

Harper  Lake. — Un  très  petit  lac  dans  la  section  34,  township  20-13-6.  (Drainage 
Thompson-sud.) 

Harrison  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson-sud,  township  20-14-6. 
(Drainage  Thompson-sud.) 

Harrison  lake. — Un  grand  lac  d'environ  40  milles  de  longueur  et  de  2  à  4 
milles  de  largeur  qui  se  jette  dans  la  rivière  Harrison  en  venant  du  nord.  (Drainage 
Harrison-Fraser.) 

Harrison  River. — Un  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  nord.  60  milles  à 
l'est  de  Vancouver.     Township  3-30-6.     (Drainage  Fraser.) 

Haskin  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Ottertail,  township  27-18-3.  (Drai- 
nage Queue-de-Loutre-Cheval-qui-Rue-Columbia. 

Hat  Creek. — Un  cours  d'eau  d'irrigation  important  et  de  bonne  étendue,  prend 
sa  source  dans  les  collines  environ  à  15  milles  à  l'ouest  d'Ashcroft,  et  après  un  par- 
cours de  30  milles  dans  une  direction  nord,  se  jette  dans  la  rivière  Bonaparte,  town- 
ship 22-25-6.  Pour  la  description  complète  et  les  données  hydrographiques,  voir  la 
station  de  rivière  sur  le  creek  du  Chapeau.     (Drainage  Bonaparte-Thompson.) 

Hatch  Creek. — Très  petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Columbia  supé- 
rieur en  venant  de  l'est,  township  23-18-5.     (Drain  Columbia  supérieur. 
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Hatzic  Lake. — Un  lac  à  marée  sur  le  côté  du  fleuve  Fraser,  dans  l'angle  nord-est 
du  township  17  E.C.M.     (Drainage  Fraser.) 

Hefferly  Creek. — Appelé  aussi  Heffy  et  Hefïerley,  un  cours  d'eau  d'irrigation 
important  et  de  longue  étendue  coulant  dans  la  rivière  Thompson-nord  en  venant  de 
l'est,  township  22-17-6.  Pour  données  hydrographiques,  voir  station  de  la  rivière  sur 
le  creek  Hefferly.     (Drainage  Thompson-nord.) 

Hays  Creek. — Petit  cours  d'ea  uprès  de  Revelstoke. 

Hefferly  Lake. — Petit  lac  près  de  l'embouchure  du  creek  Hefferly,  section  1,  town- 
ship 22-17 -Q,  utilisé  comme  réservoir  d'emmagasinage  pour  l'irrigation.  (Drainage 
Hefferly-Thompson  nord.) 

Hicks  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  4-28-6;  se  jette  dans  le  lac  Trout,  et  de 
là  dans  le  lac  Harrison.     (Drainage  lac  Trout-lac  Harrison-Harrison-Fraser.) 

Hidden  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  4-28-6,  se  jette  vers  le  nord  dans  la 
rivière  Shuswap.     (Drainage  Shuswap-Thompson.) 

Hihium  Creek. — Tributaire  du  creek  Loon  et  de  la  rivière  Bonaparte  près  de  la 
limite  nord  de  la  zone  du  chemin  de  fer.     (Drainage  Loon-Bonaparte-Thompson.) 

Hïhmm  Lake. — Dans  le  township  24-23-6  (élévation  4,500).  Coule  vers  l'ouest 
dans  le  creek  Hihium. 

Hixon  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Mesliloet,  venant  de  l'est,  dans  le 
township  6-7-7.  Le  19  octobre  1912  le  débit  était  de  71  p. es.  Pouvoir  hydraulique 
industriel  et  logis.     (Drainage  Mesliloet.) 

Hogranch  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur  venant  de  l'est 
environ  à  23  milles  au  sud  de  Golden,  dans  le  township  24-19-5.  Le  15  juillet  19*12 
le  débit  était  de  10.5  p.c.s.  et  ceci  peut  être  regardé  comme  moyenne  de  l'écoulement 
estival.     (Drainage  Oolumbia  supérieur.) 

Holachten  Creek. — Petit  cours  dans  le  township  24,  E.  C.  M.  se  jette  dans  la 
fondrière  Nicoman,  et  de  là  dans  le  fleuve  Fraser.     (Drainage  Fraser.) 

Hornet  Creek. — Tributaire  du  creek  Silver,  township  7-29-6.     (Drainage  Sil 
Harrison-Fraser.) 

Horse  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur,  du  eût»'  est,  town- 
ship 26-21-5.    Voir  mesurages  divers.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Hortfethief  Creek. — .Grand  tributaire  du  Columbia  supérieur,  côté  ouest,  à  80 
milles  au  sud  de  Golden;  en  dehors  de  la  zone  du  chemin  de  fer.  Pour  données  hy- 
drographiques voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Horsethief.  (Drainage  Oolumbia 
supérieur.) 

Hospital  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  côté  est,  environ  un  mille 
au    nord    de    Golden,    township    27-22-5.      Utilisé   pour    l'irrigation.      (Drainajj 
lumbia.) 

Howe  Lake. — Petit  réservoir  près  de  la  source  du  creek  Jamieson.     (Draii 
Jamieson-Thompson  nord,.) 

Huff  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  23-16-6,  se  jette  dans  le  ereek  Sullivan. 
(Drainage  Sullivan-Thompson  nord.) 

Hughes  Lake. — Petit  réservoir  d'emmagasinage,  township  1  V»-l i »-« ».  dans  lequel 
sont  déviées  les  eaux  du  creek  Alkali  pour  des  fins  d'irrigations.  (Drainage  Alkali- 
Cher  ry-  Thompson .  ) 

Hull  Arden  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l*e<t  en  amont 
de  Lytton,  township  15-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

ïLumminghvrd   Creek. — Un  petit  cours   d'eau   qui   se  jette   dans   le   lae    Mars   en 
venant  de  l'est,  township  21-8-6.     (Drainage  Shuswap-Thompson  sud.) 
Humphrey  Lake. — Nom  local  d'un  petit  lac  dans  le  township  17-19-6. 
Hunakwa  Lake. — Lac  de  3  milles  de  long  qui  se  jette  vers  le  sud  dans  le  ereek 
Anstey,   et   de  là   dans  le  bras   Anstey   du   lac   Shuswap.      (Drainage  lac    Shuswap- 
Thompson  sud.) 

Hunger  Creek. — Petit  cours  d'eau  dans  la  section  20  du  township  10-20-6, 
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Hunter  CVeefc.— Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  sud,  township  5-27-6. 
On  y  utilise  peu  d'eau  pour  l'irrigation,  un  petit  générateur  de  force  hydraulique 
peut  y  être  installé,  avec  coursier  d'amont  élevé  (700  pieds  en  2  milles).  (Drainage 
Fraser.) 

Hyah  Creeh — Petit  tributaire  du  lac  Pitt,  tfownship  6-4-7.  (Drainage  Pitt- 
Fraser.) 

Ice  River. — Le  plus  grand  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  township  25-18-5. 
Beauté  du  site  et  région  minière.  (Drainage  Pied-de-Castor-Cheval-Qui-Rue-Co- 
lumbia.) 

IUesillewaet  River. — Un  cours  d'eau  glacial  important  qui  a  sa  source  dans  le 
glacier  IUesillewaet  et  qui  coule  vers  l'ouest  dans  le  Columbia  à  Revelstoke.  Force 
hydraulique,  bois  et  aspect  scénique.  Pour  description  et  données  hydrographiques, 
voir  station  de  la  rivière  Illecillewaet.     (Drainage  Columbia.) 

Incomappleux  Riv\er. — /(Appelé  aussi  creek  Fish.)  Cours  d'eau  d'environ  42 
milles  de  long  et  qui  prend  source  dans  les  Selkirks  en  arrière  de  Glacier,  C.-B.,  dans 
des  montagnes  de  8,000  à  10,000  pieds  de  hauteur.  Il  coule  généralement  dans  une 
direction  sud  et  se  déverse  dans  la  bras  nord  du  lac  de  la  Flèche  près  de  Comappleux, 
à  une  élévation  de  1,390  pieds.  La  superficie  de  slon  drainage  est  de  400  milles  carrés, 
région  en  grande  partie  boisée,  où  la  Arrow  Lakes  Lumber  Co.  et  la  Dominion  Saw- 
Mills  sont  en  possession  de  réserves  considérables.  Il  n'y  a  pratiquement  aucune 
terre  arable  dans  la  vallée.  Le  16  septembre  1912,  le  débit,  à  l'embouchure,  était  de 
1,520  p.c.s.  Le  débit  maximum  approximatif  en  juillet  est  d'environ  5,000  p.c.s.  Le 
débit  minimum  approximatif,  durant  l'hiver,  est  d'environ  100  p.c.s. 

Le  cours  d'eau  est  rapide;  sa  largeur  varie  de  50  à  150  pieds  et  sa  profondeur  de 
3  à  10  pieds.    La  rivière  n'est  pas  navigable  mais  elle  est  propice  au  flottage. 

L'opportunité  d'y  développer  de  la  force  hydraulique  mérite  d'être  étudiée  plus 
amplement.  Il  y  a  un  canon  à  environ  2§  milles  de  l'embouchure.  Ce  canon  a  environ 
3,000  pieds  de  long,  de  même  qu'une  chute  de  100  pieds,  Sa  largeur  est  de  60  à  100 
pieds  et  ses  rives  sont  hautes  et  escarpées.  Sa  nature  se  prête  peu  à  l'emmagasinage 
et  il  faudrait  faire  de  l'emmagasinage  artificiel  pour  obtenir  beaucoup  de  force  hydrau- 
lisue.  L'eau  pourrait  être  retenue  dans  un  plateau  où  se  trouve  l'ancien  emplacement 
de  ville  de  Canbourne.     Ce  serait  une  installation  dispendieuse,     i 

On  pourrait  développer  de  la  force  hydraulique  au  montant  le  100  à  200  unités 
dynamiques  des  tributaires  suivants: — Creek  Sable,  creek  Pool,  creek  Lexington  et 
creek  Boyd. — Dans  chaque  cas  l'écoulement  est  minime  mais  on  peut  obtenir  un  cour- 
sier très  élevé. 

Indian  River. — Appelée  maintenant  rivière  Mesliloet. 

Indian  Garden  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  au  sud  de  la  rivière  Thomp- 
son, township  20-21-6,  environ  à  deux  milles  en  aval  de  Savona.  (Drainage  Thompson). 

Indian  Scottie  Creeh. — Petit  cours  lans  les  collines  au  sud  du  creek  Jack  Oregon. 

Ingram  Creeh. — Cours  d'eau  d'irrigation,  venant  du  sud,  qui  coule  dans  la  rivière 
au  Saumon,  township  17-13-6  près  de  Grande-Prairie.  Pour  données  hydrographiques, 
voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Ingram.  (Drainage  Salmon-Shuswap-Thompson 
sud). 

Inhathsaph  Creeh. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  dans  le 
township  12-26-6.    Drainage  Fraser). 

Inhikuth  Creeh. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson  lu  côté  est  près  de 
Spences  Bridge,  township  18-24-6.  Nom  local:  Seven-mile  Creek.  (Drainage 
Thompson). 

Izman  Creeh. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est  en  amont  de 
Lytton,  township  17-27-6.     (Drainage  Fraser). 

Island  Pond. — Se  jette  dans  le  creek  Hefferfly  dans  le  township  22-16-6.  (Drai- 
nage Hefferly-Thompson  nord). 

Isaac  Creek. — Appelé  maintenant  rivière  Akolkolex. 


520  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.   1914 

Izman   Creek.— Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,   venant   de  l'est  es   amont  de 
Lytton,  dans  le  township  16-27-6.  (Drainage  Fraser). 
Jack  Creek. — Appelé  aussi  creek  Chartrand. 
Jack  Creek. — Appelé  aussi  Oregon  Jack  Creek. 

Jacko  Creek. — Tributaire  du  creek  Peterson  dans  le  township  19-18-6.  Est  uti- 
lisé pour  l'irrigation.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le 
creek  Jacko.     (Drainage  Peterson- Thompson  sud). 

Jones  Creek. — (Autrefois  appelé  creek  Wahleach).  Découle  du  lac  Jones,  dans  le 
township  3-27-6  et  se  jette  dans  le  fleuve  Fraser.     (Drainage  Fraser). 

Jones  Creek  and  Lake. — Probablement  un  petit  tributaire  du  creek  Peterson  dans 
le  township  19-17-6  ou  19-18-6.     Irrigation.     (Drainage  creek  Peterson-Thompson). 

Jones  Lake. — Petit  lac  situé  dans  une  haute  vallée  des  montagnes  Cheam,  a  envi- 
ron 7  milles  d'Ag:assiz,  township  3-27-6,  à  une  élévation  d'environ  1,950  pieds,  (baro- 
mlêtre).  La  superficie  du  drainage  est  de  40  milles  carrés.  Il  se  déverse  vers  le  nord 
dans  le  creek  Jones  (autrefois  appelé  creek  Wahleach),  et  de  là  dans  le  fleuve  Fraser. 
Des  études  hydrographiques  sur  l'écoulement  à  partir  du  lac  Jones,  ont  été  pour- 
suivies pendant  deux  ans  pour  la  Vancouver  Power  Company  par  MM.  Anderson  et 
Warden,  ingénieurs  de  Vancouver,  lans  le  but  d'y  développer  de  la  force  hydraulique. 
L'on  se  propose  de  faire  dévier  les  eaux  du  lac  Jones  au  moyen  d'un  tunnel  installé  à 
travers  les  montagnes  directement  à  l'ouest  du  lac  et  installer  une  usine  génératrice 
dans  la  vallée  du  Fraser.  On  pourrait  obtenir  de  cette  façon  une  chute  d'environ  1,000 
pieds.  Le  tunnel  aurait  environ  2  milles  de  longueur.  Le  lac  Jones  servirait  de  réser- 
voir. Il  a  une  superficie  l'environ  1,260  acres,  et  l'on  construirait  un  barrage  de  50 
pieds.  Les  précipitations  aux  environs  du  lac  Jones  sont  d'environ  70  à  80  pouces  par 
année.     (Drainage  Fraser). 

Jacko  Lake. — Keçoit  les  eaux  du  creek  Jacko  et  se  jette  ensuite  dans  le  creek 
Peterson  dans  le  township  19-18-6.  Il  sert  de  réservoir  d'emmagasinage.  (Drainage 
Peterson-Thompson-sud.) 

James  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  dans  le  township  21-22-6  qui  découle 
des  lacs  Jumeaux  (utilisés  maintenant  comme  réservoirs  d'emmagasinage)  et  se  jette 
dans  Ja  rivière  Thompson  près  de  Walhachin.  Les  eaux  de  ce  creek  sont  utilisées  par  la 
"British  Columbia  Horticultural  Estate"  pour  des  fins  d'irrigation,  mais  la  provision 
est  bien  petite,  les  eaux  du  creek  Barnes  sont  détournées  en  travers  de  la  ligne  de 
partage  dans  le  réservoir  du  lac  des  Bois  (section  14,  township  20-23-6,  et  de  là  dans  le 
réservoir  des  lacs  Twin  et  de  là  le  long  du  lit  du  creek  James. 

Jamieson  Creek. — Un  cours  d'eau  d'irrigation  important  qui  se  jette  dans  la 
rivière  Thompson-nord  en  venant  de  l'ouest,  dans  le  township  2&-17-6.  Ce  creek  four- 
nit l'eau  pour  le  grand  canal  d'irrigation  des  terrains  fruitiers  de  la  Colombie-Britan- 
nique. Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Jamieson. 
(Drainage  Thompson-nord.) 

Jamieson  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser  en  venant  de  l'est,  dans  le 
township  12^26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Jim  Black's  Lake. — Petit  lac  dans  la  vallée  Highland,  township  18-24-6. 
Jimmies  Creek. — Petit  cours  d'eau  sur  le  côté  sud  de  la  rivière  Thompson,  town- 
ship 20-22-6.     (Drainage  Thompson.) 

Johnston's  Creek. — Petit    tributaire     de    la    rivière    Shuswap.    township    8043 
(Drainage  Shuswap-Thompson-sud.) 

Johnston  Draw  Creek. — Coule  probablement  dans  le  creek  Xelson.  de  là  dans  le 
fleuve  Columbia,  à  18  milles  au  sud  de  Golden.  (Drainage  Nelson-Columbia  supé- 
rieur.) 

Jordan  River. — Environ  20  milles  de  longueur.     Elle  prend  sa  source  à  peu  près 
dans  le  township  25-3-6,  dans  les  sommets  enneigés  de  la  rangée  de  l'Or.  et.  coulant 
dans  une  direction  sud,  elle  se  jette  dans  le  fleuve  Columbia  près  de  Revelstoko. 
superficie  de  drainage  est  de  100  milles  carrés.     Cette  superficie  est  en  grande  partie 
boisée,  et  la  vallée  qui  environne  sa  source  est  une  prairie  ondulée,  tandis  qu'elle  est 
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fortement  boisée  aux  environs  de  son  embouchure.  Près  de  sa  source  les  terrains  sont 
cultivables,  mais  l'élévation  en  est  trop  haute.  Le  débit  maximum  approximatif  en 
juillet  est  de  2,000  pieds-cubes-seconde;  le  débit  minimum  approximatif  est  de  50 
pieds-cubes-seconde  durant  l'hiver  rigoureux.  Le  courant  est  rapide,  et  la  largeur  du 
cours  d'eau  est  de  30  à  100  pieds,  sa  prof  odeur  varie  de  3  à  10  pieds  et  n'est  pas  navi- 
gable. 

La  moyenne  des  précipitations  est  d'environ  40  pouces  par  année  (30  pouces  dt 
pluie  et  120  pouces  de  neige). 

La  possibilité  de  développer  de  la  force  hydraulique  mérite  d'être  étudiée.  Il  y  a, 
à  deux  milles  de  l'embouchure,  un  canyon  de  1,500  pieds  de  long  dans  lequel  la  chute 
est  80  pieds.  Les  chutes  Jordan,  hautes  de  20  pieds,  se  trouvent  en  aval  du  Canyon. 
En  aval  de  ces  chutes  il  en  a  une  autre  d'une  hauteur  de  55  pieds  dans  un  canyon  en 
forme  de  S.     (Drainage  Columbia.) 

July  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Coldwater  à  sa  source,  township  9-23-6. 
Drainage  Coldwater-Nicola-Thompson.) 

Jules  Làke. — Petit  lac,township  24-21-6.     (Drainage  Deadman-Thompson.) 

Kamloops  Lahe. — Elargissement  de  la  rivière  Thompson;  longueur,  environ  20 
milles,  largeur  3  à  5  milles. 

Kanaha  Creek.— Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  fleuve  près  de  Haney  dans 
le  township  12-21-6.     (Drainage  Fraser.) 

Kawkav/a  Lahe. — Se  déverse  dans  la  rivière  Coquihalla  près  de  Hope  dans  le  town- 
ship 5-22-6.     (Drainage  Coquihalla-Fraser.) 

Kazoom  Kanaix. — Appelé  maintenant  lac  Guichon. 

Keihum  Creefc. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  6-22-6. 
Drainage  Fraser). 

Kellie  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  venant  de  l'est,  township 
22-21-5.      (Drainage  Incomappleux-Columbia.) 

Kenuff  Lake. — Appelé  aussi  Knouff  lake.  Se  déverse  dans  le  creek  Sullivan,  town- 
ship 22-16-6.  Inscrit  pour  des  fins  d'irrigation.  (Drainage  Sullivan-Thompson  nord). 

Kicking-Horse  River. — Rivière  importante  qui  prend  sa  source  dans  le  pas  de 
Kicking-Horse  au  sommet  des  montagnes  Rocheuses,  et  qui,  dans  une  direction  ouest 
se  jette  dans  le  fleuve  Columbia,  à  Golden.  Bois,  mines,  force  hydraulique  et  effets 
scéniques.  Pour  description  complète  et  données  hydrographiques  voir  station  de  la  ri- 
vière sur  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue.  (Drainage  Columbia). 

Kingfisher  Creek, — Petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  venant  du  nord,  près 
du  lac  Mabel,  township  19-6-6.     (Drainage  Shuswap-Thompson-sud.) 

Kiwetinok  River. — Tributaire  de  la  rivière  Amiskwi,  township  28-19-5.  (Drainage 
Ammiskwi-Cheval-qui-Rue-Columbia.) 

Klesilkwa  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Skagit  ;  de  là  aux  Etats-Unis  ;  township 
2-25-6. 

Klowa  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  14-27,  juste 
en  aval  de  Lytton.     (Drainage  Frase.) 

Kootenoy  River. — L'une  des  plus  importantes  rivières  de  la  Colombie-Britanni- 
que; prend  sa  source  près  de  la  limite  sud  de  la  zone  du  chemin  de  fer,  township 
24-17-5. 

Kwellanka  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
14-47-6,  juste  en  aval  de  Lytton.     (Drainage  Fraser.) 

Kwoick  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  13-27-6. 
(Drainage  Fraser.) 

Lambkin  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  de  l'est  à  deux  milles 
en  aval  (au  nord)   de  Golden,  township  27-22-5.     (Drainage  Columbia. 

Ladner  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Coquihalla,  township  6-2'4-6.  (Drainage 
Coquihalla-Fraser.  ) 
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La-Forme  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  de  Test,  township 
26-2-6,  en  amont  de  Revelstoke.     (Bois  et  mines).     (Drainage  Columbia.) 

Laluwissini  Creeh. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  en  amont 
de  Lytton,  township  17-2-7-6.     (Drainage  Fraser.) 

Lanes  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson- 
nord  à  la  frontière  nord  du  township  21-17-6.  Voir  mesurages  divers  sur  le  creek  Lanes. 
(Drainage  Thompson-nord.) 

Last-Chance  Creek. — Se  jette  dans  le  lac  du  Mort  (en  dehors  de  la  zone  du  che- 
min de  fer).     (Drainage  Deadman-Thompson.) 

Last-Chance   Creek. — Appelé  maintenant  Stein  creek. 

Leighton  Lake. — Petit  lac  d'emmagasinage  dans  le  township  19-21-6  près  du  lac 
Tunkawa,  dans  lequel  se  déversent  les  eaux  du  creek  Guichon  supérieur,  y  sont  em- 
magasinées et  dirigées  vers  le  creek  Three-mile  pour  des  fins  d'irrigation.  Appelé 
quelque  fois  Petit  lac.     (Drainage  Three-mile-Thompson.) 

Lemonade  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  de  l'est,  township 
26-21-5,  à  4  milles  au  sud  de  Golden.  L'eau  sert  à  des  fins  domestiques  et  pour  l'irri- 
gation. (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Lewis  Creek. — Petit  tributaire  du  lac  Sumas,  township  23,  E.C.M.  (Drainage 
Sumas-Fraser.) 

Lexington  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  venant  de  l'est 
du  township  22-7-5.     (Drainage  Incomappleux-Columbia.) 

Lihumitson  RiveA — Tributaire  de  la  rivière  Chilliwaek,  venant  du  sud,  town- 
ship 25  E.  G.  M.     (Drainage  Chilliwaek-Sumas  Fraser.) 

Lillooet  Creek. — Lac  environ  8  milles  de  long  à  la  source  de  la  rivière  Lillooet. 
(Drainage  Lilooet-Pitt-Fraser.) 

Lillooet  River. — Prend  source  dans  le  lac  Lillooet,  township  4-47,  et  se  jette  dans 
la  rivière  Pitit,  dans  le  township  40  E.  C.  M.  Il  y  a  marée  de  5  à  6  milles  de  l'embou- 
chure. Intérêts  importants  dans  le  bois  et  la  force  hydraulique.  Pour  description 
complète  et  données  hydrographiques  voir  station  sur  la  rivière  Lillooet.  (Drainage 
Pitt?-Fraser.) 

Limestone  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Hat,  venant  de  l'ouest  dans  le  town- 
ship 20-27-6.     (Hat-Bonaparte-  Thompson.) 

Little  Lake. — Appelé  maintenant  lac  Leighton. 

Little  Shusivap  Lake. — Elargissement  de  la  rivière  Thompson  juste  en  aval  du 
lac  Shuswap,  et  près  de  Chase,  C.-B.     (Drainage  Thompson  sud.) 

Lloyd  Creek. — JPetit  tributaire  du  creek  Paul,  township  20-16-6.  (Drainage 
Thompson  sud.) 

Loakin  Creek. — Se  jette  dans  le  lac  Ni-skonlith,  d'ans  le  township  21-13-6.  (Drai- 
nage Tfrompson.) 

Log  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Nahatlatch,  venant  du  nord,  township  12- 
17-6.     (Drainage  Nahatlateh-Fraser.) 

Long  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  18-17-6.  (Drainage  Campbell- Thomp- 
son sud.) 

Loon  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Bonaparte,  venant  de  l'est,  juste  en  dehors 
de  la  zone  du  chemin  de  fer.     (Drainage  Bonaparte-Thompson.) 

Lpon  Lake. — A  la  source  du  creek  Loon;  l'on  se  propose  d'utiliser  ce  lac  comme 
réservoir  d'emmagasinage  pour  des  fins  d'irrigation  le  long  de  la  rivière  Bonaparte. 
(Drainage  Loon-Bonaparte-Thompson.) 

Loon  Lake. — Petit  lac  dans  la  section  7  du  township  22-10-6.  (Drainage  Shus- 
wap-Thompson.  ) 

Loon  Lake. — Se  jette  dans  la  fourche  nord  de  la  rivière  Spillimacheen,  township 
24-21-5.     (Drainage  Spillimacheen-Columbia  supérieur.) 

Loop  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Illecillewaet,  venant  du  sud,  et  pas- 
sant au-dessous  de  boucle  près  de  Glacier,  township  26-26-5.  (Drainage  Illecillewaet- 
Columbia.) 
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Lopez  Creek. — Tributaire  du  creek  Cache,  township  21-24-6;  très  petit  cours 
d'eau  d'irrigation.     (Drainage  Cache-Bonaparte- Thompson.) 

Louis  Cileek.- — Prend  sa  source  dams  le  township  22-15-6  et  coule  vers  le  nord  et 
l'ouest  dans  la  rivière  Thompson  nord,  environ  à  40  milles  au  nord  de  Kamloops. 
Mines,  irrigation  et  très  peu  de  force  hydraulique.      (Drainage  Thompson-nord.) 

Louis  Lake. — Petit  lac  qui  se  jette  dans  le  lac  Paul,  township  21-16-6.  (Drainage 
Paul-Thompson  nord.) 

Luckachim  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Nicola,  venant  de  l'est,  township  16- 
24-6.     (Drainage  Nieola-Thomptson.) 

Luckachin  River. — 'Le  chenal  primitif  de  la  rivière  Chilliwack,  township  23- 
E.  C.  M.,  d'où  cette  dernière  fut  détournée  et  dirigée  dans  le  chenal  de  la  rivière 
Vedder.     Drainage  Sumas-Thompson.) 

Lytton  Creek. — Petit  tributaire  du  Fraser,  venant  de  l'est  de  la  ville  de  Lytton; 
service  d'eau  de  la  ville  de  Lytton  et  du  Canadien-Pacifique.     (Drainage  Fraser). 

Macaulay  Creek. — Probablement  un  tributaire  du  creek  Lanes,  township  22-17-6. 
(Drainage  Lanes-Thompson  nord.) 

McArthur  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Ottertail  venant  de  l'est,  township  27- 
17-5.     (Drainage  Queue-de-Loutre-Cheval-qui-Rue-Columbia.) 

McArthur  Lake. — Un  beau  lac  au  sein  des  montagnes  Rocheuses,  township  27-17. 

McCallum  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  sur  le  côté  sud  de  la  rivière 
Thompson,  township  20-21-6.  Appelé  aussi  Creek  Upper-Ranch.  (Drainage  Thompson.) 

McDougal  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 23-26-5.    Intérêts  dans  le  bois*.     (Drainage  Incomappleux  Colombia). 

McGillivray  Creek. — Tributaire  du  creek  Louis,  venant  de  l'est,  township  22-15-6. 
Irrigation  et  force  hydraulique  minime.  Le  21  août  1912  le  débit  était  de  5.5  pieds 
c.  s.     (Drainage  Louis-Thompsos  nord). 

McGillivray  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Sumas,  township  20  E.C.M. 
(Drainage  Sumas  Fraser). 

McLean  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Cornwall,  township  21-25-6.  (Drai- 
nage Cornwall-Thompson). 

McLean  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Canyon,  township  26-22-5.  Bois. 
(Drainage  Canyon-Columbia  supérieur). 

McMurdo  Creek. — Tributaire  de  la  fourche  nord,  le  la  rivière  Spillimachees.  du 
côté  sud,  township  25-23-5.  Intérêts  miniers.  (Drainage  Spillimacheen-Columbia 
supérieur). 

McQueen  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson  nord  en  venant  de  l'ouest,  près  du  creek  Dairy,  township  21-17-6.  (Drai- 
nage Thompson  sord). 

McRea  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Incomappleux.  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 22-27-5.  Bois  et  force  hydraulique  minime.     (Drainage  Incomappleux-Columbia). 

Mabel  Lake— Lac  d'une  longueur  de  18  milles  et  d'une  largeur  le  1  à  2  milles, 
qui  se  déverse  dans  la  rivière  Shuswap,  township  19-6-6.  Propice  à  l'emmagasinage 
pour  développement  de  force  hydraulique  sur  la  rivière  Shuswap.  (Drainage  Shuswap- 
Thompson  sud). 

Maiden  Creek.— Petit  tributaire  du  creek  Allen  dans  le  township  23-26-6.  Irriga- 
tion. L'eau  du  creek  Maiden  disparaît  en  un  certain  endroit,  et  lorsqu'elle  reparaît  il 
prend  le  nom  de  Graves.     (Drainage  Allen-Bonaparte-Thompson).   > 

Maleys  Creek. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  24-2-6  près  de  Revelstoke. 

Mamit  Creek. — Appelé  maintenant  Guichon  creek.  (  Q.V.). 

Mamit  Lake. — (Ou  Mamette  Lake).  Elargissement  du  creek  Guichon  juste  en 
dehors  de  la  zone  du  chemin  de  fer.  Possibilité  d'un  réservoir  d'emmagasinage  pour 
les  eaux  du  creek  Guichon  à  Nicola  Inférieur.  (Drainage  Guichon-Nicola). 

Manitoba  Creek. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  25-20-5,  au  sud  de  Golden. 
(Drainage  Columbia  supérieur). 
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Mann  CreeJc. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  17-10-6. 

Manson  Creek. — Un  petit  creek  qui  se  jette  dans  le  lac  Shuswap  en  venant  du  nord, 
du  nord,  -township  23-10-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson  sud). 

Mara  Lake. — Elargissement  de  la  rivière  Shuswap  à  l'endroit  où  elle  se  jette  dans 
le  lac  Shuswap  à  Sicamons.     (Drainage  'Shuswap-Thompson-sud.) 

Maria  Slough. — Chenal  auxiliaire  du  fleuve  î'raser,  township  4-28-6.  (Drainage 
Fraser.) 

Mariom  Lake. — Petit  lac  pittoresque  de  montagne  dans  le  township  26-26-5. 
(Drainage  Illecillewaet-Columbia.) 

Mari  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  du  nord,  près  de  Donald, 
township  29-23-5.     (Drainage  Columbia.) 

Martin  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thomp- 
son-sud,  du  côté  sud,  township  20-14-6.  Voir  mesurages  divers.  (Drainage  Thomp- 
son-sud.) 

Meadow  Creek. — Le  plus  grand  tributaire  du  creek  Guichon,  il  prend  sa  source 
dans  la  réserve  forestière  du  lac  Long  et  coule  vers  l'ouest,  Il  sert  à  l'irrigation. 
Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Meadow. 
Drainage  Guichon-Nicola-Thompson.) 

Meadow  Creek. — Petit  tributaire  du  lac  Shuswap  en  venant  du  nord,  township 
23-10-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Médecine  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Hat  en  venant  de  l'est,  généralement 
desséché,  dans  le  township  21-26-6.     (Drainage  Hat-Bonaparte-Thompson.) 

Menanto  Lake. — Très  petit  lac  dans  la  section  12  du  township  18-18-6. 

Menhenick  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  venant  de  l'ouest, 
township   21-2*7-5.      (Drainage    Incomappleux-Columbia.) 

Mesliloet  River. — (Appelée  aussi  Indian  river.)  Cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le 
bras  nord  de  l'inlet  Burrard,  en  venant  du  nord  et  qui  forme  la  frontière  ouest  de  la 
zone  du  chemin  de  fer;  possibilité  de  développer  un  peu  de  force  hydraulique.  Pour 
description  complète  et  données  hydrographiques  voir  station  sur  la  rivière  Mesliloet. 

Middle  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Nesakwatch,  township  1-86-2. 
(Drainage  Nesakwatch-Chilliwaeck-Fraser.) 

Mil  Creek. — Tributaire  du  bras  nord-est  du  lac  Fpper  Arrow,  township  21-28-5. 
(Drainage  Columbia.) 

Mil  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  de  l'Aigle,  près  de  Three 
Valley,  township  23-4-6.     (Drainage  Aigle-lac  Shuswap-Thompson.) 

MU  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Tonka  Watla,  township  23-2-6.  (Draina- 
ge Tonka-Watla-Columbia.) 

Miller  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  19-13-6. 

Minnaberriet  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson,  en  venant  de  l'ouest,  township  20-24-6.  Généralement  desséché.  (Drainage 
Thompson.) 

Misko  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Queue-de-Loutre,  township  26-17-5.  (.Drai- 
nage Queue-de-Loutre-Cheval-qui-Kue-Columbia.) 

Mitre  Creek. — Très  petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux.  près  de  sa  source 
dans  le  township  25-2i6-5.     (Drainage  Incomappleux-Columbia.) 

Monte   Creek. — Un  cours  d'eau  d'irrigation  important  et  continu  qui   prend  sa 
source  dans  la  réserve  forestière  des  collines  Monte,  et  qui,  coulant  vers  le  nord   w 
jette  dans  la  rivière  Thompson-sud  à  Ducks. — Pour  description  complète  et  donn< 
hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Monte.     (Drainage  Thompaon- 
sud.) 

Monte  Lake. — Appelé  maintenant  Summit  Lake. 

Moore  Creek. — Prend  sa  source  dans  la  zone  du  chemin  de  fer.  township  16-18-6,  et 
se  jette,  en  allant  vers  le  sud,  dans  le  lac  Nicola.     (Drainage  Nicola-Thompson.) 

Moose  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  près  de  sa  source,  town- 
ship   24-17-5.      (Drainage   Pied-de-Castor-Cheval-qui-Kue-Colnmbia.) 
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Morneilun  Creelc. — Petit  tributaire  du  Fraser,  en  venant  de  l'est,  dans  le  township 
13-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

Morris  Lake. — Petit  lac  dans  la  rivière  Morris,  township  4-29-16. 

Morris  River. — Se  jette  dans  la  rivière  TIarrison,  township  4-29-6.  Piscifacture 
de  l'Etat.     (Drainage  Harrison-Fraser.) 

Moshy  Lake. — Très  petit  lac  dans  la  section  4,  township  22-10-6. 

Moulton  Creelc. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation,  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson-sud,  township  20-14-6.     Voir  données  hydrographiques  sur  le  creek  Moulton. 

Mountain  Creek. — Torrent  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière  du  Castor  en 
venant  de  l'ouest,  township  29-25-5.   (Drainage  Castor-Columbia.) 

Mountain  Creek. — Fourche  est  du  creek  Canoë,  township  20-9-6.  Service  d'eau  de 
la  cité  de  Salmon-Arm.     (Drainage  Canoe-lac-Shuswap-Thompson.) 

Mowkakam  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township 
12-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Mowich  Lake. — Près  de  la  rivière  Deadman,  township  24-21-6. 

Mummery  Creek. — Cours  d'eau  glacial  de  2  milles  de  long  qui  se  jette  dans  la 
rivière  Blackberry,  township  31-20-5.     (Drainage  Blackberry-Columbia.) 

Munro  Creek. — Appelé  aussi  creek  Gilley. 

Murray  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  du  nord-ouest,  town- 
ship 17-25-6.     Irrigation,  force  hydraulique  et  service  d'eau  domestique. 

Murray  Lake. — Se  jette  dans  la  rivière  Coldwater,  township  19-23-6.  (Drainage 
Nicola-Thompson.) 

Na-a-a  River. — Appelée  maintenant  creek  Guichon. 

Nahatlatch  Lakes. — Une  chaîne  de  quatre  lacs  étroits,  townships  12-27-6  et  12-28-6; 
propices  à  l'emmagasinage  et  au  développement  de  la  force  hydraulique.  (Drainage 
Nahatlatch-Fraser.) 

Nahatlatch  River. — Appelée  quelquefois  rivière  au  Saumon.  Tributaire  impor- 
tant du  fleuve  Fraser,  en  venant  de  l'ouest,  township  12-26-6.  Bois  et  force  hydrau- 
lique. Pour  description  complète  et  données  hydrographiques,  voir  station  sur  la 
rivière  Nahatlatch.     (Drainage  Fraser.) 

Napier  Lake. — Lac  étroit  de  1  mille  de  long  à  la  source  du  creek  Campbell,  town- 
ship 17-17-6.     Drainage  Campbell-Thompson-sud.) 

Narao  Lake. — Petit  lac  de  montagne  au  sud  d'Hector,  township  28-17-5.  (Drai- 
nage Kicking-horse-Columbia.) 

Navy  Creek. — Tributaire  de  la  fourche  sud  de  la  rivière  Bush,  township  32-23-5. 
(Drainage  Bush-Columbia.) 

Ned's  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson- 
sud,  côté  sud,  township  19-14-6.     Voir  mesurages  divers.     (Drainage  Thompson-sud.) 

Nekertch  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  en  amont 
de  Lytton,  township  16-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

Nekliptum  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township 
13-27-6.    Drainage  Fraser.) 

Nelson  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thomp- 
son, township  20-24-6.  Voir  données  hydrographiques  de  la  station  de  la  rivière  sur 
le  creek  Nelson.     (Drainage  Thompson.) 

Nelson  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Columbia, 
en  venant  de  l'est,  dans  la  section  9,  township  25-20-5.  Le  15  juillet  1912,  le  débit  était 
de  2  pieds-cubes  seconde.     (Drainage  Columbia-Supérieur.) 

Nelson  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  20-24-6  qui  se  déverse  dans  le  creek 
Nelson.     (Drainage  Nelson-Thompson.) 

Nepopulchin  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 11-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Nepuchin  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  16-27-6.  (Drainage 
Fraser.) 


528  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

4  GEORGE  V,  A.   1914 

Nesalkwatch  Creeh. — Tributaire  de  la  rivière  Chilliwack,  venant  du  sud,  township 
1-27-6.     (Drainage  Chilliwack-Fraser.) 

Nescantell  Creeh. — Appelé  maintenant  creek  Niskonlith. 
Newman  Lake. — Appelé  maintenant  lac   Trapp. 

Nicola  River. — Tributaire  important  de  la  rivière  Thompson  qui  prend  sa  source 
dans  le  lac  Nicola,  et  qui,  après  un  parcours  de  50  milles  dans  une  direction  nord,  se 
jette  dans  la  rivière  Thompson  à  Spences-Bridge.  Pour  description  complète  et  don- 
nées hydrographiques  voir  station  sur  la  rivière  Nicola.     (Drainage  Thompson.) 

Nicolson  Creeh. — Très  petit  tributaire  du  neuve  Columbia  supérieur,  du  côté  est, 
township  26-21-6,  entre  4  à  5  milles  de  Golden.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Nicolum  River. — Tributaire  de  la  rivière  Coquihalla,  township  5-26-6.  (Drainage 
Coquihalla-Fraser.) 

Nicomehl  River. — Petite  rivière  qui  se  jette  dans  la  baie  Boundarv,  township  1 
W.C. 

Nicomen  River. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  de  l'est,  town- 
ship 15-25-6.     (Drainage  Thompson.) 

Niger  River. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser  venant  de  l'est,  township  13-27-6. 
(Drainage  Fraser.) 

Nihaia  Creeh. — Petit  tributaire  du  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  14-27-6  en 
aval  de  Lytton.     Voir  divers  mesurages.     (Drainage  Fraser.) 

Nihwa  Creeh. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
16-27-6,  en  amont  de  Lytton.     (Drainage  Fraser.) 

Nihwihwaia  Creeh. — Se  jette  dans  la  rivière  Adams  en  venant  de  l'est,  juste  en 
aval  de  l'embouchure  du  lac.   (Drainage  Adams-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Nine-mile  Creeh. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township 
11-2606.     (Drainage  Fraser.) 

Nine-mile  Creeh. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur  venant  de  1 
township  26-21-5.      (Drainage   Columbia  supérieur.) 

Nishonlith  Creeh. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  sud 
en  venant  du  nord,  township  21-13-6.     Irrigation.     (Drainage  Thompson-sud.) 

Nishonlith  Lahe. — Lac  de  3  milles  de  long  dans  le  township  21-13-6,  qui  se  jette 
dans  le  creek  Niskonlith. 

Noble  Creeh. — Appelé  aussi  Lane  creek. 

Nohomin  Creeh. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  K.-27-6, 
juste  en  amont  de  Lytton.     Cours  d'eau  d'irrigation.     (Drainage  Fraser.) 

Noisy  Creeh. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  Mabel  en  venant  du  nord, 
township  20-5-6.     (Drainage  lac  Mabel-Shuswap-Thompson-sud.) 

North-Lillooet  River. — Embranchement  de  la  rivière  Lillooet  qui  passe  presqu'en- 
tièrement  par  les  prairies  de  la  rivière  Pitt.  Voir  données  hydrographiques  sur  la 
rivière  Lillooet-nord.     (Drainage  Lillooet-Pitt-Fraser.) 

Norton  Creeh. — Tributaire  du  creek  Brandt,  ensuite  de  la  rivière  Mesliloet  en  ve- 
nant de  l'est  dans  le  township  6-7-7.  Bois  et  petite  chute  d'eau.  Le  20  octobre  1012  le 
débit  était  de  7.7  pieds-cubes-seconde.  (Drainage  Meslilooet.) 

Norton  Lahe. — Petit  lac  d'emmagasinage  à  la  source  du  creek  Norton. 
N°   2   Creeh. — /Tributaire  du   fleuve   Columbia  supérieur,   venant   de  l'ouest,   à   î» 
milles  en  aval  du  lac  Windermere.       On  l'utilise  pour  l'irrigation,   il   est    situé  en 
dehors  de  la  zone  du  chemin  de  fer.     Pour  données  hydrographiques  voir  station  <le 
la  rivière  sur  le  creek  N°  2.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Novelist  Creeh. — Petit  tributaire  du  creek  Gold,  township  31-27-5.  (Drainage 
Gjold-Columbia.) 

Nuaitch  'Creeh. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Nicola,  township  14-23-6.  (Drai- 
nage Nicola-Thompson.) 

Oesa  Lahe. — Lac  de  montagne  qui  se  déverse  dans  le  creek  Cataracte,  township 
27-17-5.     (Drainage  Cataracte- Cheval-qui-Eue- Columbia.) 
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O'Hara  Lahe.— Lac  de  montagne  pittoresque  qui  se  déverse  dans  le  creek  Cata- 
ract,  township  27-17-5.     (Drainage  Cataract-Kicking  Horse-Columbia.) 

Oregon  Jack  Creek. — Cour  d'eau  d'irrigation  qui  prend  sa  source  dans  la  réserve 
forestière  du  creek  du  Chapeau,  et  se  jette,  en  allant  vers  l'est  dans  la  rivière  Thomp- 
son dans  le  township  19-24-6.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière 
sur  le  creek  Oregon-Jack.     (Drainage  Thompson.) 

Osprey  'Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  Pitt,  township  6-4-7. 
(Drainage  Pitt-Fraser.) 

Otter  Lake. — Petit  lac,  section  2,  township  14,  E.  C.  M.     (Drainage  Fraser.) 

Otter  Lake. — Petit  lac  à  la  limite  sud  de  la  zone  du  chemin  de  fer,  vallée  d'Oka- 
nagan.   (Drainage  Okanagan  Lake-Okanagan-Columbia.) 

Otter  River. —  (Appelé  aussi  creek  Deep.)  Petit  cours  d'eau  qui  coule  vers  le  sud 
dans  le  lac  Otter,  vallée  d'Okanagan. 

Otterhead  River. — Cours  d'eau  de  montagnes  d'environ  12  milles  de  long,  qui, 
allant  dans  une  direction  sud-est,  se  jette  dans  la  rivière  Kicking-Horse,  township 
27-19-51  II  a  une  superficie  de  drainage  de  30  milles  carrés.  On  y  fait  le  flottage. 
Sa  largeur,  à  l'embouchure,  est  d'environ  25  pieds,  et  sa  profondeur  de  2  à  3  pieds. 
Le  débit  maximum  approximatif  en  juin  est  de  250  p.c.s.  En  hiver  le  débit  maximum 
est  de  5  pieds-cubes-seconde.     (Drainage  Kicking  Horse-Columbia.) 

Otto  Creek. — (Tributaire  de  la  rivière  Amiskwi,  township  29-19-5.  (Amiski, 
township  27-19-5.  Pour  description  complète,  etc.,  etc.,  voir  station  sur  la  rivière 
Ottertail.     (Drainage  Kicking  Horse-Columbia.) 

Otto  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Amiskwi,  township  29-19-5.  (Drainage 
Amiskwi-Kicking  Horse-Columbia.) 

Owens  'Creek. — Petit  cours  d'eau  près  de  Solman-Arm,  township  20-10-6. 

Owl's  Head  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  creek  de  l'Aigle,  town- 
ship 22-7-6.     (Drainage  Eagle-Lake  Shuswap-Thompson  sud.) 

Palmers  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  du  Saumon,  township  20-10-6,  près 
de  Bras  de  'Saumon.  Voir  mesurâmes  divers  sur  le  creek  Palmers.  (Drainage  Salmon- 
Lake  Shuswap-Thompson  sud.) 

Palmers  Meadpws.—Dïms  le  township  17-17-6,  près  de  la  source  du  creek  Camp- 
tell. 

Pants  Creek.— Petit  tributaire  du  creek  Jamieson,  township  22-17-6.  (Drainage 
Jamieson- Thompson  nord.) 

Papsiïqua  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Nicola,  township 
16-23-6.     (Drainage  Nicolas-Thompson.) 

Parks  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  creek  Hat,  township  22-26-6. 
On  l'utilise  pour  l'irrigation.     Drainage  Hat-Bonaparte-Thompson.) 

Pass  Lake. — Petit  lac  qui  se  déverse  dans  le  creek  Watching,  tounship  22-18-6. 
(Drainage  Adams-Shuswap-Thompson  nord). 

Pass  Lake. — Petit  lac  qui  se  déverse  dans  le  creek  Watcching,  township  22-18-6. 
(Drainage  Watching-Tranquille-Thompson) . 

Pasulko  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  17-26-6. 

Paul  Creek. — Appelé  aussi  creek  Réserve,  creek  Réservation  et  creek  Schedam, 
cours  d'eau  d'irrigation  important  qui  prend  sa  source  dans  la  réserve  forestière  de 
Niskonlith  et  qui,  passant  par  la  réserve  des  sauvages  à  Kamloops,  dans  une  direction 
ouest,  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  nord  à  deux  milles  de  Kamloops.  Irrigation  et 
force  hydraulique  probable.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière 
sur  le  creek  Paul.  (Drainage  Thompson  nord). 

Paul  Lake. — Un  bon  réservoir  d'emmagasinage  sur  le  creek  Paul,  township  20- 
16-6. 

Paxton  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  creek  Monte  en  venant  de 
l'est,  township  18-14-6.  Sert  à  l'irrigation.  (Drainage  Monte-Thompson  sud). 
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Pearse  Creek. — Le  cours  d'eau  qui  apparait  sur  les  cartes  géographiques  fédérales 
au  titre  de  creek  Pearse  est  en  réalité  le  creek  Monte  supérieur.  Le  cours  d'eau,  dont 
le  nom  local  est  le  creek  Pearse,  se  jette  dans  le  Creek  Monte  en  venant  de  l'ouest, 
township  18-14-6.     (Drainage  Monte-Thompson-sud.) 

Pemberton  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière 
Thompson  sud  en  venant  du  nord,  township  20-14-6.  Pour  données  hydrographiques 
voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Pemberton.     (Drainage  Thompson  sud). 

Pendleton  Creek. — Petit  tributaires  du  creek  Cherry,  dans  la  section  4,  township 
20-19-6.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Pendle- 
ton.    (Drainage  Cherry-Thompson). 

Penhantan  Lake. — Appelé  maintenant  lac  Pinantan. 

Pennies  Creek. — Ou  creek  Penny,  appelé  maintenant  creek  Barnes.     (Q.V.  ). 

Pennies   Lakes. — Appelés   maintenant   lacs    Twin,   section   25,   township    20-23-6. 

(Q.V.). 

Peterson  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  dans  le  township  19-17-6,  qui  se 
j«tte  dans  la  rivière  Thompson  en  passont  par  la  ville  de  Kamloops.  Voir  mesurages 
divers  des  crues  du  printemps  du  creek  Peterson  dans  la  ville  de  Kamloops.  (Drai- 
nage Thompson  sud). 

Petit  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Spius  (Q.V.). 

Pierre  River. — Tributaire  de  la  rivière  Coquihalla,  township  5-25-6.  (Drainage 
Coquihalla-Fraser  ) .. 

Piglog  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  18-27- 
6.     (Drainage  Fraser). 

Pillar  Lake.— A  la  source  du  creek  Chase,  township  19-12-6.  (Drainage  Chase- 
Thompson  sud.) 

Pimainus  Creek.— Appelé  aussi  le  creek  Five-mile,  tributaire  de  la  rivière 
Thompson  en  venant  de  l'est,  township  17-24-6,  près  de  Spences  Bridge.  (Drainage 
Thompson. 

Pimainus  Lakes.— Une  chaine  de  petits  lacs  aux  sources  du  lac  Pimainus,  town- 
ship 17-23-6.  Possibilité  d'emmagasinage  pour  des  fins-  d'irrigation. 

_     Pinantan  Lake.— Elargissement  du  creek  Paul,  section  28,  township  20-15-6  ;  bonne 
pèche.  ^   (Drainage  Paul-Thompson  nord). 

Pinaus  Lake.— Lac,  2  milles  de  long,  township  17-12-6,  qui  se  déverse  dans  le 
creek  Equesis,  et  de  là  dans  le  lac  Okanagan. 

Piseul  Creek. — Maintenant  appelé  creek  Meadow,  un  tributaire  du  creek  Guichon. 

Pit  Lake. — Petit  lac,  probablement  dans  le  township  19-17-6  ou  19-18-6.  (Drai- 
nage Thompson). 

Pitt  Lake. — Un  lac  à  marée,  environ  15  milles  de  long,  et  de  2  à  4  milles  de  large 
qui  se  jette  dans  la  rivière  Pitt. 

Pitt  River. — Un  cours  d'eau  navigable  important  (à  marée)  qui  se  jette  dans  le 
fleuve  Fraser  en  venant  du  nord,  environ  à  6  milles  de  New-Westminster.  (Drainage 
Fraser.) 

Pocock  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Hat  supérieur  en  venant  de  l'ouest  town- 
ship 19L26-6.     Irrigation.     (Drainage  Hat-Bonaparte-Thompson.) 

Pollard  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Pitt  en  venant  de 
l'ouest,  township  40  E.C.M.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière 
du  creek  Pollard.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Porcupine  Creek. — Cours  d'eau  de  montagne,  de  8  milles  de  long,  qui  se  jette  dans 
la  rivière  du  Cheval-qui-Rue  en  venant  de  l'ouest,  près  de  la  frontière  nord  du  town- 
ship 26-19-5.  Aucun  développement  ni  culture  d'aucune  sorte  le  long  du  creek.  11  y  a 
un  peu  de  bois  dans  la  vallée.  La  superficie  du  drainage  est  de  30  milles  carrés.  Le 
débit  maximum  approximatif  en  juin  est  520  pieds-cubes-seconde.  Le  débit  maximum 
approximatif  en  juin  est  520  pieds-cubes- seconde.  Le  débit  minimum  en  hiver  est  de 
5  pieds-cubes-seconde.     (Drainage  Kicking  Horse-Columbia.) 
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Prattle  CreeJc. — Tributaire  de  la  rivière  Bush,  venant  du  nord,  township  32-25-5. 
(Drainage  Bush-Columbia.) 

Prospect  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Spius,  township  12-23-6.  (Drainage 
Spius-Nicola-Thompson.  ) 

Pualark  Creek. — Très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township 
6-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Pukaist  Creek. — Appelé  aussi  creek  Eight-mile,  tributaire  de  la  rivière  Thompson 
venant  de  Test,  township  18-24-6.     (Drainage  Thompson.) 

Quartz  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  du  sud,  township  29- 
25-5,  à  Beavermouth.  Superficie  de  drainage,  45  milles  carrés.  Il  y  a  plusieurs  con- 
signations de  niveau  sur  le  creek  Quartz,  Tune  par  la  Columbia  River  Lumber  Com- 
pany pour  des  fins  de  sciage,  une  par  le  Pacifique-Canadien  pour  des  fins  de  chemin 
de  fer  et  une  autre  pour  des  fins  minières  pour  des  claims  de  placers  situés  près  de 
l'embouchure  du  creek  Quartz.  Il  n'y  a  aucun  intérêt  agricole  ni  forestier  dans  la 
vallée  de  ce  creek.  Le  débit  maximum  en  juin  est  de  500  pieds-cubes-seconde  et  le 
débit  minimum  en  hiver  est  de  8  pieds-cubes-seconde.     (Drainage  Columbia) 

Queest  Creek. — Se  jette  dans  le  bras  Anstey  du  lac  Shuswap  en  venant  de  l'est, 
township  24-7-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Quenville  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le  creek  Guichon 
en  venant  de  l'est  environ  à  1  mille  en  amont  du  lac  Mamit.  Il  a  une  superficie  de 
drainage  de  7  milles  carrés.  C'est  un  cours  d'eau  rapide  qui  se  dessèche  au  commen- 
cement de  juillet.  Voir  mesurages  divers  de  débit  sur  le  creek  Quenville.  (Drainage 
Gui  chon-Nicola-  Thompson.) 

Eae  Creek  ou  Ray  Creek. — Petit  cours  d'eau  d'irrigation,  venant  de  l'est  juste  en 
aval  du  lac  Mamit  et  qui  se  jette  dans  le  creek  Guichon;  en  dehors  de  la  zone  du 
chemin  de  fer.     (Drainage  Guichon-Nicola- Thompson.) 

Rainbow  Creek. — Cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  Pitt  en  venant  de  l'est,  town- 
ship 6-4-7.     Voir  données  hydrographiques.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Raven  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Bushton.     (Q.V.). 

Red  Lake. — A  la  source  du  Creek  Criss,  township  2&-21-6.  (Drainage  Criss- 
Deadman-Thompson.) 

Renicker  Creek. — Petit  tributaire  du  bras  Salmon  du  lac  Shuswap,  township  21- 
9-6.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Reserve  Creek  ou  Réservation  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Paul.     (Q.V.). 

Richardson  Creek. — Tributaire  du  creek  Spius,  township  13-23-6.  (Drainage 
Spius-Nicola-Thompson.  ) 

Richardson  Lake. — A  la  source  du  creek  Deer,  tributaire  du  creek  Jamieson,  town- 
ship 22-17-6.     (Drainage  Deer- Johnson- Thompson-nord.) 

Ridge  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Meadow,  township  17-19-6.  (Drai- 
nage Meadow-Guichon-Nicola.) 

Robbins  Creek. — Tributaire  du  creek  Monte,  venant  de  l'ouest,  township  15-19-6. 
On  l'utilise  pour  l'irrigation.  Voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Kobbins.  (Drai- 
nage Monte-Thompson-sud.) 

Roche  Lake. — Un  lac  de  2  milles  de  long,  township  17-16-6. 

Rodero  Lake. — Près  du  creek  Barnes,  près  d'Ashcroft. 

Roger  Lake. — Petit  réservoir  d'emmagasinage  sur  le  creek  Cherry,  township 
19-19-6.     (Drainage  Cherry-Thompson.) 

Ross  Creek. — Petit  tributaire  du  lac  Shuswap,  venant  du  nord,  township  23-9-6. 
(Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Ross  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  17-18.6. 

Ross  Lake. — Petit  lac  dans  la  grande  ligne  de  partage,  township  28-17-5,  qui  se 
jette  dans  la  rivière  Kicking-Horse.     (Drainage  Kicking-Horse-Columbia.) 

Rough  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  18-28-6. 
(Drainage  Fraser.) 
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Round  LaJce. — Petit  lac  dans  la  ligne  de  partage  d'Okanagan,  township  17-10-6. 

Ruby  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  nord,  township  5-27-6. 
(Drainage  Fraser.) 

Rushton  Creek. — Tributaire  du  lac  Pitt,  venant  de  l'est,  township  5-4-7.  Déve- 
loppement de  force  hydraulique  projeté  pour  des  fins  industrielles.  (Broyage  de  la 
roche  et  mines.)  On  peut  obtenir  une  chute  d'eau  de  650  pieds.  Le  3  novembre  1912 
le  débit  était  de  63  p.  c.  s.  On  peut  obtenir  de  l'emmagasinage  qui  se  trouve  à 
moins  de  l'embouchure.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Rushton  Lake. — 'Petit  lac  sur  le  creek  Rushton,  section  18,  township  5-4-7. 

Sable  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux,  venant  de  l'ouest, 
township  22-27-5.  Intérêts  industriels  dans  le  bois  et  la  force  hydraulique.  (Drainage 
Incomappleux-Columbia.) 

Sackum  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  de  l'est,  town- 
ship 15-25-6.     (Drainage  Thompson.) 

Salmon-Arm. — Le  bras  le  plus  au  sud  du  lac  Shuswap. 

Salmon  Creek. — Tributaire  du  bras  nord-est  du  lac  Upper- Arrow  (en  dehors  de  la 
zone  du  chemin  de  fer).  Superficie  de  drainage,  57  milles  carrés.  Flottage  et  possi- 
bilité de  développement  de  force  hydraulique.  Dans  une  distance  de  3  milles  on  peut 
obtenir  1,100  pieds  de  chute.  Il  y  a  deux  petits  lacs  d'emmagasinage.  Le  16  septem- 
bre 1912  le  débit  était  de  5-8  pieds  es.     (Drainage  Columbia.) 

Salmon  River. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  sud,  township  11, 
E.C.M.     (Drainage  Fraser.) 

Salmon  River. — Appelée  maintenant  rivière  Nahatlatch. 

Salmon  River. — Une  rivière  assez  importante  qui  se  jette  dans  le  lac  Shuswap  à 
Salmon-Arm.  Pour  description  complète  et  données  hydrographiques,  voir  station  sur 
la  rivière  Salmon.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Saw-mill  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
7-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Saw-mill  Creek. — Très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  14-27-6.  (Drai- 
nage Fraser.) 

Schedam  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Paul.     (Q.V.) 

Schkam  Creek  and  Lake. — Très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  5-26-6. 
(Drainage  Fraser.) 

Scotch  Creek. — Tributaire  du  lac  Shuswap,  venant  du  nord,  township  21-11-6.  Su- 
perficie du  drainage  360  milles  carrés.     (Drainage  ShuswapThompson-sud.) 

Scotch  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Incomappleux.  venant  de  l'ouest  à  9 
milles  de  Cambourne.     Drainage  Incomappleux-Columbia.) 

Scottie  Creek. — Tributaire  de  la  rivire  Bonaparte,  venant  de  l'est,  township  83- 
25-6.  Sert  à  l'irrigation.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur 
le  creek  Scotia.     (Drainage  Bonaparte-Thompson.) 

Scuittoe  Creek. — Tributaire  du  lac  Campbell,  township  18-16-6.  (Drainage  Camp* 
bell-Thompson-sud.  ) 

Scuittoe  Lake. — Se  jette  dans  la  fourche  est  de  la  fourche  Campbell,  township  1S- 
16-6. 

Scuzzy  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  10-26-6. 
La  superficie  du  drainage  est  de  90  milles  carrés.  Possibilité  de  quelque  forée  hydrau- 
lique.    (Drainage  Fraser.) 

Sedge  Lake. — Petit  lac  dans  les  collines  à  l'est  de  la  rivière  du  Mort,  township 
22-21-6. 

Semmihaut  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  26  E.C.^L  (Drainage 
Fraser.) 

Separating  Lake. — Petit  lac,  section  34,  township   20-21-6. 

Séparation  Lake. — Se  déverse  dans  le  creek  Anderson,  et  de  là  dans  le  creek  Camp- 
bell, township  19-17-6.     (Drainage  Campbell-Thompson-sud.) 
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Serpentine  River. — 8e  jette  dans  la  baie  Boundary  township  1  W.C.M.  (Drainage 
Fraser.) 

Seven-mïle  Creek. — Appelé  creek  Inkikuli. 

Seventeen-mile  Creek. — Petit  triuutaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township 
9-26-6.    (Drainage  Fraser.) 

Seymour-Arm. — Le  bras  le  plus  au  nord  du  lac  Shuswap. 

Seymour  River. — Se  jette  dans  le  bras  Seymour  du  lac  Shuswap  en  venant  du  nord. 
(Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Sherbrooke  Creelc. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Kicking-Horse 
en  venant  du  nord,  township  29-17-5,  environ  à  1  mille  à  l'ouest  d'Hector,  C.-B.  Peu 
de  force  hydraulique.     (Drainage  Kicking-Horse-Columbia.) 

Sherbrooke  Lake. — Elargissement  du  creek  Sherbrooke,  section  6,  township  29-17-5. 
Emmagasinage. 

Sliumway  Lake. — Lac  d'environ  2  milles  de  long,  township  18-17-6,  qui  se  déverse 
dans  le   creek   Campbell.     Drainage   Campbell-Thompson-sud.) 

Shuswap  Lake. — Un  grand  lac  à  la  source  de  la  rivière  Thompson-sud.  (Drainage 
Thompson.) 

Shuswap  River. — Une  grande  rivière  qui  prend  sa  source  dans  le  lac  Mabel  et  qui 
se  jette  dans  le  lac  Shuswap  à  Sicamous.  Pour  données  hydrographiques  voir  station 
sur  la  rivière  Shuswap.     (Drainage  lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Sibbalds  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia,  township  23-2-6,  près  de 
Revelstoke.     (Drainage  Columbia.) 

Silver  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Silver-Pitt. 

Silver  Creek. — Tributaire  du  lac  Harrison,  township  7-29-6.  (Drainage  Harri- 
son-Fraser.) 

Silver  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Silver-Pitt. 

Silver  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  au  Saumon,  township  19-10-6.  Le  22'  août 
1911  le  débit  était  de  3.5  pieds-cubes-secondes.  (Drainage  Salmon-lac  Shuswap- 
Thompson-sud.) 

Silver  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Illecillewaet  en  venant  du  nord,  township 
25-28-5.  Possibilité  pour  industries  forestières  et  minières.  (Drainage  Illecillewaet- 
Columbia.) 

Silverdale  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Fraser  en  venant 
du  nord,  township  17  E.C.M.     (Drainage  Fraser.) 

Silver  Hope  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser  venant  du  sud,  township  5-26-6, 
près  de  Hope.  Bois  et  chute  d'eau.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  de 
la  rivière  sur  le  creek  Silver  Hope.     (Drainage  Fraser.) 

Silver  Hope  Lake. — Elargissement  du  creek  Silver  Hope,  township  4-26-6. 

Silver  Pitt  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Pitt  en  venant  de 
l'ouest  juste  à  l'embouchure  du  lac  Pitt.  Il  est  possible  d'y  développer  un  petit  pou- 
voir hydraulique  industriel.  La  ville  de  Coquitlam  est  aussi  à  étudier  un  système  de 
service  d'eau.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Siwash  Creek. — Un  très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  town- 
ship 13-27-6.     (Drainage  Fraser.) 

Siwash  Creek. — Un  très  petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  town- 
ship 7-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Siwash  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Tulameen,  township  6-23-6. 

Siwhe  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  17- 
27-6,  en  amont  de  Lytton.     (Drainage  Fraser.) 

Six-mile  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Bolean. 

Six-mile  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  au  Castor  en  venant  de  l'ouest,  township 
29-25-5.     Industrie  minière  et  forestière.     (Drainage  Beaver-Columbia.) 

Skakan  Creelc. — Tribautaire  de  la  rivière  Nicola,  twonship  15-24-6.  (Drainage 
Nicola-Thompson.) 
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Skimikin  Lake.—A  la  source  du  creek  Granité,  section  24,  township  21-12-6. 
(Drainage  Granite-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Skookumchuck  Creek. — Un  très  petit  tributaire  du  creek  Guichon  a  sa  source  dans 
le  township  19-22-6.     (Drainage  Guichon-Nicola.) 

Skoonka  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 16-26-6.  L'eau  a  été  dirigée  dans  le  lac  Boranic  pour  des  fins  d'irrigation. 
(Drainage  Thompson.) 

S'kuhost  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Skuhum,  township  16-23-6.  (Drainage 
Skuhum-Nicola.) 

Skuhum  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Nicola,  venant  de  l'est,  township  15-24-6  ; 
il  y  a  très  peu  de  terrain  cultivable  en  haut  de  la  vallée.  Le  débit  le  16  septembre  1911 
était  de  55  pieds-cubes-seconde.     (Drainage  Nicola-Thompson.) 

Skuppa  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  15- 
24-6.     (Drainage  Fraser.) 

Skwellpill  Creek. —Petit  tributaire  du  lac  Chehalis,  township  6-1-7.  (Drainage 
Chehalis-Harri  son-Fraser .  ) 

Skwowolt  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  5-27-6.  (Drainage 
Fraser.) 

Sleetsis  Creek — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 16-25-6.     (Drainage  Thompson.) 

Slesse  Lake. — Tributaire  de  la  rivière  Chilliwack,  venant  du  sud,  township  1-28-6. 
(Drainage  Chilliwack-Sumas-F  raser.) 

Slick  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Incomappleux,  town- 
ship 25-26-5.     (Drainage  Incomappeux-Columbia.) 

Slollicum  Creek. — (Slollicum  signifie  fantôme.) — Un  très  petit  cours  d'eau  de 
montagne  avec  de  belles  chutes  qui  ressemblent  à  des  apparitions,  et  qui  se  jette  dans 
le  lac  Harrison,  township  5-28-6.     (Drainage  Harrison-Fraser.) 

Sluckamin  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
13-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Snohoosh  Lake. — Appelé  maintenant  lac  Deadman. 

Snowshoe  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Silver,  township  9-29-6.  (Drainage 
Silver-Harrison-Fraser.) 

Sodalite  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  La-Glace,  township  25-18-5.  (Drainage 
Ioe-Beaverfoot-Kicking  horse-Columbia.) 

Soucah  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  6-26-6. 
(Drainage  Fraser.) 

South  Pass  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  des  Trois  Val 
township   23-4-6.      (Drainage   Eeagle-lac   Shuswap-Thompson-sud.) 

South  Thompson  River. — Prend  sa  source  dans  le  lac  Shuswap  et  se  joint  à  la 
rivière  Thompson-nord  à  Kamloops.  Voir  données  hydrographiques  sur  la  rivière 
Thompson-sud.     (Drainage  Thompson.) 

Spallumcheen  Lake. — Petit,  township  17-10-6,  ligne  de  partage  Okanagan. 

Spallumcheen  River. — Appelée  maintenant  rivière  Shuswap. 

Spanish  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Warren,  township  1S-11-6.  (Drai- 
nage Warren-  Saumon.) 

Speyum  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
11-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Spillimacheen  River. — Grand  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur,  venant  de 
l'ouest,  à  40  milles  au  sud  de  Golden.  Bois,  mines  et  chute  d'eau  non  exploités.  Pour 
description  complète,  voir  données  hydrographiques  sur  la  rivière  Spillimacheen. 
(Drainage  Columbia  supérieur.) 

Spinster  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Gold,  township  31-27-5.  (Drainage 
Gold-Columbia.) 
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Spius  Creek.  (Appelé  aussi  creek  Petit.) — Tributaire  important  de  la  rivière 
Nicola,  venant  du  sud,  township  14-23-6.  Près  de  Canford.  Bois,  irrigation  et  petit 
pouvoir  hydraulique.  Pour  données  hydrographiques,  voir  station  de  la  rivière  sur  le 
creek  Spius.     (Drainage  Nicola-Thompson.) 

Split  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Blackberry,  township  29-21-5.  (Drai- 
nage Blackberry-Columbia.) 

Sproat  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Columbia,  township  21-29-5.  (Drainage 
Columbia.) 

Spussum  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township  8-26-6. 
Bois  et  petite  chute  d'eau.     (Drainage  Fraser.) 

Squianny  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Thompson,  venant  de  l'est,  town- 
ship 16-25-6.     (Drainage  Thompson.) 

Stacey  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur,  venant  de  l'est, 
près  de  la  section  30,  township  26-21-5.     (Drainage  Columbia  supérieur.) 

Stadia  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Chehalis,  township  6-1-7. 

Stake  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Meadow,  township  18-18-6.  (Drai- 
nage Meadow-Guichon-Nicola.) 

Starvation  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Tulameen,  township  7-22-6.  (Drainage 
Tulameen-Similkameen,  etc.,  etc.) 

Statlu  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Chehalis,  venant  de  l'ouest,  township 
4-30-6.  On  appelait  autrefois  Statlu  la  rivière  Chehalis,  mais  on  donne  maintenant 
ce  nom  à  la  fourche  ouest. 

Stave  Lake. — Un  lac  d'environ  8  milles  de  long  et  de  2  à  3  milles  de  large  à 
la  source  de  la  rivière  Stave.  Très  important  pour  le  flottage,  et  l'emmagasinage  pour 
force  hydraulique. 

Stave  River. — Une  rivière  importante  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Fraser  en  venant 
du  nord,  près  de  B-uskin.  Il  y  a  deux  bons  emplacements  de  chutes  d'eau,  dont  l'un 
(celui  d'amont)  a  été  développé  par  la  Western  Canada  Power  Company.  Des  études 
hydrographiques  de  la  rivière  Stave  ont  été  faites  pendant  des  années  par  la  compa- 
gnie susdite.  L'industrie  du  bois  sur  la  rivière  Stave  est,  aussi,  considérable.  (Drai- 
nage Fraser). 

Steelhead  Creek. — Nom  local  du  creek  Cascade,  petit  tributaire  de  la  rivière  Stave. 

Steelhead  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  la  rivière  Morris,  township 
4-29-6.     (Drainage  Morris-Harrison-Fraser). 

Stein  Creek. — Un  tributaire  important  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'Ouest  town- 
ship 15-27-6,  juste  en  amont  de  Lytton.  Irrigation  et  chute  d'eau  non  développée. 
Pour  données  hydrographiques  voir  station  sur  le  creek  Stein.  (Drainage  Fraser). 

Steep  Creek.— Tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  township  25-19-5.  (Drainage 
Beaverf oot-Kicking  Horse-Columbia) . 

Stewart  Creek.— Tributaire  du  lac  Sumas,  venant  de  l'est,  township  22  E.C.M. 
(Drainage  Sumas-Fraser). 

Shnking  Lake. — Petit  lac  qui  se  déverse  dans  le  creek  Huit-Milles,  township  21- 
23-6.     (Drainage  Huit-Milles-Thompson). 

Stony  Creek. — Cours  d'eau  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière  au  Castor  en 
venant  de  l'ouest,  township  28-25-5.     (Drainage  Castor-Columbia). 

Stoyoma  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'est,  township  11- 
26-6.     Petite  chute  d'eau  non  développée.   (Drainage  Fraser). 

Stryen  River. — Tributaire  du  creek  Stein,  township  15-27-6.  Drainage  Stein- 
F raser). 

Stulkawhist  creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
6-26-6.     (Drainage  Fraser). 

Sturgeon  Slough. — Se  déverse  dans  la  rivière  Pitt,  township  40  E.C.M.  (Drai- 
nage Pitt-Fraser). 

Succour  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Bush,  près  de  son  embouchure,  township 
32-26-6.     (Drainage  Bush-Columbia). 
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SucJcer  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Coquihalla,  township  5-26-6.  (Drai- 
nage Coquihalla-Fraser). 

Suicide  Creelc. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  nord,  township  20 
E.C.M. 

Sullivan  Creelc. — Petit  cours  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson 
nord  en  venant  de  l'est,  township  22-17-6.  Voir  données  hydrographiques.  (Drainage 
Thompson  nord). 

Sumallow  River. — Prend  sa  source  dans  le  township  3-24-6,  et  coule  vers  le  sud 
dans  la  rivière  Skagit,  et  de  là  aux  Etats-Unis  en  traversant  la  frontière  interna- 
tionale. 

Sumas'  Lake. — 'Lac  d'environ  9,000  acres  sur  le  côté  sud  du  fleuve  Fraser  dans  la 
région  de  Sumas.  Ce  lac  a  une  marée  et  submergé  durant  la  crue  des  eaux  du  fleuve 
Fraser  et  de  la  rivière  Chilliwack.  Le  projet  du  lac  Sumas  est  d'endiguer  et  de  drai- 
ner le  lac  Sumas  et  la  région  environnante.  (Drainage  Sumas-Fraser). 

Sumas  River. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  sud,  township  20  E.C.M. 
(Drainage  Fraser). 

Summit  Creelc. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 19-9-6.     (Drainage  Shuswap-Thompson-sud.) 

Summit  Lake. — Lac  d'environ  40O  acres  dans  le  township  18-14-6,  utilisé  comme 
réservoir  d'emmagasinage  pour  l'irrigation,  car  on  y  a  fait  déverser  une  partie  des 
eaux  du  creek  Monte.  Le  lac  se  déverse  par  le  creek  Essell,  et  on  l'utilise  dans  la 
Grande-Prairie.      (Drainage    Essell-Salmon-lac-Shuswap-Thompson-sud.) 

Summit  Lake. — Petit  lac  à  la  "Grande  ligne  de  partage",  township  29-17-5 
(Drainage  Kicking-Horse-Columbia.) 

Summit  Lake. — Petit  lac  à  la  "  Grande  ligne  de  partage  ",  township  29-17-5.  Drai- 
nage Kicking-Horse-Columbia.) 

Sunbeam  Lake. — Petit  lac  de  montage  (6,500  pieds  d'élévation),  se  déverse  dans 
le  creek  Spinster,  township  30-26-5.     (Drainage  Spinster-Gold-Columbia.) 

Surprise  Creek. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière  au 
Castor  en  venant  de  l'ouest,  township  28-25-5. 

Sweltzer  Creek. — Prends  sa  source  dans  le  lac  Cultus,  et  se  jette  dans  la  rivière 
Cilliwack,  township  22  E.C.M.     Voir  données  hydrographiques  sur  le  creek  Sweltzer. 

Takakkaw  F  ails. — Se  jettent  dans  la  rivière  Yoho  en  venant  de  l'est,  township 
29-18-5,  à  12  milles  au  nord  de  Field.  Une  chute  de  1,260  pieds  qui  tombe  à  pic  du 
glacier  Daly.  Importante  par  sa  beauté  pittoresque.  (Drainage  Chilliwack- Sumas- 
Fraser.) 

Talion  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  township  25-19-5.  (Drainage 
Beaverfoot-Kicking-Horse-Columbia.) 

Tamilii  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Chilliwack,  township  25  E.C.M.  (Drai- 
nage Chilliwack-Sumas-Fraser.) 

Ten-mile  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Guichon. 

Thompson  River. — L'une  des  rivières  les  plus  grandes  et  les  plus  importantes  de  la 
Colombie-Britannique,  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Fraser  à  Lytton.  Pour  description 
complète  et  données  hydrographiques  voir  la  station  sur  la  rivière  Thompson.  (Drai- 
nage Fraser.) 

Three-mile  Creek. — Cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le  lac  Kamloops  en 
venant  du  sud,  township  21-21-6.  Voir  mesurages  divers  sur  le  creek  Trois-milles. 
(Drainage  Thompson.) 

Three-V alley  Creek. — Petit  lac,  élargissement  de  la  rivière  à  l'Aigle,  township 
23-4-5.     Industrie  du  bois.     (Aigle-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Tikwalus  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
9-26-6.     (Drainage  Fraser.) 

Tobacco  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  du  Mort,  township  23-22-6.  (Drainage 
Deadman-Thompson.) 
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Toby  CreeJc. — Grand  tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  de  l'ouest,  juste  en  aval 
du  lac  Windermere.  Bois,  irrigation  et  chute  d'eau.  Pour  description  complète  et 
données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Toby.  (Drainage  Co- 
lumbia supérieur.) 

Tokumm  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Vermillion,  township  26-16-5,  de  là  dans 
le  Kootenay. 

Tonkawatla  River. — Tributaire  du  fleuve  Columbia  venant  de  l'ouest,  township 
23-2-6,  près  de  Revelstoke,  appelé  aussi  rivière  Tum-Tum.     (Drainage  Columbia.) 

Town  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  bras  nord-est  du  lac  Upper- 
Arrow,  vis-à-vis  Beaton.      (Drainage  Columbia.) 

Tranquille  Lalce. — Petit  lac  aux  sources  de  la  rivière  Tranquille,  township  a3-19-6. 

Tranquille  River. — Cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  le  lac  Kamloops,  en 
venant  du  nord,  township  10-19-6.  Pour  données  hydrographiques  voir  station  sur  la 
rivière  Tranquille. 

Trapp  Lake. — Petit  lac  près  de  la  source  du  creek  Campbell,  township  17-17-6. 
Emmagasination  pour  irrigation     (Drainage  Campbell-Thompson.) 

Trinity  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Shuswap,  venant  du  sud,  township 
18-7-6.     (Drainage  Shuswap-Thompson-sud.) 

Trout  Lake. — Petit  lac  près  de  la  rive  est  du  lac  Harrison,  township  4-28-6. 
(Drainage  Harrison-Fraser.) 

Trout  Lake. — Dans  le  township  17-19-6,  environ  à  20  milles  au  sud  de  Kamloops; 
appelé  aussi  lac  aux  Poissons.     (Q.V.) 

Trout  Lake  Creek. — Petit  cours  d'eau  provenant  du  lac  Trout  et  qui  se  jette  dans 
le  lac  Harrison,  township  4-26-6.     (Drainage  Harrison-Fraser.) 

Tsileuh  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser  venant  de  l'Ouest,  township  9-26-6. 
(Drainage  Fraser.) 

Tskinakin  Creek. — Tributaire  du  lac  Adams  venant  du  sud-est,  township  25-12-6. 
(Drainage  Adams-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Tsotin  Lake. — Petit  lac  sur  le  creek  Huit-milles,  township  21-23-6.  (Drainage 
Thompson.) 

Tsuius  Creek. — Tributaire  du  lac  Mabel  venant  de  l'est,  township  19-5-6. 
(Drainage  Shuswap-Thompson-sud.) 

Tulameen  River. — Prend  sa  source  dans  le  township  4-23-6,  près  de  la  limite  sud 
de  la  zone  du  chemin  de  fer,  et  se  jette  dans  la  rivière  Similkameen  en  dehors  de  la 
zone  du  chemin  de  fer. 

Tum  Tum  River. — Appelé  maintenant  rivire  Tonkawatla. 

Tunkwa  Lake. — Appelé  aussi  Grand  lac,  township  19-21-6,  à  la  source  de  la  four- 
che ouest  du  creek  Trois-milles.  L'eau  est  détournée  du  creek  Guichon  et  dirigée 
dans  le  lac  Tunkwa,  où  elle  est  emmagasinée  et  dirigée  ensuite  dans  le  creek  Trois- 
milles  pour  des  fins  d'irrigation.     (Drainage  Thompson.) 

Twaal  Creek. — Cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  en 
venant  de  l'ouest,  juste  en  amont  de  Spences  Bridge,  township  17-25-6.  Voir  mesura- 
ges  divers  sur  le  creek  Twaal.     (Drainage  Thompson.) 

Twaal  Lake. — Très  petit  lac  près  de  la  source  du  creek  Twaal,  township  18-25-6. 

Twelve-mile  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur,  venant  de 
l'ouest,  township  26-21-5.     (Drainage  Columbia.) 

Twenty-mïle  Creek. — Petit  tributaire  du  lac  Harrison,  township  7-29-6. 
(Drainage  Harrison-Fraser.) 

Twenty-two-mile  Creek. — Nom  local:  Paddys  creek.  Petit  cours  d'irrigation  qui 
se  jette  dans  le  fleuve  Columbia  supérieur  en  venant  de  Test,  township  27-20-5. 
(Drainage  Columbia  supérieur.) 

Twenty-eight-mile  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur,  venant 
de  l'est  près  de  la  limite  sud  de  la  zone  du  chemin  de  fer.  Le  débit,  le  15  juillet  1912, 
était  de  0.6  pieds-cube-seconde.     (Drainage  Columbia-supérieur.) 
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Twig  Creeh. — Tributaire  de  la  rivière  aux  Saumons  en  amont  de  la  Grande-Prai- 
rie, township  16-14-6.     (Drainage  Salmon-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Twilight  Creek. — Tributaire  du  creek  iSix-milles,  township  30-26-5.  (Drainage 
Beaver-Columbia.) 

Twin  Creeks. — Deux  petits  cours  d'eau  qui  se  jettent  dans  la  rivière  Illecillewaet 
en  venant  du  sud,  township  24-29-5,  environ  à  dix  milles  à  l'est  de  Revelstoke. 
(Drainage  Illecillewaet-Columbia.) 

Twin  Lakes. — Réservoir  d'emmagasinage  dans  la  section  25,  township  20-23-6  pour 
y  garder  les  eaux  déviées  du  creek  Barnes  et  les  diriger  de  là  vers  la  British  Colum- 
bia Horticultural  Estae.    Superficie  80  acres.     Capacité  de  1,200  pieds-acre. 

Uztlius  Creeh. — Tributaire  de  la  rivière  'Anderson,  township  10-25-6.  (Drainage 
Anderson-Fraser.  ) 

Van  Home  Creek. — Petit  cours  d'eau  de  montagne  qui  se  jette  dans  la  rivière  In- 
comappleux,  township  25-26-5.     (Drainage  Incomappleux-Columbia.) 

Vedder  River. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  Sumas  en  venant  de  l'est, 
township  23  E.C.M.  et  à  travers  lequel  coule  actuellement  la  totalité  du  volume  de  la 
rivière  Chilliwack.     (Drainage  Sumas-Fraser.) 

Venables  Creek. — Cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette  dans  la  rivière  Thompson  en 
venant  de  l'ouest,  township  18-24-6.  Voir  données  hydrographiques  sur  la  station  de 
la  rivière  du  creek  Venables.  (Drainage  Thompson.) 

Vermillion  River. — Tributaire  de  la  rivière  Kootenay,  et  qui  prend  sa  source  dans 
la  zone  du  chemin  de  fer,  township  25-16-5.     (Drainage  Kootenay.) 

Victor  Lake. — Petit  lac  dans  le  pas  de  l'Aigle  près  de  Clanwilliam,  C.-B.,  township 
23-3-6.     Flottage  du  bois.     (Drainage  Aigle-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Viola  Creek. — Se  jette  dans  le  lac  Coquitlam  en  venant  de  l'est,  à  deux  milles  de 
l'embouchure  du  lac,  township  5-6-7.  Le  26  octobre  1912  le  débit  était  de  268  pieds- 
cubes-secondes.      (Drainage    Coquitlam-Fraser.) 

Vulcan  Creek. — Petit  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  Pitt  en  venant  de  1 
township  5-4-7.     (Drainage  Pitt-Fraser.) 

Wa'  leach  Creek. — Appelé  maintenant  creek  Jones,  township  4-27-6  (Q.V.). 
Waitabit  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Columbia,  venant  du  nord,  township 
23-5  à  Donald.     (Drainage  Columbia.) 

Walker  Creek. — Petit  cours  d'eau  dans  le  township  13  E.C.M. 
Wap  River. — Appelé  aussi  creek  Frog  (lac  Mabel)  (Q.Y.). 

Warmspring  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieure,  venant  de 
l'est,  township  23-18-5.  Le  15  juillet  1912  le  débit  était  de  2.0  pieds-cohes-secondes. 
(Drainage  Columbia  supérieur.) 

Wadden  Creek. — Appelé  aussi  creek  Ferris,  cours  d'eau  d'irrigation  qui  se  jette 
dans  la  rivière  au  Saumon,  section  36,  township  17-12-6.  Voir  données  hydrographiques 
sur  la  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Warren.  Drainage  Saumon-lac  Shuswap- 
Thompson-sud.  ) 

Warren  Creek. — Petit  tributaire  de  la  fourche  du  milieu  de  la  rivière  Spillima- 
cheen,  township  23-20-5.     (Drainage  Spillimacheen-Columbia  supérieur.) 

Washout  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Columbia  supérieur  venant  de  l'est,  town- 
ship 25-21-5.  Voir  mesurages  divers  sur  le  creek  Washout.  (Drainage  Columbia  su- 
périeur.) 

Watching  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Tranquille,  venant  de  l'est,  township 
21-19-6.      (Drainage  Tranquille-Thompson.) 

Waterfall  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Beaver.  venant  de  l'ouest,  town- 
ship 27-25-6.     (Drainage  Beaver-Columbia.) 

Weaver  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  Morris,  township  4-29-6.  (Drainage  lïar- 
rison-Fraser.) 

Weaver  Lake. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Weaver. 

Welcome  Lake. — Petit  lac  dans  le  township  38  W.C.M.     (Drainage  Fraser.") 
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Wentworth  Lahe. — Lac  près  de  la  source  du  creek  Jamieson,  utilisé  comme  ré- 
servoir d'emmagasinage  par  la  British  Columbia  Fruitlands  Company.  (Drainage 
Jamieson-Thompson  nord.) 

White  Creek. — Petit  creek  qui  se  jette  dans  le  bras  du  Saumon  en  venant  du  nord, 
township  21-10-6,  près  de  Twappen.  Le  6  octobre  1911  le  débit  était  de  1.8  pieds-cubes- 
secondes.     (Drainage  Bras-de-Saumon-lac  Shuswap-Thompson.) 

White  Lahe. — Lac,  3  milles  de  long,  situé  à  la  source  du  creek  White,  township 
22-10-6. 

Whitepine  Creek. — Tributaire  du  creek  Bluewater,  township  30-24-5.  (Drainage 
Bluewater-Thompson.) 

Whiterock  Creek. — Tributaire  du  creek  Venables,  township  19-25-6.  (Drainage 
Venables-Thompson.  ) 

Whonock  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  du  nord,  township  14 
E.C.M.     (Drainage  Fraser.) 

Whonock  Lake. — Petit  lac  dans  la  section  17,  township  15  E.C.M.  qui  se  déverse 
dans  le  creek  Whonock. 

Wïllowbank  Creek. — Petit  tributaire  de  la  rivière  Blackberry  venant  de  l'ouest, 
township  29-22-5.     (Drainage  Blackberry-Columbia.) 

Witch  Creek. — Tributaire  du  creek  Guichon  venant  de  l'ouest,  township  18-21-6. 
Pour  données  hydrographiques  voir  station  de  la  rivière  sur  le  creek  Witch.  (Drai- 
nage Guichon-Nicola-Thompson.) 

Wolf  Lake. — Petit  lac,  dans  le  township  18-16-6,  qui  se  jette  dans  le  creek  Scuit- 
toe.     (Drainage  Campbell-Thompson-sud.) 

Woodland  Creek. — Tributaire  du  creek  'Scuittoe,  township  18-15-6.  (Drainage 
Campbell-Thompson-sud.) 

Woods  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Pukaist,  township  18-24-6.  Drainage 
Pukaist-Thompson.) 

Woods  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  au  Saumon  en  amont  de  Grande-Prairie, 
township  17-14-6.     (Drainage  Saumon-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 
Woods  Lake. — A  la  source  du  creek  Woods,  township  17-14-6. 

Wright  Lake. — Petit  lac  qui  se  jette  dans  le  lac  Hunakwa,  township  2*5-7-6.  (Drai- 
nage Anstey-Arm-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Yard  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  de  l'Aigle,  à  10  milles  de  l'embouchure, 
township  22-7-6.     (Drainage  Aigle-lac  Shuswap-Thompson-sud.) 

Yole  Creek. — Tributaire  du  fleuve  Fraser,  township  7-26-6,  à  Yale.  Bois  de  ser- 
vice, service  d'eau  municipal  et  petite  chute  d'eau.     (Drainage  Fraser.) 

Yawnak  Creek. — Petit  tributaire  du  fleuve  Fraser,  venant  de  l'ouest,  township 
16-27-6,  en  amont  de  Lytton.     (Drainage  Fraser.) 

Yoho  River. — Tributaire  important  de  la  rivière  Kicking-Horse,  venant  du  nord, 
township  28-18-5.  Important  à  cause  de  sa  beauté  scénique,  ses  mines  et  sa  petite 
chute  d'eau.  Pour  description  complète  et  données  hydrographiques  voir  station  sur 
la  rivière  Yoko. 

Yolo  Creek. — Petit  tributaire  du  creek  Silver-Hope,  township  3-26-6.  (Drainage 
Silver-Hope-Fraser.  ) 

Young's  Creek. — Tributaire  du  creek  Brandt,  ensuite  de  la  rivière  Mesliloet  en 
partant  de  l'est,  dans  le  township  6-7-7;  bois  de  service,  et  petit  pouvoir  hydraulique 
industriel.  Le  20  octobre  1912  le  débit  état  de  11.5  pieds-cubes-secondes.  (Drainage 
Brandt-Mesliloet.) 

Young  Lae. — Petit  lac  à  la  source  du  creek  Young. 

Zinc  Creek. — Tributaire  de  la  rivière  La-Glace,  township  26-18-5.  (Drainage  Ice- 
Beaverfoot-Kicking-Horse-Columbia.) 


4  GEORGE  V 


DOCUMENT   PARLEMENTAIRE     No  25f 


A.   1914 


INDEX 


Des  levés  hydrauliques  de  la  zone  des  chemins  de  fer  dans  la  Colombie-Britannique, 

en  1911-12. 


Adams,  C.  K. — 

Levés  hydrographiques  des  Etats-Unis. 
Adams,  rivière — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Adams,  lac — 

Nomenclature 

Agate,   creek — 

Nomenclature 

Agnès,   creek — 

Nomenclature 

Aikens,  creek — 

Nomenclature .   ...    .. 

Aigle,   creek  de  1' — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Akolkolex,    rivière — 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Albert,  canon,  sources — 

Nomenclature 

Albert,   creek — 

Nomenclature 

Aider,  creek — 

Nomenclature 

Alexander,    creek — 

Nomenclature 

Alkali,  creek — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Allen,  creek — 

Nomenclature 

American,    creek — 

Nomenclature 

Amiskwi,  rivière — 

Nomenclature 

Anderson,   creek — 

Nomenclature 

Anderson,   rivière — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

André,   lac — ■ 

Nomenclature 

Anstey,   bras — 

Nomenclature 

Anstey,  rivière — 

Nomenclature 

Antler,   lac — 

Nomenclature 

Armstrong,   creek — 

Nomenclature 

Ashton,  creek — 

Nomenclature 

Asulkan,   creek — 

Nomenclature 

Atchalitch,   creek — 

Nomenclature 


Page. 

32 

80 

81 

503 

503 

503 

503 

503 

210 
210 
513 

497 
503 

503 

503 

503 

503 

87 
497 
504 

504 

504 

504 

504 

86 

87 

504 

504 

504 

504 

504 

504 

504 

504 


504 

543 
26Î—85 


Page. 
Bachelor,  creek — 

Nomenclature 504 

Badger,  creek — 

Nomenclature 504 

Badlands,  lac — 

Nomenclature 505 

Bain,  creek — 

Nomenclature 505 

Baines,  creek — 

Nomenclature , 505 

Baird,  creek — 

Nomenclature 505 

Barnes,   lac — 

Nomenclature 505 

Barnes,  creek — 

Description 89 

Mesurages  du  débit 89 

Nomenclature 505 

Barricade,    creek — 

Nomenclature 505 

Bataille,  creek — 

Nomenclature ,      505 

Beard,   creek — 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 505 

Bedwell,   baie — 

Nomenclature 506 

Belknap,   creek — 

Description 344 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 506 

Belknap,  lac — 

Nomenclature 506 

Benedict,  creek — 

Nomenclature 506 

Bertrand,  creek — 

Nomenclature 506 

Bestiaux,   creek  aux — 

Nomenclature 510 

Beurre,  creek  au — 

Nomenclature 508 

Big,   creek — 

Nomenclature 506 

Big,  ravin — 

Nomenclature 506 

Big,  lac — 

Nomenclature 506 

Blaeberry,  rivière — 

Description 91 

Mesurages  du  débit 92 

Nomenclature 506 

Blair,   creek — 

Nomenclature 506 

Bole,   creek — 

Nomenclature 507 

Bolean,  creek — 

Description 96 

Mesurages  du  débit 97 

Nomenclature 507 


544 


INDEX 


Page. 
Bonaparte,  rivière — 

Description 104 

Mesurages  du  débit 106 

Nomenclature .,.    ..      507 

Boston   Bar,    creek — 

Nomenclature 507 

Botanie,  creek — 

Description 110 

Mesurages  du  débit 111 

Nomenclature 507 

Botanie,   lac — 

Nomenclature 507 

Bouldrer,    creek — 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 507 

Boulet,  creek  du — 

Nomenclature 508 

Boyd,  creek — 

Nomenclature..  ' 507 

Brandt,  creek — 

Description 344 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 507 

Brash,  creek — 

Nomenclature 507 

Brewery,  creek — 

Nomenclature 507 

Bridge,  creek — 

Nomenclature 507 

Brigade,   lac — 

Nomenclature 507 

Bristo,  creek — 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 507 

Brousseau,  creek  et  lac — 

Nomenclature 507 

Bryant,   creek — 

Nomenclature 508 

Buce,  creek  et  lacs — 

Nomenclature 508 

Bugaboo,  rivière — 

Description 113 

Mesurages  du  débit -      114 

Nomenclature 508 

Buisson,  creek — 

Nomenclature 508 

Buisson,   lac  au — 

Nomenclature 508 

Buisson,  rivière  au — 

Nomenclature 508 

Bullard,    creek — 

Nomenclature 508 

Buntzen,   lac — 

Nomenclature 508 

Burrard,   anse — 

Nomenclature 508 

Burrard    Power    Co.— Le    Roi    vs     (voir 

litige). 


Cabine,  creek — 

Nomenclature 50S 

Caché,   creek — 
,  Description H5 

Mesurages   du   débit H6>   49? 

Nomenclature 508 

Cahilty,   creek — 

Description 119 

Mesurages  du  débit 120 

Nomenclature..    ». 509 

Callahan,  creek — 

Nomenclature 508 

Calling,    lac — 

Nomenclature 509 


4  GEORGE  V,  A.   1914 

Page. 
Campbell,   creek — 

Description 124 

Mesurages  du  débit. 125 

Nomenclature 509 

Campbell,   lac — 

Nomenclature 509 

Campbell,   rivière — 

Nomenclature 509 

Camp,  lac — 

Nomenclature , 509 

Canot,   creek — 

Description 130 

Mesurages  du  débit 131 

Nomenclature 509 

Canon,   creek — 

Mesurages  du  débit ,.      497 

Nomenclature.  .    .' 509 

Carbonate,  creek — 

Nomenclature 509 

Cariboo,   creek — 

Nomenclature 509 

Carnes,  creek — 

Nomenclature 509 

Cartwright,    creek — 

Mesurages  du  débit 497 

Nomenclature 509 

Cascade,  baie — 

Nomenclature 509 

Cascade,   creek — 

Nomenclature 509 

Castle,  creek — 

Nomenclature 509 

Castor,   creek  au — ■ 

Nomenclature 505 

Castor,   lac  au — 

Nomenclature 505 

Castor,  rivière  au — 

Nomenclature 505 

Cataracte,   creek — 

Nomenclature 509 

Cathédrale,   creek — 

Nomenclature 509 

Cèdre,    creek   au — 

Nomenclature 

Celista,    creek — 

Nomenclature 510 

Charcoal.    creek — 

Nomenclature 

Chartrand,    creek — 

Description 135 

Mesurages  du  débit 136 

Nomenclature 510 

Chase,   creek — 

Description 

Mesurages  du   débit 13S 

Nomenclature 510 

Chatter.   creek — 

Nomenclature ••      510 

Chawuthtn.    creek — 

Nomenclature 510 

Cheam,   lac — 

Nomenclature 510 

Chehalis,   lac — 

Nomenclature 510 

Chehalis.   rivière — 

Description 144 

Mesurages   du  débit 144 

Nomenclature 

Cherry,    creek — 

Description 

Mesurages  du  débit    . 

Nomenclature 618 

Chiliwak.   lac — 

Nomenclature 510 


1ÏÏDEX 


545 


CCC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


Chiliwak,    rivière — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Chrétien,   creek  du — 

Nomenclature 

Chuloewaku,    creek — 

Nomenclature 

Chum,    creek — 

Nomenclature 

Chum,  lac — 

Nomenclature 

Chuwhels,   lac — 

Nomenclature 

Cinquefoil,    creek — 

Nomenclature 

Cisco,    creek — 

Nomenclature 

Clanwilliam,   lac — 

Nomenclature 

Clear,  creek — 

Nomenclature 

Cold,   creek — 

Nomenclature 

Coldspring,  creek — 

Nomenclature : 

Coldwater,    rivière — 

Nomenclature 

Colley,   creek — 

Mesurages  du  débit •  • 

Nomenclature 

Columbia,   rivière — 

Description.. 158,  184,  188, 

Mesurages  du  débit i 

Nomenclature 

Comedy,    creek — 

Nomenclature 

Compteurs,  épreuve  des 

Conseil   privé — 

Jugement  du  comité  judiciaire 

Nomenclature 

Cooke,   creek — 

Corporation  et  reconnaissance  des  servi- 
ces rendus ,. 

Copper,   creek— 

Nomenclature 

Coquihalla,    rivière — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Coquitlam,    lac — 

Nomenclature 

Coquitlam,    rivière — 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Cornwall,  creek — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Cornwall,  lac — 

Nomenclature 

Cottonwood,   lac — 

Nomenclature 

Cougar,  creek — 

Nomenclature 

Cougar,   lac — 

Nomenclature * 

Cours  d'eau — 

L'eau  et  le  débit  des 

Méthodes  de  mesurages  du  débit  des. 
Mesurage    du    débit    des,    pendant    la 

saison  de  gel 

Ccwan,   creek — 

Nomenclature 


Page. 

153 
.154 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

511 

511 

511 

511 

511 

497 
511 

189 
163 
511 

511 

42 

21 
511 


77 

511 

191 
192 
511 

511 

497 
511 

196 
197 
511 

511 

511 

511 

511 

39 
40 

46 
511 


Page. 
Craiggellachie — 

Nomenclature 512 

Cranberry,    creek — 

Nomenclature 512 

Crazy,   creek — 

Nomenclature 512 

Criss,   creek— 

Description 199 

Mesurages  du  débit 199 

Nomenclature 512 

Cronkrite,   creek-— 

Nomenclature 512 

Crown,   lac — 

Nomenclature 512 

Cultus,   lac — 

Nomenclature.  .    .., 512 

Currie,   creek — 

Nomenclature 512 

Cyprès,  lac — 

Nomenclature 512 


201, 


Dairy,  creek — 

Description 

Mesurages   du  débit 

Nomenclature 

Dairy,    lacs — ■ 

Nomenclature 

Davis,   creek — 

Nomenclature 

Deadman,   lac — 

Nomenclature 

Deadman,  rivière — 

Description 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Debeck,  creek — 

Nomenclature 

Définition   des  termes 

Dennett,  lac — 

Nomenclature 

Deep,   creek — 

Nomenclature 

Deer,  creek — 

Nomenclature.  ^ 

Deer,  lac — 

Nomenclature 

Disdero,   lac — 

Nomenclature 

Disappointment,  lac — 

Nomenclature 

Districts,    division   des — 

Le  drainage  du  bas  de  la  rivière  Fra- 
ser,   ou   district   de   la   côte , 

Le   drainage   de   la   rivière   Thompson 
ou  zone  sèche 

Le  drainage  du  lac  Shuswap. .    ..    .. 

Le  drainage  de  la  rivière  Columbia.  , 
Divers — 

Mesurages  du  débit , 

Stations  de  jaugeage 

Divide,  lac — 

Nomenclature ,\    .  . 

Dood,   creek — 

Nomenclature 

Dominick,    lac — 

Nomenclature , 

Don,    lac — 

Nomenclature 

Donald,  creek — 
Données — 

Exactitudes  des - 

Disposition  et  ordre  des 

Nomenclature 


201 
497 
512 

512 

512 

512 

203 
204 
512 

512 
75 

512 

512 

512 

512 

512 

512 

34 

34 
34 
34 

497 

79 

513 
513 
513 
513 


76 

77 
513 


25f— 35|- 


545 


INDEX 


Page 
I)ouglas,    creek — 

Nomenclature 513 

Downie,    creek — ■ 

Drainage,  étendues  du.- 57 

Drainage,  réclamation  et 70 

Drained,   lac — 

Nomenclature 513 

Droits   de   prise  d'eau  dans  la  zone   des 

chemins  de  fer 20 

Nomenclature 513 

Du  Bois,   lac — 

Nomenclature.. 513 

Duffy,    creek — 

Description 209 

Mesurages  du  débit 210 

Nomenclature 513 

Duffy,  lac — 

Nomenclature 513 

Duncan,  rivière — 

Nomenclature 513 

Dunville,  creek — 

Nomenclature 513 


Eau-Bleue,  creek  à  1' — 

Nomenclature 507 

Eau,  droits  de  prise  d' — 

Transférés  au  contrôle  provincial.  ...        25 
Situation 20 

Eau  et  débit  des  cours  d'eau 39 

Eau-Noire,  creek — 

Nomenclature 506 

Eau-Noire,   lac — 

Nomenclature 506 

Edith,  lac — 

Nomenclature 513 

Edwards,   creek — 

Description 214 

Mesurages   du  débit 215,   497 

Nomenclature 513 

Eight-Mile,   creek — 

Mesurages  du  débit 298 

Nomenclature 513 

Elk,  creek — 

Nomenclature 513 

Elm,  creek — 

Nomenclature 513 

Emerald,  lac  — 

Nomenclature 513 

Emerald,   rivière — 

Description -\> 217 

Mesurages   du  débit..   ' 218,   498 

Nomenclature 514 

Emmagasinages  et  travaux  d'emmagasi- 
nages         60 

Emory,  creek — 
.Nomenclature 514 

Ensign,   creek — 

Nomenclature 514 

Equivalents 75 

Erroch,  lac — 

Nomenclature ' 514 

Essell,    creek — 

Description 218 

Mesurages  du  débit 219 

Nomenclature 514 

Eurêka,   creek — 

Nomenclature 514 

Eurêka,  lac — 

Nomenclature 514 

Evaporation 64 

Exactitude  des  données 76 


4  GEORGE  V,  A.   1914 


Page. 


Face,   lac — 

Nomenclature 514 

Fadear,   creek — 

Nomenclature 514 

Falls,   creek — 

Mesurages   du   débit 498 

Nomenclature 514 

Ferguson,   lac — 

Nomenclature 514 

Ferris,   creek — 

Nomenclature 514 

Fifteen-Mile,    creek — 

Nomenclature 514 

Finney,    lac — 

Nomenclature 514 

Fish,    creek — 

Nomenclature 514 

Fish,    lac — 

Nomenclature "14 

Five-Mile,   creek — 

Nomenclature ."14 

Fiat,   creek — 

Nomenclature ."14 

Float,  creek— r 

Nomenclature 514 

Forces  hydrauliques 68 

Développées .        69 

Non  développées 69 

Dans  le  district  de  la  Côte 36 

Dans   le   district   de  la  Colombie..    ..        39 

Dans  la  zone  de  chemin  de  fer 3S> 

Dans  le  district  de  drainage  Shuswap. 
Fortunes,   creek — 

Description 221 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 515 

Fraser,   creek — 

Nomenclature 515 

Fraser,    rivière — 

Description 226,   233 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Freeze,    creek — 

Nomenclature 

French   Ned,   creek — 

Nomenclature 

Frisby,  lac — 

Nomenclature 515 

Frisken.    lac — 

Nomenclature 516 

Frog,   creek — 

Nomenclature 

Frog.  lac — 

Nomenclature 

Frontières    de    la    zone    des    chemins    de 

fer Il 


Garnet,    creek — 

Nomenclature ôlô 

Geikie.   creek — 

Nomenclature 

Gilley,   creek — 

Description 236 

Mesurages  du  débit 236 

Glacier,    creek — 

Nomenclature 

Glenogle,  creek — 

Nomenclature ô  15 


INDEX 


547 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Page. 

Gold,  creek — 

Description 240 

Mesurages  du  débit 241 

Nomenclature 515 

Goodfellow,  creek — 

Nomenclature 515 

Goodsir,   creek — 

Nomenclature 515 

Goose,  lac — 

Nomenclature -     515 

Gordon,   creek — 

Description.. 242 

Mesurages   du   débit 242,   298 

Nomenclature , 517 

Gorge,   creek — 

Nomenclature 517 

Graingers,    creek — 

Nomenclature 517 

Granité,    creek — 

Nomenclature 517 

Graves,  creek — 

Mesurages  du  débit 498 

Nomenclature 517 

Greeley,   creek — 

Nomenclature 517 

Greenstone,   creek — 

Description 242 

Mesurages  du  débit 243 

Nomenclature 517 

Griffin,   lac — 

Nomenclature 517 

Grizzly,   creek — 

Nomenclature 517 

Gros-Poissons,    lac — 

Nomenclature 506 

Gros-Remous,    creek — 

Nomenclature 506 

Guichon,    creek — ■ 

Description 244,   254 

Mesurages  du  débit 251,   255,   298 

Nomenclature 517 


Haggen,  lac — 

Nomenclature 517 

Hamilton,   creek — 

Nomenclature 517 

Haner,    creek — 

Nomenclature 517 

Harper,   lac — 

Nomenclature 517 

Harrison,    creek — 

Nomenclature 517 

Harrison,  lac — 

Nomenclature 517 

Harrison,    rivière — 

Nomenclature.  .    .  . 517 

Haskin,   creek — 

Nomenclature 517 

Hat,    creek — 

Descrip-tion -     .  .    ..261,   ?68.   272 

Mesurages-  du  débit 263,   498 

Nomenclature 517 

Hatch,   creek — 

Nomenclature 517 

Hatzic,    lac — 

Nomenclature 518 

Hays,   creek — 

Nomenclature 518 

Hefferly,   creek — 

Description 268 

Mesurages  du  débit 269 

Nomenclature.. 518 


Page. 

Hefferly,   lac — 

Nomenclature 518 

Hicks,  lac — 

Nomenclature 518. 

Hidden,   lac — 

Hihium,   creek — 

Nomenclature 518 

Hixon,    creek — 

Description 342 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 518 

Hogranch,    creek — 

Mesurages  du  débit..    .  .  ". 499 

Nomenclature 518 

Holachten,    creek — 

Nomenclature 518 

Hornet,   creek — ■ 

Nomenclature 518 

Hor.3e,    creek — 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 518 

Horsethief,   creek — 

Description 282 

Mesurages  du  débit 283 

Nomenclature 518 

Hospital,   creek — 

Nomenclature 518 

Howe,   lac — 

Nomenclature 518 

Hoyt,     méthodes     d'estimer     le     courant 

pendant  les  phases  de  gel 46 

Huff,  lac- 
Nomenclature 518 

Hughes,    lac — 

Nomenclature 518 

Hull  Arden,   creek — 

Nomenclature 518 

Hummingbird,   creek — 

Nomenclature 518 

Humphrey,   lac — 

Nomenclature..    ..    .  . 518 

Hunakwa,   lac — 

Nomenclature 518 

Hunger,    creek — 

Nomenclature 518 

Hunter,   creek — 

Nomenclature 519 

Hyak,  creek — 

Nomenclature 519 

Hydrographiques,     districts.     (Voir    dis- 
tricts.) 

Hydrographiques,   levés — 

Inauguration  des 29,   31 

Objets  des 29 

Enquêtes •     ••        33 


Ice,    rivière — 

Nomenclature 519 

Illecillewaet,    rivière — 

Description 285 

Mesurages  du  débit 288 

Nomenclature 519 

Ineomappleux,  rivière — 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 519 

Indian,  rivière — 

Nomenclature ....    •  •      519 

Indian   Garden,   creek — 

Nomenclature 519 

Indian   Scottie,   creek — 

Nomenclature •'.    -  •'     519 


548 


INDEX 


4  GEORGE  V.   A.    1914 


Page. 
Ingram,  creek — ■ 

Description 292 

Mesurages  du  débit 293 

Nomenclature.. 519 

Inkathsaph,    creek — 

Nomenclature -.  .    ..      519 

Ihkikuh,   creek — 

Nomenclature 519 

Inkoika,    creek —  - 

Nomenclature 519 

Intlpam,    creek — 

Nomenclature 519 

Irrigation — 

Dans  la  zone  sèche 57 

Service   d'une   unité  d'eau 57 

Infiltration 66 

Island,    étang — 

Nomenclature 519 

Isaac,   creek — 

Nomenclature 519 

Izman,    creek — 

Nomenclature 520 


Jack,  creek — 

Nomenclature 520 

Jacko,    creek — 

Description 297 

Mesurages  du  débit 298 

Nomenclature 520 

Jacko,   lac — 

Nomenclature 520 

James,    creek — 

Nomenclature 520 

Jamieson,   creek — 

Description 299 

Mesurages  du  débit.  .    .  .    ; 300 

Nomenclature 520 

Jim   Black>   lac — 

Nomenclature 520 

Jimmies,    creek — 

Nomenclature 520 

Johnstons,  creek — 

Nomenclature 520 

Johnson   Draw,   creek — 

Nomenclature 520 

Jones,    creek — 

Mesurages  du   débit 310,   499 

Nomenclature 520 

Jones,   lac — 

Description 309 

Nomenclature 520 

Jordan,   rivière — 

Nomenclature 520 

Jugement   du   comité  judiciaire  du   Con- 
seil privé 21 

July,   creek — 

Nomenclature 521 

Jules,   creek — 


Kamloops,   lac — 

Nomenclature 521 

Kanaka,   creek — 

Nomenclature 521 

Kawkawa,    lac — 

Nomenclature 521 

Kazoom    Kanaix — 

Nomenclature 521 

Keikum,    creek — 

Nomenclature 521 


Page. 
Kellie,   creek — 

Nomenclature 521 

Kenuff,   lac  — 

Nomenclature 521 

Kicking-Horse,    rivière — 

Description 310,  316,   31$ 

Mesurages   du  débit 312,   499 

Nomenclature 

Kingsfisher,    creek — 

Nomenclature 521 

Kiwetinok,    rivière — 

Nomenclature 521 

Klesilkwa,    creek — 

Nomenclature 521 

Klowa,    creek — 

Nomenclature.  . 

Kootenay,    rivière — 

Nomenclature 

Kwellanka.    creek — 

Nomenclature 521 

Kwock,   creek — 

Nomenclature 521 


La-Flèche,   lac — 

Nomenclature ..      504 

Lamkin,    creek — 

Nomenclature 

Ladner,   creek — 

Nomenclature 5  23 

La  Forme,  creek — 

Nomenclature 

Laluwissin,  creek — 

Nomenclature 

Lanes,    creek — 

Description 323 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

Last-Chance,    creek — 

Nomenclature 

Législation 

Leighton.   lac — 

Nomenclature 

Lemonade.  creek — 

Nomenclature 

Lewis,   creek — 

Nomenclature 

Lexington,    creek — 

Nomenclature 

Lihumitson.  rivière — 

Nomenclature ••      323 

Lilloet.   lac — 

Nomenclature 

Lilloet.   rivière — 

Nomenclature 

Lilloet.    rivière    (nord)  — 

Description 3-1 

Mesurages  du  débit 

Lilloet.    rivière    (sud) — 

Description 

Mesurages   du   débit 

Limestone.    creek — 

Nomenclature 

Little.   lac — 

Nomenclature 

Little    Shuswap.    lac — 

Nomenclature 

Lloyd.    creek — 

Mesurages   du  débit *•• 

Nomenclature 

Loakin.   creek — 

Nomenclature 518 


INDEX 


549 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


Page 
Log,    creek — ■ 

Nomenclature 523 

Loi    (voir  législation). 
Long,   lac — 

Nomenclature . .      523- 

Loon,   creek — 

Nomenclature 523 

Loon,  lac — 

Nomenclature 523 

Loop,   creek — 

Nomenclature 523 

Lopez,  creek — 

Nomenclature 524 

Louis,   creek — 

Description 332 

Mesurages   du  débit 332,   499 

Nomenclature 524 

Louis,   lac — 

Nomenclature 524 

Luckachin,    creek — 

Nomenclature 524 

Lytton,  creek — 

Nomenclature 524 


M 


Macaulay,    creek — 

Nomenclature 524 

McArthur,   creek — 

Nomenclature 524 

McArthur,  lac — 

Nomenclature 524 

McCallum,   creek — 

Nomenclature 524 

McDougal,   creek — 

Nomenclature.. 524 

McGillivray,   creek — 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 524 

McLean,   lac — 

Nomenclature 524 

McLean,  creek — 

Nomenclature 524 

McMurdo,   creek — 

Nomenclature 524 

McQueen,  creek — 

Nomenclature..    .. 524 

McRae,  creek — 

Nomenclature , 524 

Mabel,   lac — 

Nomenclature 524 

Maiden,   creek — 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 524 

Maleys,  creek — 

Nomenclature 524 

Mamit,   creek — 

Nomenclature 524 

Mamit,   lac — 

Nomenclature 524 

Manitoba,    creek — 

Nomenclature 524 

Mann,   creek — 

Nomenclature 526 

Manson,  creek — 

Nomenclature 52g 

Mara,   lac — 

Nomenclature 526 

Maria,  bourbier — 

Nomenclature 526 

Marion,   lac — 

Nomenclature 526 

Mari,  creek — 

Nomenclature 526 


Page. 


Martin,   creek — 

Description 

.  .244 

,   338 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 

339 

526 

Meclicine,  creek — 

Nomenclature 

526 

Mananteau,   lac — ■ 

Nomenclature .  .    . 

526 

Menhenick,   creek — 

Nomenclature 

526 

Mesliloet,  rivière — 

Description 

341 

Mesurages   du  débit..    .. 
Nomenclature.  . 

343 

,   499 

526 

Mesurages  du  débit — 

497 

Mesurages — 

Hvdromètre  flottant 

41 

Mètre  de  courant 

Pendant  la  saison  de  gel.  . 

41 
46 

Méthodes     de     mesurage     du 

débit     des 

40 

Middle,   creek — 

526 

Mill,  creek — 

526 

Miller,    lac — 

526 

Minnaberriet,   creek — 

526 

Misko,    creek — ■ 

526 

Mitre,   creek — 

526 

Monte,   creek — 

.  .346,  350, 

351 

348, 

493 

526 

Monte,   creek — 

526 

Moore,  creek — 

526 

Moose,    creek — 

Nomenclature 

526 

Morneilum,   creek — 

526 

Morris,   lac — 

526 

Morris,  rivière — 

527 

Mosky,  lac — 

Nomenclature 

527 

Moulton,    creek — 

Description 

Mesurages  du  débit, 
Nomenclature .  . 

Mountain,  creek — 
Nomenclature..    .. 

Mowhoham,  creek — 
Nomenclature..    .. 

Mowich,   lac — 

Nomenclature.  .    .  . 


Mummery,    creek — 

Nomenclature 

Munro,   creek — 

Nomenclature 

Murray,   creek — 

Description .. 

Mesurages  du  débit 359, 

Nomenclature 

Murray,   lac — 

Nomenclature 


351 

351 

527 

527 
527 
527 
527 

527 

359 

497 
527 

527 


550 


INDEX 


4  GEORGE  V,  A.   1914 


N 


Page. 


Na-a-a,   rivière — 

Nomenclature 527 

Nahatlatch,  lacs — 

Nomenclature 527 

Nahatlatch,   rivière — 

Description 362 

Nomenclature 527 

Mesurages  du  débit 363,   499 

Nomenclature 527 

Napier,  lac — 

Nomenclature 527 

Narao,  lac — 

Nomenclature 527 

Navy.    creek — 

Nomenclature ' 527 

Ned's  creek — 

Description 367 

Mesurages  du  débit 366 

Nomenclature.. 527 

Nekertch,  creek — 

Nomenclature 527  > 

Nekliptum,   creek — 

Nomenclature 527 

Nelson,  creek — 

Description 369 

Mesurages   du  débit 369,   499 

Nomenclature 527 

Nelson,   lac — 

Nomenclature 527 

Nepopulchin,  creek — 

Nomenclature 527 

Nepuchin,   creek — 

Nomenclature 527 

Nesakwatch,    creek — 

Nomenclature 528 

Nescantell,  creek — 

Nomenclature 528 

Newman,  lac — 

Nomenclature 528 

Nicola,  rivière — 

Description 371 

Mesurages  du  débit 372 

Nomenclature 52S 

Nicolson,   creek — 

Nomenclature 528 

Nicolum,   rivière — 

Nomenclature 528 

Nicomekl,    rivière — 

Nomenclature 528 

Nicomen,    rivière — 

Nomenclature 528 

Niger,  creek — 

Nomenclature 528 

Nikaia,  creek — 

Description 382 

Mesurages   du  débit 382,   499 

Nomenclature 52S 

Nikwikwaia,  creek — 

Nomenclature 52S 

Nine-mile,   creek — 

Nomenclature 52S 

Niskonlith,   creek — 

Description 3S2 

Mesurages  du  débit 383 

Nomenclature 52S 

Niskonlith,   lac — 

Nomenclature 52S 

Noble,  creek — 

Nomenclature 52S 

Nohomin,  creek — 

Nomenclature 52S 


Page. 

Noisy,  creek — 

Nomenclature 528 

Nomenclature 503 

Norton,   creek — 

Description 342 

Mesurages  du  débit 499 

Nomenclature 528 

Norton,  lac — 

Nomenclature 528 

No.   2,  creek — 

Description 382 

Mesurages  du  débit 382 

Nomenclature 528 

Novelist,  creek — 

Nomenclature 528 

Nuaitch,  creek — 

Nomenclature 528 


Oesa,  lac — 

Nomenclature 528 

O'Hara,  lac — 

Nomenclature 529 

Oregan  Jack,  creek — 

Description 384 

Mesurages  du  débit 385 

Nomenclature 529 

Osprey,  creek — 

Nomenclature 529 

Otter,   lac — 

Nomenclature 529 

Otter.   rivière — 

Nomenclature 529 

Otterhead,   rivière — 

Nomenclature • 529 

Ottertail,   rivière — 

Description 387 

Mesurages  du  débit 3S7 

Nomenclature 529 

Otto,  creek — 

Nomenclature 529 

Ours,  creek  de  1' — 

Mesurages  du  débit 505 

Nomenclature 505 

Owens,  creek — 

Nomenclature •      529 

Owl's-Head.   creek — 

Nomenclature 


Paix.  Rivière-la-,  districts  de  la 19 

Palmers,  creek — 

Mesurages  du  débit 493 

Nomenclature 529 

Palmers  Meadows — 

Nomenclature 529 

Pants.  creek — 

Nomenclature 

Papsilqua,  creek — 

Nomenclature 529 

Parks,  creek — 

Nomenclature 

Pass,  creek — 

Nomenclature 511 

Pass.   lac — ■ 

Nomenclature 

Pasulko,  lac — 

Nomenclature &H 

Paul,    creek — 

Description 393 

Mesurages   du   débit 394.   499 

Nomenclature 


INDEX 


551 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


Page. 
Paul,  lac — 

Nomenclature 529 

Paxton,  creek — 

Nomenclature 530 

Pearse,  creek — 

Nomenclature 530 

Pemberton,    creek — 

Description 399 

Mesurages  du  débit 399 

Nomenclature 530 

Pendleton,   creek — 

Description 398 

Mesurages  du  débit 398 

Nomenclature 530 

Penhanton,  lac — 

Nomenclature 530 

Pennies,   creek — 

Nomenclature 530 

Pennies,  lacs — 

Nomenclature 530 

Personnel 32 

Peterson,  creek — 

Description 404 

Mesurages  du  débit 404,   500 

Nomenclature 530 

Petit,  creek — 

Nomenclature 530 

Pied-de-Castor,  rivière — 

Nomenclature 506 

Pierre,   rivière — 

Nomenclature 530 

Piglog,   creek — 

Nomenclature 530 

Pillar,  lac — 

Nomenclature 530 

Pimainus,  lacs — 

Nomenclature 530 

Pinantan,  lac — 

Nomenclature 530 

Pinaus,  lac — 

Nomenclature 530 

Pipseul,  creek — 

Nomenclature 530 

Pit,   lac — 

Nomenclature 530 

Pitt,   lac — 

Nomenclature 530 

Pitt,   rivière —  v 

Nomenclature.. 530 

Pocock,  creek — 

Nomenclature 530 

Pollard,   creek — 

Description 400 

Mesurages  du  débit 400 

Nomenclature 530 

Porcupine,  creek — 

Nomenclature 530 

Prattle,  creek — 

Nomenclature .' 531 

Précipitation  dans  la  zone  des  chemins 

de   fer   et   sa   portée   sur   le   ruisselle- 
ment         4  S 

Précipitation,   tableaux 52,    53,   54,    55 

Prospect,   creek — 

Nomenclature 531 

Pualark,   creek — 

Nomenclature 531 

Pukaist,,  creek — 

Nomenclature 531 

Q 

Quart,   creek — 

Nomenclature 531 

Queest,  creek — 

Nomenclature 531 


Page. 

Quenville,  creek — 

Description 408 

Mesurages  du  débit 498 

Nomenclature 531 

Queue-de-Castor,   rivière — 

Nomenclature 506 


Rae,  creek — 

Nomenclature 531 

Rainbow,  creek — 

Description 408 

Mesurages  du  débit 409 

Nomenclature 531 

Raven,  creek.      (Voir  Rushton,  creek.) 

Réclamation  et  drainage 70 

Red,  lac — 

Nomenclature 531 

Renicker,  creek — 

Nomenclature 531 

Richardson,   creek — 

Nomenclature 531 

Richardson,  lac — 

Nomenclature.. 531 

Ridge,   lac — 

Nomenclature 531 

Robbins,   creek — 

Description 410 

Mesurages  du  débit 410,  498 

Nomenclature. 531 

Roche,  lac — 

Nomenclature -531 

Rodero,   lac — 

Nomenclature 531 

Roper,  lac — 

Nomenclature 531 

Ross,  creek — 

Nomenclature 531 

Ross,  lac — 

Nomenclature 531 

Rough,    creek — 

Nomenclature 531 

Round,  lac — 

Nomenclature 532 

Ruby,   creek — 

Nomenclature 532 

Rushton,   creek — 

Description.. 413 

Mesurages   du  débit 413,   500 

Nomenclature 532 

Rushton,   lac — 

Nomenclature.. 532 


S 


Sable,    creek — 

Nomenclature 532 

Sackum,    creek — 

Nomenclature 532 

Salmon,  bras — 

Nomenclature 532 

Salmon,    creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 532 

Salmon,  rivière — 

Description 413,   424 

Mesurages   du  débit 415,   500 

Nomenclature 532 

Saw-Mill,    creek — 

Nomenclature 532 

Schedan,  creek — 

Nomenclature 532 


552 


INDEX 


Page. 
Schkam,  creek  et  lac — 

Nomenclature ..    ..      532 

Scotch,    creek — 

Nomenclature 532 

Scottie,    creek — 

Description 427 

Mesurages   du  débit 427,   500 

Nomenclature 532 

Scuittoe,    creek — 

Nomenclature 532 

Scuittoe,  lac — 

Nomenclature 532 

Scuzzy,   creek — 

Nomenclature 532 

Sèche,  creek — ■ 

Nomenclature 513 

Sedge,    lac — 

Nomenclature 532 

Semmihault,   creek — 

Nomenclature 532 

Separating,  lac — 

Nomenclature 532 

Séparation,   lac — 

Nomenclature 532 

Serpentine,   rivière — 

Nomenclature 533 

Seven-Mile,  creek — 

Nomenclature v 533 

Seenteen-Mile,   creek — 

Nomenclature 533 

Seymour,  bras — 

Nomenclature „.    ..      533 

Seymour,  rivière — 

Nomenclature 533 

Sherbrooke,  creek —  • 

Nomenclature 533 

Sherbrooke,    lac — 

Nomenclature.. 533 

Shumway,   lac — ■ 

Nomenclature 533 

Shuswap,  lac — • 

Nomenclature 533 

Shuswap,   rivière — 

Description 430 

Mesurages  du  débit 430 

Nomenclature 533 

Sibbalds,  creek — 

Nomenclature 533 

Silver,  creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 533 

Silverdale,  creek — 

Nomenclature 533 

Silver-Hope,   creek — 

Nomenclature 533 

Silver-Hope,   lac — 

Nomenclature 533 

Silver-Pitt,   creek — 

Description 438 

Mesurages  du  débit 438,   500 

Nomenclature 533 

Siwash,  creek — 

Nomenclature 533 

Siwhe,   creek — ■ 

Nomenclature 533 

Six-milles,  creek, 

Nomenclature 533 

Sekackan,   creek — 

Nomenclature 533 

Skimikin,   lac — 

Nomenclature 534 

Skookumchuck,   creek — 

Nomenclature 534 

Skoonka,    creek — 

Nomenclature 534 


4  GEORGE  V,  A.   1914 

Page. 
Skuhost,  creek — 

Nomenclature 534 

Skuhun,   creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 534 

Skuppa,   creek — 

Nomenclature 534 

Skwellpil,  creek — 

Nomenclature 534 

Skwowolt,   creek — 

Nomenclature 534 

Sleetsis,   creek — 

Nomenclature 534 

Slesse,  creek — 

Nomenclature 534 

Slick,  creek — 

Nomenclature 534 

Slollicum  creek — 

Nomenclature 534 

Slukamin,  creek — 

Nomenclature 534 

Snohoosh,  lac — 

Nomenclature 

Snowshoe,  creek — 

Nomenclature ..      534 

Sodalite,  creek — 

Nomenclature 

Soucah,  creek — 

Nomenclature 

Soùth-Pass,    creek — 

Nomenclature 

South-Thompson,  rivière — 

Mesurages  du  débit 

Nomenclature 534 

Spa,  creek — 

Nomenclature 534 

Spallumcheen,  lac — 

Nomenclature 53  4 

Spallumcheen,  rivière — 

Nomenclature 534 

Spanish.  lac — 

Nomenclature "34 

Speyum,  creek — 

Nomenclature 

Spillimacheen,  rivière — 

Description 438 

Mesurages  du  débit 43? 

Nomenclature 

Spinster,  creek — 

Nomenclature 534 

Spius,   creek — 

Description 441 

Mesurages  du  débit 442 

Nomenclature 535 

Split.  creek — 

Nomenclature 535 

Sproat.   creek — 

Nomenclature 

Spuzzum.   creek — 

Nomenclature 

Squianny,    creek — 

Nomenclature 535 

Stacey,  creek — 

Nomenclature 

Stadia.   creek — 

Nomenclature 

Stake.   lac — 

Nomenclature 

Starvation,   lac — 

Nomenclature 535 

Statiu,  creek — 

Mesurages  du  débit 4?4 

Nomenclature 


INDEX 


bat 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


Page, 
Stations  de  jaugeage — 

Choix 43,  44,   45 

Liste ' 78,  79 

Numérotage 78 

Stave,  lac — 

Nomenclature 535 

Stave,  rivière — 

Mesurages  du  débit.  . 494 

Nomenclature 535 

Steelhead,  creek — 

Nomenclature 535 

Steep,  creek — 

Nomenclature ; 535 

Stein,  creek — ■ 

Description , 441 

Mesurages  du  débit 442 

Nomenclature 535 

Stewart,  creek — 

Nomenclature 535 

Stinking,  lac — 

Nomenclature 535 

Stony,  creek — 

Nomenclature.. 535 

Stoyoma,  creek — 

Nomenclature 535 

Stryen,   rivière — 

Nomenclature 535 

Stulkawhist,   creek — 

Nomenclature 535 

Sturgeon  Slough — 

Nomenclature 535 

Succour,  creek — 

Nomenclature 535 

Sucker,   creek —  * 

Nomenclature 537 

Suicide,  creek — 

Nomenclature 537 

Sullivan,   creek — 

Description 446 

Mesurages  du  débit 446 

Nomenclature 537 

Sumallow,  rivière — 

Nomenclature 537 

Sumas,  lac — 

Nomenclature 537 

Sumas,    rivière — 

Nomenclature 537 

Summit,   creek — 

Nomenclature 537 

Summit,  lac — 

Nomenclature 537 

Sunbeam,  lac — 

Nomenclature.. 537 

Surprise,   creek — 

Nomenclature 537 

Sweltzer,   creek — 

Description 448 

Mesurages  du  débit 449 

Nomenclature 537 


Takakkaw-Falls — 

Nomenclature..    ..    r 537 

Talion,   creek — 

Nomenclature 537 

Tamihi,   creek — 

Nomenclature 537 

Ten-mile,  creek — 

Nomenclature 537 

Terre-Bleue,   creek — 

Description 96 

Mesurages  du  débit 96,   497 

Nomenclature 506 


Page. 
Terre-Bleue,  lac — 

Nomenclature 506 

Thompson,    rivière — 

Description 452 

Mesurages  du  débit 455 

Nomenclature 537 

Three-mile,  creek — 

Description 470 

Mesurages  du  débit 494 

Nomenclature 537 

Three-Valley,   lac — 

Nomenclature 537 

Tikwalus,  creek — 

Nomenclature 537 

Tobacco,    creek — 

Nomenclature 537 

Toby,   creek — 

Description *      470 

Mesurages  du  débit 473 

Nomenclature 539 

Tokumm,   creek — 

Nomenclature 539 

Tonkawatlea,   rivière — 

Nomenclature 539 

Town,   creek — 

Nomenclature 539 

Tranquille,   lac — 

Nomenclature 539 

Tranquille,   rivière — 

Description 473 

Mesurages   du   débit 474,   494 

Nomenclature 539 

Trapp,  lac — 

Nomenclature.. 539 

Trinity,   creek — 

Nomenclature 539 

Trout,  lac — 

Nomenclature 539 

Trout-Lake,   creek — 

Nomenclature 539 

Tsileuh,   creek — 

Nomenclature 539 

Tskinakin,  creek — 

Nomenclature 539 

Tsotin,   lac — 

Nomenclature 539 

Tsuius,    creek — 

Nomenclature 539 

Tulameen,  rivière — 

Nomenclature 539 

Tum-Tum,    rivière — 

Nomenclature 539 

Tunkwa,  lac — 

Nomenclature 539 

Twaal,   creek — 

Description 477 

Mesurages   du  débit 477,   494 

Nomenclature 539 

Twaal,  lac — 

Nomenclature 539 

Twelve-mile,    creek — 

Nomenclature 539 

Twenty-mile,  creek — 

Nomenclature 539 

Twenty-two  Mile,  creek — 

Nomenclature 539 

Twenty-eight  Mile,  creek — 

Mesurages  du  débit 494 

Nomenclature..    , 53D 

Twig,   creek — 

Nomenclature 540 

Twilight,   creek — 

Nomenclature 540 

Twin,   creeks — 

Nomenclature 540 


554 


INDEX 


Twin,   lacs — 
Nomenclature , 


Page. 
540 


Uztilus,   creek — 

Nomenclature 540 


Van  Horne,   creek — 

Nomenclature 540 

Vedder,  rivière — 

Nomenclature 540 

Venables,    creek — 

Description 479 

Mesurages  du  débit 479 

Nomenclature 540 

Venables,  lac — 

Nomenclature -..    ..      540 

Vermillon,   rivière — 

Nomenclature 540 

Victor,  lac — 

Nomenclature 540 

Viola,  creek — 

Description 486 

Mesurages   du  bois 486,  500 

Nomenclature 540 

Voile-Nuptial,  chutes  du — 

Nomenclature 507 

Vulcan,  creek — 

Nomenclature..   '. 540 


W 


Wahleach,  creek — 

Nomenclature 540 

Waitabit,  creek — 

Nomenclature 540 

Walker,   creek — 

Nomenclature 540 

Wap,   rivière — 

Nomenclature 540 

Warmspring,  creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 540 

Warren,   creek — 

Description 4S6 

Mesurages  du  débit 489 

Nomenclature 540 

Washout,  creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 540 

Watching,  creek — 

Nomenclature 540 

Waterfall,  creek — 

Nomenclature 540 

Weaver,  creek — 

Nomenclature 540 

Weaver,  lac — 

Nomenclature 541 

Welcome,  lac — 

Nomenclature 541 

Wentworth,  lac — 

Nomenclature 541 


4  GEORGE  V,  A.  1914 

Page. 

White,   creek — 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 541 

White,   lac — 

Nomenclature 541 

Whitepine,    creek — 

Nomenclature 541 

Whiteroek,    creek — 

Nomenclature 541 

Whonock,   creek — 

Nomenclature ., 541 

Whonock  lac — 

Nomenclature 541 

Willowbank,   creek — 

Nomenclature 541 

Witch  creek — 

Description 244,  488 

Mesurages  du  débit 489 

Nomenclature 541 

Wolf  lac — 

Nomenclature 541 

Woodland,  creek — 

Nomenclature 54M 

Woods  creek — 

Nomenclature 541 

Woods,  lac — 

Nomenclature 541 

Wright,    lac — 

Nomenclature 541 


Yale,    creek — 

Nomenclature 541 

Yard,   creek — 

Nomenclature 541 

Yawnah,   creek — 

Nomenclature 541 

Yoho,    rivière — 

Description 491 

Mesurages   du   débit 492.   500 

Nomenclature 541 

Yolo.   creek — 

Nomenclature 541 

Young.  s,   creek — 

Nomenclature 541 

Young,    creek — 

Description 342 

Mesurages  du  débit 500 

Nomenclature 541 

Young,   lac — 

Nomenclature 541 


Zinc,   creek — 

Nomenclature 541 

Zone  des  chemins  de  fer — 

Description 

Loi  concernant  les  eaux.   1912 

Loi  modifiant  la  loi  des  eaux 

Levés  hydrographiques,   inaugurât  ion . 
Zone  sèche — 

Irrigation 


Base,  Map  from  plates  of  Map  of  Canada 
Geographer's  Branch,  Dept.  of  tke  Interior. 


Water  Poioer  Branch,  Dept.  of  the  Interior 
To  accompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Sedional  Map, 

Six  Miles  to  one  Ittch. 


_j      '"'  \    f 


DONALD  SHEET 

WEST  OF  FIFTH  MERIDIAN 


Metering  stations  shown  thus 


771 


-JE: 


jBœse  Mapfrom  Sectional  Maps 
Surveyor  General's  Office. 


Wafer  Power  Branch,  Depl.  of  the  Interior 
To  accompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Sectional  Map. 

Six  Miles  to  one  Inch. 


SPILLIMAOHEEN  SHEET 

WEST  OF  FIFTH  MERIDIAN 


Metervng  stations  shown  thus  • 


ï**j.      '>];  YOHO  PARK  RESERVE^ 


Base  Mapfrom  Sectional  Maps 
Surveyor  Général'»  Office. 


Water  Power  Branch,  Dept.  of  the  Inlerior 
To  aceompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Sedtonal  Map, 

Six  Miles  to  otte  Inch. 


""-•#?■ 


SIOAMOUS  SHEET 

WEST  OF  SIXTH  MERIDIAN 


M 


!      \  4;,,*^ 

|      HlSKONLIT»;f0jREST  RESERVE-    j  « i'/i" 


"';  — fi::'.".T' 'V-1' 


Metering  stations  shown  thus  • 


^g. 


§|  L  ^  K  E    t>  P  A  I  (JAJB  E  •      ■  j  Q|  |P^^^Ç&^8 


,K 


-- 


r»ûilf  #.r 


j?-LÎ^   .^'    -  - 


f" 


ITaier  Power  Branch,  Dept.  of  the  Interior 
To  accompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Base  Mapfrom  Sectional  Mapt 
Surveyor  General' s  Office. 


Sectional  Map. 

Six  Miles  to  one  Inch. 


KAMLOOPS  SHEET 

WEST  OF  SIXTH  MERIDIAN 


Metering  stations  shown  thus  • 


Base  Mapfrom  Sectional  Maps 
Surveyor  Général'»  Office. 


f  FOREST 
.      |  RESERVE 


Water  Power  Braneh,  Dept.  of  the  Inlerior 
To  accompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Sedional  Map. 

Six  Miles  to  one  Inch. 


LYTTON    SHEET 

WEST  OF  SIXTH  MERIDIAN 


Metering  stations  shown  thus  i 


ri-.  •fWf/-r^ 


Base  Mapfrom  Sedional  Maps, 
Surveyor  General's  Office. 


V\sV 

Water  Power  Brahch,  Dept.  of  the  Interior 
To  accompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Survey». 


Sedional  Map, 

Six  Miles  to  one  Inck. 


YALE  SHEET 

WEST  OF  SIXTH  MERIDIAN 


Metering  stations  show?t  thus» 


Base  Mapfrom  Sedional  Maps, 
Surveyor  General' s  Office. 


v         WÈ 


l_^^l^l-^^^L^^^--^"-^W-¥^k^r  Irâ^Dêpt.  ôfthe  Interior 


Water  Power  Branch,  Dept.  of  the  Interior 
To  aecompany  Report,  Railway  Belt  Hydrographie  Surveys. 


Sedional  Map. 
SixMiU 


PORT    MOODY    SHEET 

WEST  OF  SEVENTH,  EAST  AND  WEST  OF  COAST  MERIDIANS 


Metenng  stations  showti  thust 


Base  Mapfrom  Sedional  Maps, 
Surveyor  General's  Office. 


Water  Power  Branch,  Dept.  of  the  Interior 
To  accompany  Report,  Raxlway  Bell  Hydrographie  Surveys. 


* 


